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-  1.03 

.37 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

75.2 

49.7 

62.5 

-  .9 

86 

7 

29 

21  + 

152 

0 

0 

4 

0 

.25 

-  1.37 

.  2  1 

19 

.  0 

1 

0 

Q 

NAPLES   2  NE 

78.3 

50 .  5M 

64 .  4M 

67 

25 

28 

21  + 

110 

0 

0 

2 

0 

1.18 

.69 

1  8 

.0 

0 

3 

1 

0 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

75.4 

49.5 

62.5 

64 

4 

27 

21 

149 

0 

0 

3 

0 

.59 

.31 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

T4MIAMI   TRL   "iD  MI  BEND 

77 .  9M 

54. 8M 

66. 4M 

66 

10  + 

32 

21  + 

87 

0 

0 

2 

0 

.76 

.55 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

64 . 0 

-  .7 

.66 

.97 

.  0 

*       *  * 

LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

76.1 

54.6 

65.4 

-  2.4 

86 

1 

32 

21  + 

101 

0 

0 

2 

0 

.66 

-  1.54 

.56 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

77.0 

52.0 

64.5 

85 

11  + 

30 

20 

105 

0 

0 

1 

0 

.  67 

.  62 

19 

,  Q 

0 

1 

1 

HI4LEAH 

76.2 

55.4 

65.8 

66 

10 

33 

21  + 

100 

0 

0 

0 

0 

.57 

.57 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

77.3 

52.0 

64.7 

-  .9 

65 

11  + 

30 

20 

109 

0 

0 

1 

0 

.56 

-  1,19 

.45 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

loxahatchee 

76 . 7 

51.7 

64.2 

86 

9 

116 

0 

0 

1 

0 

.98 

4 

.  0 

0 

3 

2 

0 

MIAMI   B4YFR0NT  PARK 

75.6 

60 . 3 

68.0 

63 

31  + 

34 

20 

60 

0 

0 

0 

0 

.28 

19 

.0 

0 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

73.9 

61.6 

67.8 

-  1.3 

84 

15 

35 

20 

71 

0 

0 

0 

0 

.35 

-  1.33 

.  19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI   WSQ  R 

76.7 

59.7 

68.2 

1.3 

84 

10 

35 

20 

67 

.51 

-  1.52 

.33 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI    12  SSH 

76.7 

53.3 

65.0 

-  1.5 

84 

16  + 

3  1 

20 

98 

0 

0 

2 

0 

•  50 

_  1.55 

.49 

1 9 

0 

1 

0 

0 

pdmpand  beach 

79.1 

56.6 

67.9 

86 

9 

31 

20 

62 

0 

0 

1 

0 

.97 

.56 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

SOUTH  MIAMI   5  H 

78.9 

52.2 

67 

10 

29 

20 

91 

0 

0 

1 

0 

.37 

.31 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

STUART   1  N 

77. 3M 

50. 4M 

63. 9M 

85 

9 

28 

20 

103 

0 

0 

I 

.46 

.22 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

WEST   PALM  BEACH  WSQ  R 

76.1 

5  3.9 

65.0 

-  1.9 

85 

9 

30 

20 

113 

0 

0 

1 

0 

.62 

-   1  .66 

.44 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

65.8 

-  1.1 

.69 

-  1.47 

.0 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 

76.0 

65.1 

70.6 

1.0 

82 

7 

46 

21 

25 

0 

0 

0 

0 

.41 

-  1.12 

.25 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

K  E  Y  WEST 
MARATHON  SHORES 

77.5 

63.4 

70.5 

.  1 

84 

7 

48 

21  + 

26 

0 

0 

0 

0 

.46 

-  1.03 

.18 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAVERNIER 

77.2 

63.  1 

70.2 

83 

15 

38 

20 

31 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.4 

.  2 

.29 

-  1.42 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
DEVILS   GARDEN  TOWER 

88 

DATE 

06 

LOWEST  TEMPERATURE 
TALLAHASSEE  WSO 

1  1 

DATE 

21 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CEDAR  KEY   1  WSW 

5.04 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
TAVERNIER 

T 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
CEDAR   KEY   1  WSW 

3.75 

DATE 

07 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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FLORIDA 


JANUARY  1971 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


The  weather  story  for  Florida  in  January  centered 
about  the  severe  freeze  of  January  20-21  and  the 
continued  drought  in  south  and  central  Florida. 
The  average  temperature  for  the  month  hovered 
near  normal,  although  there  were  wide  fluctua- 
tions in  average  daily  temperatures  about  the 
established  normal.  Weather  Service  Office 
Lakeland,  for  example,  had  the  average  daily 
temperature  swing  from  7°  above  normal  to 
26°  below  normal  within  one  week.  The  first 
half  of  the  month  had  generally  above  normal 
temperatures  and  record-high  daily  tempera- 
tures were  established  at  some  stations.  The 
cold  arctic  airmass  that  swept  into  the  State 
on  the  20th-21st  set  record-low  temperatures 
for  that  date  at  most  stations,  but  did  not  set 
record- low  temperatures  for  the  month.  Rather, 
this  freeze  is  noteworthy  for  the  long  duration  of 
temperatures  below  26°. 

Drought  continued  to  plague  south  and  central 
Florida,  with  most  stations  now  experiencing 
6  months  of  below-normal  rainfall.  Table  1 
summarizes  the  rainfall  data  for  the  last  six 
months. 

After  the  severe  freeze  of  November  25,  1970, 
(see  Nov.  '70  CD),  rather  warm  weather  pre- 
vailed over  Florida.  As  a  result,  the  citrus 
trees  which  were  damaged  in  that  freeze  had  put 
forth  extensive  new  growth,  were  not  dormant 
and  hence  were  vulnerable  to  another  freeze 
and  that   freeze   occurred   on  January  20-21. 

SYNOPTIC  DESCRIPTION  OF  FREEZE:  On  Mon- 
day, January  18,  1971,  a  broad  trough  around 
20,000  feet  was  over  the  southern  states  from 
the  Mississippi  River  eastward  into  the  Western 
Atlantic.  A  short  wave  from  North  Dakota  to 
Nevada  was  moving  eastward  and  was  expected 
to  sharpen  the  trough  over  the  eastern  United 
States  by  36  hours  with  winds  aloft  over  Florida 
veering  to  northwesterly.  On  the  surface  an 
arctic  airmass  was  pushing  into  the  Central 
Plains.  By  Tuesday  morning,  January  19,  1971, 
the  trough  (near  20,000  feet)  had  sharpened  over 
the  southeastern  states  and  a  50-  to  90-  knot 
north-northwest  flow  was  observed  from  the 
Dakotas  to  Louisiana.  The  surface  map  showed 
the  center  (1,035  mb.)  of  an  arctic  airmass 
over  southwestern  Minnesota  ridging  south  and 
eastward.  The  leading  edge  of  this  airmass  had 
pushed  southward  through  Florida  to  near  Miami. 
Northwesterly  winds  of  15  to  25  m.p.h.  were  ad- 
vecting   cold   and  dry  air  onto  the  peninsula. 

The  500  mb.  flow  Wednesday  morning,  January  20, 
showed  the  trough  had  moved  east  of  Florida 
and  a  50-  to  70-knot  northwesterly  flow  was 
occurring  from  Minnesota  to  Florida.  A  short 
wave  moving  through  the  West  Coast  states  was 


decreasing  the  amplitude  of  the  ridge  over  the 
Plains  states.  The  surface  arctic  high  center 
(1,034  mb.)  had  moved  southeastward  to  northern 
Mississippi.  Eight  to  15  m.p.h.  northerly  winds 
were  continuing  over  the  peninsula  and  freezing 
temperatures  were  recorded  southward  into  all 
agricultural  districts. 

By  Thursday  morning,  January  21,  the  short  wave 
at  500  mb.  had  moved  eastward  to  the  Plains 
states  and  flow  was  mainly  zonal  across  southern 
United  States  from  West  to  East  Coast;  35- to  40- 
knot  west-northwest  flow  was  occurring  over 
Florida.  The  surface  arctic  high  center  (1,030  mb.) 
had  weakened  and  moved  east- southeastward  to 
northern  Florida.  The  pressure  gradient  over 
Florida  was  2  to  3  millibars.  Most  agricultural 
districts  experienced  long  periods  of  calm  and 
heavy  frost  was  reported. 

Rapid  warming  on  Thursday  afternoon  and  Friday 
brought  temperatures  back  to  near  normal,  and 
above  normal  temperatures  were  experienced  on 
the  weekend. 

ANALYSIS  OF  FREEZE  OF  JANUARY  20-21: 
Table  2  shows  minimum  temperatures  taken  from 
stations  in  the  Climatological  Data  Network. 
While  the  observed  temperatures  were  fairly  low, 
they  were  by  no  means  record  lows  and  indeed,  in 
many  cases,  higher  than  those  reported  last 
January  ('70).  Table  3  shows  minimum  tempera- 
tures and  durations  taken  from  stations  operated 
by  the  Federal-State  Frost  Warning  Service. 
(A  description  of  the  two  networks  is  given  in  the 
Nov.  '70  CD).  The  latter  stations  show  that  the 
duration  of  temperatures  below  26°  equals  or 
exceeds  those  values  observed  in  December  '57, 
and  thus  makes  the  January  '71  freeze  a  historic 
freeze. 

A  more  extensive  analysis  of  the  freeze  data  can 
be  made  using  the  procedures  described  in  the 
November  '70  CD.  A  county-by-county  compari- 
son of  average  minimum  temperatures  and  number 
of  hours  below  26°  for  this  freeze  and  for  the 
freeze  of  December  '57  is  shown  in  Figure  I. 
The  data  for  this  figure  has  been  extracted  from 
Johnson's  work  (1970),  and  the  Horticultural  Pro- 
tection Report  (1958)  and  then  compared  to  the 
current  data  supplied  by  the  Federal-State  Frost 
Warning  Service  in  Lakeland.  The  reduction  of 
the  current  data  also  showed  that  there  was  much 
more  entra-county  variability  now  than  in  the 
freeze  of  November  '70.  As  discussed  in  the 
November  '70  CD,  this  implies  that  the  advective 
cooling  was  compounded  by  intensive  radiation 
cooling. 

The  southward  sweep  of  cold  air  can  also  be  seen 
in  Figure  II.    On  this  map  are  plotted  the  average 
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minimum  temperatures  by  county  computed  from 
over  100  climatological  stations  and  compared  to 
similar  data  taken  in  December  '57.  At  the  most, 
somewhat  colder  temperatures  were  reported 
along  the  west  coast. 

The  magnitude  of  the  freeze  is  also  shown  in  the 
preliminary  damage  reports.  Moderate  to  heavy 
damage  to  truck  crops,  flowers,  and  ornamentals 
has  been  reported  as  far  south  as  the  Fort  Myers 
area.  Freeze  damaged  sugarcane  in  colder 
locations.  Little  or  no  damage  was  reported  to 
citrus  in  the  Indian  River  District  and  lower  East 
Coast.  Elsewhere,  heaviest  damage  was  suffered 
in  Lake,  Pasco,  Hillsborough,  Hardee,  De  Soto, 
and  parts  of  Polk,  Osceola,  and  Orange  Counties. 
In  the  1957  freeze,  the  citrus  industry  reported  a 
loss  of  18  million  boxes  primarily  from  Valencias. 
The  damage  this  year  should  be  of  the  same 
magnitude. 

CONCLUSIONS:  Historic  freezes  in  Florida  are 
made  by  either  generating  record- low  tempera- 
tures (as  in  November  '70)  or  by  the  duration  of 
below-freezing  temperatures.  The  freeze  of 
January  20-21,  1971,  was  of  the  latter  type. 
The  magnitude  of  this  freeze  is  not  completely 
reflected  in  the  data  from  climatological  stations. 


but  is  brought  out  in  the  examination  of  duration 
records  obtained  from  the  Frost  Warning  Net- 
work. This  new  freeze  was  of  the  same  magni- 
tude and  extent  as  the  freeze  of  December  12-13, 
1957,  and  agricultural  damage  should  be  of  the 
same  intensity. 

ACKNOWLEDGEMENTS:  The  author  would  like 
to  thank  the  personnel  of  the  Federal-State  Fruit 
Warning  Service  for  their  description  of  the 
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TaVle  1.    A  summarT-  of  preciiftl^tion  amounts  (  in.  )  arranged  by  climatic  divisions 
for  period  -  August  1970  to  January  1971  . 


Table  2.    Comparison  of  Minimum  Temperatures  at  Selected  Clijnatolo^ical  Stations. 


Aug. 

197C 

Sept. 

1970 

Oct. 

197C 

Nov. 

1970 

1970 

1971 

Total 

Departure 

from  r.ormal 

NW  -  I 

Nortml 

%  r;omal 

7.09 
10.90 

15U  % 

6.15 
3.79 

62  % 

2.60 
7.60 

292  % 

2.92 
1.66 

6h  % 

3.65 
2.78 

72  % 

3.79 
2.33 

61  % 

26, LO 
29.26 

111  % 

+  2.66 

N  -  II 

Norinal 
Observed 
%  Ncrmal 

6.90 
12.31 

178  % 

6.55 
3.U1 

52  i 

U.liO 
2.73 

62  % 

1.95 
0.1i7 

2li  % 

2.52 
1.96 

78  % 

2 .53 
2.76 

109  i 

2U  .85 
23 161, 
95  % 

-1.21 

NC  -  III 

Normal 
Observed 
%  Nomal 

7.12 
e.26 
116  i 

7.21 
h.29 

60  % 

li.27 
3.07 

72  % 

1.85 
0.7c 

36  % 

2 .03 
I.2I1 

61  % 

63  i 

2U.56 

19.30 
78  % 

-5.28 

SO  -  IV 

Normal 
Observed 
%  Normal 

7.63 
6.30 

63  * 

7.79 
5.75 

71i  % 

h.lh 
2.&i 

69  % 

1.77 
0.82 

L6  % 

1 086 
0.61j 
iS  % 

2 .09 
O.LO 

19  % 

25.28 
16!95 

67  % 

-8.33 

SW-V 

Normal 
Observed 
%  Nonnal 

7.1j7 
6.61 
91  % 

R.n 

5.33 
63  % 

U.39 
3.96 

91  i 

1.53 

C.20 
13  % 

1.U2 
0.23 

16  % 

1.63 

0.63 
39  % 

17!ie 

69  % 

-7.73 

S  -  VI 

Nomal 
Observed 
%  Nonnal 

6.82 
U.2U 
62  % 

9.ii7 
7.1iL 

79  % 

6.15 

I1.70 
56  % 

2.Bh 

0.31 
11  % 

2.17 
0.29 

13  % 

2.16 

0.57 
26  % 

31 .61 
17.55 

56  % 

-111.  06 

Keys  -  VII 

Nomal 
Observed 
%  Normal 

1.66 
3.90 

83  % 

7.05 
5.80 

62  % 

6.73 
5.13 

76  % 

Z.hi 
0.17 
7  S 

1.68 

0.36 
20  % 

1.71 
0.21 

12  % 

2I1.L8 
15-59 

61,  % 

-8.89 

Station 

Jan .  '  71 

Nov.  170 

Jan.  '70 

Dec .  1 62 

Iiec.157 

Avon  Park 

30" 

29° 

27° 

20° 

21,* 

Bartow 

21,° 

25° 

21,° 

16° 

22° 

Belle  Glade 

31° 

32° 

30° 

28° 

27° 

De  Funiak  Spgs. 

16° 

16° 

8° 

5° 

16° 

Everglades 

28° 

33° 

31° 

30° 

32° 

Homestead 

30° 

33° 

33° 

29° 

33° 

Kissimmee 

25° 

29° 

25° 

20° 

23° 

Lake  City 

18° 

18° 

16° 

10° 

19° 

Madison 

19* 

17° 

16° 

7° 

21° 

Moore  Haven 

29° 

32° 

31° 

2L° 

29° 

Plant  City 

23° 

21° 

23° 

19° 

21,° 

St .  Augustine 

19° 

25° 

20° 

16° 

22° 

St.  Leo 

21,° 

27° 

23° 

18° 

22° 

Tarpon  Spgs . 

25° 

26° 

26° 

19° 

26° 

Titusville 

27° 

30° 

21,° 

21° 

23° 

COMPARISON  OF  AVERAGE  MINIMTOl  TEMRERATDRES  AMD  AVERAGE  DDRATIONS  AT  UTO  BELOW 
SPECIFIED  TEMPERATURES  FOR  THE  FREEZE  OF  DECEMBER  12-13,  1957  (1)  AHD  JAJTOARlf 
20-21,  1971  (2).     B  IS  THE  NUMBER  OF  STATIONS  IN  THE  DISTRICT  USED  IN  THE 
COtlPAIUSON.     THE  SAME  STATIONS  WERE  USED  IN  EACH  FREEZE.     Lata  from  stations  ii 


Federal-State 

Frost 

Naming  Netwcrk. 

District 

Mln. 

32* 

26* 

22* 

N 

Gslneavllle 

(1) 

21.5 

14. a 

11.3 

3.5 

2 

(2) 

23.5 

14.0 

10.5 

0.0 

2 

Upper  East 

Coast 

(1) 

21.2 

14.1 

10.2 

4.5 

19 

(2) 

20.3 

14.1 

10.0 

5.6 

19 

Brookavllle 

(1) 

22.4 

13.7 

8.7 

2.6 

5 

(2) 

21.6 

13.2 

8.5 

3.1 

5 

Orlando 

(U 

21.6 

13.6 

8.7 

3.8 

8 

(2) 

20.9 

14.2 

11.2 

5.8 

e 

Ridge 

(I) 

21.9 

13.3 

8.2 

2.5 

16 

(2) 

21.7 

13.5 

8.3 

3.0 

16 

Barcou 

(1) 

23.0 

13.2 

6.5 

0.9 

6 

(2) 

21.8 

13.4 

7.2 

1.6 

6 

West  Coaac 

(1) 

23.3 

14.7 

6.1 

2.7 

3 

(2) 

21.3 

13.6 

10.6 

0.2 

3 

Indian  River 

(I) 

30.0 

7.3 

0.0 

0.0 

4 

(2) 

24.2 

7.2 

0.5 

0.0 

4 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


northwest  0 

apalachicqla  WSO 
6l0untstdwn 
carrabelle  1  nnw 
caryville 

CHIPlEV  3  E 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
OE   FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELlO  3  W 

NICEVlLLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSaCOLA  WSO 
QUINCY  3  SSW 
SAINT   MAR<S  6  SE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE  WSO 
MEHAMITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


1.61 
3.  OA 
2.26 


.43 
.35 
.20 


T  T  T 


NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNM 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE    2  WSw 
GLEN  ST  MARY    1  H 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE   2  WNW 
JACKSONVILLE  WSO 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TP 
USHER  TOwER 


'..25 
2.68 
2.01 


.26  1.17 
.10 

.79 


1.00  .05 


.'tO     ,03  .10 

.11 

.03 

T  .01  T 

T  .01  T 


NORTH  CENTRAL 


03 


BITHLO 

BRQOkSvILLE   CHIN  HILL 

bushnell  2  e 

CLERMONT  6  SSW 
DAYTDNA  BEACH  WSD 

DELANO  3  NE 
EVA 

hart  lake 

hillsborough  rvr  st  pk 
inverness 

islEwOrth 

LISBON 
DCALA 

ORLANDO  WSO 
SAINT  LED 

5ANF0RD  EXP  STATION 
TITUSVILLE    3  NW 
WEEKI  WACHEE 


1  .60 
1.76 
1.22 
1.51 


1.00 
2.05 


.03 
.06 
.01 
.02 


1.93 
.25 


.  15 
.20 
1.51 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BA8S0N  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNWELL    4  NW 
DE  SDTO  CITY  B  Sw 
FELLSMERE   7  SSW 

FORT  DRUM   5  NW 
FORT  GREEN   12  WSm 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  NO.  2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER    ST  PARK 

NITTAW    1  S 
OKEECHOBEE    9  H 
OKEECHOBEE    HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 
TAMPA  WSQ 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  <,  W 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 


.52 
.46 
.17 
.40 

1.03 
.26 
.13 
.13 


.13  .03 
.01  .02 


.10 
.23  .05 
.02 


1.05 
.01  T 


,01  .02 
.20 


.07     .05  .03 


BELLE   GLADE   EXP  STA 
CANAL   POINT  USOA 
CLEWISTDN  U   S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RA^iGER  STA 
FORT   MYERS  WSO 
IMMOKAlEE    3  NNW 


See  leleiencc  not«s  loUowing  Siaiion  lnd«i. 
-  7  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Lft  BELLE 

MOOflE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES   I  NE 
PUNTi  CQRDa  ^  ENE 
TAMlAMI    TRL  *«0  MI  BENO 


LOWER  EAST   COAST  06 

FORT  LftJOERDaLE 

FT  LAUDERDALE    EXP  STfl 

HI  ALE  AH 

HOMESTEAD  EXP  ST4 

KENDALL   2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFHONT  P4RK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  hSQ 

MIAMI    12  SSW 

PERHINE 

POMPAND  eEACH 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  M 


KEY  WEST  WSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


Day  of  Month 


i.ie 

.59 
.78 


13     14  15 


16  17 


18 

19 

.37 

.21 

.69 

.20 

,31 

.24 

.23 

.55 

.  IB 

.56 

.62 

.57 

.11 

.50 

.12 

.68 

.12 

.2S 

.13 

.19 

.17 

.33 

22     23  24 


25     26  27 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dify 

Number  of  days  wi 
precipitation 

tfl 

1  0 

c 

o_ 

<s> 

0) 

ion  of 
1  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.10-. 49 

o> 
o- 

1.99 

> 

n 

Results 
Direct! 

Result! 
Speed 

Avera 

Fastes 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

CD 
5 

o 
>o 

1.00- 

2.00 
and  ( 

Total 

APALACHICQLA  WSO 

26 

NW 

19  + 

0 

4 

2 

1 

1 

0 

8 

DAYTQNA  BEACH  WSQ 

28 

2.9 

8.1 

24  +  + 

24 

30 

83 

88 

53 

71 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

FORT  MYERS  WSO 

5 

0.6 

7.9 

23  +  4 

33 

19  + 

84 

85 

52 

69 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

JACKSONVILLE  WSO 

29 

3.3 

8.8 

41 

NW 

15 

85 

85 

56 

71 

6 

2 

4 

1 

0 

0 

13 

KEY  WEST  WSO 

5 

4.8 

10.5 

27 

NW 

19 

78 

78 

64 

73 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

LAKELAND  WSO 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

6 

MIAMI  WSQ 

6 

0.5 

8.4 

25++ 

32 

19  + 

82 

86 

55 

66 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

ORLANDO  WSO 

30 

2.3 

8  .  8 

21++ 

30 

19 

81 

83 

48 

62 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

10 

PENSACOLA  WSO 

1 

2.2 

8.6 

25  +  + 

36 

19 

80 

84 

65 

72 

3 

7 

1 

2 

c 

0 

13 

TALLAHASSEE  WSO 

33 

1.3 

7.0 

20++ 

1 

19  + 

84 

86 

57 

72 

2 

1 

6 

1 

1 

c 

12 

TAMPA  WSO 

35 

0.5 

8.1 

25+-t 

33 

274 

83 

84 

54 

72 

1 

4 

1 

1 

c 

c 

7 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

2S 

1.2 

8. 1 

29  +  -t 

30 

19 

81 

85 

52 

7C 

c 

2 

c 

c 

9 

c 

(J  V) 


66 


60 
91 
66 


62 


I-  o 
<D  4) 

O)  >  0) 

O  8  « 

<!.(/)  I/) 


5.9 
4.9 
3.9 
5.1 
4.1 
4.0 
4.3 
4.6 
6.7 
6.0 
4.7 
4.6 


See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

  JANUARY  1971 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1  27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

*           *  * 

NORTHWEST  01 

APALACmICOLA  wsp 

MAX 

5  3 

67 

67 

65 

59 

69 

74 

57 

61 

61 

52 

45 

57 

61 

66 

68 

70 

72 

55 

57 

63 

67 

75 

61.1 

MIN 

39 

40 

45 

57 

50 

44 

39 

48 

4^ 

44 

52 

55 

52 

54 

53 

41 

4  1 

50 

33 

26 

3  1 

52 

56 

58 

57 

55 

39 

58 

BLDUNTSTOWN 

MAX 

MIN 

57 

61 

54 

57 

61 

60 

64 

65 

70 

74 

59 

62 

63 

56 

49 

44 

66 

67 

69 

72 

73 

71 

70 

69 

69 

77 

64.0 

MIN 

32 

29 

35 

58 

56 

44 

38 

47 

43 

39 

51 

52 

53 

53 

54 

35 

32 

43 

38 

19 

2  3 

54 

56 

58 

3  5 

26 

56 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

5  7 

5  5 

61 

VO 

71 

75 

73 

55 

60 

63 

41 

43 

63 

65 

79 

77 

77 

70 

48 

59 

68 

70 

62.  1 

MIN 

37 

29 

30 

38 

47 

39 

32 

33 

39 

36 

39 

51 

49 

51 

56 

33 

30 

31 

32 

2  1 

20 

21 

53 

56 

57 

57 

35 

24 

25 

33 

58 

38.5 

CRESTviEw  Radio  mjsb 

67 

65 

62 

72 

74 

76 

75 

57 

61 

64 

54 

49 

62 

69 

76 

76 

78 

70 

65 

59 

66 

70 

65.6 

MIN 

35 

32 

40 

42 

35 

29 

34 

35 

29 

54 

61 

'jZ 

53 

57 

34 

32 

46 

32 

19 

24 

53 

60 

5B 

57 

55 

34 

25 

30 

35 

40.8 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

56 

69 

4  9 

55 

75 

75 

72 

63 

64 

55 

46 

61 

67 

76 

79 

79 

72 

64 

61 

69 

69 

71 

65.5 

MIN 

31 

27 

30 

60 

43 

37 

30 

39 

40 

32 

51 

58 

50 

56 

57 

35 

27 

32 

31 

16 

17 

51 

60 

56 

55 

53 

33 

22 

28 

44 

51 

40.4 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

56 

78 

62 

7  2 

70 

11 

78 

64 

62 

65 

56 

46 

63 

67 

78 

79 

74 

72 

65 

60 

69 

68 

77 

66.4 

MIN 

31 

22 

30 

58 

50 

40 

33 

46 

40 

32 

50 

58 

48 

54 

62 

29 

25 

36 

36 

12 

13 

46 

58 

48 

56 

35 

27 

19 

25 

39 

62 

39.4 

HILTON  EXP  STATION 

MAX 

56 

69 

47 

75 

75 

57 

65 

64 

56 

47 

63 

69 

78 

77 

75 

71 

68 

61 

69 

72 

71 

64.7 

MIN 

32 

29 

38 

59 

42 

35 

29 

36 

42 

43 

56 

57 

50 

61 

56 

33 

32 

39 

33 

16 

22 

54 

59 

54 

53 

52 

33 

23 

32 

52 

51 

42.2 

59 

5  8 

60 

66 

73 

76 

74 

54 

62 

64 

42 

43 

57 

65 

70 

74 

75 

71 

48 

59 

66 

65 

61,6 

MIN 

32 

24 

26 

43 

57 

40 

36 

37 

38 

36 

44 

49 

42 

45 

47 

32 

26 

43 

34 

19 

15 

17 

48 

53 

58 

58 

36 

21 

23 

29 

59 

37.6 

N  t  r  c  1/  T  1  1  P 

5  8 

64 

70 

70 

72 

76 

57 

60 

63 

50 

45 

61 

68 

76 

78 

75 

71 

57 

61 

70 

69 

63.2 

MIN 

34 

28 

30 

45 

43 

37 

31 

32 

42 

36 

43 

54 

50 

54 

60 

32 

29 

29 

34 

18 

18 

27 

56 

54 

57 

56 

36 

23 

23 

30 

57 

38.6 

PANAHA  CITY  2 

60 

68 

60 

54 

60 

62 

7 1 

68 

73 

73 

53 

64 

59 

45 

60 

63 

70 

73 

69 

71 

56 

56 

64 

66 

72 

63.5 

MIN 

37 

33 

40 

62 

50 

43 

35 

48 

43 

40 

53 

58 

51 

57 

61 

35 

46 

36 

24 

27 

51 

59 

59 

60 

53 

39 

29 

36 

56 

6  1 

46.1 

penjacpla  wso 

5  7 

50 

54 

46 

49 

62 

65 

65 

f  6 

76 

75 

57 

65 

62 

44 

46 

62 

68 

78 

76 

74 

71 

50 

61 

68 

72 

67 

62.1 

MIN 

36 

37 

45 

50 

42 

36 

92 

40 

44 

46 

58 

55 

55 

62 

43 

37 

38 

44 

30 

23 

28 

57 

59 

60 

59 

50 

31 

26 

42 

58 

48 

44 . 3 

QUINCY   3  SSw 

56 

7 1 

5  8 

50 

6 1 

50 

59 

58 

60 

72 

70 

79 

75 

56 

64 

64 

41 

44 

61 

75 

75 

74 

77 

70 

47 

59 

69 

71 

63.1 

MIN 

3'. 

29 

39 

55 

53 

42 

35 

37 

40 

37 

43 

50 

47 

50 

58 

35 

26 

35 

35 

20 

18 

22 

54 

52 

60 

59 

37 

23 

26 

37 

58 

40.3 

Saint  marks  6  se 

52 

5  8 

5  3 

64 

68 

69 

76 

58 

62 

63 

52 

46 

52 

62 

64 

66 

63 

73 

53 

55 

61 

64 

77 

61.3 

MIN 

32 

31 

40 

52 

53 

43 

38 

46 

41 

44 

46 

56 

60 

51 

56 

34 

32 

48 

32 

20 

25 

45 

49 

53 

59 

46 

35 

26 

33 

56 

56 

43.0 

SHITH  CREEK 

MAX 

6  3 

72 

6  2 

54 

62 

5  8 

56 

56 

60 

67 

70 

79 

79 

67 

65 

66 

60 

47 

65 

67 

73 

70 

78 

74 

67 

61 

71 

72 

79 

66.0 

MIN 

2B 

25 

31 

51 

53 

40 

35 

43 

40 

35 

47 

56 

50 

48 

59 

30 

27 

41 

33 

15 

17 

43 

55 

6  1 

57 

56 

35 

JO 

27 

46 

57 

40.4 

TALLAHASSEE  HSO 

MAX 

55 

62 

72 

72 

71 

54 

63 

50 

59 

54 

60 

72 

71 

80 

75 

56 

65 

67 

47 

45 

59 

68 

73 

72 

77 

72 

54 

59 

70 

70 

79 

64.6 

MIN 

27 

24 

31 

50 

53 

42 

38 

43 

36 

35 

49 

51 

51 

46 

46 

26 

25 

41 

29 

16 

11 

32 

54 

47 

59 

41 

26 

20 

25 

45 

51 

37.8 

KEHAHITCHKA 

MAX 

59 

57 

65 

78 

78 

60 

49 

65 

51 

61 

60 

62 

7  2 

73 

81 

78 

59 

65 

66 

44 

46 

64 

68 

77 

76 

79 

74 

52 

61 

70 

71 

65.2 

MIN 

30 

29 

31 

45 

53 

42 

36 

36 

41 

37 

44 

52 

51 

52 

54 

36 

32 

32 

38 

22 

22 

24 

58 

52 

60 

59 

40 

25 

25 

34 

56 

40.3 

UDDDRUFF  DAH 

MAX 

65 

53 

58 

71 

74 

59 

48 

58 

46 

56 

55 

61 

65 

70 

60 

70 

53 

61 

61 

41 

43 

61 

67 

80 

76 

74 

65 

47 

59 

70 

69 

61.6 

*          *  * 

MIN 

'il 

31 

31 

42 

52 

45 

37 

36 

40 

38 

37 

50 

50 

50 

53 

40 

31 

31 

36 

25 

22 

23 

55 

58 

60 

60 

40 

27 

26 

33 

57 

40.7 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSW 

MAX 

6 1 

53 

63 

70 

72 

69 

67 

65 

65 

63 

59 

65 

67 

69 

73 

68 

56 

65 

66 

48 

43 

54 

65 

65 

7  1 

69 

66 

54 

53 

66 

68 

63.2 

MIN 

III 

40 

43 

54 

60 

50 

48 

49 

53 

54 

55 

58 

57 

58 

58 

41 

42 

54 

44 

25 

28 

40 

49 

52 

56 

59 

47 

32 

34 

48 

59 

48.  1 

CROSS  CITY  2  WNw 

MAX 

53 

75 

77 

75 

72 

70 

60 

5  1 

66 

5 1 

63 

60 

76 

80 

78 

53 

60 

70 

48 

50 

52 

60 

80 

72 

70 

73 

55 

56 

65 

70 

64 . 6 

MIN 

34 

25 

36 

65 

40 

40 

45 

47 

45 

45 

50 

32 

26 

32 

36 

17 

14 

16 

34 

54 

56 

56 

40 

20 

27 

50 

37. B 

FEDERAL  POINT 

MAX 

74 

92 

75 

70 

58 

60 

64 

57 

65 

7  1 

69 

80 

75 

60 

64 

66 

56 

43 

63 

72 

81 

83 

77 

66 

59 

69 

76 

71 

68.1 

MIN 

36 

53 

67 

51 

50 

52 

49 

49 

51 

55 

50 

53 

57 

42 

34 

50 

41 

24 

24 

33 

41 

54 

62 

42 

31 

32 

46 

60 

46.0 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

56 

60 

62 

76 

72 

71 

55 

56 

65 

66 

66 

71 

67 

72 

75 

62 

63 

60 

5 1 

44 

56 

73 

77 

82 

62 

76 

70 

56 

67 

77 

80 

66. B 

MIN 

37 

32 

41 

56 

64 

47 

40 

49 

50 

45 

47 

53 

1.9 

49 

56 

32 

33 

42 

38 

22 

21 

35 

52 

55 

49 

62 

37 

27 

40 

43.4 

GAINESVILLE  2  WSW 

MAX 

57 

65 

74 

82 

82 

69 

63 

62 

67 

57 

69 

76 

75 

79 

79 

72 

63 

67 

66 

5 

62 

7  1 

77 

79 

8  1 

77 

72 

59 

69 

74 

75 

69.6 

MIN 

33 

29 

48 

57 

65 

50 

48 

51 

49 

50 

53 

59 

53 

46 

53 

38 

29 

49 

41 

22 

19 

32 

40 

50 

55 

62 

44 

24 

29 

41 

62 

44.6 

GLEN  ST  MARY   1  u 

MAX 

61 

63 

65 

75 

78 

66 

56 

62 

60 

55 

55 

66 

74 

68 

76 

71 

55 

64 

64 

46 

44 

60 

72 

77 

81 

72 

5 1 

57 

69 

72 

64.6 

MIN 

31 

27 

37 

52 

42 

43 

45 

44 

44 

41 

46 

52 

46 

45 

52 

33 

29 

41 

38 

19 

17 

28 

39 

47 

52 

39 

22 

28 

46 

56 

39.4 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

64 

72 

80 

48 

62 

55 

54 

66 

65 

74 

45 

44 

52 

79 

80 

73 

53 

59 

MIN 

29 

42 

47 

47 

46 

47 

52 

46 

48 

20 

13 

22 

54 

56 

42 

24 

26 

JACKSONVILLE  WSO 

MAX 

56 

62 

72 

80 

72 

58 

59 

56 

54 

55 

61 

74 

t  7 

78 

73 

5 1 

62 

62 

45 

59 

72 

79 

8 1 

8  2 

53 

56 

8  1 

MIN 

37 

33 

43 

57 

58 

47 

47 

47 

4  1 

46 

50 

52 

46 

52 

50 

37 

32 

46 

29 

22 

19 

31 

45 

54 

55 

52 

28 

22 

30 

47 

57 

42.5 

jacksoivIlle  beach 

MAX 

58 

58 

66 

73 

75 

70 

56 

65 

57 

55 

58 

65 

64 

74 

73 

58 

61 

57 

55 

4  1 

52 

72 

80 

8 1 

8 1 

75 

64 

58 

60 

65.1 

MIN 

37 

38 

53 

5  5 

64 

49 

49 

50 

43 

49 

50 

55 

49 

51 

56 

39 

35 

46 

37 

24 

24 

36 

46 

50 

57 

63 

41 

28 

36 

47 

61 

45.8 

JASPER 

MAX 

60 

56 

64 

74 

78 

70 

70 

62 

50 

56 

65 

65 

74 

72 

60 

72 

55 

63 

65 

45 

49 

5  7 

69 

73 

76 

73 

30 

7 1 

65.3 

MIN 

30 

27 

28 

43 

63 

47 

41 

4  1 

39 

39 

41 

49 

45 

46 

48 

32 

28 

29 

39 

15 

17 

16 

41 

48 

50 

60 

38 

22 

24 

30 

55 

37.6 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

62 

55 

62 

74 

79 

72 

60 

60 

54 

50 

55 

64 

72 

66 

78 

63 

53 

63 

65 

44 

43 

59 

7  1 

75 

60 

80 

7  3 

5  1 

35 

29 

42 

46 

6  1 

45 

44 

4  1 

42 

46 

52 

46 

47 

54 

35 

28 

40 

37 

19 

18 

31 

41 

51 

59 

56 

39 

22 

28 

45 

42 

40.9 

LIVE  OAK 

MAX 

60 

64 

75 

79 

74 

62 

63 

59 

52 

55 

67 

75 

72 

80 

76 

63 

65 

66 

61 

4  3 

59 

71 

60 

80 

66 

59 

6 1 

32 

29 

39 

6  1 

60 

43 

42 

4  1 

4  1 

44 

51 

57 

49 

47 

55 

33 

28 

46 

36 

19 

16 

33 

44 

52 

55 

60 

39 

21 

28 

42 

62 

42!l 

MADISON 

MAX 

53 

59 

72 

71 

70 

58 

59 

56 

54 

63 

63 

68 

70 

77 

73 

55 

68 

62 

52 

4  1 

56 

71 

77 

73 

57 

70 

32 

3  \ 

4  1 

55 

54 

4  1 

36 

45 

39 

44 

42 

56 

1.7 

50 

50 

40 

34 

47 

31 

19 

24 

39 

48 

55 

56 

59 

37 

26 

36 

50 

56 

42.6 

PALATKA 

MAX 

57 

65 

76 

82 

79 

74 

67 

66 

66 

59 

66 

73 

73 

74 

76 

64 

63 

70 

66 

44 

63 

73 

82 

84 

70 

60 

70 

37 

4  5 

5  5 

68 

50 

50 

53 

50 

50 

53 

56 

51 

56 

56 

38 

32 

50 

43 

23 

23 

35 

41 

51 

56 

64 

43 

27 

36 

48 

62 

46.3 

PERRY 

MAX 

62 

64 

74 

72 

73 

68 

62 

60 

60 

51 

65 

73 

te 

76 

78 

67 

66 

67 

60 

44 

57 

67 

72 

74 

76 

69 

59 

67 

70 

MIM 

31 

26 

37 

60 

56 

46 

41 

47 

38 

42 

50 

58 

46 

47 

47 

34 

29 

45 

37 

20 

15 

51 

49 

51 

60 

40 

22 

29 

50 

63 

Saint  augustine 

MAX 

60 

61 

72 

75 

77 

72 

68 

65 

64 

60 

63 

69 

67 

77 

74 

64 

63 

62 

56 

42 

61 

72 

79 

81 

83 

77 

66 

60 

65 

77 

74 

66.0 

MIN 

3<. 

31 

48 

54 

63 

-9 

44 

54 

47 

49 

51 

54 

•^l 

51 

45 

40 

31 

48 

32 

21 

19 

32 

40 

51 

55 

58 

43 

25 

33 

43 

60 

43.6 

STARKE 

MAX 

57 

66 

74 

80 

72 

68 

63 

57 

66 

55 

66 

73 

70 

81 

72 

56 

63 

66 

59 

42 

59 

72 

75 

78 

82 

74 

65 

56 

68 

73 

78 

67.4 

MIN 

30 

27 

47 

57 

68 

47 

46 

47 

45 

45 

53 

56 

46 

4! 

55 

36 

28 

45 

36 

21 

16 

29 

38 

47 

53 

57 

41 

21 

27 

47 

61 

42.5 

-  9  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLOP  104 

J4NUARV  ini 


Day  oi  Month 


See  Releteace  Notea  Following  Slatloa  Indei 
-  10  - 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

STEINH4TCHEE  MCC4IN 

TR 

MAX 

66 

70 

66 

72 

70 

66 

62 

65 

60 

64 

66 

68 

70 

64 

66 

65 

68 

69 

66 

49 

55 

62 

64 

69 

7  4 

63 

52 

58 

62 

65 

66 

64.6 

MIN 

32 

36 

35 

37 

44 

42 

42 

46 

40 

42 

46 

42 

45 

42 

42 

15 

14 

14 

29 

42 

54 

19 

26 

36 

54 

36.6 

USHEK  TOWER 

MAX 

57 

6'i 

75 

82 

73 

67 

65 

62 

58 

58 

69 

73 

74 

78 

72 

62 

63 

68 

57 

44 

60 

69 

73 

78 

78 

76 

65 

59 

69 

71 

74 

67.5 

*          *  • 

MIN 

32 

26 

40 

60 

65 

49 

46 

50 

48 

50 

55 

60 

56 

49 

53 

34 

23 

47 

39 

20 

19 

29 

40 

48 

53 

58 

42 

22 

29 

42 

60 

43.5 

NORTH  CENTR4L 

03 

brooksvillE  chin  HILL 

MAX 

bit 

65 

76 

84 

63 

75 

65 

75 

79 

65 

72 

74 

74 

61 

78 

7" 

63 

68 

63 

49 

64 

72 

78 

82 

78 

66 

58 

69 

78 

76 

71.5 

MIN 

39 

38 

46 

56 

67 

64 

50 

52 

55 

55 

59 

60 

57 

54 

55 

41 

38 

51 

37 

23 

29 

41 

48 

54 

62 

44 

34 

41 

46 

45 

43.2 

BUShNElL  2  £ 

MAX 

60 

65 

78 

85 

78 

82 

67 

83 

79 

68 

70 

77 

75 

83 

79 

69 

65 

70 

63 

49 

66 

74 

82 

84 

64 

76 

62 

62 

72 

78 

81 

73.2 

MIN 

36 

31 

43 

58 

67 

62 

51 

55 

62 

54 

58 

58 

58 

50 

53 

42 

32 

46 

45 

24 

18 

31 

40 

50 

52 

61 

42 

24 

30 

37 

59 

46.1 

CLERMOMT  6  S5W 

MAX 

57 

65 

75 

81 

78 

80 

67 

80 

77 

67 

67 

73 

73 

78 

75 

69 

62 

67 

63 

47 

63 

72 

78 

80 

61 

76 

67 

61 

66 

76 

79 

71.0 

MIN 

40 

36 

48 

57 

68 

64 

53 

56 

63 

57 

59 

59 

56 

54 

56 

44 

36 

50 

46 

27 

24 

35 

44 

54 

53 

63 

46 

29 

36 

45 

53 

49.0 

DAYT0N4   BE4CH  WSO 

MAX 

57 

66 

74 

79 

81 

80 

64 

80 

73 

67 

66 

73 

71 

60 

79 

56 

64 

67 

55 

44 

65 

73 

80 

82 

63 

79 

59 

62 

66 

78 

78 

70.4 

MIN 

38 

37 

47 

58 

66 

59 

55 

60 

57 

55 

57 

54 

50 

52 

53 

37 

33 

48 

33 

25 

23 

34 

45 

55 

56 

53 

37 

23 

34 

44 

60 

46.7 

OELAND  3  NE 

MAX 

65 

66 

79 

84 

81 

61 

63 

81 

70 

76 

71 

31 

77 

57 

69 

68 

45 

74 

81 

85 

85 

79 

59 

53 

71 

79 

72.3 

MIN 

33 

54 

68 

61 

53 

52 

54 

54 

56 

52 

47 

49 

42 

33 

45 

24 

20 

42 

41 

61 

26 

39 

39 

45.4 

INVERNESS 

MAX 

60 

63 

75 

62 

60 

75 

64 

79 

74 

65 

69 

73 

73 

82 

80 

70 

64 

71 

69 

50 

64 

72 

79 

81 

63 

79 

71 

60 

71 

77 

79 

72.0 

MIN 

39 

35 

47 

56 

66 

60 

52 

56 

64 

54 

59 

60 

59 

53 

55 

43 

35 

51 

47 

27 

23 

35 

42 

50 

57 

63 

46 

29 

35 

44 

62 

43.5 

LISBON 

MAX 

57 

66 

74 

82 

79 

77 

63 

60 

77 

66 

67 

78 

77 

80 

79 

72 

63 

70 

65 

49 

64 

73 

80 

81 

81 

76 

73 

61 

69 

77 

80 

72.2 

MIN 

39 

34 

46 

68 

60 

53 

55 

56 

52 

55 

55 

54 

52 

54 

40 

34 

48 

45 

25 

23 

34 

43 

50 

51 

60 

41 

26 

36 

42 

56 

46.6 

MAX 

59 

65 

75 

63 

80 

70 

60 

76 

71 

65 

70 

77 

7  5 

60 

79 

70 

63 

71 

67 

46 

63 

73 

73 

62 

83 

80 

75 

61 

71 

77 

77 

71.7 

MIN 

38 

35 

48 

59 

67 

59 

50 

54 

56 

51 

57 

59 

57 

50 

52 

42 

34 

51 

43 

24 

25 

39 

47 

53 

56 

64 

46 

28 

34 

44 

59 

47.7 

(ORLANDO  USD 

MAX 

60 

69 

78 

85 

62 

64 

61 

34 

81 

72 

72 

78 

76 

82 

80 

62 

65 

70 

56 

47 

67 

75 

61 

86 

84 

82 

64 

64 

72 

61 

83 

73.6 

MIN 

43 

41 

53 

56 

68 

61 

5'i 

60 

60 

59 

60 

60 

59 

56 

58 

44 

42 

51 

36 

26 

29 

39 

47 

55 

56 

56 

42 

33 

40 

46 

60 

50.1 

SAINT  LEO 

MAX 

60 

70 

77 

64 

79 

ai 

66 

61 

77 

67 

78 

78 

77 

82 

76 

66 

64 

68 

59 

47 

65 

75 

81 

83 

83 

75 

61 

61 

71 

77 

62 

72.6 

MIN 

39 

38 

48 

58 

66 

02 

51 

56 

65 

57 

59 

59 

58 

52 

54 

42 

37 

49 

41 

25 

24 

39 

46 

52 

53 

59 

45 

29 

36 

45 

56 

43.5 

S4NF0RD  ExP  STATION 

MAX 

61 

68 

75 

83 

80 

83 

70 

81 

80 

71 

74 

78 

74 

82 

79 

74 

65 

70 

67 

49 

66 

73 

80 

63 

83 

83 

75 

64 

72 

77 

62 

74.3 

MIN 

<.« 

40 

49 

56 

68 

64 

54 

58 

61 

58 

60 

56 

52 

50 

56 

44 

38 

45 

47 

27 

24 

34 

42 

54 

54 

63 

44 

31 

30 

44 

58 

48.5 

TITUSVILLE   3  NW 

MAX 

63 

68 

79 

81 

82 

84 

70 

81 

81 

70 

71 

73 

73 

82 

80 

75 

63 

70 

64 

50 

64 

75 

61 

84 

85 

81 

76 

64 

70 

80 

81 

74.2 

MIN 

39 

36 

46 

55 

68 

63 

59 

62 

60 

59 

57 

55 

57 

53 

55 

43 

36 

43 

47 

27 

26 

35 

49 

52 

53 

60 

41 

30 

43 

40 

55 

46.6 

WEEKI  WACHEE 

MAX 

63 

54 

65 

77 

64 

77 

75 

82 

80 

74 

70 

75 

72 

74 

73 

75 

59 

62 

68 

58 

58 

72 

72 

60 

80 

83 

71 

61 

62 

69 

77 

71.2 

*             A  * 

MIN 

39 

31 

32 

49 

63 

61 

51 

51 

60 

52 

57 

58 

58 

51 

51 

41 

31 

32 

.8 

24 

19 

20 

40 

42 

48 

52 

45 

24 

24 

32 

41 

42  .  8 

SOUTH  CENTRAL 

Oi, 

ARCADIA 

MAX 

63 

68 

77 

66 

83 

86 

86 

84 

62 

78 

61 

84 

79 

83 

32 

71 

68 

76 

66 

51 

66 

76 

84 

85 

67 

82 

70 

69 

76 

80 

61 

77.2 

MIN 

41 

30 

53 

58 

66 

62 

62 

59 

59 

56 

55 

54 

57 

48 

46 

40 

28 

41 

■.7 

25 

20 

35 

45 

62 

51 

60 

37 

23 

29 

37 

55 

46.6 

4RCH60L0   BIOLOGIC  ST4 

MAX 

79 

63 

72 

76 

83 

'i2 

86 

69 

83 

63 

63 

79 

83 

31 

62 

81 

66 

66 

75 

61 

52 

62 

71 

77 

84 

86 

82 

70 

67 

74 

60 

7  5.4 

MIN 

44 

31 

44 

56 

66 

59 

61 

60 

56 

60 

56 

52 

56 

53 

50 

60 

35 

35 

51 

29 

24 

36 

50 

60 

54 

56 

42 

26 

27 

34 

39 

46.9 

AVON  PARK 

MAX 

67 

74 

78 

67 

81 

86 

83 

63 

83 

76 

73 

83 

60 

35 

84 

60 

67 

75 

7  3 

55 

70 

75 

63 

84 

64 

83 

79 

67 

75 

81 

82 

77.9 

MIN 

43 

40 

51 

57 

68 

o2 

60 

61 

62 

63 

61 

58 

59 

55 

56 

47 

40 

46 

50 

30 

30 

41 

47 

62 

55 

62 

43 

31 

35 

42 

53 

50.9 

BARTOW 

MAX 

MIN 

BRADtNTDN   5  ESE 

MAX 

74 

75 

72 

84 

61 

81 

76 

77 

81 

82 

80 

78 

77 

60 

77 

73 

58 

73 

07 

51 

65 

74 

80 

72 

82 

75 

66 

59 

71 

7  7 

79 

74.2 

MIN 

49 

35 

42 

62 

69 

66 

58 

59 

62 

66 

60 

57 

6  0 

52 

54 

46 

34 

35 

50 

29 

24 

36 

42 

47 

54 

62 

45 

30 

35 

40 

62 

49.  1 

CLEARWATER 

MAX 

61 

65 

76 

63 

76 

78 

70 

75 

74 

67 

78 

74 

76 

80 

75 

68 

62 

70 

62 

46 

64 

72 

79 

79 

79 

73 

64 

57 

69 

73 

79 

71.1 

MIN 

47 

39 

51 

62 

67 

64 

54 

59 

63 

60 

59 

59 

59 

57 

59 

45 

37 

54 

45 

29 

26 

42 

51 

55 

56 

64 

50 

30 

40 

47 

63 

51.5 

FELLSMERE   7  SSW 

MAX 

72 

73 

75 

78 

65 

83 

64 

77 

79 

75 

64 

78 

80 

77 

82 

77 

71 

79 

73 

58 

55 

70 

74 

75 

33 

83 

81 

67 

67 

74 

75 

75.6 

MIN 

42 

42 

38 

60 

56 

62 

58 

55 

52 

58 

54 

51 

51 

50 

46 

40 

36 

48 

28 

25 

44 

50 

51 

46 

56 

42 

26 

34 

41 

45 

46.4 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

65 

74 

76 

83 

82 

85 

77 

63 

84 

76 

77 

62 

f  0 

81 

61 

72 

65 

71 

67 

51 

68 

74 

79 

85 

34 

82 

68 

67 

73 

80 

81 

76.0 

MIN 

36 

34 

47 

59 

64 

60 

59 

59 

59 

57 

59 

52 

51 

47 

47 

44 

31 

37 

h7 

25 

26 

43 

50 

56 

55 

57 

37 

25 

29 

33 

48 

46.2 

FORT  PIERCE 

MAX 

63 

73 

76 

80 

83 

84 

71 

79 

63 

77 

77 

79 

76 

73 

81 

66 

65 

76 

Dl 

50 

67 

70 

74 

81 

60 

80 

66 

67 

66 

79 

61 

73.8 

MIN 

44 

44 

50 

63 

55 

62 

61 

63 

64 

63 

59 

56 

55 

57 

57 

45 

44 

45 

37 

26 

34 

49 

52 

59 

63 

54 

45 

34 

37 

42 

56 

50.8 

INniAN  L4KE  ESTATES 

MAX 

63 

72 

77 

85 

82 

86 

78 

85 

83 

78 

74 

63 

77 

83 

81 

75 

65 

73 

69 

52 

67 

75 

83 

86 

85 

82 

76 

66 

73 

80 

80 

76.6 

MIN 

37 

32 

43 

56 

66 

60 

61 

57 

57 

61 

59 

54 

50 

47 

51 

44 

32 

42 

47 

26 

20 

32 

45 

59 

50 

61 

40 

23 

29 

33 

56 

46.2 

KISSIMMEE   NO,  2 

MAX 

63 

69 

76 

81 

80 

82 

60 

82 

82 

79 

72 

78 

77 

60 

80 

77 

64 

69 

66 

56 

64 

73 

79 

82 

82 

80 

78 

65 

69 

77 

6D 

75.0 

MIN 

40 

36 

49 

57 

67 

64 

55 

55 

61 

56 

58 

56 

55 

51 

53 

43 

37 

46 

47 

28 

25 

35 

42 

55 

51 

64 

43 

28 

34 

40 

59 

48.1 

LAKE    ALFRED   EXP  STA 

MAX 

68 

60 

68 

76 

84 

79 

84 

60 

83 

75 

69 

73 

82 

77 

61 

79 

61 

64 

7  0 

56 

47 

66 

72 

83 

RO 

83 

80 

65 

66 

70 

76 

72.2 

MIN 

39 

34 

40 

50 

60 

84 

57 

54 

58 

63 

59 

58 

56 

52 

52 

43 

36 

36 

46 

27 

26 

32 

37 

50 

50 

53 

45 

28 

36 

38 

47 

46.  1 

LAKELAND  WSO 

MAX 

59 

69 

74 

82 

76 

80 

63 

79 

78 

72 

73 

79 

75 

81 

76 

58 

63 

69 

56 

45 

62 

72 

79 

80 

31 

77 

62 

64 

70 

75 

77 

71.3 

MIN 

41 

41 

51 

61 

67 

63 

53 

58 

65 

60 

61 

60 

57 

57 

54 

44 

4  I 

52 

34 

26 

31 

45 

53 

59 

56 

55 

41 

35 

44 

49 

60 

50.6 

MELBOURNE 

MAX 

66 

68 

76 

79 

82 

64 

73 

80 

84 

72 

72 

74 

73 

75 

78 

64 

63 

73 

65 

45 

59 

70 

79 

78 

83 

79 

65 

65 

64 

73 

81 

72.5 

MIN 

45 

42 

52 

59 

05 

64 

62 

55 

62 

63 

58 

57 

51 

55 

49 

43 

40 

44 

43 

25 

32 

41 

47 

50 

55 

59 

42 

32 

35 

42 

56 

49.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

61 

70 

75 

83 

82 

86 

82 

64 

84 

60 

74 

83 

77 

93 

61 

77 

64 

73 

68 

52 

66 

75 

83 

86 

85 

82 

78 

65 

71 

90 

81 

76.5 

MIN 

39 

33 

50 

61 

69 

o3 

57 

59 

61 

61 

61 

55 

54 

51 

51 

44 

33 

45 

^7 

25 

22 

35 

45 

57 

52 

61 

39 

25 

33 

37 

49 

47.5 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

63 

68 

78 

75 

78 

81 

75 

60 

82 

75 

78 

80 

"5 

79 

78 

68 

63 

72 

66 

48 

74 

80 

83 

62 

76 

71 

62 

71 

77 

76 

73.9 

MIN 

48 

33 

48 

60 

65 

65 

60 

58 

61 

64 

56 

55 

60 

53 

53 

46 

32 

32 

^3 

28 

22 

37 

40 

54 

52 

60 

39 

26 

30 

33 

55 

47.7 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE 

6 

MAX 

77 

72 

74 

62 

70 

80 

77 

ao 

78 

77 

60 

7  2 

59 

50 

64 

73 

75 

81 

63 

67 

MIN 

66 

66 

66 

65 

65 

66 

56 

56 

56 

58 

41 

55 

28 

34 

37 

62 

63 

47 

36 

41 

PARRISH 

MAX 

63 

71 

78 

85 

82 

34 

80 

80 

81 

75 

79 

79 

78 

62 

81 

75 

64 

72 

70 

52 

66 

76 

85 

63 

83 

80 

72 

63 

73 

7  9 

80 

75.8 

MIN 

43 

35 

48 

61 

66 

06 

57 

59 

64 

63 

59 

57 

60 

52 

54 

43 

34 

50 

50 

23 

24 

35 

44 

56 

55 

63 

44 

27 

35 

42 

57 

49.4 

PLANT  C ITY 

MAX 

64 

72 

79 

85 

61 

82 

75 

82 

81 

75 

60 

62 

1  9 

83 

79 

77 

66 

72 

69 

53 

65 

75 

83 

94 

64 

83 

77 

67 

74 

73 

61 

76.4 

MIN 

40 

33 

49 

59 

69 

66 

53 

56 

64 

61 

61 

56 

54 

52 

54 

42 

32 

49 

48 

26 

23 

35 

42 

54 

53 

63 

41 

25 

35 

43 

61 

48.4 

ST  PETERSBURG 

MAX 

63 

67 

75 

83 

79 

ao 

74 

73 

75 

70 

76 

76 

75 

79 

77 

72 

64 

63 

65 

50 

64 

73 

78 

75 

78 

76 

69 

61 

65 

72 

72 

71.7 

MIN 

49 

46 

57 

62 

66 

65 

55 

60 

64 

62 

60 

02 

60 

60 

60 

50 

46 

56 

50 

30 

36 

47 

52 

58 

60 

65 

54 

40 

45 

52 

64 

54.7 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 


S4R4SDT4 
T4MPA  WSD 

TftRPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BE4CH  <.  W 
WJUCHUUA   I  N 
WINTER  HAVEN 


EVERGLADES  AND  Su 
COAST 


05 


BELLE  GLADE  ExP  STA 
CANAL   POINT  US3A 
ClEhISTON  U  b  ENG 
LEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAHlNGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WSO 
IMMQKALEE   3  NNW 
LA  BELLE 

modre  haven  lock  1 
Naples  2  ne 
puhta  gdpda  <,  ene 

TAMJAMl    TRL         HI  BEND 


LOWER  EAST  COAST 
FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
rilALtAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LDXAHATCHEE 

rtlAMi    'lAVFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WSO 

MIAMI    U  SSW 

POMPANO  bEACH 

SOUTH  MIAMI   5  W 

STUAKT    1  N 

WEST   PALM   8EACH  WSO 


06 


FLORIDA 
JANUARY 


Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

MAX 

8  X 

76 

76 

71 

78 

79 

79 

78 

78 

78 

66 

70 

73 

61 

67 

75 

79 

79 

79 

71 

76 

67 

75 

77 

71 

75.3 

Mm 

<f2 

36 

51 

61 

68 

59 

58 

57 

65 

63 

58 

57 

59 

55 

58 

15 

36 

5  1 

17 

32 

2  3 

53 

15 

60 

50.7 

MAX 

58 

8  1 

69 

78 

77 

79 

75 

62 

63 

69 

56 

16 

65 

73 

80 

78 

80 

76 

62 

61 

69 

72 

79 

71.5 

MIN 

11 

36 

50 

61 

66 

66 

55 

59 

61 

61 

59 

60 

55 

53 

56 

10 

31 

55 

36 

27 

37 

39 

36 

10 

62 

18.5 

7 1 

71 

66 

71 

68 

71 

77 

72 

69 

61 

66 

61 

17 

62 

70 

79 

78 

76 

73 

61 

55 

68 

71 

76 

70.1 

MIN 

18 

36 

18 

61 

65 

63 

52 

52 

61 

60 

59 

61 

60 

55 

60 

53 

31 

51 

15 

28 

25 

3  5 

67 

8  0 

82 

82 

73 

75 

79 

71 

73 

77 

78 

30 

77 

70 

62 

71 

67 

52 

67 

76 

75 

80 

80 

73 

66 

58 

70 

72 

75 

72.6 

MIN 

52 

39 

53 

61 

69 

66 

66 

60 

61 

6<i 

59 

58 

60 

56 

51 

16 

38 

19 

5  2 

29 

52.1 

MAX 

79 

62 

72 

76 

61 

83 

81 

69 

80 

83 

76 

78 

76 

76 

79 

60 

o5 

61 

72 

61 

50 

66 

72 

77 

31 

83 

92 

66 

68 

69 

79 

71.1 

MIN 

13 

12 

11 

52 

68 

63 

61 

63 

63 

62 

61 

55 

53 

51 

53 

17 

10 

11 

51 

27 

30 

31 

50 

52 

59 

60 

11 

33 

35 

39 

51 

19.5 

7  2 

7  B 

77 

8  5 

82 

1 7 

82 

81 

83 

82 

83 

60 

82 

62 

71 

61 

71 

70 

51 

68 

75 

81 

81 

65 

81 

75 

67 

71 

79 

79 

77.1 

MIN 

37 

31 

50 

60 

69 

65 

59 

61 

61 

56 

58 

50 

19 

15 

35 

17 

50 

28 

22 

36 

16 

60 

51 

60 

10 

29 

31 

38 

57 

17.7 

MAX 

59 

71 

75 

81 

82 

66 

77 

76 

83 

77 

71 

79 

79 

82 

61 

72 

67 

72 

65 

50 

68 

76 

79 

67 

86 

80 

75 

65 

71 

80 

82 

75.5 

MIN 

12 

10 

11 

59 

67 

62 

51 

53 

58 

59 

60 

51 

56 

53 

50 

15 

17 

52 

17 

25 

32 

31 

57 

59 

19.0 

6 1 

76 

8  3 

65 

82 

77 

to 

80 

81 

81 

67 

61 

71 

60 

51 

66 

71 

77 

81 

82 

81 

69 

66 

71 

79 

75.  1 

MIN 

15 

10 

51 

57 

66 

63 

67 

62 

58 

60 

62 

56 

58 

56 

56 

51 

1 1 

1 1 

50 

3  1 

32 

13 

56 

63 

59 

5  2 

36 

19 

51.6 

MAX 

8 1 

63 

72 

79 

82 

81 

35 

76 

81 

81 

78 

76 

79 

78 

79 

82 

68 

67 

7  5 

61 

51 

65 

66 

79 

81 

80 

79 

69 

61 

66 

62 

71.9 

MIN 

51 

11 

51 

58 

60 

60 

61 

61 

56 

61 

61 

51 

57 

52 

52 

55 

50 

13 

50 

31 

36 

12 

55 

62 

59 

57 

39 

51.8 

MAX 

6  1 

61 

70 

78 

81 

81 

67 

73 

8  1 

81 

80 

77 

80 

77 

78 

61 

66 

67 

75 

61 

53 

61 

68 

77 

61 

61 

82 

70 

65 

68 

81 

75.0 

MIN 

51 

17 

52 

63 

61 

63 

62 

65 

59 

61 

66 

58 

58 

61 

57 

55 

15 

1 1 

50 

33 

31 

1 1 

51 

59 

5  8 

5  8 

39 

15 

52.6 

MAX 

b8 

72 

79 

65 

63 

68 

81 

80 

6  1 

80 

82 

80 

79 

81 

78 

72 

75 

75 

69 

55 

68 

73 

79 

82 

85 

82 

75 

70 

75 

80 

63 

77.3 

MIN 

15 

35 

51 

62 

61 

60 

63 

63 

62 

60 

58 

55 

19 

55 

50 

18 

38 

10 

53 

26 

3 1 

19 

59 

63 

55 

56 

1 5 

50.5 

MAX 

77 

69 

71 

79 

82 

82 

80 

80 

81 

77 

62 

81 

81 

82 

76 

69 

68 

70 

65 

61 

68 

71 

75 

75 

77 

72 

67 

72 

72 

75.0 

MIN 

51 

11 

47 

59 

59 

60 

60 

63 

63 

60 

59 

59 

58 

59 

5  1 

1 1 

15 

59 

30 

2  8 

32 

51 

62 

59 

1 7 

36 

5  5 

51.1 

MAX 

76 

76 

78 

81 

80 

32 

62 

8  1 

81 

81 

60 

81 

83 

60 

83 

61 

67 

72 

70 

61 

73 

77 

76 

79 

71 

72 

71 

75 

78 

77.2 

MIN 

15 

15 

60 

70 

73 

55 

62 

65 

73 

61 

60 

60 

60 

58 

55 

55 

18 

11 

11 

35 

29 

62 

59 

58 

51 

10 

11 

50 

62 

51.7 

MAX 

68 

71 

82 

87 

82 

81 

81 

82 

81 

80 

8  1 

81 

62 

83 

81 

70 

69 

77 

65 

53 

67 

71 

78 

82 

61 

78 

70 

65 

73 

76 

78 

76.5 

MIN 

53 

1 1 

57 

61 

70 

67 

68 

66 

66 

67 

62 

59 

1 1 

59 

56 

1 8 

12 

1 6 

1 1 

32 

5 1 

59 

51.0 

MAX 

67 

72 

79 

81 

81 

86 

61 

85 

81 

79 

82 

33 

60 

82 

82 

78 

67 

76 

71 

60 

69 

73 

77 

81 

81 

ai 

79 

66 

75 

79 

81 

77  .9 

MIN 

17 

36 

50 

61 

63 

60 

63 

62 

58 

61 

59 

51 

61 

51 

5  1 

17 

33 

1 1 

55 

26 

28 

52 

57 

61 

56 

55 

12 

31 

35 

1 1 

5  1 

50.  1 

MAX 

69 

71 

79 

(36 

85 

87 

83 

85 

87 

62 

79 

62 

to 

81 

81 

61 

66 

76 

72 

56 

68 

77 

77 

65 

87 

62 

78 

68 

73 

83 

80 

78.3 

MIN 

15 

3  1 

19 

58 

61 

59 

61 

61 

56 

65 

59 

55 

59 

55 

50 

15 

30 

37 

50 

23 

21 

51 

52 

53 

51 

55 

1 1 

25 

3 1 

31 

15 

17.6 

MAX 

79 

61 

70 

76 

81 

31 

66 

71 

83 

63 

80 

79 

t)3 

77 

76 

SO 

66 

67 

75 

62 

52 

65 

71 

77 

63 

81 

81 

70 

69 

70 

79 

75.2 

MIN 

16 

10 

10 

55 

61 

61 

65 

63 

61 

61 

65 

57 

58 

55 

51 

19 

39 

1 1 

52 

29 

29 

32 

51 

60 

57 

58 

11 

33 

32 

13 

11 

19.7 

MAX 

75 

76 

82 

86 

81 

81 

62 

82 

61 

61 

82 

83 

82 

62 

80 

76 

72 

71 

71 

63 

69 

71 

79 

81 

87 

80 

75 

69 

75 

78 

79 

78.3 

IWi 

19 

38 

65 

68 

62 

65 

61 

60 

59 

57 

55 

M 

57 

53 

50 

37 

13 

57 

26 

28 

50 

50 

50 

56 

61 

16 

36 

37 

37 

37 

50.5 

MAX 

63 

71 

78 

61 

81 

83 

75 

81 

80 

78 

79 

33 

79 

83 

62 

70 

71 

76 

63 

51 

67 

71 

77 

63 

82 

79 

73 

68 

71 

73 

78 

75.1 

MIN 

18 

36 

50 

61 

66 

61 

65 

61 

58 

65 

57 

55 

61 

55 

51 

15 

36 

11 

17 

28 

27 

12 

51 

61 

52 

52 

50 

31 

33 

10 

11 

19.5 

MAX 

70 

71 

78 

82 

85 

35 

86 

61 

85 

86 

62 

31 

63 

61 

76 

69 

73 

69 

60 

68 

72 

77 

80 

83 

70 

75 

82 

77.9 

MIN 

55 

19 

63 

72 

68 

69 

66 

65 

63 

60 

62 

02 

59 

59 

51 

15 

11 

59 

32 

32 

55 

13 

65 

16 

39 

13 

50 

51.8 

MAX 

86 

66 

76 

77 

79 

32 

82 

62 

80 

85 

85 

83 

£2 

79 

79 

83 

72 

66 

69 

65 

51 

65 

73 

77 

76 

79 

80 

71 

71 

75 

76 

76 .  1 

MIN 

51 

5  1 

51 

62 

70 

70 

66 

61 

63 

62 

65 

63 

63 

60 

60 

51 

16 

17 

51 

32 

32 

38 

57 

65 

59 

60 

17 

39 

38 

15 

57 

51.6 

MAX 

83 

73 

78 

77 

80 

81 

85 

81 

62 

35 

65 

61 

81 

78 

79 

81 

73 

69 

70 

61 

56 

66 

73 

78 

79 

81 

6  I 

71 

71 

76 

78 

77 . 0 

MIN 

19 

19 

50 

70 

73 

67 

62 

60 

56 

60 

61 

56 

57 

52 

53 

52 

12 

12 

52 

30 

31 

37 

59 

63 

51 

57 

11 

31 

39 

13 

51 

52.0 

MAX 

81 

66 

73 

76 

81 

82 

82 

62 

81 

66 

35 

81 

63 

82 

60 

82 

72 

68 

71 

65 

52 

65 

71 

79 

78 

30 

79 

72 

72 

75 

76 

76.  2 

53 

19 

5 1 

66 

72 

72 

67 

68 

65 

62 

63 

63 

63 

62 

61 

55 

17 

16 

52 

33 

33 

11 

56 

65 

63 

62 

19 

39 

37 

16 

53 

55.1 

MAX 

66 

71 

77 

62 

82 

81 

65 

82 

65 

85 

65 

81 

79 

82 

83 

72 

70 

73 

67 

53 

66 

72 

78 

80 

83 

80 

73 

71 

76 

76 

83 

77,3 

13 

1 2 

53 

68 

68 

67 

6  1 

58 

58 

57 

60 

59 

58 

55 

55 

IB 

15 

11 

13 

30 

31 

55 

62 

62 

55 

55 

15 

37 

13 

11 

50 

52.0 

MAX 

68 

71 

77 

80 

83 

85 

62 

61 

86 

83 

82 

81 

76 

61 

83 

76 

65 

72 

69 

58 

67 

70 

78 

60 

80 

82 

71 

70 

73 

78 

83 

76.  7 

17 

19 

6  8 

70 

63 

67 

59 

60 

61 

55 

59 

51 

52 

50 

10 

39 

55 

27 

35 

50 

59 

60 

58 

57 

17 

38 

35 

10 

18 

51.7 

MAX 

65 

72 

75 

77 

7S/ 

81 

81 

79 

60 

80 

60 

78 

77 

60 

63 

81 

69 

71 

69 

61 

65 

71 

77 

75 

77 

82 

75 

70 

73 

75 

63 

75.6 

55 

5  3 

68 

72 

72 

70 

69 

67 

7  1 

66 

67 

66 

65 

65 

63 

56 

19 

51 

60 

31 

10 

58 

66 

66 

66 

65 

52 

12 

19 

60 

61 

60.3 

MAX 

65 

72 

71 

75 

77 

79 

79 

78 

79 

78 

76 

76 

7  5 

77 

81 

70 

70 

70 

66 

53 

65 

73 

75 

71 

76 

83 

71 

69 

71 

71 

83 

73.9 

7  2 

70 

7  2 

70 

66 

68 

67 

72 

66 

51 

5  1 

51 

13 

35 

1 1 

60 

69 

71 

69 

60 

52 

15 

53 

67 

66 

61.6 

MAX 

66 

75 

78 

80 

81 

62 

82 

81 

83 

81 

32 

83 

79 

82 

83 

73 

70 

71 

69 

51 

67 

71 

78 

79 

79 

81 

73 

72 

71 

77 

63 

MIN 

72 

68 

68 

65 

66 

61 

61 

63 

61 

51 

19 

52 

i5 

35 

11 

61 

66 

72 

65 

62 

50 

12 

19 

55 

62 

59!7 

MAX 

81 

68 

71 

76 

80 

82 

83 

83 

82 

82 

82 

81 

61 

79 

60 

31 

73 

71 

73 

68 

55 

69 

72 

79 

79 

79 

82 

75 

72 

71 

76 

MIN 

11 

50 

7  1 

53 

60 

59 

1 0 

57 

59 

55 

16 

12 

53 

31 

32 

10 

59 

61 

58 

58 

16 

36 

39 

17 

16 

53!3 

MAX 

B3 

71 

79 

61 

83 

81 

63 

82 

66 

81 

61 

61 

63 

61 

83 

83 

69 

69 

68 

63 

79 

71 

79 

60 

81 

81 

80 

71 

76 

78 

85 

79 .  1 

MIN 

50 

18 

66 

^' 

6  1 

60 

60 

58 

58 

53 

15 

15 

59 

31 

37 

56 

63 

70 

59 

61 

56 

10 

12 

16 

59 

56.6 

MAX 

75 

75 

78 

81 

85 

86 

85 

83 

66 

87 

86 

81 

81 

83 

61 

75 

71 

73 

66 

60 

70 

73 

61 

81 

83 

92 

75 

71 

76 

79 

65 

79.9 

MIN 

15 

10 

52 

69 

69 

66 

62 

59 

58 

57 

61 

58 

56 

51 

55 

53 

13 

38 

57 

29 

31 

55 

61 

63 

55 

51 

13 

36 

12 

11 

50 

52.2 

MAX 

59 

75 

72 

80 

81 

81 

81 

85 

61 

80 

83 

78 

81 

61 

79 

90 

75 

70 

52 

63 

71 

78 

62 

81 

81 

61 

62 

77 

79 

81 

77.3 

MIN 

13 

13 

51 

69 

61 

65 

55 

53 

55 

59 

55 

51 

55 

55 

17 

18 

11 

18 

29 

35 

18 

51 

55 

61 

51 

11 

11 

16 

11 

50 

50.1 

MAX 

66 

75 

79 

60 

83 

33 

80 

82 

65 

33 

80 

31 

79 

80 

62 

70 

68 

71 

61 

53 

67 

72 

77 

81 

80 

62 

71 

71 

72 

77 

81 

76.  1 

MIN 

16 

15 

66 

72 

71 

67 

66 

63 

60 

63 

63 

57 

60 

56 

55 

19 

11 

13 

11 

30 

36 

56 

60 

62 

58 

59 

16 

39 

11 

15 

53 

53.9 

See  Reference  Noles  FoUowliig  Statloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLDRID4 

J4NU4RY  1971 


Day  of  Month 


II     12     13  14 


15     16  j  17 


24     25     26     27     28     29     30  31 


KEYS 
KEY  WEST  WSD 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


77  74  76 
59     55  69 


80  81  81 
73     73  75 


80     82  83 


72     73  73 


70     71  70 


67     66  68 


81  SO  81 
70     70  69 


BO     79  83 


73     70  77 


82     78  70 


79  70  56 
67     <,8  48 


70     77  78 


71     75  78 


60  81  82 
65     64  60 


65  70  77  80 
56     59     62  68 


73  77  70  75 
55     53     55  62 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

<S> 

Day  of  month 

0) 

Station 

Q 

1  IN] 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 
MIN 

54 
45 

54 
42 

54 
44 

56 
43 

65 
54 

61 
49 

50 
42 

52 
42 

48 
46 

57 
47 

54 
45 

57 
51 

65 
56 

65 
55 

67 
57 

67 
47 

58 
44 

58 
47 

60 
45 

51 
36 

46 
36 

52 
37 

56 

50 

65 
55 

65 
57 

67 
59 

68 
50 

60 
43 

59 
41 

60 
45 

64 
54 

58.6 
47.4 

GAINESVILLE  3  WSW 

1 

MAX 
MIN 

58 
49 

57 
57 

60 
56 

65 
56 

65 
62 

64 

57 

61 
56 

60 

57 

60 
60 

60 
58 

66 
59 

69 

62 

69 
61 

69 
59 

69 
61 

66 
53 

58 
49 

63 
56 

63 
59 

59 
45 

54 
42 

59 
46 

62 
55 

65 
55 

62 
59 

67 
62 

67 
55 

58 
46 

61 
48 

63 
52 

66 
61 

62.7 
55.3 

4 

MAX 
MIN 

56 
52 

55 
49 

57 
53 

61 
56 

63 
61 

62 
58 

60 
57 

59 
56 

59 
59 

59 
59 

63 
58 

66 
62 

67 
63 

65 
60 

66 
62 

66 
57 

57 
52 

61 
57 

60 
56 

57 
49 

52 
47 

55 
49 

56 
51 

61 
56 

64 
59 

65 
62 

65 

57 

59 
51 

58 
51 

59 
54 

63 
59 

60.6 
55.9 

8 

MAX 
MIN 

57 
56 

56 
54 

55 
54 

59 

55 

61 

59 

60 
59 

60 

60 

60 

60 

60 
60 

60 
60 

61 

60 

63 
61 

65 
63 

65 
63 

65 
65 

65 
62 

62 
58 

59 
59 

59 
59 

60 
56 

56 
53 

53 
53 

55 
53 

58 
55 

60 
58 

62 
60 

62 
61 

61 
56 

57 
56 

56 
57 

61 
58 

59.8 
58.2 

20 

MAX 

MIN 

62 
61 

61 
60 

60 

60 

61 
60 

61 
61 

62 
61 

63 

62 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

64 
63 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
62 

63 
60 

62 

60 

60 
59 

59 

59 

60 
59 

62 
60 

62 
62 

62 
62 

62 

60 

60 
60 

60 
60 

62.2 
61.6 

MILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

55 
46 

56 
44 

57 
46 

63 

57 

63 
52 

54 
47 

52 
42 

52 
47 

51 

50 

58 
51 

59 
56 

63 
58 

67 
58 

69 
62 

70 
66 

66 
59 

59 

57 

58 
50 

57 
47 

54 
40 

53 
41 

56 
53 

67 
58 

68 
58 

67 
59 

67 
58 

68 

50 

60 
46 

61 
47 

64 
55 

63 
56 

60.6 
52.1 

MONTICELLO  3  W 

4 

MAX 
MIN 

58 
44 

55 
41 

56 
41 

59 
45 

64 
57 

64 
55 

55 
48 

68 
47 

51 
49 

56 
46 

54 
49 

59 
52 

66 
54 

67 
54 

68 
54 

68 
46 

57 
44 

56 
45 

63 
49 

56 
49 

51 
37 

54 

37 

57 
47 

63 
55 

66 
56 

66 
60 

69 
48 

60 
41 

59 
41 

62 
43 

61 
56 

60.0 
48.1 

QUINCY  3  SSw 

2 

MAX 
MIN 

58 
39 

57 
37 

60 
42 

62 
49 

64 
56 

59 
48 

52 
40 

60 
40 

60 
40 

60 
44 

60 
47 

56 
50 

70 
52 

68 
52 

72 
54 

71 
41 

61 
38 

57 
37 

63 
41 

53 
31 

55 
32 

61 
31 

69 
46 

70 
55 

71 
59 

70 
56 

67 
41 

60 
34 

63 
35 

69 
39 

65 
54 

62.7 
43.9 

4 

MAX 
MIN 

56 
43 

55 
41 

57 

43 

58 

47 

63 
55 

58 
50 

53 
43 

57 
43 

57 
43 

57 
47 

57 
48 

56 
51 

67 
54 

65 
54 

68 
53 

67 
46 

58 
42 

54 
41 

60 
45 

52 
36 

52 
36 

55 
35 

63 
49 

67 
57 

67 
58 

66 
58 

65 
46 

58 

40 

59 
39 

63 
43 

62 
54 

59.7 
46.5 

8 

MAX 
MIN 

54 
47 

53 
45 

53 
46 

55 
47 

61 
54 

60 
54 

54 
47 

54 
46 

54 
47 

54 
49 

55 
49 

56 
53 

62 

55 

61 
56 

64 

57 

64 
52 

56 
47 

53 
47 

57 
49 

50 
42 

45 
41 

50 
41 

57 
49 

62 
57 

63 
57 

63 
60 

63 
52 

56 
45 

55 
45 

56 
47 

60 
54 

56.8 
49.6 

CHIPLEY  3  E  :   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE   TO  THE  NORTHWEST.      PALMER  MERCURY- I N-S TEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT   7:30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  ,    ARREOONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.     LITTLE  SLOPE,     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR   PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

MILTON  EXP  STATION  :   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2   PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.     PALMER  MERCURY- I N-STEEL  THER- 

MOMETER.     MAX    AND  MIN   FOR   24-HOUR   PERIOD   ENDING  AT    4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  ,   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2   PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.      PALMER  MERCURY- I N-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 

QUINCY  3  SSW  :    ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.     0-2   PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.      PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 


See  RefereDce  Notes  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JANUARY  1971 


Day  Oi  Monlli 

3  M  w 

Station 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*       *  • 

NDRTHWEST  01 

MILTDH  EXP  STATION 

EVAP 

.20 

.12 

.10 

.10 

.00 

.07 

.01 

- 

,00 

.06 

.13 

.04 

.04 

.13 

.15 

.08 

.04 

.00 

.06 

.03 

.17 

.14 

.17 

.08 

.08 

.06 

.06 

2.546 

WIND 

45 

17 

69 

121 

93 

86 

71 

46 

26 

-27 

76 

61 

46 

16 

138 

77 

57 

53 

58 

85 

27 

37 

60 

65 

1723 

MAX 

67 

78 

76 

71 

66 

50 

53 

52 

50 

59 

62 

70 

77 

76 

78 

66 

60 

62 

60 

49 

56 

66 

78 

79 

75 

75 

73 

60 

67 

70 

68 

66.2 

MIN 

41 

39 

'13 

60 

42 

38 

34 

40 

44 

46 

56 

56 

56 

62 

66 

39 

3G 

45 

36 

32 

33 

53 

59 

57 

59 

56 

38 

35 

39 

52 

50 

46.7 

WOOO'^UFF  DAM 

EVAP 

,11 

* 

.  1 1 

« 

.25 

24 

,08 

.00 

* 

* 

'?? 

08 

07 

22 

10 

* 

* 

.27 

.06 

.10 

.07 

.  05 

•  24 

* 

.29 

.08 

.09 

2.83 

WIND 

197 

32 

54 

90 

193 

R7 

111 
lU 

104 

98 

'50 

25 

24 

142 

'42 

134 

239 

46 

40 

46 

27 

26 

32 

151 

152 

36 

33 

33 

2279 

«    <.  > 

NORTH  02 

GAINESVILLE   2  HSH 

EVAP 

•  OB 

.  05 

.03 

.06 

.  04 

■  09 

*  _ 

02 

01 

.09 

.06 

.16 

.10 

•?! 

04 
■  04 

.09 

.  10 

.  1 5 

.07 

•  15 

•  25 

.  14 

•  09 

.15 

.  09 

2 . 69 

4 1 

15 

37 

43 

'41 

5 1 

*28 

*  21 

*22 

■ 

Z5 

'87 

'74 

28 

42 

4  1 

58 

33 

80 

84 

47 

27 

71 

94 

1437 

MAX 

5b 

60 

76 

75 

74 

70 

64 

64 

62 

59 

69 

76 

74 

76 

84 

73 

62 

66 

67 

53 

53 

73 

70 

76 

78 

76 

74 

56 

65 

72 

74 

66.7 

39 

36 

47 

57 

66 

53 

58 

41 

39 

5 1 

33 

46 

55 

58 

63 

36 

38 

46 

62 

49.4 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.11 

.08 

.05 

.10 

.16 

.08 

.15 

.21 

.12 

.12 

.07 

.11 

.15 

.04 

.11 

.16 

•  30 

.16 

.14 

.11 

3.66B 

MIND 

94 

24 

34 

62 

36 

48 

59 

76 

50 

43 

23 

16 

14 

30 

50 

66 

'34 

61 

27 

46 

16 

25 

42 

40 

45 

100 

69 

42 

53 

44 

90 

1463 

56 

56 

60 

73 

72 

5' 

65 

46 

53 

65 

67 

73 

77 

75 

56 

76 

65 

72 

63 . 4 

MIN 

38 

38 

39 

45 

59 

52 

4b 

45 

47 

46 

46 

52 

54 

52 

52 

40 

37 

36 

42 

32 

34 

36 

50 

56 

59 

42 

35 

34 

36 

47 

44.1 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  03 

L  I  S  EJ  0  N 

u  ifwn 

•  07 

05 

•  if 

05 

.06 

.  06 

.01 

.05 

.08 

•  07 

.15 

14 

IC 

.  17 

.  05 

.  09 

*  10 

•  ]^ 

.  13 

.17 

•  20 

•  1 2 

.  09 

.14 

•  11 

2  •  92 

30 

55 

10 

0 

5 

10 

1 0 

10 

25 

15 

'2c 

IC 

3S 

ZQ 

5 

10 

15 

10 

15 

35 

30 

15 

10 

25 

35 

530 

,    ,  t 

SOUTH  CENTRAL  04 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

EVAP 

.10 

.12 

.08 

.08 

.  u 

.08 

.  14 

.00 

.07 

.07 

.07 

.04 

.12 

.13 

1  Q 

07 

.16 

.10 

.19 

.07 

.06 

.12 

.12 

.13 

.10 

.22 

•  19 

.12 

.11 

.11 

3^43 

WIND 

107 

46 

5b 

53 

42 

26 

45 

I'' 

26 

*  I 
16 

*49 

52 

40 

25 

18 

34 

31 

47 

60 

56 

30 

35 

46 

1376 

An 

It 

7 1 

67 

72 

74 

73 

59 

73 

75 

'7 

72 

MIN 

42 

36 

40 

46 

58 

63 

58 

53 

57 

63 

59 

56 

56 

" 

42 

35 

*c 

4! 
45 

31 

31 

45 

49 

43 

34 

38 

46*5 

UK  [:  1 1.  MU  tJ  C  t    nKL<^    uAIC  D 

•  26 

•  03 

* 

* 

VERO   BEACH   4  W 

•  09 

.  08 

.05 

04 

,07 

.10 

•  04 

06 

06 

.08 

.06 

.07 

.17 

.15 

.  10 

07 

.24 

•  09 

.07 

.06 

1 8 

•  24 

.  14 

.  09 

.  14 

3  ,  Qg 

WIND 

60 

29 

16 

'35 

"53 

'32 

27 

45 

26 

'37 

'10 

'l8 

19 

88 

70 

35 

36 

101 

75 

23 

11 

10 

*34 

'26 

'59 

68 

24 

19 

49 

1176 

MAX 

70 

62 

65 

71 

79 

79 

80 

69 

76 

79 

75 

75 

77 

77 

76 

75 

65 

62 

65 

63 

52 

59 

65 

70 

78 

60 

78 

66 

63 

66 

71 

70^6 

MIN 

42 

45 

52 

65 

66 

66 

63 

63 

65 

64 

60 

59 

58 

58 

50 

42 

42 

47 

35 

32 

35 

50 

56 

59 

61 

46 

38 

34 

41 

49 

51.3 

^        p  * 

EVERGLADES  AND  SH 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

EVAP 

.13 

.07 

09 

.12 

.12 

.09 

.12 

•  10 

.  06 

•  12 

^  ^ 

.12 

.11 

.15 

.16 

■  1 3 

.05 

.03 

.  1  ' 

.07 

08 

■  13 

.  10 

•  16 

•  1 5 

.14 

*  08 

.  15 

3.43 

MAX 

79 

'69 

72 

77 

'82 

83 

84 

82 

83 

83 

83 

61 

83 

72 

66 

66 

"68 

69 

64 

71 

'76 

80 

81 

82 

71 

71 

72 

76 

76.7 

MIN 

49 

41 

^3 

53 

64 

66 

66 

65 

62 

62 

65 

60 

60 

An 
60 

46 

R4 

43 

43 

45 

33 

33 

37 

53 

60 

62 

61 

49 

39 

38 

40 

41 

51.5 

CLEWISTQN  u   S  ENG 

EVAP 

.06 

,06 

*  12 

.10 

.11 

.12 

.21 

.17 

.07 

.11 

.11 

.14 

*60 

'29 

'17 

*  13 

*  14 

*  47 

12 

15 

17 

*  17 

26 

16 

79 

64 

• 

*  29 

*  82 

60 

'  27 

'  16 

'  18 

'  58 

*59 

'  18 

983 

MAX 

76 

71 

72 

73 

80 

62 

85 

76 

83 

83 

60 

84 

84 

60 

72 

69 

70 

68 

55 

67 

69 

71 

62 

83 

80 

74 

70 

73 

80 

76.1 

MIN 

53 

61 

50 

59 

63 

66 

66 

66 

65 

64 

67 

63 

63 

6^ 

55 

47 

47 

48 

36 

37 

39 

54 

60 

63 

63 

50 

43 

42 

46 

48 

54.6 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

" 

■ 

■ 

■  23 

.17 

.  18 

.26 

.15 

* 

^ 

33 

44 

1  n 

26 

- 

1  4 

•  07 

_ 

WIND 

26 

2 1 

68 

'29 

2 1 

1 8 

*  1 

2 1 

*39 

1 1 

10 

*  10 

*  14 

18 

21 

29 

24 

62 

*32 

12 

* 

•  g 

'  16 

730B 

MAX 

85 

82 

85 

84 

86 

96 

93 

88 

94 

86 

80 

63 

83 

79 

80 

78 

79 

79 

_ 

78 

79 

64 

60 

62 

82 

62 

79 

62 

84. 1 

MIN 

48 

50 

50 

52 

62 

72 

70 

68 

69 

65 

55 

54 

65 

62 

62 

56 

50 

50 

50 

39 

- 

- 

39 

62 

62 

62 

84 

46 

49 

51 

61 

56.5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.11 

.14 

.09 

.08 

.06 

.07 

.12 

.12 

.09 

.12 

.09 

.10 

.07 

.16 

.17 

.18 

.21 

.11 

.03 

.15 

.14 

.11 

.11 

.12 

.17 

.15 

,10 

.22 

.16 

.12 

.15 

3.82 

1 5 

1 5 

25 

20 

60 

75 

25 

IC 

60 

60 

40 

30 

30 

40 

20 

35 

55 

20 

20 

40 

1125 

MAX 

76 

69 

70 

74 

81 

63 

85 

77 

84 

62 

81 

84 

63 

79 

81 

60 

70 

71 

69 

66 

64 

69 

73 

81 

62 

79 

70 

67 

71 

76 

75.9 

MIN 

51 

44 

43 

56 

63 

66 

67 

66 

64 

64 

66 

63 

67 

61 

58 

52 

42 

42 

48 

34 

34 

32 

52 

60 

55 

64 

SO 

38 

35 

43 

46 

52.6 

TAMIAMI    TRL    40   MI  BEND 

EVAP 

.09 

■  1 2 

.  06 

*  1 3 

'•^ 

.03 

•  19 

.12 

.08 

•  08 

.  06 

'if 

.08 

14 

07 

24 

08 

07 

• 

15 

07 

.07 

1 1 

* 

•  37 

•  15 

.09 

.24 

3.22 

WIND 

25 

26 

34 

69 

50 

36 

12 

22 

15 

18 

2 

z  1 

* 

'l4 

'67 

'41 

24 

30 

70 

'  ?n 

10 

4 1 

74 

42 

36 

46 

918 

*        *  * 
LOWER  EAST  COAST  06 

hialeah 

EVAP 

.11 

.10 

.12 

.10 

.11 

.11 

.16 

.13 

.23 

.09 

.13 

,00 

.01 

.19 

.02 

.23 

.16 

.15 

.03 

.12 

.11 

.13 

.13 

.13 

.04 

.12 

.18 

•  20 

.10 

.20 

.05 

3.71 

WIND 

74 

31 

41 

104 

72 

53 

45 

31 

36 

30 

21 

18 

24 

33 

29 

57 

53 

43 

72 

93 

53 

34 

25 

47 

47 

27 

75 

47 

36 

24 

43 

1418 

MAX 

81 

71 

72 
48 

75 

82 

65 

86 

86 

65 

84 

85 

83 

85 

87 

60 

84 

75 

69 

66 

69 

59 

54 

69 

78 

82 

60 

78 

74 

80 

72 

80 

77.3 

MIN 

55 

49 

60 

69 

69 

68 

67 

66 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

55 

48 

47 

62 

35 

33 

37 

54 

63 

63 

62 

51 

42 

41 

41 

S4 

55.4 

LISBON  ;    INSTALLATION  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  :  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  CRUSHED  ROCK  AND  CEMENT. 
WOODRUFF   DAM  :    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Noles  Following  SUIion 
-  13  - 


STATION  INDEX 


INDEX  NO.  1 

VISION 

r_oirNTY 

\,f\J  U     1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

ti 

SPECIAL 

APALACHICOii  WSD  R 

0211 

01 

FRANKLIN 

9 

29  *>*• 

Bh  39 

I; 

MIO 

Mil 

-  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARCADIA 

02ZB 

Cr 

OE  SOTO 

5 

27  Ik 

RADIO  STATION  WAPG 

ARCHBOlO  BIOlDCIC  STA 

0236 

HIGHLANDS 

27  11 

Bl  21 

14C 

8A 

BA 

ARCHBOlO  biologic  STA 

AVON  PARK 

03b9 

0<. 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

133 

5P 

MiLTON  F.  STOKEY 

BABSQN  PARK 

0390'  O*. 

POLK 

: 

27  50 

81  31 

145 

eARTOM 

0*78 

POL" 

27  5* 

ei  51 

5F 

CITY  OF  BAPTOW 

BELLE  &LAOE  E)^P  STA 

0611 

o: 

PAL"  BEACH 

26  ^0 

80  38 

16 

BA 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

0616 

05 

PALM  BEACH 

26  tfZ 

SO  1.3 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BITHLO 

075S:  03 

ORANGE 

s 

za  33 

SI  07 

69 

WALTER  W.  SCOTT 

0765 

01 

Okaloosa 

5 

30  57 

86  *-! 

2Z0 

ORBIE  HUTTO 

BLOUMTSTOKN 

OSC 

01 

C alhoun 

30  27 

65  03 

AO 

7A 

7A 

ROBERT  L.  MAUPIN 

BaCA  RATON 

oai-si  06 

PALM  BEACH 

2 

26  22 

GUS  P.  HAGER 

BRADENTON  5  ES6 

09i,5 

5 

27  27 

B2  28 

2( 

5P 

9P 

GULF  COAST  £XP  STATION 

BRISTOL 

L  I8ERTY 

i;  30  25 

ei.  59 

MISS  ELMA  SHULER 

BRDOKSVlLLE  CHIN  HILL 

lO'.b 

HERNANDO 

5.  28  37 

82  22 

240 

W-C  ENTRAL  FLA.ExP.STA, 

BUSHNElL  2  E 

03 

SUMTER 

9  28  '•0 

82  OS 

79 

9P 

MRS.   A,  H.  NElSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

U71 

05 

PALM  BEACH 

i 

26  5Z 

80  38 

36 
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CANAL  POINT  USDA 

1276 

05 

Palm  beach 

80  37 

30 

BA 

SA 

SUGAR  PLANT  FLO,  STA, 

CAHRABEILE   I  NNM 

1356 

01 

FRANKLIN 

S<.  hO 

5P 

HRS,  HAZEL  F,  COOK 

CABrVlLLE 

1388 

01 

HASHINCTON 

85  49 

90 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDAR  KEY  I  MSH 

I'-'iZ 

02 

LEVY 

83  03 

8A 

CLYDE  D.  COULTER 

CMIPlEY  3  E 

15*'. 

01 

WASHINGTON 

13C 

8A 

Bi 

H.B.  CHRISTMAS 

CLEARWATER 

163£|  0* 

P INELLAS 

82  46 

6J 

6P 

6F 

CITY  OF  CLEARWATER 

Clermont  &  ssh 

81  47 

6P 

EO  qlIvenbaum 

CLEUISTON  U  S  ENG 

HENDRY 

80  59 

20 

BA 

8A 
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CORNhELL  <•  NH 

HIGHLANDS 

27  26 

Bl  10 

U.S.   GEOl,  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

Z9  2S 

81  JO 

9B 

6P 

WILLIAM  a ,  RADTkE 

crestvieh  radio  KJSB 

01 

OKALOOSA 

86  35 

240 

5P 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY  2  HNW 

ZOOS 

DIXIE 

63  10 

42 

9A 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

OANIA  <.  MSm 

211'. 

06 

BPOHARD 

BO  12 

7 

MID 

FLA,  POWER  £  LIGHT 

oaytona  beach  wso  r 

VOLUSIA 

29  11 

Bl  04 

30 

MID 

MID 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

0£  FUNUK  SPRINGS 

WALTON 

LEONARD  S  ZEPP 

OELAND  3  NE 

VOlUSIA 

Bl  17 

7- 

9A 

9A 

FLAIR  AIRLANES  INC. 

DE  SOTO  CITY  8  SW 

HIGHLANDS 

81  31 

85 

JACK  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

HENDRY 

81  08 

20 

FLA,   FOREST  SERVICE 

03HLING  PARK  3  NK 

Suwannee 

10 

30  16 

B3  17 

80 

FLOROIA  FOREST  SERVICE 

s 

za  23 

Bl  49 

119 

ALBERT  SAVOIE 

EVERGLADES 

COLLIER 

Bl  23 

9 

SA 

8A 

EVERGLADES  NATL  PAflK 

FEDERAL  POINT 

2915 

11 

81  32 

9 

6P 

MRS  BflUCE  CRAY 

FELDA 

2923 

OS 

HENDRY 

81  26 

36 

MRS  EDNA  LEWIS 

FELLSHERE  7  SSM 

2936 

04 

INDIAN  RIVER 

2 

27  *l 

80  39 

2C 

llA 

llA 

DIAMOND  C  FARM 

FERNANOINA  BEACH 

29'.'. 

02 

NASSAU 

2 

30  'lO 

5P 

ELBERT  L.  GILL 

FLAMINGO  RANGER  STA 

3020 

MONROE 

S 

25  09 

80  55 

3 

5P 

9P 

9P 

NAT I  ON AL  PARK  SVC . 

FORT  DRUM  5  NM 

3137 

11 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  50 

71 

5P 

FORT  GREEN  12  W5H 

3153 

MANATEE 

5 

27  3<. 

82  08 

112 

7P 

MRS  JOHN  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

06 

BRDHARQ 

26  06 

BO  12 

SA 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

06 

BROWAR  D 

2 

26  05 

80  14 

6 

8/ 

8A 

U,  OF  FLA,   PLANT  LAB. 

FORT  MYEftS  WSD  B 

3186 

05 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

15 

MID 

HtO 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

3207 

O-. 

ST  LUCIE 

2 

27  28 

80  21 

29 

MID 

HIO 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

01 

S 

30  26 

S9  29 

140 

5P 

9P 

WJHC-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE  2  MSN 

3321 

02 

ALACHUA 

29  38 

82  21 

B6 

5P 

5P 

cc 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GLEN   ST   HARY    1  H 

3'.70 

02 

BAKER 

30  16 

lOA 

IDA 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

GRACEVI LLE 

3538 

01 

JACKSON 

3 

30  58 

85  31 

195 

JOSEPH  C .  RHODES 

35'.3 

02 

LAFAYETTE 

10 

29  57 

82  57 

30 

ST,  OEGIS  PAPER  CO. 

MART  LAKE 

38',0 

03 

ORANGE 

Z8  23 

81  11 

60 

U.S.  GEOl.  survey 

3909 

06 

2 

25  50 

80  17 

12 

8A 

SA 

MlAHI  WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 
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ALACHUA 

10 

29  SO 

82  36 

69 

5P 

LOUIS  T,  CLOUTIER 

HILLSBOROUGH  flVR  ST  PK 
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03 

H  I  LLSBOROOGH 

5 

28  09 

82  14 

93 

BA 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

'.091 

06 

2 

25  30 

80  30 

11 

HIO 

MIO 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

IMHOKAlEE  3  NNW 

^210 

05 

9 

26  28 

Bl  26 

35 

5P 

UNIV.  OF  FLORIOA 

INDIAN  LAtE  ESTATES 

'•Z'.Z 

0*. 

POLK 

27  <.e 

81  21 

85 

5P 

5P 

ALVIN  R.  PERKINS 

INGLIS 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

FLA,   POWER  COMPANY 

I NVEBNESS 

03 

5 

26  50 

82  20 

90 

5P 
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02 

ALACHUA 

e 
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B2  09 

9A 
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03 

ORANGE 
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81  32 
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JACKSONVILLE  WSO  S. 
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02 

30  25 

81  39 

24 
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HIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

'.366 

02 

2 

30  17 

61  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 
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02 

HAMILTON 

10 

30  31 

62  57 
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BA 

SA 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  2  E 

'tSia 

06 

2 

25  Ml 

80  17 

18 
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KEY  WEST  HSO 
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81  49 

HIO 
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07 
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5 
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BA 
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C 
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7 
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60 

CITY  OF  KISSIMMEE 
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Is 
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s 
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5P 

eA 
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0* 
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BA 
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LAKE  CITY  Z  £ 
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02 
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30  11 

82  36 
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9A 

FLA.  FOREST  SERVICE 
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5 
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81  57 
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MID 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 
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JEFFERSON 

5|  30  25 
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190 
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07 
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80  42 

8 
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LISBON 
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03 

LAKE 

8  28  52 

81  47 
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9P 

5P 
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LATITUDE 

LONGITUDE 
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LIVE  Oak 
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RADIO  STATION  WNER 
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06 

PALM  BEACH 

7  Z6  ^1 

80  16 

14 

5P 

9P 

LYNNE  4  SE 

5237 

03 

MARION 

8  29  10 

81  52 

80 

MRs!  GENEVA  A,  VINING 

MADISON 

9P 

9P 

MRS.   T.C.  MERCHANT 

MARATHON  Shores 

MONROE 

6P 

CHARLES    C.    HELTMAN.  JR, 

MARINEiANO 

FlaGLER 

MARINE    STUDIO  INC. 

LAFAtETTE 

INACTIVE  11/1/70 

MELBOURNE 

BREVARD 

MlO 

CITY   OF  MELBOURNE 

MIAMI  bayfront  Park 

OAOE 

CITY  OF  MIAMI 

■MIAMI  BEACH 

MiO 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    WSO  R 

DAOE 

NATL   HEATHER  SERVICE 

MIAMI    CITY  WSO 

5668 

06 

2  25  43 

80  17 

19 

MIAMI    LZ  SSW 

5678 

DADE 

2  25  39 

BO  IB 

10 

8A 

8A 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

MiLTON  EXP  STATION 

ot 

Santa  rosa 

AP 

C 

FLORIDA  EXP  STATION 

MDNTICELLO  3  H 

JEFFERSON 

BA 

G 

BIG  BEND  HORT,  LAB. 

MDORE  HAVEN  LOCK  1 

GLAOES 

SA 
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MOUNTAIN  LAKE 

POL" 

MOUNTAIN   LAKE  CORP. 

9P 

FLORIOA  PARK  SERVICE 

COLLIER 

JUNGLE  LARRY'S  SAFARI 

OKALOOSA 

CHIEF/FORESTRY  OIV 

NITTAW    1  S 

OSCEOLA 

7A 

MRS.   ANNIE  M,  STEVENS 

NORTH  NEW  RWR  CANAL  Z 

6323 

o; 

BROWARD 

7  26  20 

80  32 

16 

6411. 

03 

MARION 

5  29  11 

62  08 

9C 

5P 

HID 

CITY  QF  OCALA 

OKEECHOBEE  9  H 

OKEECHOBEE 

BA 

FLA  FLOOD  CONTROL  OlST 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

BA 

BA 

SA 
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ORANGE  CITY  TOWER  R 

VOLUSIA 

FLORIOA  FOREST  SERV. 

r«ORLANOO  HSQ  R. 

ORANGE 

NATL   WEATHER  SERVICE 

ORTONA  lOCk  2 

GLADES 
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P  Al ATKA 

Putnam 

9P 

CITY   OF  PALATKA 

PANACEA   4  SSE 

E.    PHlLiP  HANSEN 

PANAMA   C ITy  2 

01 

BAY 

GEORGE  C.  COOK 

PARRISH 

6890 

04 

MANATEE 

5  Z7  35 

62  26 

4! 

4? 

AP 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

698fi 

05 

DADE 

2  Z5  56 

60  27 

10 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

PENSACOLA  HSO 

ESCAMBIA 

87  12 

MID 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PERRINE 

DADE 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 

Taylor  | 

FLA.   FOREST  SERVICE 

Plant  city 

HILLSBOROUGH 

ELTON  L.  MINTQN 

pompano  beach 

BROHARO 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT  HAYACA  S  L  canal 

HART  IN 
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PUNTA  GORDA  4  ENE 

CHARLOTTE 

EARL  C.  CLACETT 

OUINCY  3  SSW 

GADSDEN 

c 

UNIVERSITY  QF  FlORDIA 

RAIFORO  STATE  PRISON 

74',0 

o; 

UN  I  ON 

0  30  04 

82  11 

12C 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

°5 

DAOE 

9  25  23 

80  36 

It 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

CITY  OF  ST.  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

PASCO 

8R0.   AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARTIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT   MARKS   6  SE 

FISH  t  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANFORD   EXP  STATION 

SEMINOLE 

CENTRAL  FLA.   EXP.  STA. 

SARASOTA 

SARASOTA 

CITY  OF  SARASOTA 

SMITH  CREEK 

WAKULLA 

HEflSCHEL  ANDERSON 

SOUTH  MIAMI   5  w 

8396 

06 

DADE 

2  25  42 

60  21 

I 

5P 

9P 

SAMUEL  B.  HEATON 

8527 

02 

BRADFORD 

8  29  56 

82  06 

162 

6P 

RADIO  STATION  HPXE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

a** 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

RADIO  STATION  WSTU 

TALLAHASSEE  WSO 

875( 

01 

5  30  23 

84  22 

MID 

HIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TAMlAMI    TRl    40   MI  BEND 

8780 

o: 

4  25  45 

60  50 

;i 

5P 

9P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

8788 

HI  LLSBDRQUCH 

3  27  58 

62  32 

MID 

MIO 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8824 

P INE  LL AS 

9  26  09 

82  49 

8 

5P 

3P 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERN! ER 

8841 

01 

MONROE 

2  25  01 

60  31 

5 

6P 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE   3  NW 

89'.2 

03 

BREVARD 

2  28  37 

60  50 

30 

6P 

FRANK   8.  ROOF 

trail-glade  ranges 

90 10 

2  25  46 

BO  28 

13 

DADE  COUNTY  WAT£R  CDNTL 

USHER  TOWER 

9120 

02 

LEVY 

9  29  25 

82  49 

33 

7P 

3P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

VENICE 

9176 

04 

SARASOTA 

3  27  06 

62  27 

10 

5P 

9P 

£.    RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

05 

GLADES 

7  27  02 

81  21 

62 

VAN  T.  OXER 

VERO  BEACH  4  H 

9219 

INDIAN  RIVER 

2  27  38 

60  27 

20 

BA 

8A 

BA 

USDA'ARS 

HAUCHULA  2  N 

9401 

HARDEE 

5  27  34 

119 

9P 

9P 

DEAN  H.  RICHARDSON 

HAUSAU  2  SSH 

9415 

0] 

WASHIHCTON  1 

3  30  37 

85  36 

149 

WILLIAM  C.  SAUNDERS 

weeki  macmee 

9430 

o; 

HERNANDO 

9  28  31 

B2  39 

20 

SA 

8A 

"WEST  PALH  BEACH  HSO  R 

9525 

PALM  BEACH 

2  26  41 

60  06 

19 

MID 

HIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WEhAhITCHKA 

9566 

GULP 

1  30  07 

65  12 

45 

7A 

7A 

MISS  adele  lister 

winter  HAVEN 

9707 

0' 

POLK 

3  28  01 

61  49 

136 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WSIR 

■woodruff  dam 

9795 

CADSDEN 

1  30  43 

64  52 

107 

BA 

8A 
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REFERENCE  NOTES 
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JANUARY  1971 


Additional  infornation  regarding  the  climate  of  Florida  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOlTiLy  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIHEKSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  'F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATTOS  Tm£:     The  Station  Index  shows  observation  tlEes  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPOILATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Eva.ooration  and 
Wind  table.     Kax  and  liin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  N.AMES:     Figures  and  letters  following  the  station  nane,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

!"^if  buUetfn.  """"^^  ^^^^"-^l  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 

DELAYED  DATA  A.ND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  Decenber  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOL.ATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  nay  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IK  THE  D.^TA  TABLES  THE  SYMBOLS  .ANT)  LETTERS  WHEN  USED  INTIICATE  THE  FOLLOWING: 

-  So  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table.    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  the 
Station  Index .  ' 

So  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Tensperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-!-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-M-    Highest  observed  one  ninute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  *ith  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Anount  included  in  following  neasurenent,   tine  distribution  unknown. 
/'    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  nontb . 

If    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  niissing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  fron  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  aaount  too  small  to  measure.  / 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IX  TEil  STATION'  IXDEX  TOE  SYMBOLS  .AND  LETTERS  TOEK  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AB    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  ajioants  are  published  in  "Clinatolo^cal  Data*  bulletin  they  are  frMi  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  fro«  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table . 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    Tliis  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

-  "niermoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.  for  each  month  are  described  in  the  publications    UONTHLT    WEATHER    REVIEW,     CLIMAT<HXX;iCAL    DATA    XATIOXAL  SUMtABY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington.   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual:   S2 . 50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summ iry . )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Surenntendent   of  Documents.    Government   Printing  Office.   Washington,    D.    C.  20402. 
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CLIM ATOLOGIC AL  MfSS 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMM-jli^CE  </^- 
NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIld ^MINISTRATION  - 
ENVIRONMENTAL  DATA  SE? 


FLORIDA 
FEBRUARY  1971 
Volume  75  No.  2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

HighesI 

• 

a 

s 
t 

.J 

61.8 

46,6 

54.2 

- 

2.6 

74 

27 

27 

M 

34, 3M 

M 

66,5 

40.^ 

53.5 

78 

28 

21 

65.3 

39.1 

52.2 

83 

27 

20 

65.1 

41.6 

53.4 

75 

18  + 

18 

66,9 

39.3 

53.1 

3.4 

79 

26 

1  5 

69.0 

39.5 

54.3 

83 

26 

12 

66 ,  2 

40,8 

53.5 

76 

28 

17 

66,8 

39,4 

53.1 

- 

2.3 

81 

27 

19 

63,3 

38 . 2 

So. 8 

75 

28+ 

18 

65,3 

45,3 

55.3 

- 

1.6 

77 

27+ 

23 

63.1 

44 , 5 

53.8 

2.3 

76 

20 

23 

66,5 

41,4 

34.0 

82 

2 1 

2 1 

63.5 

45.0 

54.3 

71 

27+ 

2  1 

68.6 

40.2 

54.4 

80 

27 

17 

67.0 

39.5 

53.3 

2 . 3 

80 

^"L 

14 

68 , 3 

42  .  0 

55.2 

79 

27+ 

2  3 

64,1 

"-1.6 

52.9 

81 

2  7 

53.6 

2.2 

65,7 

48 . 5 

57. 1 

2.9 

76 

22  + 

28 

68.0 

45.0 

56.5 

84 

27 

20 

7^.0M 

46.9m 

59. 5H 

87 

28 

28 

69.^ 

45.7 

57.5 

.5 

83 

20 

25 

73.6 

46.7 

60.2 

.6 

88 

26 

70. "t 

41.9 

56.2 

- 

1.2 

86 

27 

20 

70.  IH 

44. OM 

57. IH 

86 

27 

70.3 

43.9 

57.1 

•'' 

86 

^5 

74 

67.2 

47.6 

57.4 

83 

22 

26 

68.9 

40.9 

54.9 

82 

22 

19 

69.0 

43.8 

56.4 

1.9 

88 

27 

22 

71.9 

43.2 

57.6 

88 

26 

22 

69.5 

43,3 

56.4 

.6 

83 

2 1 

2  2 

74.  1 

48,  1 

61.1 

.  1 

88 

28  + 

28 

71.0 

42. 9M 

57. OM 

85 

26 

20 

70.9 

45,7m 

58. 3M 

- 

1.1 

85 

27 

25 

70.8 

44,3 

57.6 

88 

26 

2 1 

68.9 

38,4 

53.7 

80 

27+ 

1 6 

71.3 

44.5 

57.9 

85 

26 

23 

57.3 

1.4 

75. IM 

49. 5M 

62. 3M 

- 

.5 

89 

26 

2  8 

76.1 

47.6 

61.9 

90 

26 

26 

50.2 

.  7 

89 

26 

3 1 

72!2 

47.6 

59.9 

- 

.7 

87 

28+ 

29 

74.8 

49.4 

62.1 

.3 

89 

26 

30 

74.3 

48. 0 

61.2 

87 

26+ 

30 

75,  1 

49.0 

62.1 

89 

26 

28 

76  ,  8 

51.4 

64.  1 

2.2 

89 

26 

32 

75,9 

50.3 

63.1 

.3 

90 

26 

29 

76.1 

49.3 

62.7 

.  4 

89 

26 

3 1 

76.3 

50.0 

63.2 

.2 

88 

27 

73.9 

44.5 

59.2 

91 

27 

62.0 

.  1 

78.4 

48.8 

63.6 

.8 

92 

26 

24 

76.9 

49.7 

63.3 

8'! 

28 

26 

80.5 

51,2 

65.9 

.9 

92 

28 

33 

77.  1 

50.0 

63.6 

.0 

8"; 

26 

30 

76.8 

51.8 

64.3 

86 

26 

31 

73.5 

53.2 

63.4 

86 

26 

33 

76.7 

47,6 

62.2 

2  .  3 

88 

23 

28 

77.8 

47.6 

62.7 

81 

26  + 

25 

74.5 

55.3 

65.0 

.1 

81 

22 

33 

76.5 

49. 1 

63.8 

9C 

27+ 

25 

77.3 

50.  1 

63.7 

1.1 

8" 

27 

30 

75.4 

49.6 

62.5 

8'; 

27 

30 

73,7 

52.2 

63.0 

.  1 

84 

26 

32 

73.4 

48.8 

61.1 

8£ 

22 

30 

78.4 

50.4 

64.4 

1. 

8^ 

27i 

27 

NORTHWEST  0 

AP41-ACHIC0L4  WSO 
BLDUNTSTOWN 
CiRRASELLE   1  NNH 
CHIPlEV  3  E 
CRESTVIEW  RADIO  HJSB 

OE   FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MKTON  EXP  STATION 
MONTICELLD  3  W 
NICEvlLLE 

PANAMA  CITY  2 
P6NSACDLA  wSO 
QUINCV  3  SSW 
SAINT   MARKS   6  SE 
SMITH  CREEK 

TALLAHASSEE  WSO 
WEHAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 

DIVISION 


NORTH  02 

cedar  key  1  wsw 
cross  city  2  wnw 
federal  point 
fernandina  beach 
gainesville  2  wsw 

glen  st  mary  1  w 
high  springs 
jacksonville  wso 
jacksonville  beach 

JASPER 

LAKE   CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADI SON 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 


DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


03 


BROOkSvILLE   CHIN  HILL 
BUSHNElL  2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTONA  BEACH  WSO 
DELANO  3  NE 

INVERNESS 
L ISBON 
OCALA 

ORLANDO  WSO 
SAINT  LEO 

SANFORD  tXP  STATION 
TITUSVILLE   3  Nw 
WEEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHBOlD  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BRADENTON  5  E5E 


SSW 


CLEARWATER 
FElLSHERE  7 
FORT    DRUM    5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 


321 
369 
329 

347 
321 
323 
346 
399 

283 
318 
321 
292 
305 

335 
286 
349 


23'- 
265 
202 
241 
190 

269 
251 
256 
246 
304 

267 
240 
260 
171 
246 

222 
241 
332 
233 


143 
153 
138 
199 


144 
152 
148 
U5 
134 

128 
131 
217 


118 
124 
83 
126 
113 

122 
136 
120 
99 
123 

119 
146 
134 
160 
114 


6.44 
8.89 

7.99 
7.70 
6.44 
4.59 
5.35 

9.37 
5.43 
4.80 
4.47 
3.92 


4.58 
7.14 


4.19 
2,70 
3.85 


3.43 
2.55 
3.22 


2.77 
3.88 

3 

5,11 
4,43 


4,37 


5,56 
4,50 
6,34 
2,98 
6,35 

5,77 
3  ,  84 
6,03 


2  .84 
1  .80 
2.52 
4.87 
5.02 


3.89 
5.11 
3.38 
3.57 
6.02 

4.10 
4.41 
4.81 
4.47 
4.48 


.05 
.96 


5.29 
1.18 


1.21 
.10 


.29 
1.84 


1.31 
2.73 


,56 
3.30 


3,37 
1.48 


.05 
2.10 


2.67 
1.1 


1  .66 
1,77 
2.30 


1  .62 
1  .04 
1.71 
2 

4.27 

2 

1 .60 
1.51 
2 

1.32 

2.71 
1 .60 
2.59 
1.34 
1  .40 

2.25 
2,16 


1,10 
1,63 

1,90 
1.94 
1 

1.54 
2.18 

1.90 
1.31 
1.70 
2.70 
1.10 

2 

1.18 

2 

1.96 


2.10 

2 


3.54 
3.19 
3.23 
1.40 
2.88 


2.65 
4.87 


1.29  8 

1.00  23 

1  .49  8 

4.07  8 

2.90  8 

1  .46  8 

1.02  6 

1.18  23 

2.34  23 


3.33 
3.22 
3.00 
1.96 
3.65 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SbHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Deparhjre 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  o(  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

sl 

1  -  ^ 

Total 

MVAKK4   RIVER   ST  PARK 

77.3 

50,3 

63.8 

86 

26  + 

26 

16  + 

118 

0 

0 

3 

0 

2.39 

1.27 

6 

,0 

0 

3 

2 

1 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

7<.  .2M 

5^1. 8m 

64, 5M 

93 

c 

C 

0 

,95 

.37 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

PARR  I 5H 

77. a 

52,1 

65.0 

88 

28  + 

31 

15 

101 

0 

0 

2 

0 

5.12 

4.  16 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

PLANT  CITY 

7b .  5 

50,6 

64,6 

1  ,  7 

89 

26 

29 

15  + 

HI 

0 

0 

3 

0 

5.46 

2,59 

4.46 

8 

*  0 

c 

: 

2 

1 

ST  PETERSBURG 

73.5 

56.0 

64,8 

.0 

85 

26 

36 

10 

64 

0 

0 

0 

0 

4,75 

1.74 

3.35 

8 

.0 

0 

3 

3 

1 

SARASOTA 

78.0 

51,5 

64.8 

87 

28 

31 

15 

90 

0 

0 

2 

0 

2  .06 

.80 

6 

,0 

0 

4 

2 

0 

TAMPA  WSD 

R 

7'..1 

52,0 

63.1 

.4 

68 

26 

32 

15  + 

134 

0 

0 

3 

0 

4.25 

1.41 

2.07 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

73.6 

52.1 

62.9 

.  1 

66 

26 

31 

15  + 

135 

0 

0 

3 

0 

7.36 

4.42 

6,26 

8 

.0 

0 

4 

1 

1 

VENICE 

73.6 

53,9 

64.8 

85 

26 

31 

15 

91 

0 

0 

1 

0 

2.55 

1,03 

6 

.0 

0 

4 

3 

1 

VERO   BEACH  H 

75.  1 

53,2 

64,2 

87 

23 

33 

15 

109 

0 

0 

0 

0 

3.01 

1.52 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

WAUCHULA  2  N 

78,5 

50.5 

64,5 

90 

26 

27 

15 

108 

1 

0 

1 

0 

4.01 

2.88 

e 

.0 

0 

4 

2 

1 

WINTER  HAVEN 

78, <. 

50.0 

64,2 

90 

27 

29 

15 

no 

1 

0 

2 

0 

4.64 

4.10 

8 

,0 

0 

4 

1 

1 

U  1  V  1  b  i  DIN 

63,8 

.  0 

3,99 

1 . 35 

,0 

*          *  * 

EVERGLADES   AND  SW 

r  n  A  c  T                                       n  c 
L  U    J  '                                        U  5 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

77,6 

53.9 

65.8 

1.4 

89 

26 

32 

15 

83 

0 

0 

1 

0 

3,15 

1.44 

1.86 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

CANAL   POINT  USD4 

77,3 

53.5 

65.4 

89 

23 

36 

15 

80 

0 

0 

0 

0 

1  .12 

.57 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

CLEWISTON  U   S  ENG 

77.0 

54.7 

65.9 

90 

28  + 

37 

15  + 

87 

2 

0 

c 

0 

1.15 

.60 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

nF\/ii  ^   TADnPhj  tDucd 

80. 

55, IM 

67. 8M 

90 

26  + 

64 

2 

0 

0 

1  . 35 

1 . 00 

9 

.  0 

0 

3 

I 

1 

EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 

76. 9M 

56, 2M 

67  ,6M 

84 

26  + 

38 

15  + 

64 

0 

0 

0 

0 

.82 

.46 

9 

,0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MYERS  WSO 

R 

76.8 

5*, 7 

65.8 

.6 

87 

26 

33 

15 

85 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  .66 

1,10 

B 

.0 

0 

3 

1 

1 

IMMOKALEE   3  NNW 

79,0 

52,3 

65.7 

90 

25 

29 

15 

86 

1 

0 

1 

0 

1.05 

.66 

B 

.0 

0 

2 

1 

0 

LA  BELLE 

80 . 2 

51,3 

65,8 

9  2 

27  + 

6 

0 

2 

0 

1.82 

-  .25 

1.02 

9 

•  0 

0 

1 

1 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

77.2 

51,2 

64.2 

-  .5 

90 

28 

32 

10 

111 

1 

0 

1 

0 

.51 

-  1.29 

.43 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

NAPLES   2  NE 

79.6 

5'*. 5 

67.1 

87 

27+ 

33 

15  + 

67 

0 

0 

0 

0 

1.10 

1.04 

8 

.0 

0 

1 

1 

1 

PUNTA  GDRDA  4  ENE 

78.0 

51.9 

65.0 

88 

27 

29 

15 

92 

0 

0 

1 

1.68 

.80 

a 

,0 

0 

4 

1 

0 

TAmIAMI   TRL   <>0  MI  BEND 

79,  IM 

57. 2M 

68. 2M 

87 

25 

49 

0 

0 

0 

0 

.80 

.42 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

66.2 

.3 

1.34 

-  .57 

.0 

41         4i  # 
LOWER   EAST   COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

76.6 

59. B 

68.2 

-  .2 

87 

24 

38 

10 

64 

0 

0 

0 

0 

1.15 

-  .91 

.50 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

77.9 

56,8 

67,4 

87 

24 

34 

16  + 

66 

0 

0 

0 

0 

1  .05 

.40 

13 

,0 

0 

4 

0 

0 

HiALEiH 

77, IM 

59, 9M 

68, 5M 

87 

24 

40 

11  + 

66 

0 

0 

0 

0 

.87 

.52 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

.  9 

86 

25  + 

37 

10 

67 

0 

0 

0 

0 

1.07 

.64 

.29 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

77.', 

53!e 

65.6 

86 

25  + 

30 

15 

87 

0 

0 

2 

0 

.97 

.33 

8 

.0 

0 

4 

0 

U 

MIAMI   BAYFRDNT  PARK 

75.8 

63.5 

69.7 

84 

23 

42 

10 

39 

0 

0 

0 

0 

3.67 

1.18 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

MIAMI  BEACH 

73.9 

63.2 

68.6 

-  1.0 

82 

23 

43 

10 

47 

0 

0 

0 

0 

1.23 

-  .42 

.90 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

MIAMI  w^ri 

77  3 

64  4 

23 

43 

15  + 

45 

0 

0 

0 

0 

.60 

-   1  .07 

.40 

B 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

77!o 

59)8 

68,4 

.9 

88 

24 

37 

10 

65 

0 

0 

0 

0 

1.61 

-  ,19 

.85 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

POMPANO  BEACH 

79.0 

62.0 

70.5 

66 

25 

38 

10 

46 

0 

0 

0 

0 

1  .44 

.48 

\  2 

.  0 

0 

^ 

Q 

SOUTH  MIAMI    5  W 

79. 9M 

57. IM 

68. 5M 

88 

23 

35 

15 

56 

0 

0 

0 

0 

1.17 

,36 

12 

,0 

0 

4 

0 

0 

STUART   1  N 

75,5 

54,5 

65,0 

85 

28  + 

31 

14 

82 

0 

0 

2 

0 

2.33 

1,2B 

23 

,0 

0 

5 

1 

1 

WEST   PALM  BEACH  WSO 

R 

76,6 

58.2 

67,4 

-  .2 

84 

6 

36 

15  + 

73 

0 

0 

0 

0 

1.06 

-  1.27 

.31 

22  + 

,0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

68,2 

.6 

1.42 

-  .60 

,0 

«       *  * 
KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 

76.5 

67,3 

71,9 

1.5 

83 

28 

53 

11 

20 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.78 

1.38 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

KEY  WEST 

77.3 

65,6 

71.5 

.2 

84 

28  + 

53 

11 

21 

0 

0 

0 

0 

3.67 

1.67 

2.46 

7 

.0 

0 

5 

1 

1 

MARATHON  SHORES 

78.9 

65,9 

72.4 

67 

28 

50 

11  + 

25 

0 

0 

0 

0 

.75 

.21 

20 

,0 

0 

4 

0 

0 

TAVERNIER 

77.3 

65,6 

71.6 

83 

23  + 

47 

11  + 

27 

0 

0 

0 

0 

.70 

.50 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

71.9 

.9 

1,97 

.09 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

92 

DATE 

28  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
FOUNTAIN  3  SSE 

12 

DATE 

10 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PANAMA  CITY  2 

9,37 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
DANIA  4  WNW 

,50 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

6,26 

DATE 

08 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

13  I  U  1  15 


MSO 


NORTHWEST 


APALACMlCOLfi 
BLQUNTSTOWN 
CARRABELLE   1  NNH 
CARYVULE 
CHIPLEY  3  E 

CRESTVIEM  RADIQ  MJ5B 
DE  FU^IIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MILTON  ExP  STATION 
MONTICELlO  3  W 

NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  MSO 
OUINCY  3  SSX 
SAINT   BARKS   6  SE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE  WSO 
WEHAHITCHKA 
WOODPLIFF  DAM 


5.02 
4.58 
e.36 


8.S9 
7.99 
7.70 


.93 
.97 
.40 
.63 
.33 


1.62  .42 

.10  1.03 

1.71  .99 

1.45  .69 

1.23  .65 

4.27 

2.96  .44 

1.60  .75 

1.27  .03 
2.97 

1.32  .47 

2.71  .58 

1.60  .03 


1.40  .73 
2.25  l.ll 
.05  2.16 
.05  2.60 


1 .04 
1.13 


1.01 
.83 
.90 

1.2B 


.85 
.24 


.01  1.15 
.01 
.03  .03 


NORTH  02 

CEOAR  KEY   1  WSM 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  MSW 
GLEN  ST  MARY   1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  HNW 
JACKSONVILLE  WSO 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINMATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 


3.85 
2.56 
3.43 


.99  1.63 
1.90 
1.94 

T  4.74 
1.30  .68 

1.20  1.54 
2.18 
1.90 


1.00  2.70 
1.04  1.10 
1.04  2.72 
.37  1.18 
2.21 

1.15  1.96 


.29 
.08 
.50 
.07 


.15     .79  .25 


1.10 
.17 


NORTH  CENTRAL 


03 


6ITHL0 

BROOkSvILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  E 
CLERMONT  6  SSW 
OAYTONA  BEACH  wSO 

DELANO  3  NE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEwORTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  3  Nw 
WEEKI  WACHEE 


6.83 
6.42 
3.94 
5.48 


5.56 

3.87 
4.50 
6.34 
2.98 
6.35 

5.77 


4.00  1.32 
IB  2.10 
1.9fl  2.41 


.63  2.90 
1.70 
T  2.50 


2.81 
.76  3.19 
1.94  3.23 
1.40  .91 


2.97  2.50 
.40  2.65 
4.87 


.09 
.40 


SOUTH  CENTRAL  04 
ARCADIA 

ARCHBOlO  BIOLOGIC  STA 

avon  park 
babsqn  park 

BARTOW 


ESE 


BRADENTON  5 
CLEARWATER 
CORNwElL   4  Nw 
DE  SOTO  CITY  8  Sw 
FELLSMERE   7  SSW 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSw 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMmEE  no.  2 

LAKE    ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WSO 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NITTAW  1  S 
OKEECHOBEE  9  w 
OKEECHOBEE   HRCN  GATE 
PARRISH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 
TAMPA  WSO 

TARPON  5PGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  4  w 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 


2.52 
6.25 
4.67 


.  80 
.20 
1.05 


1.49 
5.60 
4.07 

2.90 
1.46 

.60 
1 .04 

.96 

.81 


3.00  .92 


.37  .48 
2.89 
T  4.10 


.03 
.37 

.05 


1.52 
.1' 
.15 


belle  claoe  exp  sta 
canal  point  usda 
clewiston  u  s  eng 
devils  garden  tower 
Everglades 

flamingo  ranger  sta 
fort  myers  wso 

IMMDkAlEE  3  NNw 


1.12 
1.15 
1.35 


s  loUowing  Sitiion  lain. 


DAILY  PRECIPITATION 


Conti 


Day  of  Month 


13     14  15 


19     20  21 


LA  BELLE 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  2  NE 
PUNTA  GORDA  i  ENE 
TAMlAMI   TRL  '•0  Ml  BEND 


LOWER   EAST  COAST  06 

OANIA  4  HNW 

FORT  LAI-'DERDALE 

FT   LAJDEROALE   tXP  STA 

HI  ALE  AH 

HOMESTEAD  EXP  STa 

KENDALL   2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PftfiK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WSO 

MIAMI    U  SSW 
PERR^E 

pomPa'^0  beach 

rdval  palm  ranger  sta 

SDUTh  MIAMI    5  W 


KEY   WEST  WSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHOREi 
TAVERNIER 


1.62 
,51 
1.  10 


.50 
1.15 
1.05 


2.76 
3.67 

.75 


.02  1.02 
l.O't  .01 


.^1  .69  ,05 
.02      .1*.  .02 


.  14 
2.<t8 
.02 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 

eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum' 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

(U 
C3) 

ion  of 
1  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.50.99 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Averc 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

2.00 

Total 

APALACHICOLA  WSO 

30 

NW 

13 

1 

2 

3 

2 

1 

0 

9 

77 

5.3 

DAYTDNA  BEACH  WSO 

22 

1.7 

9.1 

39  +  + 

24 

13 

83 

84 

50 

68 

4 

1 

3 

0 

1 

1 

10 

4.9 

FORT  MYERS  WSO 

12 

2.5 

9.8 

35  +  + 

25 

08 

80 

84 

51 

63 

2 

1 

2 

0 

1 

0 

6 

4.1 

JACKSONVILLE  WSO 

25 

2.2 

9.3 

38 

SW 

13 

81 

83 

50 

70 

5 

3 

2 

1 

1 

0 

12 

62 

5.0 

KEY  WEST  WSO 

9 

6.6 

13.2 

29 

NW 

13 

75 

79 

66 

74 

3 

4 

4 

0 

1 

0 

12 

80 

4.3 

LAKELAND  WSO 

2 

2 

3 

1 

0 

1 

9 

65 

4.8 

MIAMI  WSO 

12 

5.0 

12.7 

29++ 

25 

08 

77 

80 

59 

67 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

11 

5.0 

ORLANDO  WSO 

18 

1.4 

9.9 

29  +  + 

27 

13 

80 

82 

45 

59 

4 

4 

2 

1 

1 

0 

12 

5.0 

PENSACOLA  WSO 

9 

1.6 

9.3 

25  +  + 

33 

08 

75 

79 

59 

70 

1 

4 

1 

3 

0 

12 

5.0 

TALLAHASSEE  WSO 

20 

1.9 

7.8 

25  +  + 

23 

08 

80 

83 

49 

63 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

10 

m 

5.0 

TAMPA  WSO 

15 

2.1 

10.1 

30  +  + 

20 

08 

77 

81 

51 

65 

3 

0 

3 

2 

1 

9 

74 

5.3 

WEST  PALM  BEACH  WSQ 

12 

4.4 

11.8 

38  +  + 

27 

08 

76 

78 

57 

68 

6 

2 

4 

0 

0 

Q 

12 

5.4 

See  teleience  notes  toDowing  S'ation  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  FLORIDA 

 —  .  PEBKUtRV  1971 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

•         *  * 

NORTHWEST  01 

4P4LACHIC0L4  USD 

MAX 

54 

54 

60 

67 

68 

67 

65 

63 

46 

42 

53 

63 

49 

53 

58 

62 

63 

65 

66 

69 

70 

71 

62 

65 

60 

68 

74 

70 

61,8 

MIN 

37 

49 

54 

49 

28 

41 

36 

28 

37 

4  3 

44 

48 

56 

60 

60 

59 

49 

46 

54 

60 

63 

62 

46.6 

BUOUNTSTOWN 

MAX 

67 

72 

71 

72 

67 

69 

64 

71 

72 

75 

75 

76 

74 

78 

69 

69 

73 

MIN 

36 

38 

^' 

26 

34 

3 1 

28 

26 

31 

34 

35 

35 

61 

35 

38 

34.3 

CARRABELLE    1  NNw 

MAX 

69 

66 

64 

68 

69 

70 

72 

69 

55 

49 

70 

70 

60 

55 

57 

58 

61 

72 

72 

70 

71 

71 

66 

66 

65 

72 

76 

78 

66. S 

34 

34 

54 

40 

26 

2 1 

2  5 

29 

31 

33 

31 

28 

33 

34 

38 

61 

64 

56 

45 

39 

55 

56 

56 

57 

40.4 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

73 

47 

50 

66 

75 

70 

71 

73 

53 

42 

45 

61 

69 

41 

50 

67 

72 

75 

76 

75 

74 

77 

68 

65 

68 

69 

83 

74 

65.3 

MIN 

29 

28 

" 

24 

20 

2 1 

25 

36 

25 

24 

28 

37 

40 

43 

55 

61 

63 

40 

37 

42 

52 

63 

56 

39,1 

CRESTVIEX  RADIO  WJSB 

MAX 

52 

58 

61 

72 

69 

70 

69 

50 

43 

46 

59 

62 

61 

54 

68 

70 

75 

75 

73 

73 

74 

71 

65 

69 

69 

70 

74 

72 

65.1 

2  B 

29 

1 8 

39 

40 

2 1 

33 

42 

39 

45 

50 

61 

65 

56 

36 

40 

53 

55 

59 

65 

41.6 

DE  FUNUK  SPRINGS 

MAX 

51 

48 

63 

73 

70 

72 

78 

68 

45 

45 

61 

66 

53 

54 

69 

75 

76 

75 

74 

73 

77 

72 

68 

70 

70 

79 

78 

69 

66.9 

MIN 

29 

26 

33 

54 

20 

19 

26 

34 

37 

38 

42 

64 

63 

57 

36 

36 

50 

60 

62 

53 

39 , 3 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

63 

54 

68 

76 

71 

72 

76 

71 

45 

46 

60 

70 

55 

53 

68 

75 

75 

71 

77 

78 

80 

76 

76 

70 

68 

83 

78 

77 

69.0 

3B 

30 

39 

22 

1 2 

18 

2  8 

3  5 

19 

23 

30 

30 

33 

40 

60 

59 

5  I 

35 

32 

53 

57 

63 

61 

39.5 

MILTUN  EXP  STATION 

MAX 

64 

49 

60 

70 

69 

70 

71 

70 

44 

48 

60 

61 

54 

55 

67 

74 

74 

75 

74 

71 

73 

71 

66 

71 

71 

71 

74 

76 

66.2 

29 

20 

1 7 

41 

34 

2  1 

29 

37 

39 

44 

49 

60 

63 

56 

34 

37 

6  1 

59 

58 

56 

40.8 

M0NTIC6LL0  3  W 

MAX 

77 

49 

55 

69 

75 

69 

76 

67 

63 

43 

45 

62 

69 

45 

52 

66 

72 

75 

76 

74 

74 

76 

74 

66 

70 

70 

81 

79 

66.8 

19 

19 

29 

36 

25 

3 1 

34 

39 

60 

6  1 

60 

47 

36 

4  0 

54 

62 

58 

39,4 

niceville 

MAX 

71 

57 

49 

63 

69 

66 

69 

69 

53 

45 

45 

57 

64 

43 

54 

60 

68 

70 

72 

70 

75 

74 

65 

63 

70 

66 

69 

75 

63,3 

30 

33 

1 8 

18 

30 

35 

22 

2  2 

2  8 

35 

38 

39 

58 

63 

59 

35 

34 

42 

53 

61 

56 

38,2 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

62 

55 

65 

7? 

65 

71 

70 

65 

45 

44 

58 

67 

52 

52 

60 

68 

72 

74 

75 

74 

77 

70 

60 

69 

65 

72 

77 

72 

65.3 

34 

h2 

36 

2  3 

29 

36 

38 

2  8 

33 

42 

40 

45 

5  5 

62 

65 

58 

45 

45 

66 

59 

64 

63 

45.3 

PENSACOLA  HSO 

MAX 

50 

47 

60 

68 

67 

68 

74 

59 

46 

44 

59 

66 

45 

5? 

61 

69 

67 

68 

71 

76 

70 

69 

64 

66 

64 

70 

75 

71 

63,1 

33 

35 

43 

58 

46 

38 

54 

30 

24 

2  3 

4  1 

32 

24 

34 

44 

45 

5  1 

58 

64 

65 

49 

42 

45 

56 

60 

62 

56 

44,5 

OUINCY   3  SSW 

MAX 

76 

49 

55 

6B 

75 

72 

75 

68 

58 

42 

45 

60 

71 

43 

50 

68 

72 

76 

76 

74 

82 

76 

71 

66 

69 

71 

79 

76 

66.5 

30 

26 

^' 

43 

54 

43 

50 

5  3 

2  5 

2 1 

2  3 

30 

35 

24 

28 

35 

37 

39 

47 

53 

61 

64 

43 

42 

46 

55 

62 

59 

41,4 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

56 

56 

71 

66 

65 

69 

62 

64 

48 

47 

67 

62 

57 

56 

56 

63 

70 

71 

70 

69 

67 

67 

67 

70 

65 

67 

71 

67 

63,5 

33 

44 

58 

48 

58 

35 

2  8 

2 1 

2  6 

39 

36 

27 

3 1 

38 

42 

4  5 

5  3 

60 

60 

62 

4  7 

41 

55 

60 

60 

6  1 

SMITH  CREEK 

MAX 

72 

55 

71 

73 

75 

76 

66 

64 

4b 

46 

59 

68 

61 

55 

66 

74 

75 

75 

74 

78 

79 

72 

68 

70 

70 

75 

80 

77 

68.6 

3  5 

28 

40 

60 

37 

53 

4  1 

24 

17 

2  2 

27 

35 

24 

26 

30 

33 

36 

53 

69 

56 

39 

35 

60 

54 

64 

58 

40, 2 

TALLAHASSEE  rfSO 

MAX 

52 

56 

69 

74 

73 

76 

65 

63 

44 

46 

60 

68 

55 

53 

68 

73 

76 

75 

75 

78 

74 

73 

66 

70 

72 

73 

80 

70 

67,0 

2  9 

1 4 

2  9 

34 

2  5 

29 

32 

32 

39,5 

HEWAHITCHKA 

MAX 

78 

53 

59 

70 

75 

75 

7B 

70 

67 

47 

49 

61 

71 

47 

57 

69 

74 

76 

77 

77 

70 

79 

72 

63 

70 

70 

79 

78 

68.3 

MIN 

36 

34 

36 

46 

56 

41 

45 

59 

26 

23 

25 

28 

38 

25 

28 

34 

37 

41 

■14 

52 

60 

62 

43 

37 

41 

54 

64 

60 

42,0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

70 

48 

53 

67 

74 

67 

67 

70 

52 

42 

42 

52 

69 

42 

59 

66 

68 

70 

71 

74 

76 

72 

71 

65 

64 

70 

81 

72 

64,1 

*          »  • 

MIN 

34 

32 

3  3 

43 

55 

40 

40 

46 

2  8 

25 

30 

39 

28 

28 

30 

37 

38 

40 

65 

6  1 

62 

47 

44 

47 

54 

62 

6  1 

41,6 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSW 

MAX 

69 

61 

58 

72 

76 

66 

74 

66 

67 

46 

45 

63 

68 

50 

50 

60 

65 

73 

76 

75 

74 

76 

69 

63 

68 

63 

75 

71 

65.7 

MIN 

50 

38 

38 

5 1 

58 

58 

5  8 

60 

3  I 

28 

30 

40 

40 

3 1 

35 

42 

4  5 

50 

58 

60 

63 

58 

49 

55 

63 

64 

48,5 

CROSS  CITY  2  WNW 

MAX 

70 

51 

58 

70 

75 

?0 

74 

73 

73 

46 

48 

65 

72 

46 

46 

61 

71 

76 

78 

76 

77 

80 

74 

68 

78 

69 

64 

75 

68,0 

MIN 

34 

35 

40 

58 

60 

60 

60 

3  B 

2  6 

20 

36 

30 

34 

3  8 

46 

62 

60 

48 

62 

45,0 

FEDERAL  POINT 

MAX 

68 

60 

71 

77 

79 

80 

76 

74 

56 

46 

62 

75 

69 

57 

67 

72 

76 

73 

76 

82 

63 

83 

75 

72 

64 

86 

87 

72,0 

MIN 

46 

39 

49 

52 

5  7 

57 

60 

5  5 

30 

28 

29 

45 

44 

29 

32 

36 

42 

45 

53 

46,9 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

60 

53 

55 

65 

79 

7S 

74 

75 

66 

47 

56 

69 

62 

50 

63 

72 

73 

72 

73 

83 

72 

82 

78 

71 

67 

ei 

82 

80 

69,2 

MIN 

36 

34 

46 

49 

59 

60 

58 

56 

30 

25 

27 

47 

42 

28 

29 

38 

44 

39 

42 

6  8 

55 

43 

48 

56 

45.7 

GAINESVILLE  2  WSW 

MAX 

75 

58 

73 

75 

74 

80 

76 

71 

59 

49 

64 

76 

75 

54 

66 

72 

77 

75 

76 

82 

64 

83 

77 

74 

78 

86 

67 

82 

73,6 

MIN 

45 

36 

47 

54 

58 

59 

60 

59 

28 

25 

24 

44 

42 

27 

29 

32 

35 

41 

66 

39 

59 

46,7 

GLEN  ST  MARY   1  w 

MAX 

80 

55 

55 

66 

76 

76 

78 

71 

71 

46 

47 

66 

74 

67 

55 

68 

73 

78 

78 

75 

82 

82 

79 

80 

72 

66 

86 

SO 

70,4 

MIN 

37 

29 

31 

47 

53 

53 

5  9 

60 

26 

2 1 

20 

36 

39 

33 

5  3 

38 

46 

5  \ 

59 

58 

41.9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

73 

58 

75 

74 

77 

68 

46 

47 

72 

54 

76 

75 

75 

80 

83 

72 

■"3 

65 

86 

70.1 

MIN 

40 

35 

46 

58 

60 

29 

24 

23 

40 

30 

40 

54 

54 

44.0 

JACKSONVILLE  WSO 

MAX 

58 

56 

60 

77 

77 

77 

74 

72 

47 

47 

59 

75 

62 

56 

69 

74 

75 

76 

75 

61 

81 

82 

71 

73 

69 

66 

80 

78 

70,3 

Mm 

35 

30 

49 

50 

58 

59 

59 

36 

30 

26 

24 

36 

36 

28 

29 

34 

3  5 

39 

4  6 

47 

59 

61 

60 

43,9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

64 

54 

60 

67 

77 

76 

75 

73 

54 

43 

56 

67 

63 

55 

58 

63 

65 

65 

67 

82 

70 

83 

77 

65 

64 

76 

82 

80 

67,2 

Mm 

40 

34 

50 

52 

59 

59 

59 

53 

30 

26 

31 

48 

43 

29 

33 

37 

43 

58 

5  8 

52 

64 

63 

47,6 

JASPER 

MAX 

78 

54 

55 

66 

78 

72 

76 

70 

69 

45 

48 

65 

75 

47 

53 

67 

74 

75 

76 

79 

BO 

82 

73 

69 

72 

69 

80 

80 

68,9 

Mm 

34 

29 

30 

40 

46 

46 

58 

65 

27 

19 

20 

39 

40 

25 

27 

30 

3  2 

38 

39 

49 

37 

54 

57 

40.9 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

79 

54 

55 

68 

76 

70 

78 

70 

70 

46 

46 

64 

74 

48 

54 

65 

72 

75 

76 

77 

80 

83 

76 

69 

71 

68 

88 
6  1 

ei 

69,0 

Mm 

36 

30 

33 

49 

52 

57 

57 

55 

28 

23 

22 

38 

38 

24 

29 

33 

41 

5  \ 

39 

50 

60 

60 

43,8 

LIVE  OAK 

MAX 

75 

56 

69 

79 

74 

79 

76 

70 

52 

47 

64 

75 

69 

54 

66 

73 

77 

77 

75 

80 

82 

80 

70 

72 

70 

68 
65 

83 

80 

71,9 

Mm 

35 

30 

43 

43 

59 

53 

58 

51 

27 

23 

22 

39 

39 

25 

27 

32 

36 

40 

61 

47 

52 

49 

52 

43,2 

MADISON 

MAX 

68 

55 

67 

79 

72 

75 

71 

66 

45 

44 

57 

74 

64 

53 

66 

72 

75 

77 

76 

80 

83 

81 

69 

70 

73 

S2 

74 

77 

69,5 

Mm 

33 

29 

41 

48 

58 

51 

46 

42 

27 

22 

25 

39 

33 

24 

32 

39 

41 

45 

49 

57 

47 

66 

47 

40 

53 

59 

60 

60 

43.3 

PALATka 

MAX 

72 

61 

72 

78 

SO 

83 

77 

73 

63 

48 

63 

78 

74 

57 

67 

72 

68 

72 

77 

84 

83 

86 

62 

75 

72 

86 
58 

83 

88 
66 

74 . 1 

Mm 

45 

36 

52 

55 

57 

52 

61 

59 

30 

28 

29 

43 

45 

29 

3  2 

36 

43 

58 

5  3 

65 

48.1 

PERRY 

MAX 

72 

55 

73 

79 

74 

75 

73 

74 

48 

47 

64 

72 

65 

55 

67 

74 

75 

79 

76 

79 

81 

74 

67 

72 

74 

85 

78 

79 

71.0 

Mm 

36 

31 

42 

52 

60 

52 

50 

47 

28 

24 

20 

37 

37 

24 

28 

35 

39 

45 

46 

45 

64 

49 

36 

47 

59 

64 

60 

42.9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

Mm 

70 
40 

57 

65 

74 
55 

79 
60 

74 
59 

76 
52 

73 
44 

59 
25 

46 
26 

60 
27 

76 
42 

67 
34 

56 
27 

63 
29 

68 
35 

72 
39 

70 
41 

75 
47 

82 
56 

77 
55 

84 
6? 

81 
57 

71 
40 

62 
48 

82 
57 

85 
65 

82 
64 

70.9 
45.7 

STARKE 

MAX 

69 

53 

69 

78 

72 

78 

74 

70 

53 

45 

66 

75 

68 

52 

67 

72 

75 

73 

76 

80 

62 

80 

72 

72 

63 

88 
57 

79 

62 

70. B 

Mm 

43 

32 

43 

50 

55 

60 

59 

53 

28 

25 

21 

39 

41 

26 

26 

29 

35 

39 

42 

53 

55 

65 

56 

35 

49 

69 

63 

44.3 

S«e  RelersDC*  No(«s  Following  SlaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
PEBRU4RY 


SlatiOB 

Day  of  Month 

Tage 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7   j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

STEINHSTCHEE    HCC4IN  TR 

MAX 

Mm 

62 
33 

58 
26 

64 
28 

68 
38 

74 
56 

76 
36 

79 
42 

75 
45 

72 
33 

49 
21 

58 
18 

62 
20 

68 
29 

62 
33 

50 
24 

58 
23 

64 
25 

65 
32 

66 
34 

72 
36 

75 
46 

77 
52 

76 
52 

79 
54 

80 
55 

79 
60 

80 
64 

78 
60 

68.9 
38.4 

USHER  TOWER 

♦            *  * 

MAX 
MIN 

67 

59 
36 

76 
45 

79 
54 

73 
56 

80 
58 

74 
37 

69 
29 

52 
27 

47 
23 

66 
25 

74 
41 

64 
40 

56 
27 

67 
30 

73 
32 

77 
37 

77 
42 

77 
51 

79 
53 

83 
58 

77 
64 

69 
55 

73 
39 

63 
53 

85 
60 

78 
63 

8  1 
67 

71.3 
44.5 

NORTH  CENTRAL  03 

9R00KSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

68 
55 

66 
38 

79 
50 

79 
54 

79 
68 

80 
60 

79 

67 

57 
32 

49 
28 

68 
33 

76 
47 

75 
40 

60 
30 

67 
37 

72 
42 

77 
49 

75 
53 

77 
52 

63 

55 

85 
58 

84 
66 

77 
60 

75 
48 

78 
51 

89 
52 

87 
65 

87 
66 

75.1 
49.5 

BUSHi^ELL  2  E 

MAX 
MIN 

73 
56 

69 
34 

79 
50 

78 
54 

80 
57 

82 
56 

8  1 
61 

76 
60 

60 
31 

50 
28 

68 
26 

78 
42 

75 
49 

67 
31 

68 
27 

73 
32 

76 
40 

75 
43 

79 
47 

65 
50 

86 
55 

87 
65 

77 
59 

75 
46 

77 
52 

90 
66 

86 
63 

88 
62 

76.  1 
47.6 

CLERMONT  tj  SSW 

MAX 
MIN 

68 
57 

69 
43 

78 
52 

77 
55 

81 
56 

79 
57 

82 
61 

72 
58 

56 
34 

49 
31 

67 

31 

76 
46 

70 
50 

56 
33 

65 
32 

72 
37 

77 
44 

73 
46 

/7 
50 

81 
53 

84 
59 

87 
65 

79 
62 

74 
50 

78 
54 

89 
59 

85 
65 

85 
63 

74.6 
50.2 

DAVTUNA  fSACH  WSO 

MAX 
MIN 

63 

65 
36 

72 
55 

77 
57 

83 
58 

79 
60 

82 
60 

75 
44 

49 
33 

46 
29 

62 

30 

76 
45 

63 
42 

55 
32 

62 
30 

68 
33 

73 
41 

74 
45 

75 
51 

82 
54 

83 
55 

86 
66 

75 
64 

66 
46 

69 
50 

86 
58 

87 
66 

87 
60 

72.2 
47.6 

OELAND   3  Hi 

MAX 
MIN 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

74 
56 

64 
41 

77 
50 

78 
55 

78 
57 

80 
57 

61 

60 

64 
31 

48 
31 

66 
30 

76 
46 

75 
48 

55 
31 

66 
30 

76 
36 

76 
46 

73 
46 

77 
48 

84 
53 

85 
57 

85 
66 

77 
66 

73 
46 

71 
54 

89 
56 

85 
65 

87 
65 

74.8 
49.4 

L I S6DN 

MAX 
MIN 

70 
5« 

68 
36 

77 
49 

75 
53 

79 
57 

BO 
56 

58 

56 

58 
32 

50 
30 

67 
31 

76 
46 

74 
47 

57 
32 

68 
31 

73 
36 

76 
41 

74 
47 

75 
60 

82 
51 

81 
55 

87 
64 

76 
68 

74 
46 

72 
52 

87 
52 

86 
62 

85 
61 

74.3 
48.0 

DCALA 

MAX 
MIN 

71 
52 

63 
39 

77 
49 

76 
54 

77 
60 

82 
59 

80 
61 

7  1 
57 

57 
30 

52 
28 

68 
30 

75 
43 

75 
44 

58 

30 

69 
33 

75 
37 

78 
42 

77 
48 

78 
51 

63 
57 

63 
60 

86 
61 

77 
60 

76 
46 

75 
56 

89 
59 

88 
59 

87 
66 

75.1 
49.0 

ORLANDO  kSa 

MAX 
MIN 

69 
48 

72 
41 

78 
53 

80 
58 

84 

59 

83 
64 

84 
62 

77 
48 

54 
35 

53 
32 

69 
38 

80 
49 

66 
46 

68 
36 

70 
36 

75 
42 

79 
48 

76 
62 

80 
52 

84 
54 

86 
60 

86 
63 

82 
58 

77 
53 

62 
56 

89 
61 

89 
70 

88 
63 

76.8 
51.4 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

70 
55 

67 
40 

80 

80 

81 

83 

83 
60 

72 
52 

54 

51 
29 

69 

32 

79 
47 

64 

54 
33 

69 
32 

74 

78 
47 

76 
49 

81 
5  1 

84 
55 

87 
57 

66 
66 

75 
59 

78 
50 

83 
56 

90 
60 

86 
66 

88 
64 

75.9 
50.3 

SANFORO  Exp  STATION 

MAX 
MIN 

75 
56 

68 
39 

76 
52 

78 
51 

81 
55 

78 
58 

82 
62 

74 
61 

64 
33 

52 
31 

66 

32 

77 
46 

74 
50 

57 
34 

76 
31 

74 
35 

76 
41 

74 
46 

80 
45 

61 
52 

64 
57 

86 
66 

83 
62 

78 
50 

76 

89 

86 

85 
62 

76.1 
49.3 

TITUSVILLE   3  NW 

MAX 
MIN 

70 
5". 

70 
39 

80 
55 

80 
59 

83 
59 

ai 

58 

84 
63 

80 
60 

69 
34 

56 
30 

65 
34 

76 
45 

71 
51 

61 
33 

65 

31 

69 
35 

74 
42 

76 
61 

80 
50 

8! 

53 

85 
56 

85 
65 

80 
65 

74 
46 

81 
56 

80 
55 

88 
67 

64 

76.3 
50.0 

HEEkI  WACHEE 

♦           *  * 

MIN 

56 

69 

40 

66 
42 

82 
42 

81 

53 

80 
56 

59 

60 

72 
30 

50 
29 

47 
27 

68 
33 

78 
40 

57 
33 

50 
27 

64 

29 

73 
34 

77 
34 

77 
34 

79 
47 

84 
53 

87 
54 

87 
60 

70 
44 

75 
49 

84 
57 

91 
62 

8 1 
62 

73.9 
44.5 

SOUTH  CENTRAL  0^ 

ARCADIA 

Mm 

53 

72 
47 

82 
53 

BO 

53 

88 
54 

81 

60 

80 
60 

61 

63 

40 

53 
33 

66 
29 

80 
45 

72 
53 

63 
32 

71 
24 

75 
30 

76 
40 

79 
43 

83 
45 

8! 
53 

87 
53 

87 
60 

77 
56 

61 
50 

89 
52 

92 
62 

90 
62 

69 
61 

78.4 
48.6 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

Mm 

50 

49 

74 
55 

80 
57 

79 
51 

86 
60 

57 

65 

75 
38 

57 
31 

55 
28 

68 
48 

76 
55 

68 
32 

62 
26 

68 
33 

77 
41 

80 
44 

76 
46 

60 
53 

82 
59 

85 
61 

88 
62 

75 
51 

80 
55 

87 
58 

80 
61 

89 
65 

76.9 
49.7 

AVON  PARK 

Mm 

59 

45 

84 
57 

82 
53 

85 
54 

84 
53 

63 

50 

70 
39 

56 
34 

70 
35 

79 
49 

77 
51 

63 
35 

72 
33 

79 
42 

80 
47 

82 

50 

82 
52 

86 
53 

89 
56 

89 
65 

67 
60 

80 
53 

89 
55 

90 
60 

91 

66 

64 

5l!2 

BARTOW 

MIN 

59 

42 

81 
51 

78 
50 

83 
57 

81 
59 

62 

56 

62 
33 

52 
31 

62 
32 

76 
45 

76 
49 

58 
34 

68 

30 

73 
36 

77 
43 

75 
49 

80 
50 

84 
55 

87 
51 

86 
65 

62 
58 

78 
52 

85 

65 

69 
56 

88 
67 

64 

77 .  1 
50.0 

Mm 

*0 

46 

81 
55 

79 
58 

81 
60 

83 
62 

66 

59 

65 
45 

51 
35 

66 
31 

76 
46 

72 
54 

58 
40 

72 
31 

73 
35 

78 
44 

77 
47 

60 
52 

83 
57 

84 
60 

84 
57 

79 
61 

78 
52 

83 
68 

86 
68 

85 
65 

66 

51.8 

CLEARWATER 

Mm 

59 

42 

79 
55 

79 
59 

78 
60 

80 
61 

60 

59 

59 
43 

50 
33 

65 
33 

75 
49 

66 

50 

53 
44 

62 
35 

70 
40 

75 
49 

77 
52 

78 
55 

80 
58 

83 
60 

81 
67 

74 
61 

74 

50 

81 
58 

86 
65 

82 
64 

68 

73  5 
53)2 

C  C  1    1   C  M  C  D  t-      7  ecu 

rcLLJntRt    I  saw 

Mm 

37 

44 

74 
45 

77 
55 

78 
55 

79 
52 

55 

61 

78 
35 

56 
32 

64 
33 

70 
44 

75 
32 

72 
34 

64 

28 

70 
39 

77 
42 

74 
48 

76 

55 

80 
62 

85 
55 

86 
58 

86 
60 

74 
51 

78 
51 

85 
61 

66 
58 

60 

47!! 

FORT   DRUM  5  NW 

Mm 

51 

44 

78 
52 

76 
46 

84 
51 

81 
60 

59 

59 

64 
36 

55 
31 

66 
33 

78 
45 

70 
36 

70 
32 

72 

25 

78 
38 

79 
44 

80 
47 

78 
48 

63 
48 

66 
46 

87 
66 

79 
56 

77 

50 

85 
51 

87 
60 

85 
64 

62 

47!6 

cnoT  DiccirF 
rUKI  riewi,C 

Mm 

59 

59 

73 
63 

75 
65 

81 
64 

83 
65 

66 

41 

57 
40 

53 
35 

69 
40 

77 
52 

66 
45 

60 
37 

65 
33 

74 
47 

77 
51 

76 
62 

77 
64 

79 
61 

61 

58 

87 

70 

78 
64 

73 
56 

77 
53 

79 
63 

65 
69 

65 

it'.i 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

Mm 

5<. 

42 

81 
54 

81 
45 

85 
57 

94 
59 

61 

60 

67 

36 

53 
33 

69 
30 

79 
43 

75 
5! 

61 
32 

67 

25 

75 
35 

78 
40 

77 
45 

81 
49 

85 

55 

86 
55 

86 
66 

62 

60 

77 
46 

87 
50 

90 
59 

90 
66 

60 

49.  1 

i/icciMucf    Un  ? 
KliSlnntt    r^u,  ^ 

Mm 

58 

40 

80 
51 

78 
53 

81 
58 

82 
60 

64 

60 

72 
35 

55 
31 

66 
33 

77 
45 

74 
51 

60 
34 

67 
30 

73 
37 

77 
43 

76 
48 

77 
50 

83 
54 

83 
58 

86 
66 

85 
58 

76 
49 

84 
55 

86 
58 

87 
63 

8  5 
62 

soil 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

Mm 

59 

41 

71 
44 

80 
50 

78 
54 

83 

60 

64 

64 

74 
35 

54 
31 

51 

33 

67 
40 

78 
46 

64 
34 

58 
30 

68 
35 

74 
41 

78 
46 

76 
50 

80 
57 

79 
59 

85 

60 

86 
58 

80 

50 

78 
53 

85 
60 

89 
68 

87 
65 

49)6 

1  Al/CI  Aun  UCTi 

Mm 

48 

42 

78 
53 

77 
57 

79 
60 

80 
63 

60 

46 

50 
35 

49 
32 

65 
38 

76 
50 

62 
46 

66 
35 

68 
39 

71 
44 

74 
52 

74 
55 

77 
56 

61 
59 

84 
61 

83 
67 

75 
57 

76 
52 

63 
59 

86 
61 

65 
66 

66 

52)2 

MELBOURNE 

Mm 

69 
39 

44 

76 
59 

75 
57 

81 
40 

83 
62 

61 

53 

54 
36 

48 
33 

65 
38 

75 
48 

66 
41 

59 
33 

61 

30 

68 
38 

72 
48 

73 
48 

76 
52 

62 
47 

81 
52 

86 
53 

76 
61 

66 
51 

79 
54 

84 
61 

66 
66 

8  2 
61 

48,8 

MOUNTAIN  LAKE 

Mm 

77 
58 

42 

81 
54 

78 
52 

84 
59 

84 
52 

65 

60 

72 
36 

53 
32 

67 
30 

79 
47 

76 
62 

60 
32 

69 
27 

75 
35 

77 
43 

76 
51 

80 
51 

84 
58 

86 
69 

87 
67 

83 
69 

79 
49 

87 
53 

89 
58 

89 
66 

63 

78  4 
50.4 

MVAKKA   RIVEP    ST  PARK 

Mm 

54 

49 

82 
56 

81 
51 

83 
57 

82 
59 

62 

61 

63 
43 

57 
34 

66 
26 

78 
44 

69 
57 

58 
36 

67 
26 

73 
26 

77 
42 

77 
48 

82 
51 

84 

50 

86 

65 

85 
67 

77 
60 

78 
50 

88 
65 

88 
65 

87 
59 

63 

50.3 

OKEECHOBEE    HRCN   GATE  6 

MAX 

Mm 

79 
58 

74 
51 

72 
59 

74 
60 

76 
61 

85 
71 

77 
41 

56 
37 

54 
37 

69 
42 

74 

66 
49 

74 
51 

77 
55 

77 

61 

80 
69 

8? 
65 

76 
55 

79 
54 

82 
66 

74.2 
54.8 

PARRISH 

MAX 
MIN 

79 
58 

73 
45 

81 
53 

80 
56 

81 
60 

83 
61 

81 
56 

78 
60 

66 
44 

51 
34 

66 
32 

79 
48 

77 
47 

57 
43 

67 
31 

75 
37 

79 
45 

80 
50 

79 
53 

83 
56 

66 
59 

85 
66 

82 
60 

80 
51 

85 
59 

88 
64 

86 
64 

66 
66 

77.6 
52.1 

PLANT  CITY 

MAX 

Mm 

78 
58 

69 
41 

82 
51 

83 
53 

81 
60 

83 
60 

82 
64 

80 
59 

70 
35 

54 

31 

69 
29 

79 
46 

75 
60 

61 
35 

71 
29 

76 
33 

79 
42 

79 
48 

81 
50 

85 
57 

87 
59 

87 
67 

81 
60 

80 
50 

85 
58 

89 
61 

85 
67 

67 
65 

78.5 
50.6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

Mm 

70 
63 

69 
48 

79 
56 

76 
58 

78 
62 

78 
62 

77 
64 

73 
62 

66 
43 

51 
36 

64 

40 

74 
54 

72 
54 

56 
44 

64 
43 

73 
46 

75 
54 

76 
56 

78 
57 

78 
60 

80 
61 

80 
66 

74 
61 

74 
55 

79 
63 

65 
64 

80 
69 

80 
67 

73.5 
56.0 

See  Reference  Nolea  FoUowLng  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


StatioD 

  rtDRUAKT 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8  j  9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

SAR4SDT4 

MAX 
NUN 

74 
58 

78 
47 

81 
55 

84 
54 

81 
55 

80 
62 

61 
55 

79 
62 

72 
45 

68 
34 

69 

32 

79 
45 

74 
47 

52 
38 

63 
31 

71 
37 

78 
45 

82 
60 

63 
54 

84 
58 

85 

55 

84 

62 

81 

55 

79 
53 

80 
59 

84 

61 

82 
56 

87 
65 

T4MP4  WSO 

MAX 

MIN 

71 
51 

68 
43 

82 
53 

31 
59 

79 
63 

60 
59 

61 
62 

72 
50 

51 
42 

52 
32 

66 
32 

75 
50 

62 
49 

56 
35 

65 
32 

71 
37 

79 
47 

78 
53 

78 
54 

79 
60 

83 
53 

81 
66 

73 
55 

75 
51 

80 
50 

88 
64 

83 
56 

63 
67 

TARPON  SPGS  SEWAGE 

PL 

MAX 

MIN 

68 
56 

66 
41 

80 
65 

80 
57 

78 
57 

77 
62 

79 
62 

73 
59 

60 
41 

50 
32 

67 
31 

75 
45 

72 
51 

52 
45 

61 
31 

68 
34 

75 
44 

78 
46 

77 
52 

79 
55 

84 
59 

82 
56 

77 
62 

70 
63 

79 
56 

65 
62 

84 
65 

83 
65 

VENICE 

MAX 
MIN 

78 
58 

75 
50 

82 
57 

82 
55 

80 
50 

81 
61 

79 
58 

72 

65 

53 
36 

66 
34 

78 
48 

68 
59 

69 
43 

63 
31 

72 
39 

79 
46 

80 
52 

61 
55 

81 

57 

62 
59 

80 
68 

75 
51 

75 
55 

80 
58 

85 
55 

63 
55 

64 
65 

VEPO  BEACH  'I  W 

MAX 
MIN 

82 
55 

69 
54 

72 
61 

77 
65 

77 
60 

84 
o3 

82 
64 

85 
64 

77 
38 

55 
35 

52 
36 

67 
44 

77 
52 

68 
35 

60 
33 

68 
43 

73 
45 

77 
50 

75 
59 

77 
54 

80 
55 

82 
55 

87 
61 

74 
53 

72 
5  5 

83 
52 

84 

65 

66 
52 

WAUCHULA  Z  N 

MAX 
MIN 

75 
57 

72 
44 

80 
53 

80 
51 

84 
58 

83 
51 

84 
52 

80 
60 

57 
40 

53 
35 

65 

33 

79 
45 

77 
45 

60 
35 

72 
27 

76 
34 

78 

77 
48 

B2 
48 

65 
55 

86 
58 

66 
66 

80 
60 

61 
51 

88 
54 

90 
61 

89 
66 

89 
52 

WINTER  HAVEN 

*           *  « 

MAX 
MIN 

78 
53 

69 
42 

79 
52 

78 
51 

84 
55 

83 
54 

87 

62 

84 
59 

57 
35 

53 
32 

68 
37 

78 
45 

77 
48 

60 
34 

59 
29 

75 
34 

80 
45 

75 
52 

79 
51 

66 
54 

87 
58 

87 
58 

81 
57 

78 
50 

86 
57 

68 
59 

90 
56 

88 
62 

EVERGLADES  AND  Sw 
COAST 

05 

flELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

83 
55 

75 
52 

75 
54 

79 
55 

79 
56 

83 
54 

84 
62 

85 
68 

82 
45 

57 
37 

55 
37 

70 
50 

79 
56 

70 
43 

61 
32 

69 
41 

77 
47 

78 
52 

77 
53 

81 
57 

81 

56 

64 
53 

88 
68 

77 
69 

80 
58 

69 
53 

86 
62 

87 
63 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

80 
53 

71 
55 

75 
56 

80 
57 

80 
54 

85 
50 

65 
50 

67 
50 

81 
45 

57 
39 

56 
40 

68 
50 

78 
56 

71 
45 

63 
36 

66 
41 

73 
46 

79 
55 

77 
53 

82 
55 

83 
55 

84 
65 

89 
68 

75 
50 

77 
57 

68 
62 

87 
64 

68 
56 

CLEwISTON  u  s  ENG 

MAX 
MIN 

82 
54 

73 
56 

74 
57 

80 
59 

79 
55 

65 
61 

64 
61 

88 
69 

80 
44 

58 
37 

55 
41 

64 
47 

73 
55 

59 
42 

64 

37 

66 
44 

72 
46 

74 
51 

75 
58 

81 
57 

84 
58 

67 
64 

88 
57 

76 
59 

76 
61 

90 
65 

89 

62 

90 
51 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

75 
52 

75 
50 

79 
56 

78 
58 

84 
53 

82 
53 

65 
61 

79 
56 

70 
41 

55 
32 

59 
35 

75 
50 

58 

63 
52 

86 
68 

89 
63 

80 
55 

65 
58 

90 
56 

90 
62 

89 
51 

69 
62 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

fLAMlNCQ  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

83 
60 

77 
59 

76 
44 

77 
51 

78 
62 

78 
70 

80 
46 

80 
70 

77 
50 

62 
38 

71 

41 

74 
55 

72 
52 

57 
47 

65 
38 

73 
45 

78 
51 

76 
51 

80 
62 

60 
74 

81 
74 

84 
56 

63 

65 

84 

74 

81 
74 

82 
73 

FORT  MYERS  WSO 

MAX 
MIN 

76 
56 

77 
51 

80 
58 

80 
54 

82 
50 

79 
63 

82 
65 

74 
58 

56 
42 

55 
38 

55 
36 

78 
50 

57 
53 

53 
43 

69 

33 

77 
42 

79 
51 

79 
51 

79 
53 

83 
60 

85 
59 

83 
71 

75 
67 

82 
69 

84 
61 

67 
66 

65 
68 

86 
63 

IMH0K4LEE   3  NNW 

MAX 

Mm 

76 
54 

77 
50 

80 
55 

80 
64 

85 
55 

81 
54 

84 
53 

78 
58 

68 
42 

56 
35 

69 
33 

78 
49 

72 
58 

53 
41 

71 
29 

78 
35 

79 
45 

80 
45 

80 
49 

81 
53 

85 
58 

87 
54 

62 

70 

85 
55 

90 
57 

89 
61 

89 

62 

86 
61 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

77 
50 

76 
47 

79 
53 

80 
50 

87 
54 

82 
53 

83 
51 

83 
54 

70 
42 

57 
31 

67 
33 

82 
48 

76 
63 

63 
39 

70 
26 

77 
37 

79 
43 

78 
60 

83 
49 

89 
52 

90 
58 

91 
65 

79 
66 

84 
65 

92 
59 

90 
53 

92 
63 

90 
62 

MOORE    HAVEN   LOCK  1 

MAX 
MIN 

80 
45 

74 
52 

73 
49 

77 
58 

79 
57 

85 
51 

82 
45 

86 

78 

58 
32 

55 
35 

65 
40 

7B 
61 

59 
40 

64 
36 

70 
36 

75 
44 

76 
48 

75 
57 

80 
58 

83 
58 

87 

50 

88 
65 

76 
56 

80 
55 

88 
64 

89 
62 

90 
63 

NAPLES  2  NE 

MAX 
MIN 

80 
58 

79 
52 

82 
58 

82 
54 

82 
61 

83 
54 

83 
54 

80 
55 

70 
46 

59 
37 

70 
33 

79 
50 

82 
61 

70 
47 

67 
33 

74 
37 

62 
47 

80 
62 

80 
51 

82 
55 

65 
54 

85 
69 

84 
68 

84 
69 

85 
61 

87 
50 

67 
65 

85 
54 

PUNTA  CORDA  i>  ENE 

MAX 
MIN 

79 
53 

74 
48 

81 
55 

81 
52 

84 
56 

81 
61 

84 
65 

74 
64 

65 
44 

55 
36 

67 
34 

79 
47 

59 
49 

71 
40 

68 
29 

77 
37 

79 
45 

78 
49 

80 
51 

84 
55 

66 
55 

86 
65 

75 
54 

80 
54 

85 
58 

87 
62 

68 
51 

87 
62 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 
*          •  t 

MAX 
MIN 

79 
57 

77 
60 

80 
60 

82 
64 

84 
65 

69 
42 

69 
41 

73 
41 

76 
52 

73 
60 

69 
46 

78 
56 

79 
55 

79 
62 

85 
59 

85 
65 

65 
63 

37 
55 

86 
65 

85 
64 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

82 
59 

77 
60 

73 
67 

75 
68 

76 
53 

79 
67 

82 
57 

82 
73 

85 
46 

60 
38 

60 
41 

69 
55 

77 
56 

73 
43 

66 
40 

71 
41 

74 
49 

75 
65 

77 
67 

77 
62 

78 
56 

80 
71 

62 
71 

87 
55 

83 
65 

82 
58 

82 
72 

32 
68 

FT  LAUDERDALE  ExP  STA 

MAX 
MIN 

83 
53 

76 
58 

72 
66 

74 
67 

75 
54 

80 
69 

81 
54 

63 

72 

63 
44 

75 
34 

72 
40 

69 
47 

77 
51 

73 
41 

65 
36 

71 
34 

74 
51 

74 
54 

74 
52 

79 
67 

80 
68 

82 

70 

83 

72 

87 
61 

85 
59 

64 
64 

34 

71 

64 
60 

hialeah 

MAX 
MIN 

82 
60 

81 
61 

75 
57 

75 
67 

77 
71 

78 
65 

61 
67 

62 
70 

82 
48 

60 
40 

59 
40 

72 
42 

76 
50 

73 
46 

67 
41 

72 
44 

75 
49 

75 
58 

7  5 
54 

61 
65 

82 
72 

82 
74 

87 
65 

66 
66 

63 

72 

83 
72 

81 
71 

HOMESTEAD  ExP  STA 

MAX 
MIN 

81 

56 

75 
59 

76 
68 

78 
65 

80 
61 

80 
65 

83 
65 

83 
61 

62 
44 

56 
37 

72 
40 

76 
53 

72 
52 

67 
43 

74 
38 

77 
43 

77 
46 

74 
57 

78 
53 

80 
62 

63 
63 

84 
71 

86 
68 

85 
63 

86 
63 

85 
67 

84 

65 

83 
53 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MDJ 

76 
52 

74 
50 

77 
63 

78 
64 

80 
50 

83 
51 

85 
62 

82 
64 

68 
42 

57 
32 

69 
41 

78 
55 

69 
59 

62 
35 

72 
30 

7! 
44 

77 
44 

77 
47 

60 
51 

80 
54 

82 
55 

66 
59 

81 
69 

82 
59 

86 
55 

83 
63 

34 
62 

65 
63 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

78 
64 

74 
68 

74 
68 

74 
68 

75 
69 

79 
70 

60 
67 

81 
71 

77 
48 

59 
42 

72 
45 

74 
51 

74 
65 

56 
47 

59 
45 

75 
54 

74 
63 

74 
66 

74 
67 

75 
59 

82 
59 

80 
69 

84 

75 

79 
67 

30 
71 

79 
71 

79 

71 

79 

70 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

75 
65 

72 
68 

72 
55 

73 
68 

74 
68 

78 

70 

78 
58 

81 
61 

61 
44 

59 
43 

71 
46 

77 
61 

74 
65 

58 
48 

69 
47 

74 
54 

72 
67 

71 
65 

73 
55 

74 
69 

74 

70 

76 
71 

62 

71 

77 
68 

78 
73 

78 
73 

73 
73 

78 
73 

MIAMI  WSO 

MAX 

Mm 

81 
64 

74 
65 

75 
71 

78 
71 

79 
73 

81 
74 

82 
71 

84 
64 

64 
47 

59 
43 

72 
46 

77 
58 

74 
56 

58 
49 

72 
43 

75 
49 

76 
53 

75 
69 

76 
57 

79 
72 

60 
73 

81 
76 

67 

72 

83 
69 

82 
72 

63 
75 

82 
77 

82 
75 

MIAMI   12  SSw 

MAX 

Mm 

85 
57 

79 
60 

74 
68 

77 
63 

76 
58 

79 

70 

80 
65 

82 

70 

64 
48 

62 
37 

50 
42 

71 
45 

77 
57 

74 
43 

58 
39 

71 
41 

75 
43 

75 
64 

75 
65 

77 
67 

76 
58 

60 
71 

32 

72 

68 
62 

81 
55 

62 
73 

82 
73 

81 
72 

POMPANO  BEACH 

MAX 

Mm 

79 
58 

75 
64 

78 
68 

78 
69 

81 
70 

83 
71 

83 
66 

83 
74 

79 
45 

60 
38 

70 
42 

78 
55 

73 
52 

70 
45 

74 
39 

76 
48 

64 
60 

77 
70 

79 
66 

80 
70 

82 
70 

65 
74 

84 
73 

84 
53 

86 
62 

85 

70 

63 
73 

83 
71 

SOUTH  MIAMI  5  W 

MAX 

Mm 

83 
55 

78 
63 

78 
57 

81 
56 

85 
58 

85 
53 

86 
57 

59 
45 

65 
36 

76 
40 

76 
50 

7! 
59 

68 
41 

76 
35 

78 
41 

78 
49 

77 
69 

79 
55 

81 
65 

84 
62 

65 

70 

88 
71 

87 
51 

35 
62 

84 
56 

85 
70 

83 
65 

STUART  1  N 

MAX 

Mm 

73 
55 

71 
51 

73 
52 

71 
51 

77 
56 

79 
70 

81 
71 

81 
54 

70 
38 

54 

32 

70 
47 

73 
49 

65 
58 

70 
31 

69 
47 

70 
51 

75 
59 

76 
64 

76 
55 

77 
69 

78 
60 

81 
62 

83 
55 

83 
62 

84 
58 

64 
61 

85 
63 

85 
65 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

MAX 

Mm 

75 
55 

73 
65 

77 
68 

77 
67 

79 
59 

84 
67 

83 
63 

82 
57 

59 
42 

55 
35 

70 
42 

79 
57 

72 
49 

62 
41 

71 
35 

75 
48 

78 
62 

78 
54 

79 
62 

80 
53 

61 
63 

83 
71 

83 
67 

79 
50 

83 
59 

82 
65 

63 
69 

82 
63 

Se«  Rafttiencs  Notea  Followlog  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORID! 

FEBRU4RV  1971 


KEYS 
KEY   WEST  WSO 
KEY  WEST 
HUPiTHON  SHORES 
TAVERNIER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  oi  Month 


B2     eo  75 


66     66  70 


81  80  76 
65     70  69 


68      67  65 


69      70  70 


64  95  80 
70     73  55 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  I  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


54      53  64 


66  60  69 
55     53  54 


47     47  60 


74  65  67 
65     56  56 


56     64  67 


54     66  68 


68     68  70 


81  81  60 
75     72  70 


82  84  84 
73     75  68 


84  85  82 
73     74  71 


80  81  82 
72     73  74 


85     86  66 


82  81  81 
74     74  74 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

J3 

Day  of  month 

ge 

■s. 

<S> 

D 

t  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY    3  E 

4 

niN 

68 
46 

57 
43 

50 
41 

59 
45 

67 

68 

50 

66 
48 

57 
49 

58 
40 

52 
42 

51 
41 

66 
47 

55 
42 

46 
37 

53 
37 

60 
38 

65 
45 

66 
47 

66 
49 

65 
51 

64 

60 

68 
62 

65 
50 

64 
48 

65 
47 

63 
55 

72 
60 

73 
61 

61.8 
47.7 

GAINESVILLE   3  HSW 

1 

MAX 

n!N 

66 
58 

63 
52 

66 
55 

66 
59 

66 
61 

71 
63 

71 
65 

67 
63 

65 
58 

59 
47 

60 
46 

65 
52 

65 
55 

57 
47 

61 
47 

64 
49 

65 

51 

65 
53 

65 
54 

69 
58 

71 
62 

72 
66 

69 
62 

70 
55 

69 
60 

78 
62 

72 
64 

74 
67 

66.8 
56.9 

4 

MAX 

HI^ 

63 
59 

61 
54 

62 

57 

64 
60 

64 
61 

68 
63 

67 
65 

65 
63 

64 
54 

58 
50 

56 
49 

61 
53 

61 
56 

56 

50 

58 
49 

60 
52 

61 
53 

61 
56 

62 
56 

65 
59 

68 
62 

68 

66 

68 
63 

67 
59 

66 
62 

69 
61 

70 
65 

72 
69 

63.8 
58.0 

a 

MAX 

Ml^ 

61 
61 

62 
61 

61 

60 

62 
61 

62 
62 

64 
62 

66 
64 

66 
66 

66 
61 

61 
i-/ 

58 
56 

57 
56 

57 
57 

57 
55 

55 
54 

56 
55 

57 
56 

60 

57 

61 
60 

62 
61 

64 
62 

66 
64 

66 
66 

67 
63 

63 
65 

65 
63 

67 
65 

69 
67 

62.1 
60.6 

MILTON  EXP  STATnN 

20 

MAX 
MU 

62 
61 

62 
62 

62 
62 

62 
61 

62 
62 

63 
62 

64 

63 

64 
64 

64 
64 

65 
64 

64 
61 

61 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

62 
60 

64 
62 

64 
64 

64 
63 

64 
64 

64 
64 

66 
64 

67 
56 

62.5 
61.9 

HONTICELLO  3  W 

4 

MAX 
MIN 

65 
50 

59 
48 

54 
48 

62 
54 

66 
57 

67 
50 

69 
56 

69 
53 

54 
41 

54 
40 

56 
42 

56 
47 

53 
44 

54 

4U 

59 
42 

65 
48 

67 
50 

67 
54 

67 
55 

67 
63 

67 
64 

67 
62 

65 

50 

67 
50 

68 
57 

66 
63 

71 
64 

71 
61 

63.4 
51.9 

OUINCY  3  SSW 

4 

MAX 
MIN 

68 
47 

58 
40 

56 
40 

64 
47 

69 
55 

66 
51 

70 
51 

61 
60 

63 
40 

53 

38 

53 
38 

57 
38 

61 
45 

50 
38 

53 
38 

60 
39 

66 
43 

68 
47 

70 
49 

67 
53 

70 
59 

73 
63 

70 
52 

66 
48 

69 
48 

67 
58 

76 
62 

75 
65 

64.3 
48  .  3 

2 

MAX 
MIN 

70 
39 

59 
35 

62 
35 

69 
'.4 

72 
53 

71 
47 

72 
47 

62 
56 

59 
36 

50 
35 

52 
35 

59 
35 

64 
41 

49 
35 

54 
34 

63 
35 

69 
42 

73 
43 

76 
46 

66 
52 

81 

60 

74 

65 

70 
45 

68 
45 

74 
44 

69 
54 

80 
61 

74 
62 

66.5 
45.0 

MAX 
MIN 

67 
44 

57 
40 

56 
40 

63 
45 

68 
55 

68 
49 

68 
49 

62 
58 

58 
40 

49 
38 

51 
38 

56 
36 

59 
42 

48 

38 

51 
37 

58 
38 

64 
43 

63 
46 

68 
48 

66 
53 

75 
59 

72 
65 

68 
49 

65 
47 

69 
46 

66 
55 

74 
60 

73 
63 

63.0 
47.2 

e 

MAX 
MIN 

63 
51 

54 
46 

53 
45 

58 
49 

62 
55 

63 
53 

63 
53 

60 
59 

59 
45 

49 
42 

49 
43 

51 
43 

55 

46 

48 
42 

49 
41 

53 
42 

58 
46 

60 
50 

60 
52 

61 
56 

67 
58 

67 
63 

65 
54 

60 
51 

63 
52 

63 
58 

68 
61 

68 
65 

58.9 
50.8 

CHIPLEY  3  E 
GAINESVILLE  3  WSW 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 
OUINCY  3  SSW 


SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE   TO  THE  NORTHWEST.      PALMER  MERCURY- I N-S TEEL 
THERMOMETER.      MAX   AND  MIN   FOR   24-HOUR   PERIOD  ENDING   AT    7-30  AM 

ARREDONDA  FINE  SAND,  BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.  LITTLE  SLOPE.  'pALMER  DIAL  TYPE  THER- 
MOMETERS.     MAX   AND  MIN   FOR   24-HOUR   PERIOD   ENDING   AT  MIDNIGHT 

SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.  2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.  PALMER ' MERCURY- IN-STEEL  THERMO- 
METER.     MAX    AND  MIN   FOR   24-HOUR   PERIOD   ENDING   AT   4   P  M 

SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.  2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTh!  PALMER  MERCURY- IN-STEEL  THER- 
MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M 

ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.      0-2  PERCENT  SLOPE   DIRECTION  UNKNOWN 
TYPE  THERMOMETERS. 


PALMER  DIAL 


S«e  Reieteoca  Nolea  FoUowing  Suuon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FEBRUARY  1971 


Day  Of  Month 

3  -  g" 

Slatton 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  5 

•      •  * 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.05 

.18 

.07 

.01 

.09 

.16 

.14 

.13 

.12 

.07 

.06 

.02 

.16 

.10 

.11 

.15 

■  19 

.17 

.13 

.09 

.16 

.07 

.22 

.13 

- 

.07 

.27 

3.38B 

WIND 

82 

43 

48 

92 

95 

14 

34 

68 

63 

39 

39 

73 

87 

36 

29 

31 

30 

52 

98 

116 

55 

MAX 

72 

54 

54 

69 

74 

74 

75 

75 

51 

52 

60 

60 

48 

57 

69 

75 

78 

75 

74 

72 

73 

73 

70 

75 

74 

73 

76 

76 

68.2 

MIN 

36 

35 

39 

53 

56 

44 

53 

45 

33 

34 

37 

43 

38 

34 

39 

46 

48 

53 

51 

64 

64 

60 

42 

45 

55 

61 

61 

57 

47.4 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.23 

* 

,31 

.11 

.15 

.  16 

.  07 

i4i 

,44 

.  1 8 

,29 

.  10 

,  13 

.  16 

.  17 

1 0 

• 

* 

WIND 

93 

189 

86 

96 

98 

17 

46 

48 

2S2 

1  99 

38 

30 

138 

230 

48 

7 

7 

16 

55 

82 

39 

57 

7 1 

36 

99ft0^ 

2209 

*       ♦  • 

NORTH  02 

GAINESVILLE  2  WSW 

EVAP 

.  20 

,16 

,06 

.  15 

.06 

.06 

.16 

•  1 7 

1  n 

OR 

13 

.11 

.10 

.12 

.14 

1 08 

.11 

.05 

24 

.13 

_ 

16 

- 

WIND 

69 

73 

72 

64 

56 

18 

70 

115 

109 

'52 

*  26 

56 

156 

87 

17 

19 

17 

21 

36 

55 

'45 

'ei 

39 

'  14 

34 

49 

*50 

1608 

MAX 

74 

65 

74 

74 

72 

SO 

79 

70 

65 

54 

63 

74 

74 

58 

67 

72 

75 

72 

72 

SO 

82 

82 

76 

75 

76 

85 

64 

83 

73.5 

M  I  N 

52 

38 

47 

56 

58 

61 

64 

6 1 

36 

36 

4 1 

34 

38 

40 

44 

49 

51 

52 

62 

65 

57 

44 

56 

59 

59 

6B 
60 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.27 

.  14 

.09 

.07 

.15 

.00 

.09 

.13 

.21 

.16 

.05 

.10 

.15 

.19 

14 

.  11 

.  14 

.12 

.16 

.08 

.20 

.17 

.09 

.26 

.15 

.04 

.19 

.10 

3.75 

WIND 

100 

50 

96 

86 

47 

32 

48 

56 

146 

69 

24 

49 

125 

163 

39 

20 

17 

16 

36 

31 

58 

39 

101 

83 

35 

32 

52 

49 

1699 

MAX 

77 

62 

53 

67 

72 

68 

77 

66 

68 

52 

52 

62 

73 

54 

56 

66 

73 

76 

75 

74 

77 

63 

72 

7 1 

86 

77 

MIN 

45 

36 

36 

45 

52 

58 

60 

59 

36 

34 

34 

37 

40 

28 

32 

39 

43 

48 

51 

53 

58 

68 

49 

43 

45 

55 

62 

63 

4618 

*      *  * 

NORTH  CENTRAL  03 

EVAP 

.  15 

.13 

.  1 1 

.  15 

.  09 

.05 

.  13 

.  18 

10 

09 

.13 

.  17 

.  1 1 

.15 

*  13 

.14 

.  13 

.18 

.17 

.16 

.  14 

06 

1 4 

.17 

.  1 8 

3,718 

WIND 

1 0 

15 

15 

35 

35 

10 

25 

55 

65 

1 0 

1 0 

80 

'70 

'^5 

5 

5 

5 

20 

30 

30 

60 

35 

5 

15 

30 

1 5 

725 

*       •  * 

SOUTH  CENTRAL  C 

LAKE   ALFRED  EXP  ST4 

EVAP 

.10 

.14 

.12 

.15 

.21 

.13 

.  19 

.24 

.12 

,17 

,07 

.18 

. 

4 

.  12 

.13 

.16 

.13 

.16 

.19 

.21 

.14 

.18 

.18 

,15 

.20 

.22 

4.458 

MAv'^ 

82 

83 

79 

55 

70 

69 

67 

66 

106 

7  ^ 

55 

42 

93 

106 

'38 

16 

24 

34 

37 

52 

61 

103 

75 

42 

46 

72 

76 

1753 

70 

66 

62 

75 

73 

75 

76 

68 

6 1 

72 

61 

56 

67 

71 

74 

68 

74 

74 

79 

76 

76 

76 

78 

6 1 

81 

70,7 

MIN 

65 

35 

39 

34 

34 

38 

44 

50 

52 

60 

60 

58 

50 

55 

6 1 

65 

48.3 

Okeechobee  hrcn  gate  6 

EVAP 

.11 

.22 

,09 

,34 

.20 

« 

.42 

.  29 

•  27 

20 

*  10 

* 

.46 

.11 

.10 

.37 

.  10 

« 

« 

.55 

.32 

.29 

,13 

■  15 

5,218 

VERO  BEACH  4  M 

EVAP 

.  13 

.  14 

,11 

,20 

.  14 

.  14 

.12 

.  14 

.23 

•  18 

.  13 

,05 

,07 

.17 

.27 

,10 

.12 

.12 

.18 

.16 

.13 

.13 

,16 

.15 

,12 

.07 

.26 

4, lie 

WIND 

63 

79 

55 

61 

51 

58 

34 

64 

142 

79 

68 

15 

86 

135 

47 

16 

19 

18 

30 

31 

40 

49 

66 

40 

26 

26 

50 

42 

1491 

MAX 

75 

70 

72 

77 

77 

80 

78 

80 

72 

62 

61 

60 

72 

71 

77 

75 

79 

79 

77 

62 

64 

76 

79 

81 

88 

67 

75,2 

MIN 

55 

53 

53 

60 

60 

62 

65 

66 

42 

38 

40 

5  ^ 

41 

39 

39 

49 

52 

58 

60 

60 

62 

66 

57 

56 

60 

66 

66 

54.0 

*       *  * 

EVERGLADES   AND  SH 

r  n  A  Q  T                                        ft  S 

act  1  c    ri  Anc    cvD  cta 

EVAP 

\  I 

04 

I  5 

10 

^2 

1 8 

14 

07 

•  1 2 

.25 

.  14 

.15 

.09 

■  15 

.15 

.20 

.  13 

.  16 

.24 

.22 

•  17 

24 

,  20 

.20 

4,41 

MAX 

78 

'75 

'75 

'so 

'78 

'bi 

'82 

84 

77 

77 

'65 

'71 

80 

SO 

79 

SO 

77 

77 

75 

81 

81 

85 

86 

66 

84 

90 

69 

80.0 

MIN 

40 

53 

53 

57 

58 

62 

62 

66 

42 

40 

39 

43 

55 

44 

39 

39 

46 

53 

56 

58 

56 

58 

66 

62 

60 

60 

65 

65 

53.6 

ri  CLilcTnM   II    e  cur 
LLCWOiU^   U    b  tNO 

. 

ft 

_ 

.20 

.14 

.13 

.10 

.  1.6 

.13 

.  14 

.  10 

.  12 

.07 

.  2  1 

•  1 2 

,  1 2 

.19 

.  16 

3,45 

WIND 

*  53 

■ 

'33 

•  22 

*  19 

'11 

'  33 

'  30 

*96 

'  53 

'  60 

'  32 

'47 

73 

28 

21 

21 

19 

23 

18 

1 1 

1 5 

43 

24 

26 

1  9 

16 

14 

932 

MAX 

79 

76 

84 

80 

79 

82 

SI 

85 

75 

69 

74 

65 

71 

72 

72 

73 

79 

83 

64 

11 

84 

85 

94 

81 

62 

86 

91 

92 

60.0 

MIN 

54 

55 

55 

59 

60 

60 

65 

65 

47 

42 

41 

44 

55 

44 

51 

55 

60 

60 

60 

65 

66 

62 

62 

64 

67 

67 

56.2 

FLAMINGO  RANGER  STA 

tVAP 

*  fi 

• 

_ 

I 

, 

no 

.18 

.12 

.12 

- 

.08 

.19 

.08 

.49 

.  17 

.29 

.31 

.31 

5.88B 

WIND 

13 

*  e 

50 

6  1 

*97 

'  41 

58 

'  36 

120 

'51 

'  29 

'  34 

'  24 

*  95 

40 

30 

18 

* 

139 

55 

73 

105 

120 

29 

54 

87 

109 

81 

1649 

MAX 

80 

81 

82 

82 

83 

83 

S7 

83 

70 

70 

76 

75 

70 

74 

69 

80 

62 

82 

61 

83 

63 

68 

90 

88 

89 

80.6 

MIN 

64 

62 

62 

62 

63 

70 

58 

70 

55 

60 

42 

44 

46 

53 

50 

52 

- 

~ 

48 

64 

61 

66 

70 

70 

64 

70 

70 

70 

'60.3 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

EVAP 

.12 

.20 

.26 

.20 

.16 

.16 

.14 

.IS 

.22 

.21 

.14 

.08 

,07 

.14 

,18 

.15 

.15 

.25 

.25 

.16 

.16 

.20 

.19 

.10 

.24 

.10 

.23 

.23 

4.89 

WIND 

50 

30 

1  30 

100 

1 00 

50 

30 

70 

90 

50 

80 

60 

50 

50 

40 

30 

40 

60 

60 

60 

40 

70 

70 

20 

40 

30 

60 

40 

1600 

MAX 

79 

76 

74 

78 

77 

81 

81 

S4 

75 

66 

63 

64 

77 

73I  71 

72 

76 

79 

76 

80 

62 

85 

66 

78 

85 

86 

69 

90 

78.0 

MIN 

54 

52 

51 

58 

59 

61 

56 

65 

45 

42 

41 

53 

63 

45 

40 

38 

48 

51 

58 

59 

59 

63 

66 

61 

60 

63 

66 

66 

55.1 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

EVAP 

* 

* 

.36 

.18 

' 

* 

1 

.15 

* 

* 

* 

.60 

.  1 1 

.09 

.14 

.07 

.35 

.16 

.  34 

.11 

.09 

3.81 

WIND 

* 

* 

164 

65 

42 

2 1 

* 

Ill 

'  #^ 

1  Aft 
160 

61 

20 

*  ^4 

46 

* 

* 

122 

33 

34 

43 

56 

« 

63 

115 

* 

35 

1225 

*       *  * 

LOWER  EAST  COAST  06 

HIALEAH 

EVAP 

.13 

.12 

.24 

.15 

.22 

.15 

.25 

.08 

.24 

.12 

* 

.29 

,07 

,31 

,22 

.13 

.16 

.23 

.19 

» 

.44 

.15 

.21 

,18 

.20 

,31 

.20 

5.17B 

WIND 

57 

68 

158 

144 

120 

100 

45 

104 

118 

58 

62 

27 

61 

94 

45 

27 

48 

119 

115 

* 

194 

83 

91 

70 

35 

60 

BB 

74 

2265 

MAX 

SO 

80 

74 

74 

79 

83 

81 

86 

81 

70 

68 

67 

74 

77 

74 

76 

78 

76 

77 

87 

67 

86 

87 

89 

90 

87 

79,5 

MIN 

59 

62 

62 

67 

65 

65 

68 

68 

48 

39 

40 

42 

56 

48 

45 

44 

57 

61 

59 

69 

70 

76 

72 

6S 

68 

58,8 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED. 

OK.EECHOBEE  HRCN  GAGE  6  •  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  CRUSHED  ROCK,  AND  CEMENT. 
WOODRUFF  DAM  ,   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Relerence  Noles  Following  Slation  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

2 

o 

i 
e 

Q 

COUNTY 

UNAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVEn 

B 

'  SPECIAL 

APALftCHICOlA  WSO  1 

FR ANkl  in 

13 

MiD 

Mil 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARCADIA 

DE  SDTO 

63 

RADIO  STATION  WAPG 

ARCHBOLO  BiaiaCIC  STA 

0236 

HI GHlANDS 

27  11 

Bl  21 

Bl 

ARCHBOLD  BIOIOCK  STA 

036? 

H I &HL ANDS 

81  30 

13; 

HILTON  F .   STDkE Y 

BABSOn  PARK 

145 

HABRV  M,  TOLSON 

BARTOH 

81  51 

125 

CITY  OF  BARTOW 

BELLE  OLAOE  EXP  STA 

16 

8A 

BA 

EVEftGLAOES  EXP.  STA, 

BELLE  01 AOE  HRCN  CATE 

PALH  BEACH 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

6P 

WALTER  W.  SCOTT 

220 

BLOUNTSTOMN 

Calhoun 

ROBERT  L<  MAUPIN 

B3CA  RATON 

01 

PALH  BEACH 

CUS  p.  HACER 

BRAOENTON  5  ESE 

0' 

MANATEE 

i 

27  27 

82  28 

Z( 

GULF  COAST  EXP  STATION 

1020 

30  25 

84  59 

160 

W-CENTRAL  FlAiEXP.STA, 

BJSHNElL   i  £ 

75 

MRS>  A>   H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BA 

SA 

SUGAR  PLANT  FLO,  STA. 

5P 

5P 

MR5>   HAZEL  F.  COOK 

CARLTON  WILLIAMS 

8A 

CLYDE  Di  COULTER 

chiplEv  3  £ 

o' 

WASHINGTON 

8J 

R.B.  CHRISTMAS 

CLEARWATER 

16-.2 

PINELLAS 

27  58 

82  46 

6; 

CITY  OF  CLEARWATER 

28  29 

81  47 

125 

CLEWISTuN  U  S  ENG 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CQRNWELI  *  NH 

H ICHLANOS 

U.S.   GEQL ■  SURVEY 

5( 

WILLIAM  R .  H ADTKE 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WJS6 

*i 

9A 

9/ 

FLOHIDA  FOREST  SERVICE 

FLA,  POWER  £  L 1 CHT 

OArTQNa  BEACH  USD  H 

VOLUS I  A 

MiC 

MIO 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

23( 

LEONARD  S  Z£PP 

DELANO  3  NE 

2229 

o; 

VOLUSIA 

29  O" 

Bl  17 

7T 

FLAIR   AIRLANES  INC. 

ZZBB 

27  22 

81  31 

85 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

FLA,   FOREST  SERVICE 

DDWLING  PARK  3  NM 

SUWANNEE 

80 

FLOROlA  FOREST  SERVICE 

115 

ALBERT  SAVOIE 

EVERGLADE  S 

COLLIER 

BA 

8A 

EVERGLADES  NATL  PARK 

MRS  EONA  LEWIS 

FELLSMERE  7  ssw 

INDIAN  RIVER 

20 

1  lA 

UA 

DIAMOND  G  FARM 

FERNANOINA  8EACH 

o: 

NASSAU 

ELBERT  L.  DILL 

FLAMINCD  RANGER  STA 

MONROE 

25  09 

80  55 

3 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

313' 

■; 

27  35 

BO  50 

71 

MRS  JOHN  KEEN 

BROWARD 

DIXIE  WATER  Plant 

FT    LAUDERDALE    EXP  STA 

SROHARO 

6 

HID 

MIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HID 

HIC 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

GAINESVILLE  2  WSH 

ALACHUA 

AGRONOMY  DEPT  U,GF  FLA. 

GLEN  ST  MARY  1  W 

BAKER 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

GRACEVILLE 

353i 

JACKSON 

30  58 

85  31 

155 

JOSEPH  C .  RHODES 

35'.3 

It 

29  57 

82  57 

MIAMI    WATER  PLANT 

SA 

SA 

MIO 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

ALVIN  R,  PERKINS 

INCUS 

02 

LEVV 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

*.2B9 

03 

CITRUS 

28  50 

82  20 

50 

CITY  OF  INVERNESS 

<.321 

I 

29  27 

82  09 

60 

'•358 

I 

30  25 

81  39 

'i366 

30  17 

ei  24 

10 

3D  31 

82  57 

147 

BA 

BA 

CITY  OF  JASPER 

fiSIB 

25  41 

60  17 

7A 

»i570 

24  33 

81  45 

*.57! 

24  34 

6 

SA 

SA 

CITY  Electric  system 

KISSIHHEE  NO.  2 

OSCEOLA 

ZB  17 

Bl  25 

60 

CITY  OF  KISSIMMEE 

KISSIMMEE  RIVER 

POlK 

27  48 

81  11 

GEIRGE  G.  SCOTT 

HENOR V 

26  45 

81  26 

16 

SP 

8A 

LAKE    ALFRED   EXP  STA 

■^701 

POLK 

28  06 

81  43 

145 

BA 

BA 

CITRUS  £yP.  station 

LAKE  ClTr  2  E 

<.73l 

02 

COLUMBIA 

10 

30  11 

82  36 

195 

9A 

9A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

■LAKELAND  HSO  R 

4797 

POLK 

26  02 

81  57 

214 

MtO 

MtO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAMONT    0  MNM 

t>89^ 

01 

JEFFERSON 

30  25 

83  55 

190 

TUNGSTON  PLANTATION 

Ll&NUMvlTAE  kEV 

S03S 

07 

MONROE 

24  54 

80  42 

B 

DR.   E.  C.  LUNSFQRD 

LISBON 

5076 

02 

LAKE 

28  S2 

81  47 

68 

5P 

5P 

5P 

: 

SW  FLA  WTH  MGMT  OlST 

STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

coun 1 1 

1  DRAINAGE  1  1 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

j   TEMP.  1 

1  PHECIP.  1 

1  evapT] 

SPECIAL 

LIVE  Oak 

SUWANNEE 

10 

30  17 

BZ  58 

120 

5P 

RADIO  STATION  MNER 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

80  16 

14 

5P 

MRS.  C.   A.  KING 

523: 

o: 

29  10 

Bl  52 

80 

MRS.   GENEVA  A,  VINING 

maoISOn 

5275 

MAOISON 

MRS,  T,C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

o' 

MONROE 

24  44 

Bl  OZ 

5 

6P 

CHARLES  G.  HELTHANi  JR. 

MARINELAND 

FLAGLER 

29  40 

Bl  13 

5 

MARINE  STUDIO  INC. 

LAFAYETTE 

30  06 

83  14 

65 

INACTIVE  il/l/70 

MELBOURNE 

BREVARD 

ZB  04 

80  37 

HID 

MID 

C  ITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI   BAYFHONT  park 

0( 

DADE 

25  47 

80  11 

6 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

KMIAMI  BEACH 

06 

DADE 

25  47 

80  08 

MlO 

MIO 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    WSO  R 

06 

DADE 

25  48 

80  16 

HlO 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI   CITY  WSO 

06 

DADE 

25  43 

80  17 

i: 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5671 

06 

Z5  39 

80  18 

8A 

BA 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

21- 

4P 

FLORIDA  EXP  STATION 

MONTICELLO  3  W 

597< 

o: 

JEFFERSON 

30  3Z 

63  59 

14( 

8A 

BA 

G 

BIG  eEND  HORT,  LAB. 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5B95 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

59731 

04 

POLK 

Z7  56 

61  36 

1Z9 

*P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

6065 

Sarasota 

27  14 

ez  19 

ZO 

5P 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

NAPLES  2  NE 

COLLIER 

Z6  10 

61  47 

4- 

3P 

3P 

JUNGLE  LARRY'S  SAFARI 

NtCEVlLLE 

6Z4Q 

OKALOOSA 

3D  31 

S6  30 

74 

IP 

chief*forestry  DIV 

NITTAW   1  S 

6251 

OSCEOLA 

27  56 

61  00 

65 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

BROWARD 

26  20 

60  3Z 

CCS  FLA  FLOOD  CON 

o: 

29  11 

62  08 

9C 

9P 

MID 

OKEECHOBEE  9  w 

OKEECHOBEE 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

646! 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  4S 

4! 

BA 

8A 

eA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  C I TY  TOWER  R 

VOLUSIA 

28  55 

81  IS 

80 

FLORIDA  FOREST  SERV. 

OORCANOO  WSO  R 

663a 

o: 

26  33 

SI  20 

106 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

QRTONA  LOCK  2 

05 

GLADES 

ZO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAL ATKA 

02 

29  39 

Bl  39 

20 

5P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA    4  SSE 

6S2( 

01 

29  SB 

84  22 

10 

E.  PHlLiP  HANSEN 

684  1 

Bay 

30  10 

65  42 

13 

GEORGE  C.  COOK 

PARRI SH 

6880 

MANATEE 

27  3! 

62  26 

4! 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

6981 

Z5  56 

60  27 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

PENSACOLA  WSO 

ESCAMBIA 

MID 

"b! 

NATL   WEATHER  SERVICE 

PERRINE 

7O20 

DADE 

Z5  36 

BO  Zl 

\: 

SOUTH  OAOE  UTIL.  INC. 

PERRY 

7025 

o: 

TAYLOR 

30  08 

63  36 

FLA,   FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

ZB  01 

82  08 

121 

5P 

ELTON  L.  HINTON 

POMPANO  BEACH 

7254 

06 

BROWARD 

26  14 

80  09 

19 

STATE   FARMERS  MARKET 

PORT   MAYACA   S    L  CANAL 

7293 

MARTIN 

26  58 

80  37 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GOROA  4  ENE 

05 

CHARLOTTE 

! 

26  58 

81  99 

EARL  C.  CLAGETT 

OUINCY  3  SSW 

742* 

01 

GADSDEN 

30  33 

64  36 

245 

BA 

G 

UNIVERSITY  OF  FLOftOlA 

raiford  state  prison 

744( 

UNION 

1< 

3D  04 

62  11 

120 

FLA.   STATE  PRISON 

776( 

06 

25  23 

60  36 

to 

SP 

SAINT  AUCUSnNE" 

02 

ST  JOHNS 

6* 

CITY  OF   ST.  AUGUSTINE 

7851 

PASCO 

28  20 

82  16 

19t 

7P 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 

MARTIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

FISH  C  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

27  46 

62  38 

5p 

CITY  OF   ST.  PETERSBURG 

SANFOHO  EXP  STATION 

SEMINOLE 

CENTRAL  FLA.  EXP.  STA. 

SARASOTA 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

9P 

CITY  OF  SARASOTA 

SMITH  CREEK 

30  12 

HERSCKEL  ANDERSON 

SOUTH  MIAMI    5  W 

SAMUEL  8.  HEATON 

8527 

o; 

BRAOfORO 

29  56 

SZ  06 

16Z 

6P 

6P 

STEINHATCHEE  MCCAIN  Tfl 

B565 

02 

TAYlOR 

29  42 

63  21 

Z4 

FLOfitOA  FOREST  SERVICE 

STUART  1  N 

MARTIN 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

TALLAHASSEE  WSO 

LEON 

84  22 

MtO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TAHIAMI    TRL  40  MI  BEND 

8780 

0! 

DADE 

25  49 

BO  50 

1! 

9P 

5P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

TAMPA  WSQ  R 

B78B 

HILLSBOROUGH 

1 

27  98 

82  32 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TARPON  SPCS  SEWAGE  PL 

B82< 

PINELLAS 

9 

28  09 

62  45 

( 

5P 

C  ITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

0' 

MONROE 

2 

25  01 

80  31 

9 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE  3  NW 

03 

BREVARD 

Z 

28  37 

60  So 

30 

I 

FRANK    B.  ROOF 

THAlL-GLADE  RANGES 

9010 

05 

DADE 

Z5  46 

60  28 

13 

DADE  COUNTY  WATER  CONTL 

9120 

02 

29  25 

62  49 

33 

FLA,   FOREST  SERVICE 

VENICE 

9176 

04 

SARASOTA 

Z7  06 

62  27 

10 

5P 

E.   RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

91B4 

05 

GLADES 

27  02 

81  21 

62 

VAN  T.  Qtin 

VERO  BEACH  4  w 

9Z  19 

04 

INDIAN  RIVER 

27  3B 

60  27 

BA 

8A 

USOA-ASS 

WAUCHULA  2  N 

9401 

HAROEE 

1 

27  34 

81  49 

11^ 

5P 

9P 

DEAN  H.  RICHARDSON 

WAUSAU  2  SSW 

941  5 

01 

WASHINGTON 

3 

30  37 

65  36 

WILLIAM  G.  SAUNDERS 

WEEKl  waCHEE 

9430 

03 

HERNANDO 

5 

ZB  31 

62  35 

ZC 

8A 

BJ 

JACK  HAHON 

NWEST  PALM  BEACH  WSO  R 

952! 

PALM  BEACH 

SO  06 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WEWAHI TCMKA 

9566 

GULP 

30  07 

85  12 

49 

7A 

7A 

MISS  adele  lister 

WINTER  HAVEN 

9701 

POLK 

28  01 

81  49 

136 

5P 

RADIO  station  WSIH 

•woodruff  Dam 

9795 

01 

GADSDEN 

30  43 

84  52 

107 

6A 

SA 

BA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

,-EVERCLADES   S-GULF    6-OCHLOCKONEE   7-OKEECHOBEE   8-ST.  JOHNS 
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REFERENCE  NOTES 


FLOR 1  DA 
KEBRUARY  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Boom  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  Id  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of^this^bulletio     "^^^'^^^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December   Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"   table,    "Dally  Precipitation"   table.    "Evaporation  and  Wind"   table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed,     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table . 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Pi-ecipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2,50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL 


NORTHWEST  0 

BLDUNTSTOWN 
C4RHABELLE    1  NNH 
CHIPLEY   3  E 
CRESTVIEW  R4DI0  WJSB 

DE  FUNUK  SPRINGS 
F3UNT4IN   3  SSE 
MILTON   EXP  STATION 
MQNTICELLQ   3  W 
NICEVlLLE 

P1N4M4  CITY  2 
PENSAC0U4  WSD 
OUINCV  3  SSW 
SAINT    HARKS    6  SE 
SniTH  CREEK 

TALLAHASSEE  USD 
WEWAHITCHKA 
WDQDRUFF  0AM 


NORTH  02 

cedar  key  1  wsw 
cross  city  2  wnw 
federal  point 
fernandina  beach 

GAINESVILLE  2  WSw 

GLEN  ST  MARY  1  W 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WSO 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  Oak 
MADISON 
PAL4TKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  HCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


03 


BRDOkSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNElL  2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAyTQNa  BEACH  WSO 
DE  LAND  3  NE 

INVERNESS 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WEEKI  W4CHEE 


SOUTH  CENTRAL 


ARCADIA 

4RCHBOL0  BIOLOGIC  ST4 
AVON  Park 

BARTOW 

BRADENTON  5  E5E 


SSW 


CLEARWATER 
FElLSMERE  7 
FORT   DRUM   5  NH 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 


Temperature 


69.  1 
66.9 


69,3 
71.0 
69.6 
67. a 
66.5 

67.5 
67.5 
68.5 


70.9 
68.  I 


*1.7 
39.8 


40.9 


55.5 
55.4 
56.9 
5<..6 
5<i.O 

57.9 
SB.O 
56.". 
56.2 
55.7 

5".. 6 
57.2 
56.5 


56.  1 

68. 1 
70. 3M 
74. OM 
72.0 
7'.. 2 

50.7 
41.3 
48. 6M 
45.9 
46.4 

59.4 
55. BM 
61. 3H 
59.0 
60.3 

71  .9M 

43.8m 

57. 9M 

71.6 
70,5 
70,7 

43.2 
49. 1 
41.5 

57.4 
59.6 
56.  1 

71,2 
72,8 
70. 6M 
74,1 
72,8 

45.0 
42.6 
43. 9h 
48.8 
42.9 

58.1 
57.7 
57. 3M 
61.5 
57.9 

72.7 
72.0 
73. 'iM 
72,9 

46.8 
45.3 
40. 5M 
46.5 

59.8 
58.7 
57. OM 
59.7 

58.6 

75, 9M 
77.6 
76.0 
72.5 

50. 7M 
47.5 
50.6 
47.4 

63. 3M 
62.6 
63.3 
60.0 

75.5 
76.0 
76,3 
77.4 
76.5 

51.0 
48.0 
49.  1 
52.1 
49,5 

63.3 
62.0 
62.7 
64.8 
63.0 

77.4 
78.4 
76. OM 

50.2 
49.4 
45.5m 

63.8 
63.9 
60. 8M 

62.8 

BO. 6 
80.0 
82.7 
78.7 
76.5 

47.6 
47.9 
50.6 
50.9 
51.1 

64.1 
64.0 
66.7 
64.8 
63.8 

73.8 
77. 3M 
79.5 
76.3 
BO. 3 

52.4 
47.8 
46. 7M 
51.9 
47.5 

63.1 
62. 6M 
63. IM 
64.1 
63.9 

78.7 
77.5 
74.9 
75.8 

50.6 
49.5 
51.7 
50.3 

64.7 
63.5 
63.3 
63. 1 

"3 

'\ 

[  1 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

No.  of  Daytf\^  ' 

Min. 

& 

3 . 0 

78 

2  3 

33 

4 

229 

0 

0 

0 

0 

79 

17 

26 

9 

282 

0 

0 

5 

0 

80 

15* 

29 

9 

347 

0 

0 

7 

0 

79 

15 

27 

4 

282 

0 

0 

5 

0 

5.9 

79 

15  + 

25 

5 

300 

0 

0 

7 

0 

8 1 

14  + 

22 

8 

309 

0 

0 

10 

0 

80 

2 

27 

6 

267 

0 

0 

5 

0 

5.B 

80 

16 

25 

5 

328 

0 

0 

9 

0 

80 

16 

27 

9* 

342 

0 

0 

8 

0 

3.4 

76 

1  6  + 

33 

5* 

229 

0 

0 

0 

0 

3 . 0 

79 

15  + 

3 1 

4 

230 

0 

0 

1 

0 

83 

2 

26 

8 

292 

0 

0 

6 

0 

79 

23* 

29 

20 

278 

0 

0 

5 

0 

82 

1 

25 

B 

307 

0 

0 

3 

0 

■  6.0 

82 

1  5 

23 

5 

338 

0 

0 

9 

0 

83 

2 

28 

8 

266 

Q 

0 

6 

0 

82 

2 

33 

5 

274 

0 

0 

0 

0 

-  4.4 

-  4.6 

79 

2 

34 

4 

193 

0 

0 

0 

0 

83 

16 

25 

10* 

0 

0 

9 

0 

87 

15 

35 

4 

155 

0 

0 

0 

0 

-  3.1 

88 

15 

33 

9* 

219 

0 

0 

0 

0 

-  3.3 

84 

16  + 

25 

7 

196 

0 

0 

3 

0 

-  3.7 

85 

16  + 

25 

5 

254 

0 

0 

6 

0 

-  4.8 

86 

15  + 

28 

9* 

259 

0 

0 

5 

0 

88 

15 

35 

9* 

205 

0 

0 

0 

0 

P4 

3 

27 

5 

294 

0 

0 

6 

0 

-  4.4 

84 

16* 

28 

5 

249 

0 

0 

4 

0 

84 

15* 

26 

9 

252 

0 

0 

7 

0 

-  4.4 

82 

14* 

30 

4 

255 

0 

0 

4 

0 

-  3.5 

87 

2  + 

32 

5 

155 

0 

0 

1 

0 

81 

16 

25 

9 

235 

0 

0 

8 

0 

-  3.3 

88 

15 

31 

9 

199 

0 

0 

2 

0 

84 

15+ 

25 

9+ 

227 

0 

0 

6 

0 

82 

2 

23 

5 

264 

0 

0 

9 

0 

82 

1 4 

29 

9* 

197 

0 

0 

4 

0 

-  4.2 

-  3.0 

86 

1 5 

34 

5* 

117 

0 

0 

0 

0 

9C 

^  5 

2' 

5 

149 

1 

0 

3 

0 

-  3.5 

86 

15  + 

34 

9* 

120 

0 

0 

0 

0 

-  3.8 

89 

15 

33 

9 

194 

c 

0 

0 

0 

-  2.0 

87 

1  5 

36 

9  + 

125 

0 

0 

0 

0 

87 

15 

30 

8 

149 

0 

0 

3 

0 

87 

15 

34 

5 

137 

0 

0 

0 

0 

-1.1 

91 

15 

39 

5  + 

92 

] 

0 

0 

0 

-  3.4 

88 

15 

35 

5 

124 

0 

c 

0 

0 

-  2.2 

90 

15 

35 

5 

114 

1 

0 

c 

0 

-  2.4 

92 

15 

32 

9* 

12C 

1 

0 

; 

0 

9C 

4 

3C 

9* 

18C 

1 

c 

-  2.9 

-  3." 

92 

15 

3C 

21  + 

12 

c 

: 

0 

9; 

16 

2" 

21 

12; 

c 

: 

0 

-  l.t 

9; 

15 

3. 

22 

6! 

c 

0 

-  2.3 

9C 

15 

3( 

5 

10 

c 

c 

0 

8( 

14 

3. 

5 

IK 

c 

c 

c 

0 

B< 

15 

3 

5 

12( 

)  c 

t 

c 

0 

-  4.e 

8 

16 

3 

>  e< 

12< 

'  c 

c 

c 

0 

8< 

15 

2' 

)  21 

11 

i  c 

t 

< 

0 

-  4.: 

8- 

26< 

►  3 

4 

IK 

)  t 

c 

c 

0 

9 

15 

3 

2H 

►  12< 

)  < 

( 

: 

0 

-  1.. 

8 

i  16 

►  3 

)  5 

9 

)  ( 

c 

)  < 

0 

-  3. 

9 

)  16 

3 

.  9 

►  12 

1 

( 

)  ( 

0 

-  3. 

8 

1  15 

►  3 

J  4 

11 

i 

)  ( 

) 

)  0 

8 

i  26 

>  3 

.  21 

►  13 

5 

) 

) 

)  0 

6.89 
3,71 
4  ,  80 

3.53 
3,05 
6,05 


4,81 
3,85 


2,60 

3 


5,18 
1.91 
1.81 


3.48 
I 

2.43 

2 


2.21 
1.91 
1.55 
1 ,46 

2,07 


2.36 
2,92 
1 .86 


1.49 
1.06 

,95 
1,61 

,80 

,89 
1,68 
1,62 
1,55 
1,55 

3 

2,58 


1,91 
,59 


1.28 
1.01 
2.03 

.62 

1 .06 


1.51 
1.17 


1.44 
1.56 


.67 
1.16 
1.52 


1.63 
1.00 
1.52 

1.41 
1.01 
2.58 
1  .04 
1.08 

1.31 
1.23 
1.72 


1 

1.62 
.54 


1.33 
1.50 
.54 

.78 
2.26 

.95 
1.85 

.50 

2 

1 .09 


2.23 

.53 

16 

.75 

30 

.49 

16 

1.95 

.68 

16 

2.47 

.77 

16 

1.33 

.87 

16 

,74 

1.52 

16 

.52 

16 

1,77 

1,48 

.72 

30 

.41 

6 

2,21 

.35 

30 

2,23 

.67 

16 

.21 

30 

.18 

7 

1,95 

.98 

14 

.46 

14 

1  ,94 

.46 

30 

.68 

16 

,78 

1  .98 

16 

1.19 

1.16 

17 

2.21 

1.11 

16 

.84 

30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


FLORIDA 
MARCH 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

<S 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Z 
a 

S 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Nonna] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o  i 

3 

H 

HYAKkA   river   ST  PARK 

79.5 

47.8 

63,7 

90 

15 

29 

5 

127 

1 

0 

3 

0 

1.51 

.75 

30 

.0 

0 

6 

1 

0 

□KEECHDBEE   HRCN  GATE  6 

76. 7M 

52. 8M 

64, 8M 

85 

29 

38 

5 

82 

0 

0 

0 

0 

2,06 

.80 

31 

.0 

0 

0 

PARRISH 

77.9 

51.4 

64.7 

87 

15  + 

35 

5 

97 

0 

0 

0 

0 

1  ,07 

.38 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

PLANT  CITY 

79.7 

50.1 

54.9 

-  1,2 

90 

1  5 

33 

9  + 

103 

1 

0 

0 

0 

,97 

-  3,29 

,33 

15 

,0 

0 

4 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

75.0 

57.0 

56.0 

-  1.9 

83 

15 

46 

27  + 

56 

0 

0 

0 

0 

1.20 

-  2.47 

,40 

7 

,  0 

0 

7 

0 

0 

SARASOTA 

77.5 

50.9 

64  . 2 

87 

15 

32 

5 

85 

0 

0 

1 

0 

2  •  20 

,90 

3 

,0 

0 

7 

1 

0 

TAMPA  WSO 

R 

T,.a 

49.5 

62,2 

-  3.8 

84 

14  + 

35 

21 

139 

0 

0 

0 

0 

.54 

-  3.21 

,25 

3 

,0 

0 

2 

0 

0 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

73.2 

51.6 

62.4 

-  3,5 

83 

15  + 

37 

5 

131 

0 

0 

0 

0 

1,51 

-  2.74 

,50 

16 

,0 

0 

6 

1 

0 

VENICE 

76.6 

53.7 

65.2 

83 

14  + 

36 

5 

72 

0 

0 

0 

0 

.54 

,35 

30 

,0 

0 

2 

0 

0 

VERO   BEACH  ^  W 

76.6 

51.5 

54.1 

89 

16 

37 

5 

108 

0 

0 

0 

0 

1  ,59 

.54 

8 

,  0 

c 

5 

] 

0 

WAUCHULA  2  N 

80.5 

49 ,  8m 

65 .  2M 

92 

15 

32 

5 

103 

1 

0 

1 

0 

1>46 

,56 

16 

,0 

0 

5 

1 

0 

WINTER  HAVEN 

79.3 

50.2 

64.8 

91 

15 

32 

5 

100 

1 

0 

1 

0 

1  .24 

,45 

7 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

64.  1 

-  2.9 

1  .49 

-  2.10 

,0 

«       #  # 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

80.  1 

52.7 

66.4 

-  ,6 

92 

16 

36 

9 

70 

1 

0 

0 

0 

.85 

-  2.32 

,44 

27 

,0 

0 

3 

0 

0 

CANAL   POINT  USDA 

79.5 

53. B 

66.7 

89 

16 

43 

9 

54 

0 

0 

0 

0 

.40 

,17 

17 

,0 

0 

3 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

79.8 

53,5 

56.7 

90 

14 

40 

9 

62 

1 

0 

0 

0 

.22 

.09 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

DEVUS   GARDEN  TOWER 

82.  IM 

50 .  OM 

95 

15 

31 

2  1 

81 

2 

0 

1 

0 

.03 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

tiVfcKljLflDto 

76 .  I M 

52. 4M 

54, 3M 

-  5,8 

82 

18 

39 

5 

78 

0 

0 

0 

0 

.12 

-  2.10 

.09 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

FLAMINGO  RANGER  STA 

79. 2M 

56. 8M 

51. OM 

88 

19 

39 

21 

31 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 

FORT   MYERS  WSO 

R 

78.3 

53.4 

55.9 

-  2,3 

65 

1 5 

39 

9  + 

63 

0 

0 

0 

0 

.  55 

-  2,07 

.25 

7 

,0 

0 

3 

0 

0 

IMMOKALEE   3  NNW 

82.4 

49.5 

66.0 

92 

15 

33 

5 

72 

2 

0 

0 

0 

.31 

.13 

30 

,0 

0 

1 

0 

0 

LA  BELLE 

84. IM 

51. OM 

57. 5M 

94 

14 

30 

9 

55 

7 

0 

3 

0 

.41 

-  2.58 

.21 

B 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

80.3 

50.4 

55.4 

-  2  •  ^ 

91 

15 

37 

9+ 

9 1 

2 

0 

0 

0 

.37 

-  2.41 

.15 

30 

.  0 

0 

1 

0 

0 

NAPLES   2  NE 

80.5 

53.0 

56 . 6 

87 

14 

36 

9  + 

51 

0 

0 

0 

0 

.  1 1 

.07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

PUNTA  GORDA  ENE 

78.6 

50.8 

64.7 

87 

15 

33 

9 

88 

0 

0 

0 

0 

.71 

.38 

26 

,0 

0 

3 

0 

0 

TAMIAMI   TRL   40  MI  BEND 

81. 9M 

52, 6M 

67. 3M 

90 

15 

45 

1 

0 

0 

0 

.41 

.31 

30 

,0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

55.3 

-  2.5 

.35 

-  2.30 

,0 

*       «  t 

LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

78.5 

55.9 

67,2 

-  3,5 

87 

17+ 

40 

9 

54 

0 

0 

0 

0 

.30 

-  2.54 

.15 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

79  3 

53.1 

56,2 

17 

35 

9 

62 

0 

0 

0 

0 

.42 

.25 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

HIALEAH 

78.6 

57.7 

58,2 

88 

17 

42 

9 

48 

0 

0 

0 

0 

.43 

HOMESTEAD  EXP  STA 

81.1 

52  2 

55,7 

-  2,5 

92 

16 

35 

2  1 

62 

1 

0 

0 

0 

.07 

-  2.31 

.07 

30 

,0 

0 

0 

0 

0 

1  nvAUATTuCC 

LUAOn" 1 Lntt 

81.1 

5o!7 

55,9 

90 

16 

32 

5 

73 

1 

0 

1 

0 

.29 

,23 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

77.  IM 

60. 6M 

58, 9M 

85 

26 

45 

9 

37 

^ 

Q 

0 

^ 

.13 

,  13 

30 

,0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

75.2 

62.0 

58,6 

-  3.0 

85 

26 

47 

5 

44 

0 

0 

0 

0 

.60 

_  1.35 

,35 

30 

,  0 

0 

3 

MIAMI  WSO 

R 

79.5 

61.0 

70,3 

-  ,2 

90 

15 

45 

9  + 

31 

1 

0 

0 

0 

.40 

-  1.87 

.17 

30 

,0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

79  0 

56,4 

67,7 

8  6 

38 

2 1 

52 

0 

0 

0 

0 

.67 

-   1  .77 

.  32 

17 

,0 

0 

3 

0 

0 

PDMPANO  BEACH 

82.1 

57.7 

69,9 

91 

1 6 

39 

9 

27 

2 

0 

0 

0 

.23 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

82.5 

53 . 1 

67 , 8 

93 

16 

37 

21  + 

48 

2 

0 

0 

0 

.29 

.28 

30 

,0 

0 

1 

0 

0 

STUART   1  N 

79.1 

53.6 

66,4 

89 

26 

37 

27 

59 

0 

0 

0 

0 

1  .68 

,55 

15 

,0 

0 

5 

2 

0 

WEST   PALM  BEACH  WSO 

R 

78.1 

53.5 

65,9 

-  4,0 

90 

16 

39 

9 

79 

1 

0 

0 

0 

.55 

-  2.89 

.27 

16 

,0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

67,7 

-  2,3 

.49 

-  2.33 

.0 

*       *  * 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 

77.9 

66.9 

72,4 

-  ,1 

84 

15 

57 

9  + 

4 

0 

0 

0 

0 

t 

-  1.77 

t 

30  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

KEY  WEST 

79.1 

66.1 

72,5 

-  l.O 

84 

15+ 

55 

10 

5 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.73 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

tavernier 

79.2 

64. B 

72,0 

84 

3 

49 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

.15 

.15 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

72,3 

-  1,0 

.05 

-  1.87 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
DEVILS   GARDEN  TOWER 

95 

DATE 

15 

LOWEST  TEMPERATURE 
FOUNTAIN  3  SSE 

22 

DATE 

08 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MILTON  EXP  STATION 

6.89 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

T 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
SAINT  AUGUSTINE 

2.90 

DATE 

26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  30  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

1  1 

2  1 

3 

4  5 

6 

7  1 

els 

10  1 

II  1 



12 

13  1 

14  1 

15 

16 

01 

 — 

l.*3 

.4! 

.08 

.02 

5.67 

,57 

,47 

.65 

.35 

.  15 

.04 

1.05 

.03 

6.14 

.80 

,22 

.61 

.32 

.15 

.03 

T 

1.16 

T 

03 

45 

6.85 

.37 

!83 

!69 

.19 

!o9 

i!n 

.04 

.16 

.40 

,50 

.  10 

1.15 

.33 

6.89 

.31 

,20 

.97 

.01 

.05 

.37 

.58 

1,01 

,25 

3.71 

.21 

,01 

.01 

.33 

.15 

.03 

.95 

,07 

4.60 

.10 

,35 

.70 

.30 

.90 

.37 

,13 

3.53 

.08 

,03 

.03 

.42 

.15 

1,41 

.01 

.06 

3.05 

,02 

.50 

.05 

.15 

,85 

T 

.02 

6.05 

2.58 

,01 

.09 

.03 

.45 

T 

.07 

.65 

.01 

2.33 

.02 

,01 

.05 

.01 

.05 

,04 

.33 

.02 

3.05 

.03 

.10 

.07 

,85 

.27 

4.81 

,06 

T 

.38 

,45 

.10 

,73 

.29 

.05 

05 

06 

.05 

6.74 

1,22 

T 

.'20 

.43 

.27 

l!72 

28 

2.59 

.03 

.  14 

.23 

.05 

!32 

1.28 

.40 

2.49 

.10 

.?3 

.07 

,52 

.02 

2.65 

.16 

,34 

20 

3.60 

.30 

.55 

.80 

.02 

1 .66 

.  14 

.18 

,12 

T 

2.41 

.  14 

.  16 

T 

.30 

.18 

2.00 

.45 

.  32 

.16 

2.60 

,22 

.25 

,60 

3.24 

.34 

.23 

,12 

2.78 

.06 

.IB 

.08 

.07 

2.05 

.36 

.06 

.02 

.  10 

5.18 

.06 

.30 

,32 

.02 

1.91 

.03 

.01 

,01 

T 

1.81 

.29 

.45 

.08 

2.58 

.32 

.10 

.96 

T 

.10 

.12 

3.48 

.25 

.18 

.15 

.41 

1 .60 

.11 

.13 

,05 

.08 

2.43 

.07 

.23 

,19 

.46 

2.00 

T 

T 

T 

,17 

2.12 

.55 

,05 

2.43 

T 

T 

.60 

T 

2  .08 

.24 

1.38 

T 

2.21 

.31 

.24 

.12 

.13 

1.47 

.12 

.36 

.10 

.06 

1.91 

,02 

.08 

.15 

.06 

.03 

1.55 

,07 

.10 

.08 

.16 

.05 

1 .46 

,06 

.2! 

.05 

T 

2.07 

.20 

.50 

.20 

.04 

2.36 

,10 

.09 

T 

.03 

.05 

1.86 

,43 

.25 

.  15 

.06 

,07 

1 .06 

,02 

,08 

.41 

,06 

.95 

,  1 1 

T 

2.34 

,  10 

.21 

.24 

.40 

1.61 

.14 

.72 

,15 

02 

.8S 

,18 

.18 

T 

T 

.17 

1  .44 

.04 

3.75 

* 

.79 

• 

* 

.98 

T 

,03 

.08 

^  ^96 

!25 

!o3 

1.55 

T 

.40 

,29 

.03 

.08 

1.55 

.03 

.04 

.16 

3.25 

.11 

.7; 

.11 

.11 

20 

,08 

2.0* 

.15 

T 

.37 

T 

1.75 

.0? 

.35 

.20 

,13 

1.51 

.18 

,12 

.  19 

i.n 

,01 

.26 

T 

.10 

.04 

2.06 

.22 

1 .07 

.01 

.28 

.38 

.97 

.21 

.17 

,10 

,01 

2.2( 

!9< 

!lO 

.46 

.02 

.05 

.54 

.25 

.12 

1.51 

.25 

.04 

,24 

.03 

,22 

.64 

.07 

,07 

.  10 

1.59 

,03 

.  02 

.54 

1.4( 

,  10 

.14 

.02 

.45 

.85 

,03 

.17 

.40 

,10 

,02 

.11 

.22 

.07 

.03 

.12 

,03 

.01 

.55 

.20 

.25 

.31 

.05 

.06 

22     23     24     25     26  27 


NORTHWEST  0 

APftLACHlCOLfl  WSO 
BLOUNTSTQWN 
CARRAPELLE    I  NNW 
CARYVlLLE 
CHIPLEY   3  E 

CRESTVIErt  R40I0  WJSB 
OE   FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTfilN   3  SSE 
MUTDM  ExP  STaTIjN 
MONTKEILQ   3  W 

NICEVULE 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA  MSO 
OUINCY   3  5SW 
SAINT   MARKS  6  SE 

SMITH  CREEK 
TALLAMiSSEE  wSO 
HEHAHlTCHKA 
WOODRUFF  0AM 


NORTH  02 

CEDAR  KEY    L  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY   2  WNW 
FEDERAL  PQlMT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE  2  WSW 
CLEN   ST  MARY   1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  r.ROVE  2  WNW 
JACKSONVILLE  WSO 

JACKSONVILLE  fiEACH 
JASPER 

LAKE   CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISIN 

PAL ATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STABkF 

STEINHaTCHEE  MCCAIN  T» 
USHER  TOwER 


NORTH  CENTBAL 


03 


BITHLl 

BROQkSvULE   chin  HILL 
BUSHNElL    2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTD^JA  BEACH  wSO 

OE    LAND  3  NE 
EVA 

hart  lake 

nillsbdroj&h  rvr  st  pk 
inverness 

isleworth 

LISBON 
OCALA 

ORLANDO  WSO 
SAINT  LEO 

SANFOao  EXP  STATION 
TITUSWILLE    3  HH 
WEEKI  WflCHEE 


SOUTH  CENTRAL  04 
ARCADIA 

ARCHB3L0  eiOLOCK  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTON 


ESE 


BRADE'^TON 
CLEARWATER 
CORNWELL  MW 
DE   SOTO  CITY   8  SW 
FELLSMERE    7  SSw 

FORT   DRUM   5  NW 
FORT   GREEN   12  wSw 
FORT  PIERCE 
IN[)UN  LAKE  ESTATES 
KTSSIMmEE    HQ.  Z 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LAKELANfl  WSO 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYiiKKfl  RIVER   ST  PARK 

NITTiri    1  5 

okeechobee  9  w 
okeechobee  hrcn  gate  6 
parrish 
plant  city 

st  petersburg 
sarasota 

TAMPA  wSO 

TARPON  SPCS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  ^  W 
HAUCHULA   2  N 
WINTER  HAVEN 


BELLE    GLADE   EXP  STA 
CANAL   POINT  USOA 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS   GARDEN  TOWCR 
EVERCLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  wSO 
IMMDKAlEE   3  NNW 


.67 

I. 00 
.S19 


1.01 

1.16  .06 

I.e. 

1  .06 
1.31 

.17  1.23 
1.26  .<.5 


.05 
,17 
.02 


1.33 
1.50 


See  («t«iencc  noiei  loUowing  Station  ladax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Lft  Bti-LE 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NAPLES   2  N6 
PUNTfi   GDROA  4  ENE 
TflMUMI    TRL   40  Ml  BEND 


LOWE"    EA5T  COAST  06 

DflNU  4  WNw 

FORT  LADDEROflLE 

FT  LtUOEROALE    EXP  STA 

HIALffiH 

HOMESTEAD  EXP  STi 

KENDiLL    2  E 

L0> AHiTCHEE 

MIAMI    BAYFR'DNT  PAOK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WSD 

MIAMI    12  SSH 

PERHINE 

PDMPftNO  BEACH 

ROYAL    PALM  BANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


KEY  WEST  'ASO 
KEY  HFST 
MARATHON  SHORES 
TAVEPNIER 


13  14 


15 


19     20     21     22     23  24 


25     26     27  28 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  v/ith 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile 

Dote  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

01     07     13  19 

Trace 

.01-. 09 

.10-. 49 

.50-. 99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

APALACHICDLA  WSO 

33 

sw 

19 

3 

2 

7 

0 

0 

0 

12 

83 

4.9 

DAYTONA  BEACH  WSD 

26 

3.4 

9.6 

32  +  + 

28 

20 

77 

80 

46 

60 

4 

2 

2 

2 

0 

0 

10 

4.4 

FORT  MYERS  WSO 

26 

1.3 

9.8 

23++ 

32 

20  + 

81 

87 

44 

60 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

2.7 

JACKSONVILLE  WSO 

26 

4.0 

9.5 

44 

SW 

03 

83 

85 

44 

60 

3 

0 

6 

0 

1 

0 

10 

70 

4.4 

KEY  WEST  WSO 

8 

4.3 

12.0 

34 

w 

03 

72 

74 

60 

67 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

90 

2.5 

LAKELAND  WSO 

2 

2 

3 

0 

1 

0 

8 

79 

3.9 

MIAMI  WSO 

14 

1.3 

10.6 

25++ 

33 

30+ 

75 

83 

52 

59 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

8 

3.9 

ORLANDO  WSO 

26 

3.0 

10.  1 

29++ 

29 

26  + 

73 

76 

41 

52 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

10 

4.3 

PENSACDLA  WSD 

29 

0.4 

9.8 

25++ 

33 

03 

72 

77 

56 

63 

2 

4 

3 

2 

1 

0 

12 

5.3 

TALLAHASSEE  WSD 

27 

1.8 

8.0 

23  +  + 

20 

03 

82 

80 

45 

54 

2 

2 

6 

1 

2 

0 

13 

4.8 

TAMPA  WSO 

28 

2.2 

10.8 

37++ 

30 

03 

81 

82 

48 

64 

1 

4 

2 

c 

0 

0 

7 

81 

4.4 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

23 

1.2 

10.5 

35  +  + 

32 

30  + 

76 

78 

46 

61 

4 

2 

2 

c 

0 

0 

8 

4.0 

See  ielet«nce  notes  lollowing  Station  Itidn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


flqrioa 

MARCH 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

#          *  • 

NORTHWEST  01 

APAlACHICOLA  WSO 

MAX 
MIN 

72 
66 

71 
66 

70 
40 

53 
33 

57 
38 

64 
44 

65 
45 

59 
35 

60 
42 

69 

50 

60 
50 

64 
51 

67 
56 

66 
55 

72 
61 

76 
56 

69 
53 

64 
46 

70 
54 

61 
45 

60 
41 

67 
52 

76 
63 

67 
56 

69 
54 

68 
48 

58 
45 

67 
46 

71 
57 

65 
60 

66 
46 

66.0 
49.9 

BLOUNTSTCwN 

MAX 
MIN 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

74 
65 

74 
64 

72 
52 

58 

41 

61 
29 

64 
32 

58 
43 

61 
41 

62 
28 

69 
31 

71 
39 

69 

40 

67 
42 

71 
51 

75 
62 

76 
60 

79 
43 

73 
34 

69 
38 

65 
39 

61 
29 

70 
39 

76 
54 

77 
45 

75 
47 

69 
49 

68 
40 

66 
39 

70 
53 

70 
44 

68 

33 

69.1 
43.4 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

69 
55 

78 
63 

80 
67 

71 
30 

50 
30 

63 
30 

72 
42 

56 
30 

56 
29 

55 
30 

76 
40 

69 
42 

70 
45 

61 
49 

80 
54 

76 
43 

74 
40 

66 
36 

72 
40 

66 
39 

57 
30 

67 
33 

72 
51 

65 
48 

64 
46 

67 
46 

55 
37 

65 
39 

72 
40 

66 
43 

64 
34 

66.9 
41.5 

CRESTVIEW  RADIO  WJ5B 

MAX 
MIN 

77 
53 

77 
53 

72 
37 

51 
27 

61 
32 

61 
35 

70 
36 

68 
29 

68 
31 

71 
46 

70 
43 

71 
47 

77 
53 

77 
52 

79 
63 

76 
45 

71 
43 

67 

42 

69 
41 

71 
41 

66 
31 

66 
44 

67 
55 

70 
46 

70 
44 

68 
44 

65 

36 

72 
35 

66 
44 

72 
35 

71 
40 

69.7 
42.0 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

76 
5B 

72 
66 

72 
39 

52 
28 

62 
25 

10 
46 

63 
40 

61 
26 

68 
27 

77 
38 

70 
35 

70 
38 

66 
47 

79 
46 

79 
66 

7B 
40 

73 
36 

71 
31 

68 
54 

61 
37 

67 
28 

70 
49 

65 

56 

65 
48 

73 
43 

70 
44 

70 
34 

73 
39 

68 
57 

67 
39 

73 

30 

69.3 
41.7 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

MIN 

81 
59 

80 
68 

75 

40 

51 
29 

64 
23 

72 
29 

64 
49 

59 
22 

66 
23 

74 
35 

69 
38 

66 
37 

68 

51 

81 
46 

75 
66 

76 
46 

76 
43 

73 
29 

70 
34 

67 
28 

66 
24 

73 
43 

71 
69 

67 
50 

76 
42 

73 
39 

71 
32 

70 
38 

72 
45 

75 
37 

74 
27 

71.0 
39.6 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

79 
61 

60 
67 

75 
38 

52 
29 

60 
31 

67 
47 

65 
37 

59 
27 

64 
31 

71 

43 

69 
40 

75 
46 

73 
53 

77 
50 

78 
67 

77 
44 

75 
39 

69 
39 

65 
52 

62 
39 

64 
30 

73 
51 

72 
55 

66 
47 

72 
46 

71 
44 

66 
33 

72 
44 

68 
56 

68 
42 

71 
33 

69.6 
44.  1 

HONTICELLJ  3  W 

MAX 
MIN 

75 
60 

75 
64 

75 
64 

71 
30 

50 
25 

63 
30 

68 
34 

57 
32 

55 

26 

63 
32 

69 
35 

69 

38 

66 
44 

72 
48 

78 
50 

80 
51 

75 
46 

65 
31 

73 
40 

70 
36 

58 
29 

66 
40 

74 
51 

72 
50 

67 
44 

75 
52 

56 
40 

65 
37 

71 
43 

67 
44 

63 

32 

67.8 
41.3 

NICEVILLE 

MAX 

MIN 

70 
55 

74 
63 

72 
60 

63 
26 

51 
29 

60 
40 

65 
40 

57 
27 

59 
27 

64 
29 

75 
42 

63 
42 

69 
51 

69 
49 

74 
57 

80 
42 

77 
41 

70 
34 

6  6 
42 

67 
35 

60 
28 

62 
34 

70 
58 

68 
50 

65 
47 

69 
46 

59 
32 

60 
40 

69 
45 

6B 
41 

66 
31 

66.5 
41.5 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

73 
65 

73 
67 

70 
41 

52 
33 

61 
33 

66 
43 

64 
43 

59 
35 

64 

35 

71 
46 

64 
47 

67 
47 

68 
54 

76 
54 

71 
63 

76 
55 

70 
51 

70 
45 

66 
59 

61 
45 

64 
35 

69 
53 

7! 
62 

68 
53 

72 
52 

67 
49 

61 
38 

68 
45 

69 
56 

67 
47 

70 
40 

67.5 
46.2 

PENSACOLA  WSO 

MAX 
MIN 

75 
66 

79 
69 

72 
36 

52 
31 

58 
37 

66 

52 

58 
39 

59 
33 

61 
34 

73 
52 

63 

50 

71 
55 

69 
57 

74 
57 

79 
56 

77 
48 

70 
49 

65 

50 

67 

45 

61 
40 

61 
36 

73 
59 

67 
57 

65 
52 

71 
57 

71 
45 

60 
42 

71 
51 

71 
56 

67 
46 

67 
42 

67.5 
46.4 

CUINCY  3  SSW 

MAX 
MIN 

74 
64 

83 
66 

79 
69 

72 
30 

50 
29 

63 

30 

71 
42 

56 
28 

56 
29 

65 
39 

76 
42 

69 
41 

70 
46 

67 
49 

77 
65 

80 

54 

75 
47 

65 

37 

71 
47 

70 
34 

59 

30 

67 

74 
51 

71 
50 

66 

47 

74 
47 

53 
40 

67 
40 

73 
55 

68 
43 

63 
35 

66.5 
44.2 

SAINT  MARKS  b  SE 

MAX 

Mm 

66 
64 

69 
64 

69 
42 

55 
31 

58 
32 

64 
36 

64 
44 

61 
31 

63 
32 

66 
43 

66 
43 

63 
44 

66 
64 

71 
54 

71 
62 

79 
53 

71 
•.3 

68 
40 

72 
51 

63 
29 

62 
36 

66 
46 

79 
61 

69 
52 

68 
46 

66 
47 

64 
41 

66 
44 

68 
58 

66 
45 

70 
39 

66.9 
45.4 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

62 
65 

80 
65 

74 
46 

54 
29 

62 
26 

69 
27 

66 
41 

60 
25 

67 
26 

75 
35 

66 
36 

66 
38 

73 
46 

74 
49 

81 
63 

76 
54 

70 
37 

72 
28 

73 

40 

68 
34 

67 
27 

73 
43 

73 
53 

68 
52 

73 
40 

68 
48 

69 
37 

71 
36 

70 
50 

67 
40 

74 
30 

70.4 
40 . 9 

TALLAHASSEE  WSO 

MAX 

80 
64 

79 

73 

52 
29 

62 

70 
2  5 

65 

34 

57 

64 

74 
32 

69 
34 

67 

70 

75 

82 

76 

68 
3  5 

71 

72 
39 

60 
35 

68 

73 

73 
64 

68 

73 

69 
47 

68 

71 
37 

70 
4  6 

66 

72 
2  6 

69.6 
39.5 

WEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

76 
63 

83 
68 

81 
71 

73 
31 

54 
31 

64 
31 

71 
37 

60 
28 

60 
30 

68 
34 

74 
42 

68 
43 

68 
45 

71 
50 

80 
56 

62 
50 

79 
40 

70 
38 

71 
44 

72 
39 

67 
32 

70 
37 

74 
48 

76 
53 

68 
46 

76 
52 

63 
41 

69 
42 

75 
50 

69 
40 

67 
34 

70.9 
43,4 

WOCDSUFF  DAM 

*          4  • 

MAX 

Mm 

73 
52 

82 
66 

79 
67 

73 
34 

50 
33 

64 
37 

72 
42 

56 
35 

56 
35 

62 
37 

75 
45 

64 
45 

69 
45 

68 
51 

76 
52 

80 
53 

73 
50 

64 
38 

74 
44 

66 
42 

57 
34 

64 
36 

75 
49 

75 
52 

64 

50 

70 
50 

54 
42 

66 
40 

75 
46 

66 
48 

68 
41 

68.1 
44.9 

NORTH  02 

CEOAR  KEY  I  WSW 

MAX 
MIN 

77 
64 

79 
65 

76 
65 

75 
34 

51 
37 

63 
45 

62 
53 

56 
39 

56 
40 

64 

45 

68 
50 

69 
50 

61 

54 

62 
58 

75 
61 

74 
63 

75 
55 

69 
41 

71 
54 

67 
48 

62 
39 

64 
45 

68 
59 

73 
57 

73 
55 

76 
59 

72 
41 

65 
42 

70 
57 

73 
51 

64 
46 

66  .  1 
50.7 

CROSS   CITY  2  HNW 

MAX 
MIN 

76 
58 

77 
59 

60 

67 
30 

57 

25 

62 

26 

65 

32 

56 
27 

57 

25 

66 

25 

70 
40 

70 
49 

76 
40 

81 
50 

80 
61 

63 
50 

70 
40 

72 
34 

69 
36 

62 
36 

62 
36 

73 
31 

75 
40 

75 
52 

7' 

45 

60 
65 

72 
37 

66 
43 

75 
54 

66 
45 

70 
29 

70.3 
41.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

86 
64 

84 
64 

82 
57 

56 
35 

66 
38 

77 
43 

69 
53 

60 
37 

65 
36 

75 
3T 

75 
50 

71 
46 

76 
56 

61 
55 

87 
59 

60 
66 

74 

53 

73 
46 

72 
51 

68 
45 

68 
44 

77 
43 

60 
62 

76 
46 

70 

40 

76 
42 

80 
53 

71 
51 

69 
44 

74  ,  0 
48.6 

FERNANDINa  BEACH 

MAX 

Mm 

83 
55 

87 
63 

63 
59 

61 
35 

59 
33 

75 
37 

57 
36 

59 
38 

61 
33 

74 
39 

71 
46 

67 
44 

76 
55 

78 
52 

88 
55 

86 
61 

70 
49 

68 
40 

69 
56 

66 
35 

68 
41 

77 
44 

79 
55 

75 
53 

70 
52 

68 
46 

65 
37 

71 
39 

78 
46 

78 
47 

65 
43 

72.0 
45.9 

GAINESVILLE   2  WSW 

MAX 

Mm 

64 
65 

84 
66 

61 
59 

59 
33 

65 
29 

73 
41 

71 
25 

59 
34 

65 
29 

72 
40 

75 
43 

75 
44 

76 
56 

83 
55 

84 
59 

64 
66 

78 
50 

74 
42 

69 
55 

67 

42 

67 
35 

77 
40 

79 
50 

78 
55 

79 
51 

79 
60 

66 
38 

76 
40 

77 
52 

72 
50 

71 
33 

74.2 
46.4 

GLEN  ST  MARY  1  W 

MAX 

Mm 

85 
61 

84 
59 

65 
66 

67 
31 

53 
25 

66 
35 

72 
46 

61 
30 

58 
26 

74 
39 

73 
38 

68 
46 

77 
50 

61 
52 

85 
62 

78 
47 

69 
30 

75 
53 

69 
40 

61 
29 

67 
44 

77 
51 

79 
52 

70 
41 

77 
58 

64 
36 

66 
38 

75 
49 

76 
46 

66 
33 

71.9 
43.8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

Mm 

JACKSONVILLE  WSD 

MAX 

Mm 

86 
56 

86 
60 

82 
42 

56 
33 

64 
28 

75 
37 

65 
42 

59 
30 

66 
28 

74 
35 

74 
43 

70 
41 

78 
55 

80 
53 

86 
62 

73 
56 

70 
37 

69 
32 

69 

55 

61 
41 

66 

30 

76 
45 

79 

56 

67 

46 

73 
44 

67 
42 

6! 

36 

71 
39 

76 

51 

67 
43 

64 

40 

71,6 
43.2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

Mm 

63 
64 

85 
69 

84 
57 

59 
35 

59 
35 

77 
47 

66 

52 

59 
39 

57 
35 

75 
40 

67 
49 

68 
47 

79 
59 

72 
54 

88 
64 

7B 
6? 

69 
53 

69 
43 

69 

55 

67 
44 

60 
39 

71 
45 

79 
53 

66 
55 

70 
56 

68 
46 

56 
38 

66 
43 

78 
63 

70 
49 

72 
42 

70,5 
49,  1 

JASPER 

MAX 

Mm 

79 
60 

80 
64 

84 
65 

79 
31 

54 
27 

65 
33 

69 
35 

58 
29 

56 
28 

66 
30 

69 
39 

70 
38 

69 

42 

75 
48 

80 
52 

82 
53 

76 
49 

67 
33 

7  5 
35 

72 
39 

60 
29 

69 
35 

76 
48 

74 
53 

70 
43 

80 
51 

63 
36 

66 

39 

75 
44 

70 
44 

65 
33 

70,7 
41.5 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

Mm 

SI 
64 

82 
61 

84 
69 

78 
31 

54 
26 

65 
36 

70 
36 

60 
33 

58 
30 

65 
38 

72 
42 

73 
43 

6° 
55 

76 
51 

80 
60 

64 
60 

77 
49 

68 
35 

73 
54 

67 
42 

61 
32 

67 
42 

75 
46 

78 
43 

66 
44 

60 
60 

64 
36 

64 
39 

75 
50 

74 
46 

65 
37 

71.2 
45.0 

LIVE  OAK 

MAX 

Mm 

82 
63 

84 

63 

79 
58 

59 
31 

65 
27 

69 
35 

67 
35 

59 
28 

65 
26 

72 
32 

72 
37 

70 
38 

71 
50 

81 
51 

84 

60 

80 
57 

75 
43 

75 
33 

73 
h7 

70 
36 

67 
28 

77 
45 

78 
52 

73 
53 

80 
43 

76 
46 

65 
37 

75 
40 

72 
49 

69 
45 

72 
32 

72.8 
42.6 

MADISON 

MAX 

Mm 

77 
60 

82 
64 

74 
53 

58 
30 

64 
34 

70 
31 

65 
35 

60 
32 

65 
33 

70 
41 

67 
45 

75 
44 

82 
53 

81 
53 

76 
47 

74 
42 

70 
55 

62 
32 

66 
44 

74 

73 
48 

66 
54 

72 
40 

48 

68 
37 

70 
42 

70 
51 

74 
42 

73 
39 

70.6 
43.9 

palatka 

MAX 

Mm 

87 
64 

67 
65 

84 
56 

56 
35 

69 
32 

78 
45 

73 
54 

60 
36 

65 
35 

76 
45 

75 
49 

73 
48 

79 
57 

62 
60 

79 
67 

76 
52 

72 
61 

75 
40 

74 
54 

65 
44 

70 
36 

73 
45 

80 
55 

76 
55 

77 
48 

74 
61 

63 
38 

78 
42 

80 
53 

74 
50 

68 
40 

74.1 
48. P 

PERRY 

MAX 

Mm 

79 
56 

77 
64 

76 
56 

73 
31 

65 
26 

69 

33 

67 
29 

67 
26 

66 
25 

70 
37 

73 
36 

66 
39 

75 
48 

60 
51 

60 
65 

81 
60 

77 
46 

75 

32 

72 
-.7 

71 
36 

69 
30 

73 
43 

78 
54 

73 
54 

78 
45 

74 
51 

69 
39 

70 
47 

73 
46 

68 
45 

74 
32 

72.8 
42.9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

Mm 

66 
63 

83 
61 

84 
56 

63 
37 

62 
34 

78 
42 

71 
55 

63 
40 

60 
31 

75 
34 

70 
49 

70 
44 

78 
56 

77 
56 

68 
60 

82 
55 

72 
42 

72 
40 

72 
52 

68 
50 

64 
32 

76 
42 

82 
52 

70 
44 

72 
56 

71 
52 

57 
39 

70 
41 

60 
51 

73 
50 

66 
34 

72.7 
46.9 

STARKE 

MAX 

Mm 

82 
65 

84 

62 

80 
56 

56 
32 

66 

25 

7  3 
36 

67 
54 

57 
32 

64 

25 

71 
44 

74 
41 

69 
40 

76 
53 

79 
53 

84 
60 

78 
64 

74 
48 

74 
34 

67 
55 

62 
42 

67 
28 

76 
48 

79 

55 

71 
55 

79 
47 

71 
50 

64 

39 

74 
36 

76 
50 

69 
47 

68 

30 

72.0 
45.3 

See  Belerence  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 

waRCH 


Station 


Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

80 

82 

81 

72 

60 

62 

66 

69 

62 

74 

78 

80 

77 

64 

74 

77 

78 

72 

64 

73 

79 

76 

76 

76 

69 

74 

78 

77 

7? 

73.4 

6'> 

66 

60 

30 

23 

25 

29 

26 

35 

40 

48 

52 

54 

36 

42 

46 

27 

30 

36 

36 

46 

52 

54 

36 

32 

36 

40 

26 

40.5 

8 1 

5  6 

66 

66 

60 

66 

7 1 

76 

65 

7  5 

62 

6 1 

6 1 

73 

76 

71 

65 

69 

75 

80 

75 

80 

73 

67 

77 

74 

68 

73 

72.9 

65 

66 

57 

32 

29 

38 

51 

35 

29 

38 

41 

44 

56 

54 

64 

64 

49 

35 

55 

41 

31 

38 

52 

57 

50 

60 

36 

40 

51 

49 

34 

46.5 

85 

8  5 

8  4 

62 

70 

77 

72 

58 

67 

74 

77 

76 

60 

84 

66 

85 

72 

77 

75 

76 

77 

77 

82 

79 

65 

76 

77 

74 

72 

75.9 

e5 

64 

60 

34 

34 

45 

55 

36 

40 

42 

52 

51 

58 

59 

64 

64 

52 

44 

54 

39 

55 

60 

54 

59 

40 

45 

50 

48 

46 

50.7 

66 

8  8 

66 

65 

71 

79 

79 

62 

68 

76 

78 

75 

64 

87 

90 

65 

75 

77 

75 

66 

70 

77 

62 

78 

62 

63 

66 

79 

82 

74 

73 

77,6 

62 

60 

64 

36 

27 

39 

59 

37 

26 

37 

53 

43 

56 

56 

62 

64 

50 

40 

49 

47 

32 

36 

46 

59 

50 

64 

37 

36 

47 

57 

37 

47,5 

66 

86 

65 

60 

7  1 

76 

70 

62 

67 

76 

78 

75 

62 

8; 

86 

6  I 

74 

77 

77 

65 

69 

76 

60 

78 

79 

81 

67 

79 

79 

74 

73 

76,0 

63 

63 

60 

39 

34 

46 

60 

39 

34 

43 

54 

50 

59 

58 

66 

64 

52 

44 

51 

49 

36 

44 

5? 

62 

52 

63 

43 

42 

52 

53 

41 

50,6 

66 

66 

87 

57 

64 

78 

70 

60 

60 

77 

69 

7 1 

83 

76 

89 

72 

7  1 

70 

77 

65 

61 

75 

60 

67 

73 

61 

58 

70 

80 

65 

67 

72,5 

64 

64 

50 

37 

37 

44 

51 

38 

33 

34 

51 

44 

60 

56 

63 

52 

49 

40 

53 

41 

36 

42 

50 

60 

52 

45 

41 

40 

51 

48 

42 

47.4 

86 

86 

66 

65 

67 

77 

74 

62 

65 

75 

76 

74 

8  1 

81 

87 

83 

73 

75 

73 

64 

67 

77 

79 

76 

80 

79 

66 

76 

79 

77 

71 

75.5 

64 

62 

65 

36 

38 

44 

62 

40 

36 

43 

51 

46 

56 

58 

64 

69 

52 

47 

52 

46 

41 

44 

54 

60 

55 

63 

41 

43 

51 

53 

42 

51,0 

85 

66 

85 

63 

69 

77 

74 

62 

67 

75 

76 

74 

63 

65 

67 

84 

72 

75 

76 

67 

69 

76 

60 

75 

79 

81 

72 

75 

79 

75 

72 

76.0 

62 

61 

63 

35 

32 

46 

53 

30 

31 

41 

52 

47 

57 

57 

57 

64 

51 

42 

56 

41 

34 

43 

47 

61 

51 

55 

40 

41 

51 

47 

40 

46,0 

86 

86 

65 

60 

69 

76 

74 

*1 

69 

75 

76 

77 

80 

64 

67 

84 

79 

77 

75 

t8 

70 

77 

80 

77 

62 

60 

66 

78 

76 

73 

72 

76,3 

65 

63 

58 

35 

34 

47 

53 

37 

35 

41 

50 

46 

58 

59 

62 

67 

53 

43 

54 

39 

37 

46 

42 

60 

53 

-65 

41 

43 

42 

51 

42 

49,  1 

68 

68 

89 

59 

71 

ti2 

7? 

63 

69 

80 

80 

76 

84 

68 

91 

77 

75 

76 

82 

66 

70 

78 

84 

78 

78 

65 

64 

76 

83 

70 

73 

77,4 

66 

68 

52 

39 

39 

50 

51 

42 

40 

44 

58 

52 

61 

62 

67 

63 

55 

46 

54 

51 

43 

49 

50 

56 

56 

49 

45 

46 

55 

53 

48 

52,1 

87 

67 

85 

63 

71 

79 

71 

56 

68 

76 

79 

75 

61 

85 

86 

75 

75 

77 

68 

65 

71 

76 

80 

76 

84 

8? 

67 

76 

60 

71 

73 

76,5 

66 

65 

56 

36 

35 

43 

52 

36 

38 

41 

52 

52 

57 

57 

64 

64 

52 

43 

48 

47 

39 

42 

50 

60 

53 

56 

38 

43 

52 

52 

43 

49,5 

66 

67 

86 

70 

70 

77 

76 

64 

68 

76 

78 

76 

84 

85 

90 

88 

73 

74 

79 

68 

70 

76 

63 

60 

79 

80 

70 

77 

61 

76 

70 

77,4 

65 

63 

66 

36 

35 

44 

62 

41 

38 

36 

53 

46 

59 

56 

65 

61 

52 

43 

51 

50 

41 

^4 

49 

61 

51 

51 

44 

41 

53 

53 

42 

50,2 

88 

87 

68 

83 

68 

37 

74 

65 

63 

79 

75 

79 

85 

65 

92 

86 

73 

77 

82 

72 

65 

77 

83 

79 

78 

85 

70 

75 

82 

76 

69 

78,4 

6<> 

65 

64 

36 

32 

44 

63 

37 

32 

36 

54 

47 

60 

56 

66 

61 

48 

39 

51 

47 

38 

41 

46 

57 

57 

61 

44 

40 

52 

51 

41 

49 , 4 

66 

65 

86 

90 

70 

70 

77 

66 

56 

67 

79 

76 

69 

81 

85 

86 

75 

72 

78 

78 

64 

74 

76 

77 

83 

62 

67 

76 

79 

63 

76,0 

60 

61 

63 

43 

30 

35 

47 

32 

30 

37 

45 

43 

50 

54 

57 

63 

50 

34 

45 

49 

32 

39 

56 

51 

58 

35 

35 

47 

50 

34 

45,5 

91 

66 

66 

64 

73 

85 

79 

64 

69 

81 

84 

69 

85 

90 

92 

84 

76 

60 

64 

67 

71 

61 

66 

64 

86 

67 

71 

62 

84 

75 

76 

80,6 

61 

57 

59 

36 

30 

43 

43 

35 

32 

40 

51 

50 

62 

62 

57 

66 

46 

42 

49 

56 

30 

40 

45 

60 

52 

60 

37 

36 

50 

53 

33 

47.6 

86 

87 

69 

87 

63 

74 

74 

74 

65 

70 

61 

84 

85 

85 

84 

92 

65 

78 

76 

84 

72 

75 

61 

85 

65 

66 

65 

69 

80 

64 

72 

80.0 

61 

61 

61 

37 

29 

39 

48 

35 

31 

43 

50 

54 

63 

59 

54 

64 

43 

40 

47 

52 

27 

41 

44 

61 

54 

61 

43 

42 

47 

54 

40 

47.9 

92 

68 

87 

8  1 

77 

84 

82 

67 

75 

81 

64 

86 

84 

69 

93 

69 

78 

82 

83 

75 

76 

60 

65 

63 

67 

66 

64 

63 

85 

80 

77 

82.7 

65 

64 

60 

40 

38 

47 

56 

38 

39 

45 

53 

56 

64 

65 

63 

62 

50 

45 

52 

39 

37 

35 

49 

62 

55 

62 

42 

45 

55 

45 

40 

50.6 

68 

86 

86 

70 

73 

80 

78 

61 

68 

76 

61 

82 

82 

63 

90 

65 

76 

77 

82 

66 

67 

79 

81 

79 

85 

63 

74 

79 

81 

78 

73 

76.7 

65 

64 

65 

38 

36 

45 

59 

40 

37 

41 

53 

54 

62 

62 

63 

65 

51 

44 

49 

51 

39 

38 

53 

62 

55 

54 

43 

41 

55 

53 

41 

50.9 

64 

83 

81 

65 

70 

78 

72 

56 

69 

75 

78 

81 

82 

66 

85 

81 

75 

79 

77 

6S 

72 

74 

77 

78 

8  1 

60 

76 

60 

79 

75 

74 

76.5 

69 

63 

65 

48 

35 

44 

56 

42 

37 

43 

46 

54 

62 

64 

61 

67 

50 

39 

51 

56 

38 

44 

59 

62 

54 

61 

42 

44 

43 

45 

38 

51.1 

63 

81 

61 

60 

67 

76 

71 

56 

66 

73 

75 

72 

77 

63 

64 

76 

70 

77 

76 

69 

66 

73 

76 

77 

62 

61 

65 

75 

78 

7 1 

74 

73.8 

69 

67 

60 

40 

38 

46 

55 

40 

41 

42 

53 

54 

53 

61 

62 

67 

58 

45 

56 

54 

42 

45 

55 

62 

56 

59 

42 

46 

56 

55 

43 

52.4 

67 

67 

64 

58 

71 

64 

72 

58 

70 

76 

74 

80 

82 

6  1 

86 

81 

72 

74 

78 

80 

82 

78 

62 

79 

63 

60 

62 

78 

7  2 

67 

77.3 

60 

61 

62 

36 

33 

45 

58 

33 

35 

40 

53 

53 

54 

50 

59 

52 

49 

41 

50 

45 

36 

36 

46 

56 

54 

62 

38 

45 

47 

50 

39 

47.8 

66 

86 

68 

77 

74 

80 

75 

64 

70 

60 

61 

83 

63 

86 

89 

80 

76 

75 

83 

72 

72 

77 

64 

8 1 

65 

8 1 

74 

79 

85 

79 

79 

79.5 

60 

60 

60 

36 

30 

42 

56 

36 

34 

39 

52 

51 

59 

59 

60 

58 

47 

40 

47 

47 

29 

44 

43 

54 

46 

38 

36 

48 

50 

37 

46.7 

78 

84 

67 

61 

70 

77 

79 

64 

66 

79 

75 

78 

62 

84 

84 

63 

74 

72 

52 

69 

63 

75 

64 

80 

bO 

67 

69 

74 

73 

80 

72 

76.3 

61 

64 

57 

38 

39 

42 

49 

42 

42 

45 

56 

55 

66 

66 

69 

63 

56 

47 

58 

48 

39 

49 

52 

69 

59 

56 

43 

46 

53 

49 

40 

61.9 

69 

87 

67 

81 

73 

83 

81 

64 

69 

80 

62 

65 

81 

90 

91 

87 

77 

78 

83 

66 

7  I 

60 

62 

8  1 

6  3 

66 

76 

80 

83 

60 

74 

80.3 

61 

61 

62 

35 

32 

40 

60 

35 

32 

38 

50 

52 

61 

59 

60 

60 

47 

37 

47 

42 

32 

41 

52 

55 

51 

56 

40 

36 

52 

52 

34 

47.5 

85 

86 

66 

83 

69 

79 

60 

69 

67 

77 

79 

79 

6  1 

65 

86 

68 

76 

74 

80 

73 

70 

77 

62 

8  1 

79 

82 

79 

76 

80 

79 

72 

76.7 

65 

64 

64 

37 

33 

46 

62 

40 

35 

41 

52 

51 

60 

60 

65 

64 

50 

41 

54 

50 

36 

44 

50 

60 

54 

63 

42 

40 

53 

53 

40 

50,6 

66 

88 

66 

66 

59 

72 

81 

70 

62 

68 

78 

60 

60 

80 

86 

90 

76 

75 

77 

76 

65 

70 

76 

82 

82 

84 

83 

70 

78 

80 

66 

77,5 

63 

66 

66 

36 

34 

41 

56 

36 

34 

45 

54 

53 

61 

59 

62 

65 

50 

41 

52 

54 

36 

40 

49 

54 

52 

57 

42 

40 

44 

54 

40 

49,5 

86 

65 

84 

55 

69 

78 

69 

59 

65 

75 

80 

79 

79 

87 

67 

77 

74 

74 

78 

63 

69 

76 

79 

77 

63 

79 

66 

76 

78 

66 

7  1 

74,9 

66 

66 

49 

36 

40 

51 

48 

40 

41 

47 

54 

57 

62 

63 

64 

57 

55 

49 

55 

50 

44 

46 

54 

56 

57 

47 

41 

48 

57 

51 

47 

51,7 

84 

66 

86 

61 

66 

76 

75 

61 

62 

79 

70 

76 

61 

83 

87 

62 

71 

72 

63 

69 

63 

78 

82 

76 

77 

86 

70 

7  I 

64 

76 

66 

75,8 

62 

5fi 

59 

39 

36 

45 

51 

39 

34 

48 

56 

52 

60 

61 

68 

59 

47 

41 

61 

51 

34 

45 

48 

59 

57 

62 

44 

43 

46 

55 

36 

50.3 

88 
61 

85 

85 

65 

74 

31 

78 

61 

69 

79 

81 

65 

83 

89 

90 

80 

77 

81 

81 

76 

73 

78 

6 1 

84 

88 

82 

73 

62 

84 

75 

77 

79.5 

60 

62 

44 

29 

40 

59 

35 

33 

39 

46 

52 

60 

64 

59 

66 

44 

39 

41 

42 

32 

32 

45 

59 

59 

57 

38 

45 

52 

54 

33 

47.8 

62 

84 

81 

75 

61 

77 

62 

69 

74 

76 

61 

62 

78 

76 

7S 

76 

75 

82 

8  1 

80 

65 

8  2 

69 

76.7 

70 

56 

59 

42 

38 

43 

39 

44 

55 

50 

65 

64 

53 

47 

54 

56 

54 

56 

58 

66 

44 

56 

45 

52.6 

67 

85 

64 

66 

71 

81 

76 

60 

70 

76 

79 

62 

80 

67 

87 

86 

74 

79 

79 

69 

72 

76 

80 

79 

84 

82 

72 

78 

30 

78 

75 

77.9 

65 

63 

66 

46 

35 

45 

60 

41 

39 

46 

50 

49 

61 

62 

59 

66 

46 

43 

54 

55 

39 

44 

50 

61 

55 

62 

41 

42 

55 

53 

37 

51.4 

66 
65 

67 

87 

76 

71 

81 

75 

62 

69 

79 

62 

83 

61 

86 

90 

68 

78 

78 

61 

73 

74 

78 

80 

60 

66 

62 

79 

80 

61 

76 

76 

79.7 

64 

64 

36 

33 

44 

59 

34 

33 

45 

54 

52 

60 

60 

61 

68 

46 

39 

54 

51 

35 

42 

49 

69 

51 

62 

40 

36 

53 

53 

35 

50.1 

62 

61 

79 

65 

69 

75 

75 

59 

66 

74 

75 

76 

74 

82 

83 

79 

74 

76 

77 

66 

70 

73 

76 

76 

81 

80 

72 

76 

79 

74 

75 

75.0 

66 

67 

63 

46 

46 

54 

59 

46 

46 

52 

56 

60 

62 

64 

64 

67 

59 

55 

59 

56 

50 

54 

58 

62 

59 

66 

46 

53 

60 

54 

51 

57,0 

STE  I'>1HATCHE£  HCC4IN  TR 
JSHER  TOIER 

*  4  * 
NORTH  CENTRAL  03 

6R00KSVILLE   CHIN  HILL 
euSHNELL   2  6 
CLERMOUT  6  SSh 
OiVTJNA    EEACH  USD 
DE   LAND  3  NF. 
INVERNESS 
LISBON 
'1C4LA 

C'RLANOn  kSO 
SAINT  LET 

SANFORO   EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WEEKI  KACHEE 

*  »  * 
SOUTH  CENTRAL  04 

ARCAOIA 

ARCHBOlO  BIOLOGIC  5TA 

iVON  PARK 

BARTOW 

6RADENT0N  5  ES6 

CLEARWATER 

EELLSMERt   7  SSW 

FDRT   DRUM  5  Nri 

FORT  PIERCE 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE   NO,  2 

LAKE   ALFRED   EXP  ST4 

LAKELAND  USD 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

OKEECHOSEE   hRCN  OATE  6 

PARRISH 

PLANT  CITY 

ST  PETFRSaURG 


See  Reference  Notes  Fotlewing  Stalioa  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  narLM 

Day  of  Month 

age  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7   j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

S4R4S0T4 

MAX 
t«N 

84 

84 
63 

80 
64 

75 
44 

75 
32 

76 
45 

74 
54 

68 
36 

72 
35 

74 
45 

75 
53 

82 

56 

77 
61 

81 
64 

87 

57 

77 

66 

80 
54 

78 
45 

77 
52 

76 
57 

75 
38 

72 
46 

74 
48 

77 
58 

73 
55 

82 
54 

78 
42 

62 
44 

76 
51 

79 

54 

76 
39 

77.5 

50.9 

T4HPA  WSO 

MAX 
MIN 

an 

66 

82 
66 

82 
51 

56 
45 

68 
36 

77 
45 

68 
46 

58 
40 

70 
37 

73 
46 

77 
52 

78 
53 

76 
61 

84 
61 

83 
62 

76 
53 

74 
50 

78 
40 

76 
5-8 

65 
45 

69 
35 

73 
42 

79 
55 

78 
60 

33 

55 

81 
50 

70 
41 

76 
42 

79 
54 

68 
47 

75 
38 

74.8 
49.5 

TARPON  SPGS  SEHACE  PL 

MAX 
MIN 

80 
66 

83 
66 

31 
60 

61 
44 

67 
37 

75 
43 

70 
55 

57 
40 

63 
38 

74 
42 

74 
50 

69 

51 

78 
57 

82 
60 

83 
62 

80 
65 

69 
60 

77 
42 

76 
59 

67 

60 

66 
42 

74 
41 

74 
51 

74 

62 

76 
55 

76 
60 

66 
42 

72 
44 

76 
53 

73 
56 

73 
39 

73.2 
51.6 

VENICE 

MAX 

Mm 

83 
65 

81 
64 

81 
65 

67 
50 

72 
36 

81 
46 

73 

61 

72 
40 

76 
47 

76 
53 

81 
55 

78 
63 

63 
66 

62 
61 

76 
66 

78 
57 

81 
45 

76 
55 

68 
58 

75 
42 

75 

46 

78 
57 

76 
64 

80 
56 

81 
66 

72 
42 

78 
45 

80 
57 

74 

55 

78 
44 

76.6 
53.7 

VERD  BEACH  'i  W 

MAX 
MIN 

8<> 
61 

83 
64 

85 
63 

87 
39 

60 
37 

70 
45 

78 
56 

75 
41 

62 
38 

65 
43 

78 
55 

75 
51 

79 
61 

82 
62 

85 
65 

69 
62 

79 
52 

74 
46 

73 

53 

81 
55 

67 
40 

67 
46 

76 
49 

83 
56 

56 

79 
63 

42 

44 

7  5 
52 

54 

44 

76.6 
51.5 

HAUCHULA   2  N 

MAX 
MIN 

87 
63 

88 
60 

87 
63 

81 
40 

73 
32 

82 
45 

78 
43 

64 
34 

69 
34 

80 
40 

83 
51 

85 
55 

83 
62 

89 
64 

92 
60 

88 
65 

78 
50 

78 
42 

62 
49 

66 
53 

73 
35 

79 
45 

83 
49 

62 
61 

88 
54 

86 
62 

73 
43 

62 

64 

79 
54 

74 
37 

80.5 
49.8 

WINTER  HAVEN 

•           *  « 

MAX 
MIN 

89 
6* 

86 
62 

87 

71 

80 
37 

69 
32 

83 
46 

78 
44 

62 
40 

70 
35 

78 
46 

81 
51 

80 
54 

82 
60 

88 
59 

91 
63 

86 
66 

76 
49 

75 
46 

61 

55 

67 
51 

73 
41 

61 
43 

81 
46 

81 
59 

82 
55 

84 
61 

72 
39 

60 
42 

82 
50 

76 
52 

75 
35 

79.3 
50.2 

EVERGLADES  AND  Sw 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  5TA 

MAX 

Mm 

85 
59 

87 
60 

87 
59 

87 
46 

62 

37 

74 
48 

81 
61 

61 
48 

63 

36 

71 
44 

80 
56 

61 
57 

83 
58 

68 
64 

86 
64 

92 
66 

88 
55 

78 
45 

77 
52 

83 
55 

70 
42 

73 
48 

80 
50 

84 
56 

63 
58 

85 
60 

86 
47 

73 
47 

78 
50 

84 
59 

71 
45 

SO.  1 
52.7 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

87 
58 

86 
57 

86 
60 

88 
49 

62 
44 

76 
47 

84 
57 

82 
47 

63 
43 

66 
44 

81 
55 

79 
54 

85 
56 

86 
58 

86 
59 

69 
67 

82 
63 

77 
52 

76 
51 

84 
60 

71 
48 

73 
49 

76 

51 

82 
63 

61 
56 

86 
59 

81 
48 

74 
49 

76 
48 

81 
59 

71 
55 

79.5 
53.8 

CLEWISTDN  U  S  ENC 

MAX 
MIN 

89 
60 

SB 
61 

89 
60 

86 
44 

65 
43 

71 
51 

85 
60 

80 
44 

63 
40 

67 

50 

81 
53 

78 
58 

84 
63 

90 
63 

88 
61 

68 
66 

87 
53 

78 
56 

76 
52 

85 

57 

70 
42 

70 
51 

79 
50 

85 
53 

81 
63 

S3 
58 

86 
48 

70 
52 

76 
51 

84 

54 

72 
45 

79.6 
53.6 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

Mm 

89 
60 

87 
61 

88 
59 

66 
40 

76 
35 

86 
43 

60 
58 

70 
44 

73 
37 

80 
43 

81 
51 

84 
54 

89 
61 

89 
56 

95 
63 

91 

53 

80 
45 

85 

55 

74 

56 

75 
31 

84 
45 

67 
46 

89 
60 

89 
55 

89 
55 

73 
41 

76 
45 

78 
46 

77 
42 

84 

55 

82.1 
50.0 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

79 
*9 

80 
65 

76 
63 

78 
47 

67 
39 

76 
43 

75 
58 

75 
47 

68 
40 

75 
45 

75 

55 

60 
59 

76 
65 

80 
64 

81 
66 

79 
56 

82 
47 

80 
54 

75 
48 

74 
43 

78 
50 

75 
55 

75 

60 

77 
58 

78 
56 

73 
47 

75 
45 

70 
41 

75 
62 

75 
43 

76.1 
52.4 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

82 
75 

81 
74 

81 
57 

80 
48 

72 
43 

76 
54 

79 
71 

77 
52 

76 
41 

76 
50 

81 
59 

82 
73 

82 
64 

84 
66 

83 
62 

80 
50 

68 
62 

76 
59 

76 
39 

77 
52 

77 
54 

82 
57 

60 
5!" 

80 
57 

79 
52 

76 
52 

76 
60 

76 
64 

77 
42 

79.2 
56.8 

PORT  MYERS  WSQ 

MAX 

Mm 

84 
62 

83 
67 

82 
62 

62 
46 

74 
39 

82 
50 

75 
52 

65 
47 

71 
39 

76 
49 

82 
58 

84 
58 

83 
65 

65 
63 

86 
62 

82 
66 

79 
57 

80 
47 

78 
51 

70 
55 

76 
40 

78 
49 

80 
54 

62 
57 

82 
57 

62 
59 

72 
46 

81 
46 

60 
54 

72 
55 

77 
44 

78.3 
53.4 

IMHOKALEE   3  NNW 

MAX 

Mm 

86 
58 

87 
61 

87 
60 

82 
39 

75 
33 

83 
45 

76 
60 

65 
41 

71 
35 

80 
44 

84 
58 

86 
53 

86 
56 

91 
59 

92 
56 

89 
6? 

80 
49 

80 
42 

62 
48 

79 
58 

74 
34 

82 
44 

66 
46 

86 
56 

88 
53 

66 
54 

82 
42 

83 
43 

84 
48 

82 
55 

77 
38 

82.4 
49,5 

LA  BELLE 

MAX 

Mm 

91 
61 

92 
63 

88 
62 

81 
38 

74 
31 

86 
44 

76 
62 

71 
42 

71 
30 

64 
44 

85 
52 

89 
56 

93 
60 

94 
61 

93 
59 

90 
66 

82 
52 

80 
44 

87 
47 

78 
55 

74 
31 

8« 

46 

86 
48 

88 
59 

92 
54 

87 
58 

66 
59 

79 
54 

76 
41 

84,1 
51.0 

MOORE    HAVEN   LOCK  1 

MAX 
MIN 

89 
61 

88 
61 

87 
61 

86 
42 

64 
37 

73 
41 

84 
5  3 

78 
40 

64 
37 

69 
36 

79 
43 

83 
56 

84 
60 

88 
62 

90 
63 

91 
63 

87 

53 

76 
47 

75 
46 

82 
55 

70 
40 

71 
46 

62 
52 

84 
54 

84 
55 

84 
56 

86 
42 

70 
46 

76 
53 

83 
55 

79 
43 

60.3 

NAPLES  2  NE 

MAX 

Mm 

83 
6li 

84 
64 

83 
64 

60 
46 

77 
36 

83 
45 

81 
64 

67 
47 

70 
36 

79 
48 

81 
59 

84 
52 

82 
61 

67 
62 

85 
61 

61 
67 

83 
56 

83 
46 

60 
49 

79 
61 

74 
37 

78 
47 

80 
55 

63 
56 

83 

56 

62 
60 

62 
46 

80 
47 

81 
53 

80 
58 

79 
39 

80.5 
53.0 

PUNTA  GORDA  ^  ENE 

MAX 

Mm 

86 

61 

85 
59 

S3 
61 

69 
45 

73 
35 

82 
45 

75 
56 

62 
41 

70 
33 

79 
45 

82 
57 

64 
53 

85 
59 

86 
60 

87 
58 

82 
68 

78 
55 

80 
40 

81 
49 

70 
55 

75 
34 

71 
45 

81 
49 

62 
59 

64 
54 

83 
58 

71 
43 

60 
49 

60 
54 

76 
54 

76 
40 

78.6 
50.9 

TAHIAMI    TRL   "iD   MI  BEND 
*            «  * 

MAX 

Mm 

86 
62 

86 
64 

63 

40 

83 
54 

83 
61 

70 
41 

73 
39 

60 
48 

86 
54 

64 
57 

87 
60 

87 
64 

90 

60 

79 

82 
51 

75 
50 

82 
58 

66 
51 

84 
55 

65 
60 

75 
47 

80 
49 

84 
49 

80 
46 

78 
42 

81.9 
52.6 

LOWER  EAST  COAST  Ob 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

Mm 

82 
68 

81 
69 

83 
66 

87 
45 

65 
42 

71 
46 

77 
65 

83 
47 

68 
40 

69 
42 

7b 
54 

83 
61 

60 
66 

8? 
65 

85 
67 

84 
66 

87 
58 

61 
54 

75 
56 

80 
60 

72 
42 

71 
55 

76 
57 

82 
59 

82 
60 

79 
68 

86 
47 

75 
50 

75 
55 

81 
58 

73 
46 

78.5 
55.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

84 

60 

82 
59 

85 
59 

87 
46 

63 
45 

76 
48 

77 
58 

84 
39 

68 
35 

69 
44 

78 
55 

82 
51 

82 
64 

85 
61 

87 
62 

86 
61 

89 
54 

79 
49 

73 
61 

81 
64 

72 
46 

71 
50 

77 
61 

82 
56 

61 
58 

81 
65 

87 
44 

74 
48 

75 
49 

62 
60 

76 
42 

79.3 
53.1 

HIALEAH 

MAX 

Mm 

82 

71 

82 
72 

83 

70 

66 
45 

65 
43 

72 
46 

77 
66 

83 
48 

63 
42 

70 
47 

72 
57 

84 
62 

79 
67 

82 
68 

85 
67 

84 
66 

88 
58 

80 
55 

75 
60 

76 
64 

75 
44 

72 
56 

77 
58 

84 
59 

83 
59 

81 
71 

65 
48 

74 
50 

60 
58 

81 
63 

75 
46 

78.6 
57.7 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

Mm 

86 
61 

84 
61 

86 
61 

67 
41 

74 
39 

61 
53 

64 
57 

70 
44 

74 
37 

79 
46 

85 
58 

83 
59 

65 
60 

89 
63 

87 
62 

92 
62 

83 
52 

78 
47 

81 
58 

76 
47 

75 
35 

60 
51 

87 
52 

88 
54 

83 
55 

85 
64 

77 
48 

77 
50 

83 
50 

78 
49 

78 
41 

31.1 
52.2 

LOXAHATCHEE 

MAX 

Mm 

85 
59 

87 
60 

89 
62 

86 
43 

73 
32 

79 
45 

83 
61 

67 
45 

70 
38 

76 
42 

85 
60 

81 
53 

87 
56 

66 
61 

67 
63 

90 
63 

79 
51 

75 
44 

83 
50 

76 
47 

71 
38 

60 
47 

85 

50 

84 
56 

83 
5t 

88 
56 

80 
42 

77 
44 

83 
47 

79 
56 

75 
42 

81.1 
50.7 

MIAMI    BAVFRONT  PARK 

MAX 

Mm 

78 
70 

78 
70 

84 

72 

82 
47 

70 
46 

73 
61 

80 
69 

79 
51 

69 
45 

75 

78 

65 

79 

81 

70 

SO 

70 

84 
69 

79 
61 

74 
56 

77 
68 

75 
63 

70 
49 

74 
61 

77 

85 
62 

71 
49 

78 
65 

78 
65 

78 
59 

73 
49 

77.1 
60.6 

MIAMI  BEACH 

MAX 

Mm 

77 
71 

80 
73 

61 
64 

65 
49 

66 
47 

73 
66 

80 
58 

67 
51 

68 

48 

73 
65 

77 
66 

75 
69 

78 

73 

79 
72 

80 
72 

84 

71 

77 
61 

70 
60 

77 
69 

76 
55 

69 
49 

73 
66 

81 
63 

79 
64 

76 
71 

85 
69 

69 
50 

70 
57 

77 
69 

76 
54 

73 
51 

75.2 
62.0 

MIAMI  WSO 

MAX 

Mm 

82 
75 

84 

74 

87 
67 

67 
50 

73 
45 

79 
66 

85 
59 

70 
51 

73 
45 

77 
56 

81 
64 

80 
66 

82 
73 

86 
74 

84 
69 

90 
70 

82 
61 

76 
57 

ol 
VI 

76 
55 

73 
46 

77 
60 

83 
62 

85 

61 

81 
71 

87 
71 

75 
50 

76 
56 

62 
62 

75 
54 

75 
50 

79,6 
61.0 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

Mm 

81 
72 

82 
72 

83 

71 

86 
47 

67 
41 

72 
47 

76 
68 

34 
49 

69 

39 

72 
45 

75 
58 

80 
59 

80 
64 

81 

70 

83 
62 

83 
66 

85 
58 

64 
50 

76 
56 

80 
61 

76 
38 

73 
49 

77 
54 

82 
57 

85 
60 

81 

72 

86 
48 

75 
51 

75 
56 

62 
61 

75 
45 

79.0 
56.4 

PDMPANO  BEACH 

MAX 

Mm 

83 

71 

85 

72 

90 
65 

85 
45 

74 
42 

79 
60 

86 
64 

64 
46 

71 
39 

78 
52 

84 
61 

80 
62 

84 
70 

86 
65 

65 
68 

91 
65 

88 
59 

79 
52 

60 
67 

78 
62 

75 
43 

78 
55 

64 
55 

86 

60 

82 
61 

88 

70 

85 
46 

79 
54 

83 
55 

SO 
58 

75 
46 

82.1 
57.7 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

Mm 

86 
63 

87 
65 

90 
60 

61 
45 

75 
38 

60 
51 

69 
60 

72 
46 

74 
37 

80 
45 

85 
55 

83 
57 

86 
60 

88 
63 

87 
62 

93 
66 

82 
55 

77 
45 

83 
61 

77 
57 

75 
37 

60 
51 

88 
50 

87 
50 

84 
55 

89 
67 

79 
46 

78 
49 

88 
50 

78 
57 

78 
41 

82.5 
53.1 

STUART   1  N 

MAX 

83 
60 

85 
61 

87 
66 

82 
42 

71 
49 

87 
43 

47 

41 

67 
45 

79 
41 

73 
54 

74 
56 

80 
61 

83 
60 

81 
63 

88 
63 

71 
51 

72 
51 

81 
63 

78 
54 

79 
53 

73 
55 

82 
57 

84 
55 

79 
54 

89 
66 

82 
37 

73 
52 

04 
64 

65 
61 

73 
38 

79.  I 
53.6 

WEST   PALM   BEACH  WSO 

MAX 

Mm 

83 
64 

82 
63 

68 
61 

64 
43 

72 
40 

78 
51 

82 
51 

65 
41 

69 
39 

77 
46 

81 
56 

79 
57 

62 
61 

85 
62 

85 
63 

90 
6'> 

77 
55 

74 
47 

79 
64 

70 
49 

70 
41 

77 
52 

84 
54 

83 
62 

60 
66 

89 
63 

7 1 
44 

51 

51 

50 

49 

76.  1 
93,6 

S«tt  R«f«r«DC«  N 

Dies  PoUowlag  SI«U 
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DAILY  TEMPERATURES 


F1.0R  104 
M4RCH 


KEV5 
KEV  h'EST  WSO 
KEY  ilEST 
M4PATHGN  SHORES 
TAVEKNIEP 


MAX 
MIN 


Day  ol  Month 


B2  61  62 
75     76  69 


83     83  ei 


5=)     57  65 


67 

57 


61  66  71 
65     60  57 


80  78  72 
67     62  57 


81     82  61 

70     72  72 


62  83  82 
72     73  73 


8<.     79  78 


79  80  80 
66      69  59 


80 
62 


62  76  81 
62     67  70 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


otat  ion 

S  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHIPLEY  3  E 

6". 

70 

73 

70 

61 

53 

63 

64 

62 

55 

58 

64 

64 

58 

67 

72 

72 

69 

68 

70 

65 

67 

67 

66 

69 

66 

56 

70 

66 

64 

77 

66.  7 

MIN 

61 

62 

67 

43 

44 

43 

47 

43 

42 

43 

50 

50 

51 

54 

53 

55 

53 

49 

47 

49 

45 

45 

53 

55 

55 

54 

50 

49 

53 

50 

48 

50.4 

GAINESVILLE  3  WSW 

1 

MAX 

77 

78 

77 

71 

68 

66 

68 

66 

66 

66 

70 

70 

66 

75 

77 

77 

75 

72 

72 

66 

64 

73 

73 

77 

72 

73 

71 

73 

71 

71 

73 

71.7 

MIN 

69 

59 

71 

56 

53 

56 

53 

53 

51 

55 

56 

57 

60 

50 

65 

70 

61 

57 

62 

56 

52 

59 

61 

64 

66 

55 

56 

57 

62 

60 

56 

59.9 

MAX 

72 

73 

70 

70 

64 

65 

65 

65 

63 

63 

56 

66 

67 

71 

73 

73 

73 

59 

69 

54 

66 

69 

69 

69 

59 

59 

68 

69 

68 

68 

68 

66.  1 

MIN 

68 

69 

70 

59 

55 

58 

53 

57 

55 

57 

63 

60 

60 

52 

66 

69 

65 

61 

63 

59 

57 

60 

63 

65 

63 

66 

59 

60 

64 

63 

59 

61.9 

6 

MAX 

69 

70 

71 

71 

64 

63 

64 

63 

62 

61 

53 

63 

54 

55 

69 

69 

70 

57 

57 

56 

53 

53 

55 

56 

67 

66 

58 

65 

57 

67 

59 

55.  1 

MIN 

69 

69 

70 

64 

62 

62 

53 

61 

59 

60 

51 

52 

62 

54 

55 

69 

65 

56 

66 

52 

51 

52 

53 

65 

56 

57 

56 

66 

66 

67 

55 

64.4 

20 

MAX 

67 

66 

69 

69 

69 

67 

67 

67 

66 

63 

63 

64 

63 

54 

57 

67 

67 

67 

68 

67 

67 

56 

66 

56 

56 

56 

66 

66 

66 

56 

66 

66.3 

MIN 

67 

67 

66 

69 

57 

57 

66 

66 

63 

53 

63 

63 

63 

63 

54 

57 

57 

67 

67 

57 

66 

66 

65 

66 

66 

66 

56 

66 

66 

66 

66 

65.8 

MILTON  EXP  STATION 

<• 

MAX 

72 

T< 

7<f 

62 

62 

51 

63 

62 

67 

69 

70 

■'0 

70 

68 

74 

75 

72 

73 

70 

59 

70 

70 

69 

58 

69 

67 

70 

72 

72 

69 

73 

69.2 

MI^ 

66 

69 

57 

45 

47 

54 

50 

46 

46 

55 

53 

?5 

60 

56 

57 

57 

56 

54 

59 

53 

50 

59 

62 

56 

58 

51 

56 

63 

53 

52 

55.5 

MQNTICELLO  3  W 

4 

MAX 

71 

73 

69 

61 

65 

67 

56 

55 

56 

65 

58 

61 

65 

70 

75 

75 

72 

73 

68 

54 

69 

75 

76 

75 

79 

64 

70 

70 

65 

69 

69.3 

MI^ 

65 

67 

67 

43 

42 

42 

45 

44 

43 

43 

46 

48 

51 

56 

56 

60 

53 

49 

49 

48 

45 

45 

54 

60 

57 

57 

50 

50 

51 

51 

47 

51.2 

aUINCY   3  SSW 

2 

MAX 

76 

62 

77 

58 

59 

59 

71 

62 

63 

72 

72 

71 

56 

63 

75 

75 

75 

75 

79 

79 

53 

72 

75 

75 

75 

77 

58 

74 

76 

55 

73 

71.4 

MIN 

65 

67 

67 

37 

37 

40 

44 

37 

36 

37 

37 

4  6 

48 

52 

62 

52 

47 

43 

45 

42 

39 

50 

51 

51 

51 

52 

45 

44 

57 

45 

44 

47.5 

MAX 

69 

76 

71, 

66 

57 

65 

66 

60 

60 

66 

66 

6  7 

52 

53 

70 

72 

72 

70 

73 

73 

50 

67 

69 

71 

71 

71 

50 

71 

71 

63 

68 

67.5 

MIN 

65 

67 

68 

41 

40 

41 

44 

40 

41 

40 

40 

48 

49 

54 

59 

55 

50 

47 

47 

46 

43 

52 

51 

55 

54 

53 

46 

46 

58 

48 

46 

49.6 

6 

MAX 

67 

73 

70 

66 

56 

56 

51 

56 

57 

60 

60 

62 

59 

59 

55 

58 

57 

65 

66 

65 

58 

51 

64 

66 

66 

65 

62 

55 

65 

61 

63 

63.2 

HIN 

66 

68 

46 

47 

47 

48 

46 

47 

46 

46 

52 

53 

54 

55 

50 

56 

53 

53 

52 

48 

50 

54 

58 

57 

56 

53 

52 

56 

54 

52 

53.3 

CHIPLEY  3  E 
GAINESVILLE  3  WSW 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 
QUINCY  3  SSW 


SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST.      PALMER  MERCURY- I N-STEEL 
THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT   7-30  A  M 

ARREDONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.    'pALMER  DIAL  TYPE  THER- 
MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST 
METER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P 
SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTh' 
MOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A 
ORANGEBURG  LOAMY   FINE  SAND,  BARE. 
TYPE  THERMOMETERS. 


PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THERMO- 
M. 

PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 

M. 

0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.      PALMER  DIAL 


See  Releceace  Notes  FoUowijig  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  ^lor.d. 

MARCH  1971 


Day  01  Month 

a  on 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0^ 

H  «! 

*      *  * 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.04 

.12 

.25 

.13 

.08 

.12 

.09 

.25 

.16 

.20 

.07 

.22 

.59 

.67 

.20 

.33 

.37 

.36 

.H8 

.19 

.32 

.16 

.00 

.18 

.13 

.19 

.04 

.20 

.12 

.28 

.25 

6.39 

WIND 

51 

127 

139 

73 

41 

103 

103 

46 

33 

75 

30 

52 

37 

46 

104 

31 

44 

67 

122 

55 

38 

82 

72 

47 

82 

124 

39 

47 

46 

94 

45 

2097 

MAX 

79 

78 

79 

61 

63 

65 

65 

65 

71 

79 

78 

78 

77 

72 

83 

82 

80 

75 

75 

74 

72 

74 

74 

75 

75 

71 

76 

78 

76 

73 

75 

74.1 

MIN 

65 

69 

46 

35 

39 

5  1 

39 

52 

66 

69 

53 

49 

43 

96 

43 

40 

52 

60 

50 

53 

51 

41 

51 

61 

43 

44 

50.5 

WDOORUPF  DAM 

EVAP 

" 

.08 

.11 

" 

.  16 

.  15 

•  20 

.26 

.30 

.04 

.  16 

.10 

.10 

.14 

.08 

.08 

.25 

.26 

.25 

.37 

.32 

.21 

.13 

.13 

.23 

.28 

.15 

.  16 

.12 

.10 

.20 

5.478 

WIND 

41 

28 

50 

320 

117 

39 

123 

210 

130 

40 

56 

34 

19 

21 

84 

63 

176 

172 

56 

36 

67 

98 

97 

179 

41 

22 

98 

138 

2734 

•       •  • 

NORTH  02 

GAINESVILLE  2  WSW 

EVAP 

•  1 1 

.22 

.  15 

.  18 

.  12 

.08 

.  19 

.22 

.20 

.12 

.16 

.05 

.07 

.06 

.21 

.22 

.27 

.23 

.06 

.26 

.16 

.21 

.15 

.20 

.  16 

.12 

.21 

.18 

.  14 

.30 

.15 

5,18 

WIND 

62 

42 

125 

142 

25 

46 

95 

63 

42 

66 

54 

29 

30 

30 

54 

77 

56 

'.I 

80 

124 

40 

32 

66 

38 

45 

^5 

64 

25 

49 

39 

90 

1904 

MAX 

06 

S6 

84 

66 

70 

76 

71 

66 

69 

70 

77 

77 

75 

84 

87 

86 

60 

77 

67 

73 

78 

79 

78 

79 

78 

75 

78 

77 

74 

76 

76.7 

MIN 

68 

67 

66 

37 

38 

48 

59 

39 

39 

46 

56 

51 

58 

56 

60 

56 

93 

45 

40 

40 

54 

60 

53 

68 

41 

48 

56 

52 

43 

51.9 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.  10 

.21 

.  16 

.  13 

.  16 

•  09 

.  25 

22 

'9° 

.10 

.22 

.31 

.  20 

.27 

.  15 

.22 

.28 

.  14 

.29 

.  16 

.20 

.  10 

.27 

5.458 

WIND 

44 

48 

102 

165 

42 

27 

74 

74 

'58 

40 

'25 

'20 

35 

33 

88 

56 

'51 

77 

ioo 

80 

23 

78 

67 

47 

65 

75 

33 

47 

93 

46 

1909 

MAX 

79 

82 

B3 

71 

62 

70 

66 

69 

64 

71 

66 

75 

61 

72 

76 

82 

83 

75 

^'^ 

65 

68 

76 

79 

81 

72 

77 

68 

74 

78 

69 

75 

73.2 

MIN 

64 

65 

66 

37 

35 

39 

47 

38 

38 

38 

46 

48 

51 

55 

56 

63 

48 

41 

43 

42 

36 

39 

49 

54 

90 

52 

40 

42 

91 

50 

44 

47.4 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.14 

.20 

.22 

.18 

.13 

.11 

.13 

.24 

.17 

.13 

.14 

.09 

.07 

.  1  3 

.20 

.14 

.24 

.  19 

.16 

.24 

.  14 

.  16 

.19 

.18 

.17 

.18 

.11 

.15 

.17 

.29 

.16 

5.15 

WIND 

10 

20 

50 

105 

10 

10 

30 

45 

10 

35 

5 

0 

15 

IS 

20 

15 

60 

65 

10 

20 

20 

5 

20 

55 

15 

5 

15 

35 

10 

765 

«       *  * 

SOUTH   CENTRAL  04 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.21 

.20 

.27 

.17 

.20 

.15 

.23 

.21 

.20 

.15 

.19 

.10 

.12 

.  14 

.21 

.20 

.28 

.24 

.27 

.21 

.22 

.18 

.20 

.20 

.16 

.22 

.23 

.  17 

.23 

6.  168 

WIND 

33 

40 

74 

138 

55 

45 

52 

89 

61 

48 

65 

30 

50 

48 

33 

48 

41 

56 

73 

107 

61 

51 

55 

53 

41 

48 

72 

65 

46 

75 

1B32B 

MAX 

77 

87 

84 

79 

66 

70 

76 

69 

65 

68 

72 

80 

76 

77 

65 

85 

7B 

75 

78 

75 

60 

70 

75 

79 

79 

80 

79 

68 

76 

80 

67 

75.3 

MIN 

63 

63 

62 

36 

35 

37 

53 

35 

35 

36 

45 

55 

56 

59 

62 

65 

46 

44 

43 

54 

38 

42 

45 

60 

94 

60 

44 

40 

41 

54 

40 

48.5 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

" 

.16 

.34 

.15 

,08 

* 

« 

.70 

.17 

.17 

.28 

" 

• 

• 

.59 

.26 

.20 

.33 

.27 

■ 

" 

" 

.02 

.23 

.26 

.28 

* 

.00 

.28 

7.  IBB 

VERO  BEACH  <i  W 

EVAP 

.20 

.12 

.15 

.36 

.21 

.14 

.13 

.17 

.21 

.14 

.15 

.19 

.15 

.16 

.11 

.22 

.13 

.22 

.15 

.28 

.36 

.16 

.14 

.24 

.20 

.13 

.34 

.04 

.17 

.15 

.22 

5.74 

WIND 

41 

30 

40 

163 

63 

25 

46 

85 

6 1 

19 

27 

25 

33 

32 

36 

26 

106 

99 

2  7 

26 

67 

5  ^ 

69 

MAX 

BB 

82 

85 

83 

68 

75 

80 

73 

70 

74 

77 

86 

63 

81 

68 

92 

80 

81 

77 

82 

72 

77 

79 

84 

82 

81 

76 

82 

64 

74 

79.9 

MIN 

65 

65 

64 

45 

41 

41 

53 

43 

41 

42 

50 

59 

60 

65 

67 

58 

53 

93 

56 

43 

44 

55 

57 

61 

62 

45 

45 

51 

59 

47 

53.5 

*       *  « 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.IB 

.19 

.23 

.31 

.19 

.15 

.17 

.20 

.17 

.15 

.22 

.16 

.20 

.16 

.20 

.14 

.27 

.20 

.20 

.36 

.20 

.15 

.23 

.24 

.24 

.39 

.18 

.16 

.18 

.31 

6.50 

MAX 

87 

90 

87 

85 

85 

-84 

82 

77 

72 

78 

83 

69 

91 

91 

83 

64 

8  1 

80 

82 

63 

68 

66 

82 

87 

MIN 

63 

75 

58 

45 

40 

40 

52 

45 

40 

40 

48 

60 

60 

62 

60 

61 

58 

49 

49 

56 

43 

41 

40 

58 

58 

58 

51 

51 

96 

59 

46 

52.3 

CLEWISTDN  U  S  ENG 

EVAP 

.20 

.13 

.20 

.28 

.20 

.  14 

.13 

.13 

.20 

.18 

.17 

.17 

.14 

.18 

.22 

.  18 

.26 

.22 

.17 

.37 

.18 

.19 

.24 

.18 

.16 

.27 

.16 

.18 

.22 

.25 

6.08 

WIND 

17 

12 

33 

118 

46 

29 

22 

74 

58 

41 

53 

22 

21 

39 

'22 

39 

40 

67 

27 

60 

74 

24 

27 

56 

36 

19 

124 

66 

21 

69 

63 

1439 

MAX 

91 

86 

89 

64 

76 

60 

66 

75 

74 

64 

80 

67 

85 

90 

89 

94 

91 

85 

86 

87 

61 

80 

84 

69 

88 

85 

84 

6  I 

68 

65 

73 

84 . 6 

MIN 

66 

66 

64 

48 

46 

46 

56 

46 

44 

44 

54 

6l 

63 

65 

67 

67 

58 

56 

57 

58 

46 

57 

58 

59 

63 

63 

51 

50 

98 

57 

49 

56.2 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

- 

.34 

.33 

.53 

.30 

.02 

.16 

.14 

* 

• 

.77 

.16 

.  39 

.  36 

.34 

.24 

.09 

- 

.20 

.55 

.08 

.68 

.06 

.21 

.27 

.31 

.37 

.33 

B.75B 

WIND 

72 

14 

32 

50 

193 

65 

'46 

69 

69 

56 

65 

92 

66 

64 

66 

57 

93 

128 

102 

64 

96 

115 

89 

2186B 

MAX 

79 

86 

90 

80 

91 

86 

SB 

60 

89 

69 

90 

90 

88 

89 

66 

88 

63 

76 

flO 

88 

86 

88 

89 

90 

63 

86 

76 

80 

85.4 

MIN 

70 

70 

74 

46 

47 

60 

60 

58 

46 

98 

- 

I 

54 

70 

68 

70 

65 

54 

94 

65 

50 

50 

60 

60 

61 

60 

96 

56 

62 

58 

50 

59.2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.24 

.20 

.23 

.31 

.21 

.18 

.19 

.16 

.22 

.22 

.19 

.21 

.22 

.16 

.20 

.28 

.16 

.35 

.29 

.26 

.24 

.33 

.24 

.22 

.24 

.20 

.31 

.24 

.24 

.21 

.27 

7.24 

WIND 

60 

50 

40 

120 

50 

60 

50 

50 

60 

60 

50 

30 

60 

30 

20 

30 

30 

20 

130 

80 

80 

60 

30 

30 

40 

50 

100 

80 

40 

50 

70 

1710 

MAX 

69 

87 

90 

85 

74 

77 

84 

77 

72 

73 

79 

85 

63 

86 

91 

96 

91 

61 

60 

84 

78 

78 

67 

69 

68 

62 

86 

76 

84 

85 

77 

83.1 

MIN 

64 

65 

65 

47 

40 

46 

66 

45 

40 

40 

50 

68 

62 

62 

67 

67 

50 

50 

51 

64 

53 

54 

55 

60 

60 

59 

50 

49 

52 

57 

52 

55.2 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

EVAP 

.28 

.11 

.47 

.13 

.13 

.26 

.  17 

.09 

13 

.11 

.  10 

.20 

.17 

.18 

* 

.47 

.  14 

.24 

* 

.  37 

* 

.26 

*  12 

.  25 

,17 

.  19 

.  2 1 

* 

.12 

5.25B 

WIND 

• 

65 

30 

* 

135 

41 

36 

94 

57 

32 

30 

36 

18 

15 

12 

106 

30 

50 

* 

72 

l\ 

39 

41 

79 

51 

32 

32 

75 

1253 

MAX 

- 

- 

- 

- 

87 

64 

85 

78 

^5 

64 

92 

89 

68 

- 

91 

95 

61 

65 

84 

- 

67 

- 

93 

99 

88 

94 

93 

66 

94 

89 

87.8 

MIN 

- 

- 

- 

- 

43 

53 

60 

44 

39 

38 

47 

60 

67 

- 

51 

55 

49 

" 

96 

52 

49 

- 

56 

48 

59 

48 

53 

56 

52 

47 

51.4 

LOWER  EAST  COAST  06 

HIALEAH 

EVAP 

.15 

.21 

.27 

.32 

.23 

.02 

.19 

.24 

.25 

.10 

.10 

.30 

.02 

.19 

.23 

.20 

.12 

.33 

.31 

.23 

.20 

.21 

.20 

.22 

.15 

.25 

.30 

.17 

.24 

.19 

.23 

6.37 

WIND 

57 

72 

77 

127 

56 

62 

68 

93 

48 

« 

92 

29 

65 

47 

61 

47 

44 

57 

103 

84 

68 

58 

51 

59 

37 

88 

126 

74 

60 

68 

74 

2052 

MAX 

85 

89 

89 

67 

MIN 

6B 

68 

67 

45 

LISBON  ,   INSTALLATION  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCH  GATE  6  ,  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  CRUSHED  ROCK  AND  CEMENT. 
WOODRUFF  DAM  ,   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

6 

s 

DIVISION  I 

COUNTY 

DRAINAGE  I  ] 

u 

p 
< 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

PRECIP. 

[specialI 

apalachicqla  MSO 

R 

0211 

01 

FRANKLIN 

29 

44 

84  59 

13 

HID 

MID 

.  J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

arcadu 

0' 

OE  SOTO 

! 

14 

81  51 

6: 

6P 

6P 

archsolo  BIOlOCIC  sta 

AVON  Park 

SADSON  PARK 

SELLE  OLAOE  EXP  STA 

01 

26 

40 

80  38 

16 

SA 

SA 

BELLE  CLAOE  HRCN  GATE 

BITHLO 

03 

2B 

33 

81  07 

65 

BLACKMAN  i  WNW 

0765 

01 

OKALOOSA 

30 

57 

86  41 

220 

ORB  IE  HUTTO 

BLOUNTS  TOWN 

080'. 

CALHOUN 

30 

27 

85  03 

7A 

7A 

R08EBT  L.  MAUPIN 

BOCA  RATON 

0( 

26 

22 

80  05 

1  • 

BRISTOL 

bhookSviile  chin  hill 

BUSHNELL  2  E 

SumTEr 

CANAL  PGl^T  GATE  5 

CANAL  POINT  USDA 

CARRABELLE   1  NNM 

C  AR YV  I  LLE 

1388 

WASHINGTON 

^\ 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDAR  kEV   L  MSM 

l'.32 

0. 

LEVY 

29 

08 

S3  03 

8A 

BA 

CLYDE   D,  COULTER 

CHlPlEV  3  E 

o: 

; 

30 

85  29 

13C 

SA 

SA, 

G 

CLEARWATER 

PINELLAS 

CLERMONT  b  SSW 

CLEWISTON  U  S  ENC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWElL   ''  Nx 

CRESCENT  C IJy 

CRESTV[ew  BflDlO  KJS6 

RADIO  STATION  WJSB 

OANIA  k  HNH 

21U 

BROWARD 

FLA.   POWER  t  LIGHT 

OAYTONA  BEACH  HSO 

2isa 

o: 

volusu 

; 

29 

11 

81  04 

3( 

MlC 

Ml[ 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OE  FUMUK  SPRINGS 

o: 

3 

86  07 

23C 

5P 

9P 

OE  LAND  3  NE 

OE  SOTO  CITY  8  SW 

DEVIlS  OflHDEN  TOWER 

DOWLINg  park  3  NW 

EWERGL APE  S 

FEDERAL  POINT 

2923 

HENDRY 

MRS  EDNA  LEXIS 

FELLSMERE   7  SSW 

293t> 

INDIAN  RIVER 

2 

27 

41 

SO  39 

2C 

U  A 

llA 

OIAHONO  C  FARM 

fERNANOINA  BEACH 

Oi 

2 

30 

81  27 

25 

5P 

FLAMINGO  RANGER  STA 

FORT  GREEN   12  WSM 

FORT  LAUOEROALE 

FT  LAUOEROAIE  EXP  STA 

FORT  MYERS  WSD 

FOUNTAIN  3  SSE 

323{ 

BAY 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE  Z  USH 

3321 

02 

ALACHUA 

( 

29 

38 

82  21 

86 

5P 

SP 

5P 

CG 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

CLEN    ST    MARY    1  W 

02 

30 

16 

82  11 

128 

lOA, 

lOA, 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  P 

HOMESTEAD  £XP  STA 

IMMDKALEE  3  NNW 

COLLIER 

UNIV.  OF  FLUHIOA 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

04 

POLK 

48 

81  21 

e; 

5P 

9P 

ALVIN  R.  PERKINS 

IHGLIS 

02 

5 

29 

02 

82  41 

12 

INVERNESS 

o; 

50 

82  20 

50 

5P 

8A 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

02 

27 

82  09 

9A 

U.S.  GEDL.  SURVEY 

islehorth 

03 

8 

28 

29 

81  32 

115 

JACKSONVILLE  WSO 

R 

02 

8 

30 

25 

81  39 

HIO 

MIO 

JACKSONVILLE  BEACH 

02 

2 

30 

17 

81  24 

7P 

TP 

JASPER 

02 

IC 

30 

92  57 

147 

SA 

SA 

KENDALL  2  £ 

25 

80  17 

IS 

TA 

KEY  MEST  WSO 

'.57Q 

07 

MONROE 

5 

24 

33 

81  45 

Ht[ 

MIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KKEY  WEST 

4575 

MONROE 

5 

24 

34 

81  48 

8/ 

SA 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KISSIMMEE  NO.  2 

OSCEOLA 

28 

17 

81  25 

6C 

CITY  OF  KlSSIMHEE 

KISSIMMEE  RIVER 

4636 

POLK 

27 

81  11 

GEIRGE  G.  SCOTT 

LA  BELLE 

4662 

05 

HENDRY 

5 

45 

81  26 

5P 

SA 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

4707 

04 

POLK 

28 

81  43 

145 

SA, 

CITRUS  6«P.  STATION 

LAKE  CITY  Z  E 

4731 

02 

COLUMBIA 

10 

30 

11 

62  36 

195 

9( 

9A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

MLAkEiANO  WSO 

R, 

04 

POLK 

5 

28 

02 

81  57 

214 

MtO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAHOHT  6  UNH 

4892 

01 

JEFFERSON 

S 

30 

25 

83  55 

190 

TUNGSTON  PLANTATION 

LIGNLIMVITAE  KEY 

5035 

07 

MONROE 

Z 

24 

54 

80  42 

OR.  E.  C.  LUNSFORO 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  | 

1  LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1 
P 

1  PRECIP 

EVAP. 

1  SPECIAL  1 

LISBON 

03 

LAKE 

28  52 

SI  47 

68 

5P 

SP 

5P 

SW  FlA  wT«  MCMT  DIST 

5099 

suhannee 

10 

30  17 

B2  58 

120 

5P 

RADIO  STATION  WNER 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

5P 

SP 

MRS.   C.   A.  KING 

LYNNE  4  SE 

5237 

03 

MARION 

29  10 

81  52 

80 

MRS.   GENEVA  A,  VINING 

MAOI SON 

02 

MAOt  SON 

10 

30  28 

83  25 

190 

5P 

9P 

MRS.   T.C .  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

07 

MONROE 

24  44 

81  02 

5 

6P 

CHAKlES  G.   HELTMANj  JR, 

MARINElanO 

02 

FLAGLER 

29  40 

61  13 

5 

MARINE    STUOIO  INC. 

5539 

LAFAYETTE 

30  06 

83  14 

65 

6P 

INACTIVE  11/1/70 

5612 

BREVARD 

28  04 

SO  37 

MID 

MID 

C  ITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

5653 

06 

DADE 

25  47 

80  11 

5P 

SP 

C ITY   OF  MIAHI 

KmIAMI  BEACH 

5658 

DAOE 

25  47 

60  OS 

5 

MID 

MIO 

LIFE  GUARD  PATROL 

5663 

06 

25  48 

80  16 

7 

MIO 

MiO 

NATL   WEATHER  SERVICE 

MIAMI    C 1  TV  WSO 

DADE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MlAHl    U  SSW 

5678 

06 

DADE 

2 

25  39 

SO  18 

10 

SA 

U.S. PLANT   INTRDDCTN  STA 

miltqn  exp  Station 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87  08 

217 

G 

FLORIDA  EXP  STATION 

MONTICELlO  3  H 

5879 

01 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  55 

8a 

BIG  BENO  HORT,  LAB. 

MOORE  HAVEN  lOC«  1 

5895 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

04 

POLK 

■ 

27  56 

81  36 

125 

4P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA   river    ST  PARK 

6065 

04 

5 

82  19 

20 

5P 

SP 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

NAPLES  2  NE 

6078 

COLLIER 

5 

26  10 

81  47 

3P 

JUNGLE   LARRY'S  SAFARI 

NICEVlLLE 

01 

OKALOOSA 

30  31 

B6  30 

7A 

CHI EFj FORESTRY  DIV 

6251 

OSC  EOLi 

27  56 

81  00 

65 

7A 

MRS.   ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

BROHARO 

CGS  FLA  FLOOD  CON 

OCALA 

6414 

03 

29  Lt 

82  08 

90 

5P 

MID 

C  1  TV   OF  OCALA 

OKEECHOBEE  9  H 

6480 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  58 

25 

8A 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6485 

OKEECHOBEE 

27  13 

45 

BA 

BA 

8A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY  TOWER  R 

6584 

03 

VOLUSIA 

1 

28  55 

81  18 

80 

FLORIDA  FOREST  SERV, 

•ORLANDO  WSO  R 

663S 

03 

ORANGE 

28  33 

61  20 

MID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

OS 

CtADES 

■ 

26  47 

61  18 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

6753 

02 

PUTNAM 

29  39 

61  39 

20 

5P 

CITY  OF  PALATkA 

PANACEA  4  SSE 

01 

WAKULLA 

5 

29  58 

84  22 

ID 

E.   PHlLlP  HANSEN 

684  1 

01 

5 

30  10 

95  42 

13 

5p 

5P 

GEORGE  C.  COOK 

PARHISH 

MANATEE 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  5  NH 

6988 

05 

DADE 

25  56 

80  27 

10 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

PENSACOLA  HSO 

6997 

OL 

ESCAH81 A 

30  28 

87  12 

112 

MTO 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

PERR  INE 

7020 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

15 

SOUTH  DAOE  UTJL.  INC. 

PERRY 

7025 

o: 

TAYLOR 

5 

30  06 

83  36 

45 

2P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

PLfltJT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

121 

5P 

SP 

ELTON  L.  HINTON 

pompano  beach 

7254 

BROWARD 

; 

26  14 

80  09 

5P 

9P 

STATE   FARMERS  MARKET 

PORT  MAYaCA  S  L  canal 

7293 

0! 

MART  IN 

26  58 

80  37 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GOROA  4  ENE 

7397 

o; 

CHARLOTTE 

5 

26  58 

81  59 

6P 

EABL  C.  CLAGETT 

7429 

GADSDEN 

30  33 

64  36 

24! 

8A 

BA 

G 

UNIVERSITY  OF  FLORDIA 

RAIFORO  STATE  PRISON 

UNION 

FLA.   STATE  PRISON 

ROYAL    PALM   RANGER  STA 

776! 

01 

DADE 

: 

25  23 

80  36 

1( 

SP 

NATIONAL    PARK  SVC. 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

CITY  OF  ST.  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

78M 

PASCO 

TP 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

ST    LUCie    NEW    LOCK  I 

MARTIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT    MARKS   6  SE 

WAKULLA 

BP 

FISH  t  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

P  INELLAS 

5P 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANFORO  EKP  STATION 

SEMINOLE 

CENTRAL  FLA.  EXP.  STA. 

SARASOTA 

8021 

04 

SARASOTA 

82  32 

30 

C  ITY  OF  SARASOTA 

SMITH  CREEK 

8290 

o: 

WAKULLA 

HERSCHEL  ANDERSON 

SOUTH  MIAMI   5  W 

6396 

DAOE 

. 

25  42 

80  21 

1 

5P 

SAMUEL  B.  HEATON 

8527 

o; 

29  56 

82  06 

162 

6P 

RADin  STATION  HPXE 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

RADIO  STATION  WSTU 

NATL  WEATHER  SERVICE 

8781 

0! 

25  45 

80  50 

i: 

5P 

SP 

5P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

8788 

04 

82  32 

19 

MID 

MlO 

NATL  HEATHER  SERVICE 

8824 

28  09 

82  45 

8 

SP 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERNIEB 

884 

07 

MONROE 

25  01 

80  31 

5 

61 

6P 

CAPT.   EUGENE  LOHE 

T I TUSV I L  LE   3  NW 

89^.2 

03 

BR  E  VARD 

28  37 

80  So 

30 

TRAIL-GLADE  RANGES 

9011 

05 

DAOE 

25  46 

80  28 

13 

DADE  COUNTY  WATER  CONTL 

USHER  TOWER 

LEVY 

71 

FLA.   FOREST  SERVICE 

VENICE 

04 

SARASOTA 

27  06 

82  27 

11 

SI 

E.  RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

9184 

05 

GLADES 

27  02 

81  21 

62 

VAN  T.  OXER 

VERO  BEACH  4  W 

9219 

0' 

INOUN  RIVER 

27  38 

80  27 

20 

SA 

BA 

BA 

: 

USOA-ARS 

WAUCHULA  2  N 

940 

HARDEE 

5P 

SP 

DEAN  H.  RICHARDSON 

WAUSAU  2  SSW 

941J 

0 

WASHINGTON 

30  37 

141 

WILLIAM  G,  SAUNDERS 

WEEKI  WACHEE 

943a 

HERNANDO 

28  31 

82  35 

20 

BA 

BA 

OWEST  PALM  BEACH  HSO  R 

9525 

06 

PALM  BEACH 

26  41 

80  06 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WEWAHl TCHKA 

9566 

0 

GULF 

30  07 

85  12 

4S 

7A 

"7I 

Miss  aoele  lister 

9707 

28  01 

81  43 

136 

5P 

SP 

RADIO  STAT ion  WS I R 

HWOOORUFF  0AM 

9795 

GAOSOEN 

30  43 

84  52 

107 

8A 

BA 

BA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DRAINAGE  C 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
MARCH  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you 
Additional  precipitation  data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65' F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station   Index  shows  observation   times   in   local  standard   time.     During   the  summer  months  some  observers   take   the  obseiva t ions  on  daylight 
saving   time.      Data  in   the   "Extremes"   table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Daily  Temperature"   table,   and   "Evaporation  and  Wind"   table,   when  published,   arc  lor 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Mm  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of^this^bulletln  ^"'^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table.   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published   later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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Departure 
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0 
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56.8 

66.7 

.6 

86 

24 

42 

7 

66 

77. <. 

49.5 

63.5 
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77.9 

50 ,  3M 

64  .  1  M 

87 

26 

83 

78.6 

4  7,9 

63.3 

-  5.3 

f  9* 

30 

79 , 6 

47 , 1 

63.4 

99 

29 
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76.9 

50.6 

64.9 

89 

?9  + 

32 

3 

77.6 

49.2 

63.4 

-  3.8 

87 

20 

33 

120 

76.5 

47.8 

62.2 

85 

29 

29 

3 
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76.8 

55.5 

66.2 
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86 

1 9 

38 

3 

80 

77 , 2 

56.3 
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2  8  + 

7 

66 

78,2 

50.8 
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87 

23  + 

35 

7 
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76.3 

55.3 

65.8 

87 

2  4 

38 

3 

80 
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4  8  8 

65  .0 

90 

24+ 

30 

3 

92 

78.8 

47,0 

62.9 
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68 

2  2 

6 

129 

79,4 
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65.0 

89 

21 

34 

8 
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51.7 

64.4 

89 

21 

38 

7 
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*  a 

68.5 

2.0 

86 

30 

7 
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79,0 
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65.0 

88 

26  + 

1 

84 
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55.8m 
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91 

26 

: 
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80,7 
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91 
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7 
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81.3 
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66.3 
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35 

8 
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1.9 
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8 
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67. 5M 
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24 

8 
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57.9 

90 
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8 
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50.6 
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27 
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8+ 
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29 

6 
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6 
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57.7 
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23 
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56.7 
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30 
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30 
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69.5 
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6 
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8 
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69.6 
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80.2 

59.8 
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29 

4i 

84 

31 
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94 

23 

3; 

8 

65 
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4 

.0 

0 

3 

0 

0 

2,95 
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.0 

0 
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2 

0 
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.0 

0 
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3 

1 
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22 
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0 

5 

3 

1 
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26 

.0 

0 

6 

3 
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.0 

0 
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2 

1 
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.0 

0 

5 

2 

0 
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.0 
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0 
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.0 

0 
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0 
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0 

3 

0 
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.0 

0 

3 

0 
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.95 

26 

.0 

0 

5 

0 
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1.09 
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0 

^ 

1 
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.0 

0 

4 

0 

1,45 
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27 

.0 

0 

4 

0 
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.0 

0 

5 

2 

1 
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• 
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6 

.0 

0 

4 

3 

2 
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5 

.0 

0 

4 

2 
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-  .81 
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.0 

0 

3 

1 
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0 

4 

\ 
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.0 

0 

4 
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0 
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\ 
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3 

1 
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0 

4 
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0 

4 

\ 
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.0 

0 

3 

1 
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0 

3 

1 

0 

2.53 
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0 

4 

2 

2 
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0 

4 

0 
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.0 

0 

3 

2 

1 
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.0 

0 

5 

2 

0 
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1.80 
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0 
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1 

1 
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.0 

0 
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2 

1 
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.0 

0 

^ 

3 

0 
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.0 

0 

3 

2 

2 
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3.72 
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2.48 
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0 

4 

2,79 

2.37 
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0 

} 
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5 

.0 

0 

1 

! 

2,57 

-  ,40 
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5 

.0 

0 

2 

1 

1.86 
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.0 

0 

^ 

1 

3,29 
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.0 

0 
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2.69 

1.75 
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0 

2 

\ 

3,84 

3.54 
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.0 

0 

2 
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.0 

t 

! 

2,49 
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.  0 

c 

6 
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-  1.59 

1.37 
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.0 

0 

3 
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-  1,82 

1.30 

5 

.0 

0 

2 

: 

4,14 

1.56 
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.0 

0 

3 

3 

3 

2.58 

-  ,81 

.0 

.13 

-  2,96 
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25 

.0 

0 

1 

c 

0 

,08 

.06 

5 

.0 

0 

0 

c 

0 

.49 

-  3.25 
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27 

.0 

0 

2 

c 

0 

1.28 

-  2.52 
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27 

.0 

0 

3 

0 

.21 

.21 

5 

.0 

0 

1 

0 

1.4C 

1.34 

5 

.0 

0 

1 

1 

.52 

.32 

4 

.G 

0 

2 

0 

1,67 

-  2,65 

.6C 

5 

.c 

0 

2 

0 

1,02 
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4 

.c 

0 

4 

0 

.62 

-  2,52 
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5 

.c 

c 

I 

0 
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-  2,92 

.31 
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.c 

c 

1 

0 

1,2; 

-  2,2t 

.58 

27 

.c 

c 

0 
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.c 

c 
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NORTHKEST  0 

tPAL4CHIC0L4  HSCl 
8L0UNTST0HN 
C4RR4BELLE    1  NNH 
CHIPlEV  3  E 
CRESTVIEW  R4DIQ  HJSB 

DE  PUNI4K  SPRINGS 
FauNT4IN  3  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
mONTICELLO  3  u 
NICEVlLLE 

P4N4M4   CITY  2 
P6NS4CQL4  WSD 
OJINCV  3  SSW 
S4INT  W4RKS  6  SE 
S1ITH  CREEK 

T4LL4H4SSEE  WSD 
HEW4HITCHK4 
WOODRUFF  DAM 


NORTH  02 

CEDAR  KEY   1  WSW 
CROSS  CITY  2  WNM 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLE  2  WSW 

GLEN    ST    MARY    1  M 
HIGH  SPRINGS 
J4CKS0N1/I  LLE  HSQ 
j4CKSnN»/ILLE  BE4CH 
J4SPER 

LAKE  CITY  2  E 

LIVE  Oak 

MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  4LIGJSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


03 


BRDOkSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT  6  SSW 
D4YTDN4  BE4CH  WSO 
DE   L4N0  3  N6 

INVERNESS 

LISBON 

0C4L4 

ORLANDO  WSD 
SAINT  LEO 

SANFQRO  EXP  STATION 
TITUSVILLE  3  NW 
WEE<I  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


4RCADI4 

4RCHB0LD  BIOlDGIC  STA 

AVON  Park 

B4RTDW 

BRADENTON  5  ESE 


SSW 


CLE4RW4TER 
FElLSMERE  7 
FORT   DRUM   5  NW 
FORT  PIERCE 
INDI4N  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WSD 
MELBOURNE 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  43 
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.50  or  More 
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MDUMTIIN  LAKE 
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10 
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0 
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0 

0 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

81  .  5M 
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92 

29 

42 

8 

26 

2 

0 

0 

0 
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,0 

0 

1 

0 

0 

PARRISH 

82.5 

57.1 

69.6 

89 
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38 

6 

25 

0 

0 

0 

0 

.31 

,28 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

PLANT  CITY 

84.2 

56.4 

70.3 

,  5 

91 

19 

36 

6 

26 

5 

0 

0 

0 

2  ,69 

.  92 

1.33 

27 

.  0 

0 

3 

3 

1 

ST  PETERSBURG 

80.6 

63.7 

72.2 

,9 

87 

19 

49 

8 

1 1 

0 

0 

0 

0 

1.12 

-  2.09 

.  80 

5 

,0 

0 

3 

1 

0 

SARASOTA 

80.0 

57.2 

66.6 

91 

27 

4  1 

6 

27 

2 

0 

0 

0 

•  46 

.29 

5 

,0 

0 

2 

0 

0 

TAMPA  WSO 

R 

79.9 

58.8 

69.4 

-  2.0 

87 

30  + 

40 

8 

36 

0 

c 

0 

c 

1  .  80 

-   1  .04 

.96 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

78.2 

57.6 

67,9 

-  3,2 

85 

23 

40 

8 

38 

0 

0 

0 

0 

1.84 

-  1.52 

1.79 

5 

.0 

0 

1 

1 

1 

VENICE 

80.2 

59.4 

69.6 

86 

29 

41 

6 

21 

0 

0 

0 

0 

.45 

.34 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

VERD   BEACH  4  W 

61.0 

57,1 

69.  1 

93 

29 

42 

8 

38 

5 

0 

0 

0 

.94 

,44 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

WAUCHULA  2  N 

85.2 

56.6 

71.0 

95 

29 

36 

8 

25 

10 

0 

0 

0 

.05 

,05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

83.3 

54,9 

69.1 

91 

30  + 

34 

8 

34 

4 

0 

0 

0 

.67 

.  19 

24  + 

,0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

69.6 

-  2.2 

i  65 

-  2.53 

,0 

*       *  * 
EVERGLADES   AND  Sw 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

83.6 

56,6 

70.2 

-  ,6 

94 

30 

42 

8 

25 

7 

0 

0 

0 

.34 

-  2.95 
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6 

,0 

0 

1 

0 

0 

CANAL   POINT  USDA 

83.5 

57,5 

70.5 

94 

29 

44 

9 

17 

7 

0 

0 

0 

.16 
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6 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

62.8 

57.1 

70.0 

95 

30 

42 

7 

21 

7 

.13 
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.0 

0 

1 

0 

0 
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54 .  1 M 
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96 

29 

40 

9 

24 

13 

0 

0 
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.0 

0 

1 

0 

0 

EVERGLADES 

79. 7M 

59. 8M 

69. 8M 
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43 

8 

3 

0 

0 

0 

.11 

-  2.46 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

FLA1ING0  RANGER  STA 

81.6 

61,1 

71,4 

94 

23 

45 

8 

7 

1 

0 

0 

0 
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.07 
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.0 

0 

0 

0 

0 
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R 
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70,4 
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87 
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44 

8 

13 

0 

0 

0 

0 

.70 
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.0 

0 

2 

0 

0 
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65.9 
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95 

29 

38 

8 

24 

11 

0 

0 

0 

.39 
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.0 

0 

2 

0 

0 
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29 

37 

31 

14 

0 

0 

0 
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-  2.55 
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6 
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0 

2 

0 

0 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

63!  1 

57!3 
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-  1.8 

95 

30 

40 

8 

24 

6 

0 

0 

0 

.14 

-  3.17 
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6 

.0 

0 

1 

0 

0 
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83.3 

57,4 

70.4 

89 

26 

39 

6 

14 

0 

0 

0 

0 

.14 
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6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PUNTA  GORDA  *  ENE 

63.2 

56.2 

69.7 

90 

19 

38 

6 

20 

1 

0 

0 

0 
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,43 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 
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85. 7M 

M 

M 

95 

29 

44 

14 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.3 

-  2.6 

.29 

-  2.69 

.0 

tut 

FORT  LAUDERDALE 

62.  1 

61.0 

71.6 

-  2.7 

94 

30+ 

42 

6 

15 

7 

0 

0 

0 

.59 

-  3,60 

,49 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

82.3 

57.7 

70,0 

94 

26 

41 

8 

19 

7 

0 

0 

0 

.28 

,21 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

HIALEAH 

61.6 

61.0 

71,3 

91 

30  + 

40 

11 

34 

5 

0 

0 

0 

.20 

,10 

10+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

UDuCCTCAn    CVD  CTa 
nUMtS'tQL    tXK  5IA 

64,3 

57,5 

70,9 

-  1,9 

95 

29 

40 

8 

12 

9 

0 

0 

0 

.07 

-  3.62 

.07 

S 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

84.8 

53,8 

69,3 

97 

30 

36 

9 

40 

9 

0 

0 

0 

1.38 

.72 

20 

.0 

0 

2 

2 

0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

79, 5M 

65, 5M 

72, 5M 

93 

25 

46 

6 

10 

4 

0 

0 

0 

.23 

.23 

5 

,  0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

76,2 

67,6 

72,9 

-  2,0 

94 

25 

48 

8 

9 

2 

0 

0 

0 

.44 

-  2.48 

.31 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI  WSO 

75.0 

•  8 

96 

30 

46 

8 

5 

5 

0 

0 

0 

.  07 

-  3.81 

.05 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

82,0 

60,4 

71.2 

-  3.0 

94 

26 

42 

8 

13 

3 

0 

0 

0 

.17 

-  3.58 

.10 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

84,4 

61,9 

73.2 

100 

30 

45 

6 

5 

9 

0 

0 

0 

.40 

.  30 

26 

.  0 

0 

I 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

66.1 

56.7 

71.4 

96 

30 

38 

8 

14 

10 

0 

0 

0 

.24 

.24 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

STuART   1  N 

82.4 

52.0 

67.2 

95 

30 

37 

9  + 

49 

7 

0 

0 

0 

1.98 

,82 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

R 

62.9 

60.6 

71,8 

-  2.1 

99 

30 

45 

6  + 

16 

3 

0 

0 

0 

1.27 

-  3.07 

.42 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

71,4 

-  2.2 

.56 

-  3.34 

.0 

*       *  * 
KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 

80.6 

71.1 

75.9 

,  1 

88 

28  + 

S9 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

.24 

-  2.24 

.24 

5 

,0 

0 

I 

0 

0 

KEY  WEST 

81,2 

69.4 

75.3 

-  1,8 

89 

30 

63 

8  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.31 

-  2.20 

.31 

6 

,0 

0 

1 

6 

0 

MARATHON  SHORES 

82,7 

69.0 

75.9 

90 

30 

54 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

.14 

.14 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAVERNIER 

81,2 

69,4 

75.3 

89 

30 

51 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

.14 

.14 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

75.6 

-  1.0 

.21 

-  2.08 

.0 

EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
POMPANO  BEACH 

LOWEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
CRESCENT  CITY 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
TAMIAMI   TRL   40   MI  BEND 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
3CALA 


DATE 
DATE 


30 
08  + 


3.54   I  DATE  OS 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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FLORIDA 


APRIL  1971 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


At  the  end  of  April,  South  Florida  continued  in 
the  grip  of  one  of  the  worst  if  not  the  worst, 
droughts  on  record.  Two  hundred  fifty  thousand 
acres  of  the  Everglades  were  burnt  or  burning. 
Lake  Okeechobee  was  near  a  record  low  level  of 
10  feet,  the  water  table  at  Homestead  was  1  foot 
below  sea  level  and  salt  water  intrusion  threatens 
the  Miami  water  supply. 

The  term  "Drought"  is  difficult  to  define.  A 
common  definition  is  "a  prolonged  and  abnormal 
moisture  deficiency."  A  procedure  for  estab- 
lishing a  "Drought  Index"  has  been  established  by 
Palmer  (1Q65)  and  will  be  used  here.  The  methods 
for  calculating  this  index  are  thoroughly  discussed 
in  tne  referenced  paper. 

The  beginnings  of  the  current  drought  go  back  to 
about  August  1970.  Table  I  shows  a  summary  of 
rainfall  conditions  for  the  9  month  period  beginning 
at  the  time.  This  table  can  also  serve  to  illustrate 
the  two  major  factors  that  make  up  a  drought.  A 
moisture  deficiency  is  governed  not  by  the  amount 
of  rainfall  but  by  the  departure  from  the  normal 
rainfall  of  that  area.  In  many  parts  of  the  United 
States  9  month  totals  of  20  inches  would  be  con- 
sidered adequate.  The  other  factor  that  must  be 
considered  is  the  prolonged  moisture  deficiency 
which  in  this  case  now  extends  to  9  months.  Thus, 
drought  is  a  cummulative  effect.  Due  to  a  wet 
spring,  the  rainfall  amounts  for  calendar  year  1970 
are  near  normal.  It  is  a  selective  sequence  of 
9  months  that  shows  the  reality  of  the  drought. 

The  Palmer  Drought  Index  (PDI)  computes  the 
interaction  of  the  various  elements  that  are 
necessary  for  a  drought  to  be  established  and 
maintained  and  then  gives  an  index  of  the  drought 
severity.  The  values  for  this  index  during  the 
current  drought  are  shown  in  Table  II. 

The  effects  of  the  drought  are  manifest.  One  of 
the  primary  areas  of  concern  is  the  effect  of 
drought  on  fresh  water  levels  in  lakes  and  streams. 
Figure  I  shows  the  water  level  in  Lake  Okeechobee 
prepared  by  the  U.  S.  Geological  Survey  (1971). 
The  Florida  Flood  Control  District  has  reported 
the  water  level  in  this  lake  to  be  down  to  11.08 
feet  on  April  26,  1971.   The  record  low  is  10.14 

REFl 

1.  Flood   Control   District,    1971:  (Personal 

Communication).  Central  and  Southern 
Florida  Flood  Control  District,  P.  O. 
Box  1671,  West  Palm  Beach,  Florida 
33402. 

2.  Palmer,   Wayne  C,    1965:  Meteorological 

Drought.,  Research  Paper  No.  45,  U.  S. 
Department  of  Commerce,  Weather  Bu- 
reau. For  sale  by  Supt.  of  Documents, 
U.  S.  Government  Printing  Office,  Wash- 
ington, D.  C.  20402.   Price  40C. 


feet  set  on  August  17,  1956  (FCD,  1971).  In 
Central  Florida,  both  streamflow  and  lake  levels 
have  been  below  normal  since  July  1970.  For 
the  past  seven  months  streamflow  and  lake 
levels  have  been  in  the  lowest  25  percent  of 
record.  In  Southwest  Florida,  flow  for  the 
Hillsborough  River  was  86  cfs  on  April  20 
which  is  only  40  percent  of  the  average  flow 
for  April.  In  Southeastern  Florida  at  the  end 
of  April  the  water  level  in  Lake  Okeechobee 
was  3.10  feet  below  schedule,  water  levels  in 
the  southern  part  of  the  Everglades  National 
Park  declined  to  one  and  one-half  feet  below 
sea  level  and  chloride  concentrations  of  1,000 
ppm  at  the  bottom  of  the  Biscayne  aquifer  are 
about  one  mile  from  the  nearest  wells  in  the 
Miami  well  fields.   (U.S.G.S.,  1971) 

The  economic  impact  of  the  drought  has  also 
been  serious.  Fourteen  counties  have  asked 
for  disaster  aid  funds  to  dig  water  holes  and 
reservoirs.  Unemployment  among  migrant  work- 
ers has  been  high  due  to  lessened  agricultural 
productivity.  The  three-quarter  million  acres 
of  the  Everglades  have  been  banned  to  the  public 
and  in  many  counties  of  South  Florida  open 
burning  and  the  use  of  water  for  lawn  sprinkling 
has  been  banned. 

Drought  is  not  new  to  Florida.  Figure  2  shows 
values  of  the  PDI  for  periods  of  drought  in  the 
Everglades  region  since  1950.  Further,  in  21 
of  the  past  40  years,  the  Southeast  coast  of 
Florida  had  a  drought  under  way  on  May  1st. 
In  19  of  those  21  years,  the  drought  was  still 
going  on  on  June  1st  although  in  only  11  of  the 
21  years  did  the  drought  increase  in  severity 
during  May. 

In  summary,  the  drought  conditions  in  South 
Florida  are  bad  and  getting  worse.  At  the 
end  of  April,  the  PDI  shows  severe  drought 
to  be  established  throughout  Southern  and  South 
Central  Florida  with  extreme  drought  along  the 
Lower  East  Coast. 

By  mid-May,  the  worst  drought  in  Florida  history 
should  be  established. 


3.  United  States  Geological  Survey,  1971:  Month- 

end  Elevations  of  Selected  Lakes  in  Flor- 
ida, 1970.  Water  Resources  Division, 
903  West  Tennessee  St.,  Tallahassee, 
Florida  32304. 

4.  United  States  Geological  Survey,  1971:  Re- 

port to  Special  Reports  Unit  from  Acting 
District  Chief,  Water  Resources  Divi- 
sion, Tallahassee,  Florida. 


James  T.  Bradley 
NOAA  Climatologist  -  Florida 
National  Weather  Service  Office 
Federal  Building  -  Room  B-2 
124  S.  Tennessee  Avenue 
Lakeland,  Florida  33801 


-  «  - 


1968 


1969 


JFMAMJJASOND 


18    LAKE  OKEECHOFEE 

Records  since  October  I93< 


EXPLANATION   OF  HYDROGRAPHS 
ELEVATIONS   SHOWN  ARE   IN   FEET  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL  ( SCALE:  I  IN.  =  6  FT ) 

•    SOLID   LINE    INDICATES   CURRENT  ELEVATIONS 
 BROKEN   LINE   INDICATES   LONG-TERM    AVERAGE  (NORMAL) 

UNSHADED   PORTION    IS    RANGE    BETWEEN    EXTREMES    OF  RECORD 
PRIOR    TO    CURRENT  YEAR 


56 


FIGURES    AT    TOP    AND   BOTTC'vl    ARE    YEARS    OF  EXTREMES 


Figure  1,    Month-end  Levels.    Lake  Okeechobee,  1970  (  Courtesy  USGS  ) 
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Table  II.    VALUES  OF  THE  PAIKER  DROUGHT  INDEX 


Division  Month 

Aug.  1970  Dec.  1970  Apr.  1971  (  prelim  ) 

III  -  1.07  -  2.80  -  2.17 

IV  -  1.93  -  3.Ui  -3.U 

V  -  1.16  -  2.^7  -  3.50 

VI  -  1.36  -  3.00  -  h.lO 

VII  -  0.23  -  2.15  -  3.21 


LEGEM  D 

Index  Class 

0.00     to    -  1.00  Near  Normal 

-1.00    to    -2.00  Mild 

-2.00    to    -3.00  Moderate 

-  3.00    to    -b.OO  Severe 

Less  than  -  li.OO  Extrone 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST 

APALfiCHlCOLi  WSO 
BLOUNTSTOWN 
CARHfiBELLE    I  NMW 
CARVVULE 
CHIPlEY   3  E 

CHESTVlEH  RADIO  WJS 
DE   FUNUK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MUTON  ExP  STATION 
MONTICELLO  3  H 

NUEVlLLE 
PANAMA  CITy  2 
PENSACOLA  WSO 
OUINCY   3  SSW 
SAINT  MARKS  6  SE 

SMITH  CBEE< 
TALLAHASSEE  WSO 
WEWAHlTCHKA 
WOODRUFF  DAM 


NORTH 

CEDAR  k6Y    i  WSW 
CRESCGNT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POIMT 
FERNANOINA  SEACH 

GAINESVILLE  2  WSw 
GLEN  ST  MARY    1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE   2  WNW 
JACKS3NVILLE  WSO 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY  2  E 
Live  DAK 
MADISON 

MAYO 

PALATK4 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


03 


NORTH  CENTRAL 
BITHLO 

BROOKSVULE   CHIN  HILL 
6USHNELL  2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTONA  BEACH  WSO 

OE   LAND  3  NE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
.INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO 
SAINT  LEO 

SANFORO  EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WEEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHBOLO  eiDLOGIC  ST4 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNwElL  NW 
DE   SOTO  CITY  e  SW 
FELLSHERE   7  SSH 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  WSw 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMmEE   no.  2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WSO 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MVAKKA  RIVER   ST  PARK 

NITTAW   1  S 
OKEECHOBEE   9  W 
OKEECHOBEE    HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 
TAMPA  WSO 

TARPON  SPCS  SEWAbE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  W 
WAUCHULi   2  N 
WINTER  HAVEN 


BELLE   GLADE   £XP  STA 
CANAL   POINT  USOA 
CLEWISTON  U  S  ENC 
DEVILS   GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 


2.99 
1.98 
1.79 


i.a* 

1.36 
2.53 


2.05 
3.07 
2.46 


2.79 
1.25 
2.57 


1.72 
1.62 
3.29 
3.29 


13 


14  15 


.16 
.30 


1.10  1.12 
.25  2,56  1.34 
T  1 .01, 
.02  1.78 

,61  .34 

1.62 
.45  1.35 
.40  1.22 
T  3.36 
.05  1.03 


.75 
1 .80 
1.17 


.22  .45 
.96  .86 
.41  1.67 


.26  1.37 
.30  1,30 

1.45  1.58 


,80 
.29 
.96 
1.79 


.15 
.19 


22     23     24  25 


.02 

T  .  1 

.85  T 


.02 
.66 

.24  .02 


27     28     29  30 


.70  1.98 
T  1.55 


DAILY  PRECIPITATION 


Lfi  BELLE 

MOORE   HfiVEN  lOC*<  1 
NAPLES   2  NE 
PUNTa  C3R0A  ENE 

TAMlAHI    TBL   *iO  Ml  BEND 


10      U  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


26     29  30 


LOWER  EAST  COAST  06 

OANla  *  MNM 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAJDEHOALE   EXP  STA 

HIALEAH 

homestead  exp  sta 

kendall  2  e 
loxamatchee 

MIAMI    BavFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI  WSO 

MIAMI    12  SSf' 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROVAL    PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  w 


T  ,23 
.13  ,31 
.05  ,02 


.05  ,03 
,05 
T  T 


KEY  WEST  WSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNI ER 


.2'.  T 
T  .3 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

)shine 

unset 

1.0 

c 

0 
0) 

ion  of 
it  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o- 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
astes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
o 

6 

o- 
o 

1.00- 

Total 

APALACHICDLA  WSO 

25 

NE 

03 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

6 

85 

4.2 

DAYTDNA  BEACH  WSO 

22 

1.3 

9.2 

23  +  + 

26 

30  + 

80 

83 

48 

62 

6 

1 

1 

0 

0 

1 

9 

4.5 

FORT  MYERS  WSD 

23 

2.7 

9.3 

25  +  + 

23 

24 

86 

92 

46 

66 

1 

0 

2 

0 

0 

c 

3 

3.3 

JACKSONVILLE  WSD 

26 

2.0 

B.3 

35 

SW 

23 

87 

91 

45 

63 

3 

4 

1 

1 

2 

0 

11 

67 

4.1 

KEY  WEST  WSO 

10 

4.7 

11.9 

26 

NW 

07+ 

72 

75 

60 

66 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

86 

2.2 

LAKELAND  WSO 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

7 

67 

4.2 

MIAMI  WSO 

13 

3.B 

9.9 

25  +  + 

21 

24 

74 

83 

52 

57 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

3.2 

ORLANDO  WSO 

26 

2.9 

9.7 

27++ 

25 

30  + 

78 

8^ 

42 

52 

4 

0 

2 

0 

1 

0 

7 

4.5 

PENSACOLA  WSO 

22 

1.5 

8.1 

25  +  + 

22 

23 

79 

85 

50 

61 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

9 

5.1 

TALLAHASSEE  WSO 

25 

1.6 

6.8 

23++ 

3 

29 

84 

89 

43 

55 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

9 

5.0 

TAMPA  WSD 

27 

3.7 

9,7 

25++ 

32 

07  + 

82 

88 

51 

61 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

5 

72 

4.4 

WEST  PALM  BEACH  WSD 

14 

2.4 

10.2 

28++ 

23 

24 

71 

74 

49 

57 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

7 

3.9 

S«e  rsleience  noi«i  toUowing  Stit.on  Iim1«. 
-  49  - 


DAILY  TEMPERATURES  f^?"-^* 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   j  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A»e 

NORTHWEST  01 

APiLACHlCOLO  WSO 

MAX 
MIN 

69 
52 

65 
53 

67 
46 

61 
53 

64 
55 

63 
50 

62 
42 

67 
46 

72 
49 

74 
52 

72 
57 

74 
57 

76 
55 

80 
64 

74 
57 

76 
57 

75 
59 

77 
58 

79 
60 

00 
62 

78 
67 

61 

7 1 

79 
72 

86 
65 

79 

76 

61 
7 1 

63 

83 

62 
68 

74.5 
58.9 

BLPUNTSTDWN 

MAX 
MIN 

C4PRABELLE    1  NNw 

MAX 
MIN 

CHIPLEV   3  E 

MAX 
MIN 

72 
40 

74 
50 

62 
34 

67 

38 

62 
4  1 

60 
43 

59 
36 

63 
36 

72 
39 

77 
45 

SO 
48 

84 
49 

82 
46 

82 
55 

78 
4  1 

80 
46 

83 
48 

85 
53 

64 
5  1 

86 
54 

86 
58 

66 
59 

82 
62 

82 
6  1 

75 

83 

81 

84 

86 

85 
60 

77.4 
49.5 

CRESTVIEW   RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

71 
<t6 

65 
49 

69 

67 

61 

65 
34 

67 
32 

75 
40 

77 
40 

85 
42 

83 
45 

63 
49 

62 
45 

79 
55 

79 
54 

83 
4  3 

64 
42 

80 
56 

61 

62 
6 1 

82 
6  3 

92 
6 1 

61 

84 

81 

87 

80 

61 

81 

81 
62 

77.9 
50.3 

t)E   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 
36 

67 
48 

69 
30 

63 

32 

59 
5  I 

61 
41 

66 
34 

75 
35 

78 
35 

82 
45 

85 
4  5 

64 
45 

83 
4  1 

61 

55 

61 
35 

85 
4  1 

65 
4  5 

83 

52 

87 

67 
49 

62 
6 1 

83 
62 

81 

63 
5  7 

85 

80 

83 

97 

83 

78 
60 

78.6 
*7.9 

FOUNTAIN   3  SSE 

MAX 
MIN 

75 
33 

71 
43 

69 
30 

65 
40 

60 
52 

63 
43 

65 
36 

75 
29 

79 
30 

76 
44 

66 
47 

85 
42 

83 
39 

83 
48 

83 

87 
40 

65 
42 

66 

89 

88 
47 

83 
52 

97 
65 

82 
60 

61 
5 1 

67 

63 

64 

96 

84 

78 
60 

79,6 
47,1 

HILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

72 
45 

69 
48 

71 
32 

71 
39 

65 

53 

63 
38 

66 
35 

74 
35 

73 
36 

82 
44 

65 
49 

61 
46 

63 
44 

60 
57 

81 
44 

63 

46 

83 
50 

79 
56 

84 

65 

54 

83 
65 

92 
6  5 

61 
6  3 

77 
56 

83 

85 
57 

84 
69 

89 
72 

89 

79 
63 

76.9 
50.8 

MONTICELLD  3  w 

MAX 
MIN 

71 
42 

73 
46 

66 
33 

67 
38 

60 
47 

60 
50 

63 
36 

61 
33 

71 
30 

76 
42 

60 

63 
45 

82 
46 

62 
53 

80 
4  1 

92 
4  6 

83 
46 

85 

84 

97 

52 

86 
55 

60 

84 

80 
69 

81 

83 

86 

85 

85 

61 
61 

77.6 
49.2 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

66 
35 

70 
49 

60 
29 

70 
39 

64 
49 

61 
42 

60 
3  5 

66 
31 

73 
33 

7! 
39 

61 

83 

43 

83 
4  3 

80 

82 
43 

78 
4  1 

81 
46 

76 

80 

92 

50 

64 
5  9 

82 
62 

63 

62 
59 

60 

80 

80 

83 

85 

82 
62 

76,5 
47.8 

Panama  cItv  z 

MAX 
MIN 

72 
47 

64 
51 

68 
38 

58 
4  8 

64 
55 

63 
4  5 

65 

40 

72 
40 

76 
44 

77 

84 
5  5 

60 
53 

80 
50 

78 
62 

79 
52 

61 
52 

79 
55 

79 

86 

e; 
57 

83 

94 

81 

61 

83 

76 

81 
7 1 

83 

61 

60 
64 

76.8 
55.5 

PEN5AC0LA  WSO 

MAX 
MIN 

73 
58 

68 
44 

70 
44 

68 
50 

67 
56 

62 
43 

67 
37 

69 
43 

73 
44 

80 
5 1 

63 
53 

78 
5  1 

78 
5 1 

81 
62 

77 
53 

80 
52 

79 
57 

76 
63 

81 

92 
60 

85 

70 

94 

70 

62 

60 
60 

30 
5  2 

78 
6 1 

83 
72 

85 
70 

63 

63 
65 

77.2 
56,3 

ouinCv  3  ssv 

MAX 
MIN 

71 
41 

75 
41 

63 
39 

68 
4  2 

62 
5  2 

62 
4  6 

62 

62 
37 

72 
39 

79 

60 

84 

83 

82 
56 

80 

83 
48 

63 
4  7 

85 
50 

85 

97 
52 

87 
60 

90 

67 

64 
6  5 

80 

85 

85 

96 
70 

85 

60 
57 

78.2 
50,9 

SAINT   riARKS    6  SE 

MAX 
MIN 

69 
42 

64 
54 

72 
38 

58 
47 

63 
57 

67 
52 

68 
40 

71 
40 

72 
42 

77 
49 

75 
53 

75 
53 

75 
53 

81 
60 

79 
5 1 

77 
54 

61 
55 

81 
56 

34 
5  7 

91 
57 

60 
6 1 

94 
65 

61 
6  5 

87 
68 

81 
5  2 

80 
59 

81 
70 

92 
75 

82 

81 
65 

76,3 
55.3 

SMITH  CREEK 

MIN 

7  3 
36 

69 
49 

69 
30 

66 
41 

63 
52 

66 
52 

69 
35 

75 
32 

6  0 
35 

63 
41 

85 

49 

85 
41 

84 
43 

65 
49 

63 
49 

66 
48 

65 
45 

65 

46 

89 
46 

90 
49 

88 
52 

89 
64 

84 
53 

90 
66 

69 
45 

85 
51 

87 
65 

65 
71 

64 
67 

8  1 
61 

81.1 
49.8 

TALLAHASSEE  WSO 

MAX 

73 
39 

66 
46 

69 
33 

60 
38 

61 
53 

65 
41 

63 
35 

73 
29 

79 
33 

62 
36 

84 
46 

63 
41 

83 
40 

61 
44 

61 
38 

84 
44 

84 

41 

65 
44 

67 
47 

67 
49 

81 
50 

86 
64 

63 
65 

63 
55 

66 
43 

67 
51 

66 
69 

86 
69 

81 
63 

73 
63 

79.9 
47.0 

WEWAhlTCHKA 

MAX 
MIN 

75 
36 

72 
48 

69 
36 

72 
38 

58 
49 

65 
48 

65 
37 

66 
34 

73 
36 

78 
40 

63 
49 

85 
48 

83 
47 

81 
50 

82 
47 

83 
49 

85 

50 

85 
51 

86 
50 

68 
54 

69 
56 

6! 
64 

66 
62 

87 
65 

83 
60 

86 
55 

85 
58 

74 
69 

86 
68 

67 
63 

79.4 
90.6 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

73 
41 

73 
49 

63 
42 

68 

42 

63 
48 

59 

50 

59 
38 

61 
39 

71 
41 

75 
44 

80 
49 

82 
50 

82 
49 

85 

51 

77 
49 

80 
49 

82 
5  I 

63 

5 1 

62 
53 

84 
57 

99 
58 

80 
63 

63 
63 

6S 
65 

77 
51 

83 
5  I 

86 
56 

93 
70 

33 
70 

80 
60 

77.0 
51.7 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  I  WSU 

MAX 
MIN 

71 
52 

75 
59 

73 
5  5 

68 
5  2 

68 
56 

63 
58 

65 
46 

56 
47 

63 
50 

72 
5 1 

72 
5  5 

72 
56 

76 
59 

76 
63 

75 
60 

61 

65 

79 
59 

81 
6  1 

83 
6 1 

65 
66 

63 
66 

63 

70 

63 

70 

85 

72 

83 
62 

84 
64 

85 

66 

92 
7 1 

65 
73 

66 
73 

76.4 
60.6 

CROSS  CITY  2  WNh 

MAX 
MIN 

74 
31 

73 
40 

72 
5  1 

68 
50 

64 

52 

62 
4  8 

72 
39 

64 
32 

75 
37 

61 
4  5 

86 

63 

52 

62 
58 

83 
50 

62 
48 

80 
48 

84 

52 

68 
52 

68 
56 

79 
51 

83 
54 

81 
58 

86 
58 

66 

60 

64 
58 

88 
56 

8! 

60 

91 
62 

83 
60 

70 
60 

79.0 
50.9 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

77 

41 

78 

51 

71 
52 

70 
5 1 

64 

72 

65 
45 

71 
41 

77 
43 

80 
47 

80 

80 
48 

52 

84 

66 
55 

86 
56 

88 
6  1 

68 
63 

96 
63 

65 
68 

90 
60 

91 
57 

86 
69 

96 
71 

68 
7  I 

62 
65 

80.5 
55.6 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 
MIN 

73 
44 

78 
55 

66 
48 

72 

69 

50 

72 
54 

69 
4  1 

70 
42 

74 
42 

90 
49 

78 

83 
49 

B4 
53 

85 
56 

81 
60 

77 
56 

87 
53 

69 
62 

84 
59 

80 
63 

91 
62 

89 
67 

90 
63 

69 
50 

69 
53 

89 
54 

86 
65 

88 
70 

87 
70 

73 
61 

60.7 
54.6 

GAINESVILLE   2  WSH 

MAX 
MIN 

77 
45 

77 
53 

75 
54 

70 
5  2 

66 
59 

70 
56 

66 
42 

72 
35 

77 
39 

81 
4  2 

61 

62 
47 

82 
48 

84 
49 

80 
56 

82 
58 

86 
52 

66 
53 

89 
54 

68 
66 

84 
58 

85 
68 

85 
67 

67 

74 

67 
55 

90 
53 

90 
69 

94 

72 

36 
7  1 

87 
67 

81.3 
55.3 

GLEN    ST   MARY    I  W 

MAX 
MIN 

70 
36 

77 

53 

77 
49 

71 
40 

71 
5  5 

69 
5  3 

70 
39 

35 

73 

78 
4  2 

61 

63 
42 

83 
48 

83 
50 

63 
50 

81 
49 

81 
48 

86 
49 

86 
55 

89 
57 

67 
57 

65 
57 

66 
56 

88 
48 

88 
49 

85 
49 

99 
57 

95 
60 

67 
7  1 

82 
63 

81.2 
50.4 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
60 

75 
5  3 

70 
56 

62 

69 
4  1 

55 
37 

73 
40 

76 

81 
52 

82 
53 

79 
56 

88 
59 

96 
63 

65 
59 

62 
66 

64 
66 

8! 

70 

87 
53 

88 
55 

65 
7  1 

66 
67 

76.9 
56.  1 

JACKSONVILLE  WSO 

MAX 
MIN 

74 
38 

76 
55 

63 
4  2 

67 

62 
5  7 

71 
50 

55 
42 

73 
37 

77 
39 

83 

79 
47 

81 
45 

84 
53 

85 
55 

76 
55 

77 
53 

87 
53 

89 
5  1 

38 
56 

88 
60 

87 
59 

88 

65 

68 
64 

90 
61 

86 

50 

89 
51 

65 
65 

66 
70 

84 

65 

69 
63 

79.6 
52.9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

71 
45 

78 
54 

72 
52 

64 
56 

63 

60 

72 
5  5 

63 
43 

65 
42 

70 
46 

75 
5 1 

73 
50 

74 
50 

61 
54 

84 
58 

76 
64 

77 
59 

81 
58 

80 
58 

77 
64 

78 
65 

97 
62 

90 
65 

69 
65 

90 
70 

78 
59 

8? 
56 

63 
66 

97 
70 

64 
72 

75 
65 

77,3 
57,9 

JASPER 

MAX 
MIN 

71 
39 

79 

50 

76 
40 

69 
46 

68 
49 

60 
54 

66 
38 

58 
34 

73 
37 

eo 
41 

81 
4  5 

83 
42 

64 
49 

83 
53 

82 
47 

6? 
49 

83 
43 

86 
50 

88 
55 

89 
59 

60 
50 

65 
62 

82 
60 

85 
69 

85 
47 

86 
50 

90 
52 

97 
73 

66 
71 

64 
63 

80,0 
50,6 

LAKE    CITY   2  E 

MAX 
MIN 

69 
42 

78 
54 

69 

69 

68 
56 

61 

70 
36 

55 
36 

73 
38 

78 
4  2 

60 

81 
4  3 

82 

93 

50 

63 
55 

82 
52 

84 
46 

66 
49 

86 
5  8 

89 
61 

87 

56 

84 
67 

69 
60 

67 
72 

88 
65 

86 
51 

69 
66 

86 
69 

85 
70 

82 
65 

79,6 
53.3 

LIVE  OAK 

MAX 
MIN 

79 
40 

76 
52 

69 

67 

66 

66 

65 

78 
33 

79 
37 

82 

84 

84 
44 

64 

5  0 

85 
46 

64 

85 
5  3 

86 
46 

68 
50 

91 
53 

90 

62 

65 
55 

88 
67 

86 
6 1 

90 

72 

87 
47 

90 
5  1 

89 
68 

87 
72 

64 

70 

80 
63 

81.9 
52.1 

MADISON 

MAX 

MIN 

MAYCl 

MAX 
MIN 

44 

80 
46 

76 

72 

66 

63 
38 

69 

59 
34 

75 
37 

80 

84 

65 
4  5 

85 
52 

6! 
44 

66 
45 

87 
46 

65 
48 

67 
53 

b7 
55 

90 
59 

99 
59 

82 
63 

87 
68 

64 
51 

68 
53 

87 
60 

68 
70 

97 
72 

85 
68 

64 
62 

81.4 
51.4 

PALATKA 

MAX 
MIN 

79 
45 

7B 
53 

79 
51 

74 
54 

68 
61 

73 
56 

68 
45 

73 
43 

78 
42 

81 
49 

80 
51 

62 
49 

85 
46 

9! 

54 

62 
63 

83 
61 

66 
56 

90 
56 

91 
62 

91 
61 

86 
62 

86 
71 

90 
66 

69 
75 

68 
61 

92 
53 

67 

70 

86 
71 

91 
70 

88 
67 

83.0 
57.5 

PEPPY 

MAX 
MIN 

75 
40 

72 
48 

72 
48 

59 

42 

62 
44 

65 
41 

69 
36 

75 
31 

80 
36 

82 
43 

85 
44 

85 
44 

82 
45 

84 
46 

64 
44 

64 
50 

85 
45 

86 
50 

90 
50 

67 
55 

64 
56 

85 
57 

85 
62 

67 
72 

66 
49 

88 
55 

85 
69 

82 
68 

64 
56 

61 
65 

80.4 
49.7 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

73 
41 

77 

52 

68 

69 
47 

64 
57 

74 
53 

67 
33 

69 
41 

75 
40 

79 
47 

78 
47 

78 
69 

61 
49 

85 
53 

60 
65 

77 
56 

62 
56 

85 
56 

83 
56 

80 
63 

87 

57 

35 
64 

90 
64 

90 
66 

82 
57 

66 
55 

83 
66 

86 
69 

64 
70 

79 
58 

79.2 
55.6 

See  Releiencfl  Nolea  FoUowlng  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 „  MKIM  L 

Day  of  Month 

LI  1  I 
D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

Aver 

STARKE 

MAX 
MIN 

39 

51 

67 
52 

69 
51 

64 
59 

69 
55 

63 
42 

7  1 
36 

78 
36 

79 
41 

8 1 
44 

B 1 
43 

82 
47 

62 
54 

60 
55 

79 
55 

84 

50 

85 
49 

86 

52 

86 

62 

82 
57 

8! 

70 

86 
65 

89 

73 

65 

50 

89 
49 

66 
69 

85 

71 

64 

72 

60 
62 

79,7 
53.8 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

MIN 

78 
30 

79 
44 

76 
50 

77 
52 

75 
54 

72 
56 

68 
41 

62 
29 

64 
33 

68 
37 

70 
36 

74 
44 

76 
46 

78 
46 

82 
50 

84 
56 

83 
60 

82 
62 

85 
65 

84 
58 

86 
64 

86 
65 

80 
68 

79 
58 

60 
60 

82 
62 

85 
63 

84 
62 

82 
62 

84 
64 

76.2 
52.7 

USHER  TOWER 

«          *  • 

MAX 

MIN 

79 
47 

76 
55 

72 
54 

70 
50 

65 
58 

70 
55 

59 
41 

75 
38 

80 
39 

82 
42 

83 
47 

84 

46 

82 
48 

61 
51 

65 
53 

84 
59 

87 
50 

87 

53 

91 
54 

90 
59 

80 
60 

83 
66 

84 

67 

96 

73 

89 

52 

90 
54 

84 
67 

84 
71 

86 
72 

81 
69 

81. 0 
55.0 

NORTH  CENTRAL  03 

brooksuillE  chin  hILL 

MAX 
imN 

79 
<.7 

7B 
53 

74 
54 

73 
52 

71 

70 
56 

63 
36 

71 
44 

74 

76 
5  2 

79 
56 

81 
58 

t3 
5  5 

76 
54 

64 
57 

80 
6 1 

85 
60 

60 
60 

87 
65 

85 
6 1 

32 
62 

64 

69 
67 

66 

8! 

85 

84 
67 

65 
68 

87 
69 

86 
67 

60.  1 
57.7 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

BO 
46 

81 
50 

78 
54 

73 
52 

73 
62 

73 
5  9 

62 
44 

74 
37 

80 
39 

81 
43 

81 
4  5 

62 
47 

64 
45 

83 
45 

84 

52 

84 
53 

86 

56 

87 
53 

89 
55 

90 
60 

86 
59 

86 
59 

85 
64 

83 
73 

88 
60 

50 

89 
65 

69 

89 
70 

89 
66 

62.3 
54.4 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 
MIN 

79 
50 

79 
51 

74 
54 

70 
54 

71 
62 

72 
6C 

63 
46 

74 
41 

78 
43 

81 
49 

81 
51 

82 
50 

64 
49 

83 
51 

83 
60 

64 
63 

86 
59 

86 
59 

59 

67 
62 

85 
63 

8! 
66 

89 
67 

83 
74 

66 
66 

88 
56 

88 
66 

86 
70 

89 
70 

89 

69 

82.0 
58,1 

DAVTDNA   BEACH  WSO 

MAX 
MIN 

73 
43 

80 
52 

64 
55 

74 
60 

67 
6  1 

73 
54 

60 
41 

69 
39 

73 
42 

76 
49 

76 
49 

75 
49 

60 
45 

82 
51 

77 
62 

78 
62 

80 
56 

82 
60 

84 
61 

61 
65 

86 
59 

68 
66 

91 
59 

86 
67 

60 
62 

85 
55 

83 
70 

89 
70 

91 

72 

89 
67 

79.1 
56.8 

DE   LAND   3  NE 

MAX 
MIN 

68 

42 

78 

50 

79 
54 

74 
53 

72 
62 

67 

57 

75 
47 

64 
35 

72 
40 

78 
47 

60 
48 

79 
44 

82 
48 

85 

60 

60 
60 

61 
55 

88 
55 

■89 
54 

68 
59 

88 
60 

86 
49 

89 
59 

92 

57 

90 
56 

92 
66 

84 
70 

90 
71 

92 
67 

61.5 
54.5 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

79 
48 

79 
53 

76 
56 

72 

70 

69 

5  7 

64 

45 

72 
40 

78 

82 
45 

81 
47 

80 
51 

63 
49 

82 

50 

62 
57 

82 
62 

86 
57 

87 
56 

90 
56 

89 
63 

85 
62 

86 
69 

90 
66 

67 
75 

88 
61 

90 
57 

86 
67 

86 
70 

87 
71 

85 
69 

81.6 
57.2 

LISBON 

MAX 
MIN 

76 
45 

78 
45 

72 
54 

72 
5  5 

66 
6 1 

70 
56 

63 

46 

72 
40 

77 

81 
48 

80 
50 

81 
51 

62 
49 

81 
51 

80 
57 

82 

62 

85 
58 

86 
58 

U7 
58 

86 
63 

84 
60 

87 
65 

89 
64 

66 

71 

66 
62 

87 
57 

87 
65 

66 
68 

89 
72 

83 
67 

80.9 
56.7 

DCALA 

MAX 
MIN 

79 
49 

80 
5  I 

76 
55 

74 
52 

70 
6 1 

72 
5 1 

67 
43 

75 
42 

80 
44 

82 
5 1 

62 
51 

63 
52 

64 
50 

84 
48 

63 
56 

85 
61 

88 
57 

69 
56 

88 
68 

90 
62 

85 
65 

86 
59 

90 
66 

6! 

73 

69 
59 

91 
56 

88 
68 

86 
69 

90 
66 

69 
65 

63.0 
56.7 

ORLANDO  WSO 

MAX 
MIN 

BO 
50 

81 
55 

66 
56 

72 
56 

75 
63 

76 
54 

64 
48 

74 
44 

80 
46 

82 
55 

82 
55 

62 
54 

83 
54 

6! 
54 

82 
61 

84 
66 

67 

60 

88 
60 

90 
63 

89 
66 

68 
64 

91 
69 

94 
68 

87 
73 

90 
67 

91 
61 

89 

72 

93 
71 

94 

72 

70 

83.9 
60.3 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

80 
46 

81 
50 

72 
51 

74 

73 

70 

59 
44 

72 
43 

79 
45 

81 
5  3 

80 
51 

82 
51 

83 
51 

79 
50 

83 
57 

63 
61 

86 
58 

87 
58 

88 
60 

67 
61 

86 
60 

85 
67 

90 
66 

82 
73 

66 

64 

93 
62 

87 
58 

86 
69 

88 
69 

89 

81.8 
57.1 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

78 
43 

79 
49 

77 
53 

72 
54 

69 
63 

74 
56 

69 

40 

74 
38 

76 
42 

60 
51 

79 
50 

80 
50 

83 
45 

66 
49 

82 
57 

6  1 
63 

87 
56 

86 
60 

88 
60 

88 
61 

67 
58 

88 
65 

91 
62 

89 
73 

89 
6^ 

9  I 
60 

69 
70 

9 1 
70 

92 

70 

93 
66 

83.0 
56.7 

TITUSVILLE  3  NW 

MAX 
MIN 

78 
43 

80 
52 

70 
56 

72 
56 

71 
62 

76 
56 

70 
42 

73 
35 

77 
41 

80 
48 

78 
50 

79 
51 

63 
4  5 

85 
47 

64 

58 

85 
61 

89 
56 

91 
56 

88 

57 

89 
66 

90 
60 

90 
62 

94 
61 

90 
72 

65 
65 

93 
55 

90 
72 

94 
69 

94 

66 

96 
65 

83.8 
56.3 

WEEKI  WACHEE 

*          *  * 

MAX 
MIN 

75 
45 

81 
47 

80 
57 

69 
53 

75 
59 

78 
59 

66 
47 

59 
35 

69 
37 

76 
41 

76 
43 

82 
46 

60 
44 

76 
45 

77 
45 

81 
55 

80 
57 

62 
5  1 

85 
53 

87 
56 

86 
55 

83 
65 

87 
63 

89 
73 

81 
61 

84 
52 

64 
55 

92 
67 

85 
66 

92 
65 

80.0 
53.2 

SOUTH  CENTRAL  Oi, 

ARCADIA 

MAX 

81 
44 

85 
50 

79 
54 

76 

81 

77 

65 
40 

76 
32 

79 

78 

79 
44 

84 
45 

65 
42 

64 
48 

86 
54 

90 
55 

87 
47 

91 
44 

92 
51 

93 

55 

90 
54 

92 
64 

91 
63 

85 
69 

91 
66 

93 
65 

92 
69 

94 
64 

95 
62 

93 
62 

65.5 
52.6 

ARCHBOLD  BIOLOCIC  STA 

MAX 

78 
46 

79 
49 

82 
55 

79 

73 

81 

79 
36 

67 
30 

75 

80 
42 

82 
44 

80 
44 

85 

39 

86 
40 

83 

52 

85 
53 

83 
45 

88 
48 

82 
51 

90 
54 

91 
53 

90 
58 

92 
59 

92 
69 

69 
73 

91 
65 

95 
71 

92 
64 

94 

60 

95 
62 

64.9 
52.3 

AVON  PARK 

MAX 

83 
48 

83 
52 

82 
56 

76 

76 

79 

75 
54 

77 
34 

83 

64 
5  \ 

83 
53 

85 
52 

90 
49 

66 
50 

87 

58 

87 

57 

91 
56 

67 
57 

92 
55 

92 
57 

91 
60 

91 
62 

91 
56 

87 
66 

91 
69 

91 
65 

91 
67 

94 
70 

94 
67 

94 

60 

66.5 
56.6 

bartow 

MAX 
MIN 

SO 

82 

76 

72 
5  7 

76 
62 

75 
56 

68 

74 

78 
43 

80 
51 

80 
5 1 

61 
5  2 

84 

50 

80 
55 

83 
53 

86 
58 

87 
59 

89 
56 

89 
60 

89 
59 

88 
60 

90 
67 

92 
61 

87 

71 

85 
68 

69 
63 

88 

66 

90 
69 

92 
67 

92 
66 

83.5 
57.2 

BRAOENTON  5  ESE 

MAX 
MIN 

78 
48 

80 

76 
5  6 

74 
54 

78 
56 

73 
61 

64 
52 

70 
36 

75 

80 

61 
48 

81 
46 

81 
46 

76 
47 

80 
59 

79 
54 

83 
54 

65 
53 

82 
55 

65 
52 

82 
56 

84 
63 

63 
65 

64 
70 

84 
72 

86 
65 

86 
72 

65 
63 

86 
62 

85 
67 

60.3 
55.8 

CLEARWATER 

MAX 

77 
5  2 

76 

72 
57 

79 
5  1 

75 

70 

62 

50 

71 
44 

75 

75 

80 
51 

77 
56 

79 
52 

76 
53 

62 
52 

80 
57 

81 
58 

84 
57 

86 
59 

63 
64 

83 
68 

84 
68 

86 
72 

82 
73 

62 
69 

94 
65 

65 
74 

86 
72 

87 
70 

85 

71 

79,5 
59.5 

FELLSMERE  7  SSW 

MAX 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

76 

80 

75 

70 

81 
6 1 

76 

67 

40 

75 
32 

80 

80 

80 
48 

62 
51 

85 
43 

85 
45 

64 

52 

85 
54 

87 
52 

87 
54 

91 
57 

68 
56 

90 
57 

92 
61 

94 
57 

90 
62 

69 
72 

92 
61 

90 
70 

94 
67 

96 
64 

97 
57 

84.6 
53.4 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

73 

76 

73 

75 
60 

79 
63 

76 
54 

67 
47 

70 

75 

76 

76 
52 

77 
58 

77 
52 

79 
46 

79 
57 

81 
58 

82 
57 

84 

58 

85 
59 

61 
59 

90 
61 

91 
62 

93 
64 

90 
75 

86 
72 

92 
65 

68 

70 

95 
70 

99 

71 

97 
71 

81,8 
59.5 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

80 

62 

77 

71 
54 

80 
63 

76 
59 

71 

74 
34 

78 

80 

80 
44 

82 
42 

84 
4  1 

65 
41 

65 

60 

83 
52 

86 
58 

86 
50 

89 
53 

69 
55 

90 
55 

91 
63 

92 
62 

89 
70 

86 
70 

91 
58 

91 

72 

93 
69 

95 
67 

95 
66 

84.5 
54.3 

KISSIMMEE  NO.  2 

MAX 
MIN 

77 
42 

79 
55 

79 
54 

71 
53 

72 
63 

75 
60 

72 
47 

72 
36 

77 

79 

50 

60 
50 

80 
49 

82 
47 

83 
46 

82 
61 

82 
62 

84 
58 

85 
59 

39 
58 

68 

59 

67 

59 

88 
66 

91 
65 

89 
73 

85 
62 

68 
55 

68 
67 

89 
68 

90 
67 

91 
65 

82.  5 
56.7 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

74 
48 

79 
52 

81 

60 

69 
52 

77 
60 

77 
58 

75 

63 

74 
40 

75 
46 

75 
52 

80 
56 

e  I 

63 
47 

63 
60 

83 
59 

81 
57 

83 
56 

86 
56 

69 
60 

89 
63 

86 
65 

86 
67 

90 
74 

65 
69 

85 
58 

69 
62 

9n 
70 

89 

70 

90 
68 

81.7 
57.4 

LAKELAND  wSO 

MAX 
MIN 

77 
5  2 

79 
56 

66 
54 

71 
55 

75 
61 

72 
51 

60 

72 

76 
51 

76 
56 

78 
57 

79 
56 

fci 
55 

60 
57 

61 
61 

82 
62 

83 
60 

85 

60 

67 
64 

86 
63 

84 
60 

86 
67 

87 
67 

82 
72 

8? 
68 

66 
65 

67 
68 

86 
69 

69 
68 

87 

70 

80.2 
59.8 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

75 
4  I 

81 
53 

76 
50 

70 
48 

79 
64 

76 
55 

65 

67 

71 
4  1 

72 
43 

74 
49 

75 
45 

75 
47 

82 
48 

77 
57 

77 
59 

84 
57 

85 
58 

60 
59 

62 

62 

89 
63 

90 
67 

94 

65 

90 
73 

89 
73 

89 
58 

B9 
73 

93 

72 

90 
67 

92 
61 

80,9 
56.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 
MIN 

84 
46 

82 
46 

82 
46 

80 
51 

76 
62 

74 
55 

66 

73 

79 
36 

81 
45 

62 
45 

64 
49 

65 
42 

81 
45 

85 
52 

86 
50 

89 
49 

93 
49 

''0 
p2 

91 
55 

89 
56 

92 
63 

92 
65 

86 
71 

87 
72 

91 
62 

92 
70 

94 

62 

94 

62 

91 
61 

85.1 
53.4 

□KEECHOBtE  HRCN  5ATE  6 

MAX 

MIN 

73 
51 

74 
59 

76 
57 

78 
59 

77 
49 

67 
42 

74 

79 
53 

60 
52 

80 
52 

82 
51 

79 
58 

63 
65 

84 
60 

82 
62 

69 
64 

69 
69 

69 
67 

86 
66 

87 
67 

92 
66 

91 
68 

81.5 
58.  5 

PARRISH 

MAX 
MIN 

60 
50 

82 
53 

82 
59 

78 
56 

78 
63 

77 
61 

66 
45 

72 
38 

79 
44 

60 
50 

81 
46 

83 
52 

82 
46 

78 
48 

B3 
57 

82 
56 

84 
55 

85 
53 

67 
55 

85 
57 

85 
59 

67 
66 

68 
66 

87 
74 

85 
71 

87 
64 

87 
71 

67 
64 

89 
64 

89 
68 

82.  5 
57.  1 

PLANT  C ITy 

MAX 
MIN 

81 
47 

82 
52 

80 
54 

77 
54 

74 
62 

76 
58 

68 
41 

75 
36 

80 
39 

83 
45 

83 
47 

84 
49 

85 
46 

66 
47 

65 
60 

86 
61 

86 
57 

69 
55 

91 
56 

90 
59 

87 
60 

89 
69 

90 
66 

87 

73 

67 
68 

90 
60 

88 
67 

87 
69 

89 
67 

90 
69 

84.2 
56.4 

See  Beleteoc*  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


FLDRIB4 
IPRIL 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

76 
58 

76 
61 

75 
58 

77 
59 

75 
64 

73 
60 

65 
50 

72 
49 

79 
56 

76 
59 

61 
60 

82 
62 

83 
61 

76 
59 

64 

63 

80 
65 

63 
62 

84 
62 

67 
64 

86 
66 

SI 
66 

65 
69 

65 

72 

62 
73 

83 
70 

65 
69 

66 
74 

86 
74 

66 
72 

84 
75 

60.6 
63.  7 

SiRASOTS 

MAX 
MIN 

79 
49 

79 
51 

79 
60 

60 
57 

76 
62 

71 
62 

65 

53 

69 
41 

75 
45 

77 
50 

62 
44 

83 
46 

76 
49 

79 
50 

60 
55 

78 
52 

61 
55 

60 
56 

62 

55 

79 
62 

84 
58 

62 
63 

63 
66 

60 
63 

84 

71 

90 
66 

91 
66 

64 
66 

85 
71 

64 
69 

80.0 
57,2 

T4fP4  USD 

MAX 
MIN 

79 
50 

80 
55 

70 
56 

77 
56 

75 
64 

69 
55 

60 
45 

70 
40 

75 
43 

76 
51 

80 
50 

62 
53 

80 
47 

78 
50 

81 
57 

60 
57 

82 
57 

64 
55 

66 
57 

84 
60 

62 
64 

66 
69 

64 

71 

84 
75 

63 
67 

83 
63 

67 
74 

86 
74 

66 
74 

87 
74 

79.9 
56.8 

TARPON  SPOS  SEMAGE 

PL 

MAX 
MIN 

77 
53 

79 
52 

76 

52 

77 
52 

77 
60 

71 
59 

62 
49 

68 
40 

74 
41 

72 
46 

81 
46 

77 
55 

74 
46 

74 
55 

61 
56 

77 
57 

78 
56 

62 
53 

83 
56 

60 
58 

79 
61 

62 
68 

85 

67 

81 
73 

62 
68 

62 
60 

63 

73 

63 
72 

64 
72 

64 

71 

78.2 
57,6 

VENICE 

MAX 
MIN 

78 
".8 

80 
55 

76 
60 

60 
57 

78 
62 

71 
63 

67 
55 

69 
41 

77 
46 

77 
52 

63 
52 

82 
55 

77 
50 

75 
52 

76 
54 

79 
59 

79 

55 

S2 
56 

61 
60 

62 
63 

62 
57 

66 
62 

8' 

68 

S3 
72 

65 
74 

67 
68 

85 

73 

87 
72 

66 
72 

87 

70 

60.2 
59,4 

VERO  BEACH  <•  U 

MAX 
MIN 

71 
48 

74 
55 

76 
58 

72 
60 

70 
63 

60 
61 

75 
45 

67 
42 

72 
44 

75 
47 

76 
49 

76 
52 

77 
48 

79 
46 

82 
55 

60 
54 

80 
55 

64 
54 

66 
57 

65 
58 

S3 
60 

69 
60 

91 
62 

92 
73 

90 
74 

87 
64 

89 
67 

67 
69 

93 
67 

90 
67 

81.0 
57.1 

WAUCHUL4   2  N 

MAX 
MIN 

79 
46 

63 
51 

61 
61 

80 
55 

61 
64 

77 
59 

69 
44 

75 
36 

79 
40 

80 
50 

80 
48 

82 
52 

85 
48 

84 

50 

65 
57 

86 
55 

67 
56 

69 
52 

90 
55 

91 
58 

90 
57 

91 
64 

92 
65 

87 
72 

69 
72 

92 
64 

91 
71 

94 
7o 

95 

66 

93 
66 

65.2 
56.6 

WINTER  HAVEN 

*            *  « 

MAX 
MIN 

80 
50 

82 
48 

61 
53 

74 
54 

73 
62 

74 
56 

66 
45 

74 
34 

79 
37 

82 
46 

62 
47 

81 
51 

62 
42 

62 
44 

63 
58 

65 
59 

86 
56 

68 
55 

86 
54 

89 
60 

86 
56 

69 
65 

91 
69 

87 
67 

83 

57 

86 
56 

69 
65 

90 
64 

91 
66 

91 
66 

83.3 
54.9 

EVERGLADES  AND  Su 

05 

BEUE   GLADE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

7! 

46 

76 
51 

79 
57 

78 
57 

80 
62 

82 
57 

79 
43 

69 
42 

73 
45 

79 
46 

79 
48 

79 
52 

62 
51 

82 
50 

82 
53 

63 
55 

63 
55 

85 

55 

86 
56 

89 
59 

88 
59 

89 
60 

91 
64 

90 
70 

69 
72 

92 
68 

91 
71 

90 
65 

93 
65 

94 
65 

63.6 
56.6 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

76 
45 

77 
50 

61 
58 

76 
59 

60 
59 

81 
62 

79 
50 

71 
51 

71 
44 

79 
50 

60 
50 

79 
50 

61 
49 

61 
47 

81 
63 

62 
55 

64 
53 

84 
53 

85 
54 

86 
54 

66 
60 

68 
60 

92 
62 

93 

70 

91 
70 

92 
71 

90 
74 

69 
69 

94 
67 

93 
65 

83.3 
57.  5 

ClEWISTON  u   S  ENG 

MAX 
MIN 

73 
54 

78 
50 

62 
53 

76 
62 

75 
64 

83 
57 

60 
42 

69 
43 

73 
44 

77 
56 

78 
53 

79 
65 

79 
53 

60 
49 

SO 
50 

80 
56 

82 
54 

S3 
57 

6! 

56 

67 
56 

85 
56 

92 
57 

91 
60 

91 
6? 

90 
64 

91 

70 

86 
71 

66 
65 

94 
64 

95 
65 

82.8 
57.1 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

80 
55 

79 
54 

60 
56 

79 
55 

84 
63 

82 
56 

72 
41 

76 
41 

60 
40 

61 
45 

60 
47 

85 
45 

67 
49 

66 
46 

67 
49 

90 
51 

90 
53 

91 
54 

92 
55 

93 
56 

94 

60 

94 
61 

95 

63 

95 

65 

95 

66 

96 
64 

96 
63 

97 
59 

67.1 
54. 1 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

78 
51 

76 
59 

77 
60 

70 
63 

75 

60 

77 
55 

63 
43 

75 
52 

78 
51 

60 
50 

83 
53 

82 
54 

83 
52 

79 
55 

75 
57 

75 
55 

76 
56 

77 
60 

79 
59 

77 
56 

89 
61 

80 
67 

90 
77 

86 
78 

61 

73 

64 

74 

62 
70 

83 
74 

79.7 
59.8 

flamIncq  ranger  sta 

MAX 
MIN 

76 
53 

78 
60 

79 
57 

60 
58 

79 
72 

60 
63 

81 
53 

76 
45 

77 
59 

61 
52 

61 

52 

81 
55 

78 
53 

77 
48 

79 
48 

78 
55 

79 
55 

80 
62 

82 
58 

61 
57 

61 
73 

62 
63 

94 

76 

85 

76 

86 

72 

66 
71 

68 
73 

68 
69 

87 
71 

67 
72 

81.6 
61.1 

FORT  MYERS  HSO 

MAX 
MIN 

80 
50 

61 
57 

79 
60 

61 
59 

77 
64 

75 
59 

66 
54 

73 
44 

60 
46 

80 
51 

61 
53 

82 
54 

63 
49 

80 
53 

60 
61 

60 
58 

84 

53 

85 
54 

86 
60 

84 
59 

63 
58 

66 

62 

8! 

66 

83 

76 

86 

74 

67 
69 

67 
68 

66 
66 

87 
64 

66 

70 

81. S 
59.0 

IMCOKALEE   3  NNW 

MAX 
MIN 

80 
44 

61 
51 

60 
56 

62 

56 

81 
61 

79 
56 

74 
43 

75 
38 

81 
41 

79 
48 

80 
46 

83 
51 

65 
44 

64 
49 

86 
48 

65 
53 

86 
51 

90 
51 

91 
55 

88 
54 

90 
56 

93 
55 

92 
61 

89 
72 

91 
72 

93 
66 

93 
69 

94 
62 

95 
61 

94 
64 

85.9 
54.5 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

ei 

43 

68 
52 

83 
54 

78 
56 

83 
63 

61 

55 

76 

76 
37 

60 
36 

77 
45 

79 
46 

62 
51 

83 
43 

65 
45 

68 

51 

89 
56 

90 
49 

93 
49 

91 
52 

93 
55 

92 
55 

95 

61 

95 
61 

90 
71 

93 
71 

94 
66 

94 
62 

94 
64 

98 
62 

86.9 
53.7 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 
MIN 

73 
50 

76 
52 

80 
58 

78 
56 

78 
64 

81 
57 

79 
53 

68 
40 

73 
43 

77 
50 

78 
50 

77 
55 

79 
51 

61 
52 

63 
51 

84 
56 

65 
55 

65 
58 

86 
56 

67 
57 

88 
59 

69 
59 

68 
61 

90 
71 

68 
73 

90 
69 

92 
70 

92 
62 

92 
64 

95 
65 

83.1 
57.3 

NAPLES   I  NE 

MAX 
MIN 

82 
49 

83 
55 

83 
58 

84 
58 

80 
63 

77 

63 

75 
58 

75 
39 

61 
41 

82 
50 

64 
50 

87 
54 

86 
49 

80 
48 

60 
48 

81 
53 

62 
52 

65 
51 

83 
55 

83 
56 

83 
57 

65 
62 

67 
65 

66 
75 

87 

75 

69 
71 

66 
68 

86 
64 

68 
65 

68 
69 

83.3 
57.4 

PUNTA  GORDA  «  ENE 

MAX 
MIN 

81 
4? 

83 
53 

79 
57 

79 
56 

60 
61 

75 
59 

66 
54 

74 
38 

81 
41 

SI 
51 

62 
50 

64 
52 

64 
46 

61 
44 

81 
62 

63 
58 

67 
48 

66 

51 

90 
53 

85 
5* 

65 
55 

68 
61 

67 
61 

65 
73 

64 
75 

89 
67 

89 

70 

88 
61 

89 
61 

87 
65 

63.2 
56.2 

TAMIAMI   TRL   •^h  HI  9END 
*           4  * 

MAX 
MIN 

76 
50 

79 
54 

61 
53 

82 
59 

62 
63 

84 

50 

45 

80 

63 
49 

65 
44 

46 

67 

65 
53 

76 

67 
51 

69 
52 

68 
52 

54 

91 

90 
68 

93 
69 

92 
67 

93 
59 

95 
61 

65.7 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

73 
53 

75 
58 

77 
60 

60 
63 

80 
72 

63 
58 

84 
51 

70 
42 

74 
46 

73 
56 

76 
57 

75 
56 

76 

56 

76 
54 

82 
57 

82 
56 

61 

58 

60 
63 

82 
59 

83 
62 

62 
64 

65 

67 

91 
67 

92 
74 

92 

74 

94 
72 

87 

70 

91 
66 

92 

66 

94 

67 

82.1 
61,0 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
57 

74 
65 

60 
54 

81 
63 

60 
65 

80 
56 

61 
46 

71 
4  1 

73 
50 

77 
52 

76 
50 

75 
60 

76 
49 

76 
48 

62 
51 

61 
52 

83 
52 

81 
56 

63 
52 

64 
56 

62 
67 

86 
65 

90 
64 

93 
64 

93 
72 

94 
66 

90 
69 

86 
65 

93 
63 

92 
67 

82.3 
57,7 

HIALEAH 

MAX 

MIN 

74 
54 

75 
61 

77 
62 

80 
64 

79 
71 

81 

60 

65 
52 

71 
45 

73 
47 

76 
42 

76 
40 

76 
63 

77 
41 

72 
54 

S3 
59 

61 
59 

60 
58 

60 
67 

61 
61 

64 
63 

63 
64 

85 
66 

90 
71 

69 
74 

90 
75 

91 
72 

91 

71 

68 
70 

89 
70 

91 
73 

81.6 
61,0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 
52 

61 
59 

62 
55 

81 
58 

83 
67 

86 

59 

75 
48 

75 
40 

76 
5  1 

80 
55 

79 
5  1 

60 
55 

79 
48 

84 
49 

63 
49 

62 
51 

62 
53 

84 
54 

85 
54 

65 

56 

67 
56 

90 
64 

90 
65 

91 
73 

92 
72 

90 
70 

91 
67 

92 
62 

95 
67 

93 

84,3 
57,5 

LDXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

76 
45 

78 
••9 

77 
52 

80 
58 

80 
63 

60 
49 

75 
44 

75 
39 

77 
38 

78 
43 

77 
40 

80 
45 

61 
43 

8! 
44 

85 
49 

86 
51 

64 
51 

68 
51 

86 
50 

85 
53 

69 
62 

92 
59 

93 
62 

91 
70 

94 
71 

93 
67 

91 
72 

95 
67 

94 
64 

97 
63 

64,6 
53,6 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

65 

75 
64 

76 
65 

76 
69 

79 
69 

72 

71 
54 

70 
46 

74 
61 

74 
65 

76 
66 

74 
66 

76 
59 

76 
59 

75 
60 

77 
65 

76 
71 

79 
62 

79 
66 

60 
65 

83 
64 

65 
63 

90 

73 

93 
76 

90 
73 

69 

71 

65 
71 

85 
73 

90 
72 

79, s 
65,5 

MIAMI  BEACH 

MAX 

Mm 

70 
65 

73 
67 

75 
66 

74 
67 

78 
69 

85 
61 

71 
53 

70 
48 

71 
64 

72 
68 

71 
68 

72 
68 

72 
65 

77 
60 

75 
61 

78 
63 

77 
64 

76 
71 

78 
67 

79 
68 

79 

70 

61 
73 

83 

74 

89 
76 

94 
77 

65 
75 

62 
73 

82 
73 

84 
76 

91 
77 

76,2 
67,6 

MIAMI  WSO 

MAX 
MIN 

76 
67 

79 

70 

60 
64 

80 
73 

82 
76 

85 
63 

73 
54 

76 
46 

78 
61 

78 
63 

78 
60 

79 
69 

78 
61 

83 
56 

61 
60 

80 
61 

61 
62 

61 
72 

84 
62 

63 
65 

85 
66 

90 
73 

69 
74 

92 
77 

93 

78 

89 
75 

87 
74 

69 
73 

91 
73 

96 
77 

63,2 
66,8 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

75 
54 

75 
66 

79 
61 

80 
66 

BO 
70 

61 

60 

65 
49 

73 
42 

73 
46 

78 
56 

79 
52 

79 
62 

60 
60 

78 
48 

79 
52 

76 
54 

79 
56 

SO 
66 

61 
67 

82 
56 

83 
60 

64 
60 

69 
70 

90 
74 

92 
73 

94 
69 

86 
69 

87 
65 

69 
67 

69 
66 

62,0 
60,4 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
59 

79 
66 

63 

61 

80 
69 

62 

72 

81 

59 

60 
49 

75 
45 

78 
53 

79 
62 

78 
56 

80 
68 

79 
55 

64 
53 

83 
56 

82 
57 

82 
57 

63 
65 

85 

58 

6! 

61 

65 
60 

90 
56 

92 
67 

90 
74 

96 
7! 

90 
70 

91 
71 

91 
67 

93 
67 

100 
70 

64,4 
61,9 

SOUTH   MIAMI    5  W 

MAX 
MIN 

78 
55 

80 
6  1 

62 
55 

61 
58 

85 
67 

68 
56 

75 
45 

78 
38 

78 
5  1 

79 
51 

75 
47 

61 
53 

60 
50 

87 
45 

65 

47 

85 
50 

64 

51 

65 
55 

87 
53 

87 
56 

90 
57 

94 
62 

96 
64 

94 

72 

95 

73 

95 
66 

90 
68 

93 
62 

95 
64 

96 
65 

66,  1 
56.7 

STUART   1  N 

MAX 
MIN 

72 
46 

76 
51 

76 
53 

72 
55 

79 
67 

81 
46 

77 
40 

72 
37 

77 
37 

78 
47 

77 
39 

76 
47 

79 
44 

82 
43 

80 
50 

64 
53 

62 
46 

82 
53 

83 
50 

61 
50 

90 
53 

92 
56 

92 
54 

91 
70 

69 
69 

68 
59 

64 

72 

92 
55 

91 
60 

95 
57 

62.4 
52,0 

WEST    PALM   BEACH  USO 

MAX 
MIN 

76 
62 

77 
65 

79 
56 

77 
62 

80 
65 

79 
59 

09 
45 

72 
45 

76 
46 

76 
61 

76 
62 

76 
64 

77 
51 

81 
49 

60 
52 

82 
54 

80 
57 

64 
57 

64 

55 

62 
59 

67 
65 

90 
64 

95 
65 

94 
74 

97 
74 

91 
69 

65 
74 

91 
70 

92 
66 

99 
66 

S2,9 
60.6 

Sea  Rafetencs  No(«a  Following  Station  Index 
52 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


tPRlL  1971 


Day  of  Month 


2 

3 

4  1 

s 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

KEYS 

07 

KEY  WEST  XSQ 

MAX 

77 

60 

62 

80 

79 

76 

74 

70 

77 

77 

77 

78 

76 

77 

77 

86 

80 

61 

62 

81 

83 

63 

84 

65 

83 

65 

65 

63 

87 

66 

60.6 

MIN 

66 

72 

71 

71 

70 

68 

63 

59 

65 

68 

66 

68 

67 

66 

67 

65 

69 

73 

74 

74 

74 

75 

76 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

71.1 

KEY  WEST 

MAX 

75 

78 

78 

79 

81 

62 

77 

75 

79 

78 

60 

80 

80 

76 

78 

76 

60 

60 

84 

83 

82 

64 

83 

84 

84 

64 

68 

87 

67 

69 

81.2 

MIN 

63 

69 

69 

70 

7! 

68 

65 

63 

65 

67 

66 

66 

6» 

66 

66 

65 

66 

71 

74 

70 

70 

72 

71 

72 

71 

74 

7! 

76 

76 

76 

69.4 

MiRATHnN  SHORES 

MAX 

79 

b; 

64 

Si. 

80 

76 

75 

70 

76 

78 

78 

60 

81 

77 

76 

81 

85 

86 

66 

66 

83 

66 

88 

67 

69 

89 

67 

69 

69 

90 

82.7 

MIN 

6! 

69 

69 

70 

69 

67 

62 

5". 

63 

66 

66 

65 

66 

63 

66 

62 

67 

70 

70 

70 

72 

74 

75 

76 

76 

77 

74 

75 

76 

77 

69.0 

TAVERNIER 

MAX 

74 

79 

79 

80 

62 

79 

7! 

72 

86 

78 

78 

76 

77 

78 

77 

78 

79 

81 

81 

62 

63 

84 

8! 

88 

68 

87 

86 

66 

88 

89 

61.2 

MIN 

66 

68 

69 

71 

73 

66 

60 

51 

61 

66 

6'. 

69 

67 

63 

63 

63 

69 

71 

72 

73 

72 

74 

75 

76 

77 

76 

76 

76 

77 

77 

69.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

(1) 

Day  of  month 

(1) 

Station 

H) 

Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 
MIN 

70 
47 

69 
50 

61 
40 

66 
45 

57 
55 

59 
52 

68 
47 

67 
45 

72 
47 

74 
50 

78 
54 

82 
57 

84 
59 

83 
60 

84 

60 

84 
60 

66 
61 

66 
66 

85 
66 

88 
65 

87 
67 

77 
69 

76 
68 

76 
67 

B2 
62 

94 
61 

77 
64 

80 
70 

63 
71 

75 

67 

76.8 
56.4 

GAINESVILLE   3  WS« 

1 

MAX 
MIN 

74 
58 

74 
63 

73 
64 

72 
61 

67 
64 

72 
63 

71 
58 

72 
55 

76 
56 

76 

60 

76 
61 

79 
63 

80 
63 

80 
63 

77 
66 

61 
67 

82 
67 

94 
66 

85 
68 

84 
73 

83 
69 

61 
74 

64 
73 

63 
75 

86 
66 

86 
69 

66 
74 

82 
75 

84 
75 

86 
76 

79.5 
66.3 

4 

MAX 
MIN 

71 
61 

70 
64 

69 
65 

69 
63 

66 
63 

68 
63 

69 
61 

66 
58 

72 
60 

72 
62 

74 
63 

74 
65 

75 
66 

75 
66 

74 
68 

75 
66 

77 
66 

78 
6  9 

79 
71 

79 
74 

79 
72 

78 
75 

60 
74 

80 
76 

92 
72 

81 
72 

81 
75 

79 
75 

79 
76 

80 
70 

75.  1 
67.8 

8 

MAX 
MIN 

67 
65 

68 
67 

66 
66 

69 
66 

66 
64 

65 
64 

67 
64 

64 
62 

66 
64 

66 
66 

69 
66 

69 
69 

72 
69 

71 

67 

71 
70 

72 
71 

73 
71 

73 
73 

74 
73 

74 
74 

76 
74 

75 
75 

75 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
76 

76 
76 

76 
76 

77 
76 

76 
77 

71.7 
70.3 

20 

MAX 
MIN 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

67 
66 

66 
66 

67 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

67 
66 

66 
67 

68 
68 

69 
66 

69 
69 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

72 
71 

72 
72 

73 
72 

73 
73 

74 
73 

75 
74 

74 
74 

75 
74 

75 
75 

75 
75 

76 
75 

69.8 
69.4 

MILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

72 
57 

70 
61 

70 
50 

71 

62 

69 
64 

64 
53 

72 
51 

76 
53 

79 
56 

80 
59 

63 
61 

83 
66 

84 
64 

64 
65 

84 
64 

95 
65 

84 
66 

64 
69 

85 
65 

86 
69 

86 
74 

79 
72 

76 
70 

61 
66 

86 
79 

93 
72 

90 
75 

69 
76 

62 
72 

86 
69 

90.  1 
64.9 

MDNTICELLQ  3  « 

4 

MAX 
MI^ 

73 
47 

76 
52 

62 
50 

70 
51 

59 
52 

60 
56 

66 
46 

62 
46 

69 
46 

76 

50 

82 
54 

"5 
59 

86 
59 

87 
61 

65 

60 

86 
66 

88 
62 

89 
62 

88 
66 

90 
66 

91 
68 

83 
66 

84 

70 

79 
70 

65 
61 

88 
61 

91 
64 

94 
73 

87 
74 

81 
66 

79.9 
59.6 

OUINCY  3  SSh 

2 

MAX 
MIN 

81 
45 

81 
50 

61 
44 

69 
46 

59 
55 

62 
52 

68 
41 

67 
42 

78 
47 

84 

50 

66 
54 

90 
56 

91 

56 

91 
58 

90 
55 

91 
57 

93 
56 

94 
58 

93 
63 

96 
63 

94 
6S 

63 

67 

91 
66 

90 
68 

95 
59 

96 

62 

93 
63 

90 
72 

90 
71 

90 
67 

94.6 
57.1 

4 

MAX 
MIN 

74 

47 

74 
51 

60 
47 

66 
46 

5  ' 
53 

61 
54 

65 
44 

63 
43 

73 
47 

76 
50 

80 
54 

84 
59 

65 
59 

85 
59 

84 
58 

86 
56 

36 
61 

89 
61 

66 
65 

91 
65 

90 
65 

91 
68 

87 
70 

84 
70 

90 
63 

91 
65 

86 
66 

67 
73 

67 
74 

67 
69 

80.  1 
56.9 

8 

MAX 
MIN 

67 
52 

66 

55 

59 
5i 

62 
51 

56 
53 

59 
56 

62 
50 

59 
49 

65 
49 

69 
54 

72 

57 

75 
57 

77 
62 

77 
64 

76 
63 

77 
63 

79 
64 

79 
66 

79 
67 

91 
66 

81 
69 

76 

70 

80 
70 

76 

71 

62 

67 

82 
67 

81 
71 

61 
74 

81 
75 

8! 
71 

73.3 
61.9 

CHIPLEY  3  E  •   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7,30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  •   ARREDONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.     LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

MILTON  EXP  STATION         :    SANDY   LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.     PALMER  ME RCURY- I N-STE EL  THERMO- 
METER.    MAX   AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  ,   SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   8  A.  M. 

OUINCY  3  SSW  :    ORANGEBURG  LOAMY   FINE  SAND,   BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.      PALMER  DIAL 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

3  D> 

0  0  ► 

- 

3 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1-  < 

«      «  « 
NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.13 

.20 

.18 

.17 

.05 

.  16 

.  19 

.20 

.25 

.09 

.43 

.21 

.29 

.34 

.  16 

.32 

.07 

.25 

.24 

.26 

.10 

.12 

.08 

.06 

.31 

.16 

.10 

.15 

.20 

.11 

5.58 

HIND 

69 

100 

29 

38 

38 

73 

58 

27 

34 

30 
68 

28 

46 

49 

54 

35 

28 

37 

37 

45 

40 

40 

47 

108 

68 

20 

27 

54 

72 

'1 

50 

1432 

MAX 

75 

74 

82 

78 

71 

70 

74 

61 

61 

39 

66 

35 

68 

87 

68 

87 

83 

88 

90 

88 

84 

62 

90 

92 

92 

87 

95 

95 

84 

84.5 

M  I N 

55 

42 

4  7 

56 

45 

39 

44 

47 

52 

56 

54 

58 

52 

54 

55 

60 

55 

58 

66 

66 

66 

61 

56 

61 

70 

72 

72 

63 

56.2 

WOOORUFF  D4H 

EVAP 

.34 

.19 

.07 

.29 

.03 

.00 

.30 

.15 

.19 

.21 

.18 

.21 

.16 

.  27 

.  30 

.  14 

.30 

.28 

.25 

.23 

.25 

.07 

.24 

.20 

.29 

.27 

.13 

.20 

.16 

.08 

5.98 

WIND 

'>6 

64 

78 

109 

74 

120 

213 

100 

22 

15 

10 

29 

22 

31 

68 

26 

27 

11 

16 

28 

21 

14 

55 

64 

58 

20 

16 

47 

31 

69 

1504 

NORTH  02 

GAINESVILLE   2  WSW 

EVAP 

.21 

.19 

.23 

.13 

_ 

_ 

.18 

.27 

.19 

.  22 

.20 

.25 

.23 

.29 

.19 

.24 

.17 

.24 

.26 

.19 

.26 

.15 

.26 

.31 

.28 

.25 

.22 

.18 

.21 

.24 

6.69B 

WIND 

51 

49 

92 

52 

56 

106 

121 

24 

22 

25 

24 

32 

27 

49 

59 

25 

34 

18 

11 

37 

51 

32 

94 

151 

35 

24 

55 

33 

52 

71 

1612 

MAX 

ei 

81 

72 

71 

66 

76 

72 

77 

82 

35 

85 

86 

87 

86 

33 

86 

68 

90 

91 

90 

85 

33 

69 

38 

90 

90 

90 

86 

90 

90 

83.9 

MIN 

47 

57 

53 

50 

59 

56 

44 

42 

48 

50 

55 

54 

55 

54 

59 

61 

59 

59 

61 

67 

63 

69 

69 

73 

61 

59 

69 

71 

71 

68 

58.8 

LAKE   CITV  2  E 

EVAP 

.41 

.05 

.27 

.29 

•  09 

.  02 

.29 

.  13 

.20 

.  27 

■  29 

a  26 

.28 

.26 

.28 

.16 

"'0 

.07 

WIND 

68 

48 

105 

87 

83 

72 

124 

58 

25 

26 

26 

46 

26 

80 

54 

53 

27 

41 

'It 

'44 

'44 

108 

103 

200 

'31 

'74 

'83 

119 

50 

2007 

MAX 

75 

82 

75 

77 

66 

61 

74 

57 

79 

85 

84 

84 

87 

87 

83 

87 

87 

90 

B8 

91 

88 

85 

36 

87 

39 

90 

89 

86 

88 

80 

62.2 

MIN 

44 

49 

49 

45 

52 

55 

41 

41 

45 

56 

55 

52 

56 

53 

55 

56 

56 

56 

59 

62 

60 

65 

65 

69 

58 

60 

62 

68 

70 

66 

56.0 

*       4  * 

NORTH  CENTRAL  03 

L I 5B0N 

EVAP 

.25 

.22 

.17 

.05 

.05 

.19 

.22 

.18 

.18 

.19 

.20 

.27 

.23 

.25 

.  34 

.09 

.  19 

.21 

.22 

.19 

.21 

.27 

.26 

.22 

.19 

.28 

.20 

.27 

.24 

.23 

6.26 

MIND 

30 

35 

15 

15 

5 

65 

70 

10 

10 

0 

10 

10 

5 

15 

20 

20 

10 

5 

5 

15 

30 

30 

25 

40 

15 

5 

15 

30 

10 

35 

605 

SOUTH  CENTRAL  O'i 

LAKE  ALFRED   EXP  STA 

EVAP 

.49 

.26 

.20 

.17 

.12 

.08 

.26 

.18 

.25 

.26 

.21 

.19 

.25 

.26 

.26 

.20 

.21 

.23 

.24 

.26 

.25 

.19 

.27 

.29 

.22 

.12 

.19 

.18 

.28 

.34 

6.95 

WIND 

108 

72 

74 

ns 

45 

88 

89 

72 

35 

24 

36 

44 

30 

33 

63 

43 

30 

21 

35 

33 

42 

69 

60 

118 

84 

15 

53 

53 

76 

47 

1677 

MAX 

76 

80 

80 

70 

Ti 

69 

74 

66 

77 

75 

76 

32 

82 

B4 

83 

65 

83 

86 

90 

87 

67 

86 

35 

36 

34 

33 

87 

90 

90 

89 

81.6 

MIN 

41 

48 

60 

51 

54 

55 

46 

40 

40 

44 

50 

53 

50 

54 

55 

58 

58 

58 

60 

60 

60 

61 

64 

73 

70 

60 

60 

67 

65 

66 

56.0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.28 

• 

* 

• 

.55 

.27 

.31 

.27 

.15 

* 

• 

.76 

.30 

.13 

.17 

.14 

* 

* 

.19 

.33 

.33 

.34 

.30 

* 

* 

.00 

.25 

.21 

.40 

.20 

8.15B 

VERQ  BEACH  <)  M 

EVAP 

.21 

.19 

.18 

.23 

.03 

.15 

.30 

.26 

.21 

.08 

.20 

.22 

.23 

.05 

.14 

.  19 

.  16 

.22 

.21 

.24 

.17 

.31 

.31 

.33 

.21 

.23 

.24 

.06 

.41 

.22 

6.19 

WIND 

45 

78 

112 

88 

92 

26 

2 1 

24 

31 

16 

28 

20 

22 

25 

6 1 

126 

28 

85 

36 

1390 

MAX 

79 

81 

79 

80 

71 

78 

82 

71 

80 

no 

83 

85 

87 

88 

86 

38 

82 

87 

88 

90 

B8 

39 

37 

89 

87 

91 

91 

90 

91 

93 

84.7 

MIN 

49 

56 

60 

61 

65 

61 

51 

45 

46 

50 

50 

58 

57 

57 

59 

62 

61 

59 

62 

65 

65 

65 

65 

67 

71 

69 

68 

71 

69 

69 

60.4 

EVERGLADES  AND  SH 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

EVAP 

.20 

.18 

.16 

.19 

.12 

.16 

.32 

.27 

.22 

.26 

.20 

.27 

.27 

.28 

.25 

.22 

.24 

.20 

.30 

.26 

.21 

.29 

.28 

.31 

.27 

.32 

.20 

.24 

.19 

.35 

7.23 

86 

78 

86 

85 

36 

87 

93 

92 

91 

91 

9 1 

94 

95 

9 1 

92 

91 

92 

94 

100 

89.6 

MIN 

49 

55 

58 

se 

58 

60 

50 

47 

45 

45 

50 

52 

52 

52 

54 

58 

60 

60 

60 

61 

_ 

61 

63 

68 

72 

71 

72 

70 

67 

67 

58.4 

CLEWISTDN  u  S  ENG 

EVAP 

.22 

.16 

.16 

.20 

.11 

.20 

.25 

.21 

.19 

.19 

.24 

.23 

.25 

.25 

.21 

.19 

.23 

.22 

.21 

.25 

.20 

.33 

.30 

.36 

.30 

.31 

.22 

.19 

.34 

.27 

6.99 

MIND 

40 

23 

17 

66 

26 

96 

52 

74 

22 

30 

35 

53 

34 

29 

27 

22 

20 

24 

18 

20 

28 

60 

59 

101 

134 

84 

56 

39 

69 

40 

1398 

82 

35 

91 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

9  1 

9 1 

90 

92 

95 

94 

98 

87.9 

MIN 

48 

57 

57 

63 

65 

59 

52 

46 

46 

55 

59 

62 

59 

J6 

55 

60 

61 

61 

63 

63 

63 

63 

63 

66 

72 

72 

72 

70 

69 

68 

60.8 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.30 

.26 

.26 

_ 

.23 

.29 

.47 

.28 

.23 

_ 

.33 

.14 

.41 

.27 

.24 

.17 

.22 

.23 

.27 

.25 

.39 

,53 

.29 

.18 

. 

.77 

.30 

_ 

* 

.32 

9. 383 

WIND 

39 

93 

77 

128 

105 

102 

66 

63 

56 

156 

101 

49 

11 

16 

38 

66 

60 

22 

107 

63 

95 

209 

75 

103 

92 

45 

94 

70 

34 

2414 

■  3 

60 

66 

86 

61 

62 

36 

84 

65 

8 1 

68 

89 

90 

92 

90 

90 

92 

95 

95 

95 

90 

93 

92 

96 

66.4 

MIN 

56 

62 

64 

64 

70 

67 

60 

50 

50 

53 

52 

58 

59 

55 

55 

59 

60 

60 

65 

58 

65 

63 

68 

70 

75 

75 

74 

75 

74 

74 

63.0 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

EVAP 

.29 

.18 

.20 

.25 

.15 

.21 

.36 

.20 

.29 

.30 

.31 

.30 

.31 

.30 

.24 

.25 

.28 

.29 

.26 

.33 

.24 

.32 

.35 

.25 

.27 

.28 

.32 

.18 

.32 

.32 

8.15 

WIND 

70 

90 

40 

90 

125 

45 

40 

50 

45 

60 

30 

95 

75 

45 

30 

25 

10 

35 

30 

40 

20 

50 

25 

130 

105 

70 

45 

20 

55 

40 

16B0 

MAX 

78 

78 

82 

82 

Bl 

60 

37 

76 

30 

81 

63 

81 

35 

66 

86 

90 

92 

91 

91 

89 

92 

92 

92 

91 

92 

93 

98 

93 

94 

97 

67.1 

MIN 

52 

55 

55 

60 

61 

62 

56 

53 

46 

50 

54 

55 

56 

64 

64 

61 

53 

62 

63 

63 

66 

66 

65 

68 

74 

73 

73 

71 

69 

69 

61.3 

TAMTAM!     TOI      /.  n    MT  fiCMn 

■  1 6 

.17 

.25 

•  67 

.29 

* 

.39 

.25 

.02 

.  26 

.21 

.18 

.  70 

.16 

.  14 

.35 

.25 

.42 

. 

6  ■  538 

MIND 

'56 

'44 

23 

59 

53 

36 

* 

* 

119 

• 

♦ 

* 

206 

27 

38 

29 

3 

33 

22 

22 

♦ 

90 

47 

34 

28 

* 

44 

21 

10708 

MAX 

80 

80 

81 

94 

83 

101 

- 

- 

92 

- 

- 

- 

85 

85 

89 

90 

84 

90 

92 

82 

- 

95 

90 

93 

94 

- 

95 

94 

89.0 

M  I  N 

52 

55 

56 

48 

64 

50 

44 

55 

56 

57 

67 

95 

57 

52 

59 

67 

68 

69 

65 

70 

58.0 

*        *  • 

LOWER  EAST  COAST  06 

HI ALEAH 

EVAP 

.28 

.28 

.06 

.22 

.31 

.10 

.17 

.03 

.47 

.35 

.29 

.39 

.35 

.11 

.14 

.12 

.23 

.29 

.23 

.33 

.25 

.27 

.17 

.28 

.31 

.32 

.22 

.25 

.29 

.29 

7.40 

MIND 

98 

105 

61 

52 

103 

100 

49 

111 

50 

79 

74 

139 

98 

69 

38 

49 

39 

57 

44 

40 

44 

57 

46 

93 

122 

101 

58 

51 

61 

42 

2130 

LISBON  ,    INSTALLATION  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  ;  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  CRUSHED  ROCK  AND  CEMENT. 
WOODRUFF  DAM  ,   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO. 

j      DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITODE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

\JoOZtR  V  CtR 

I 

1 

SPECIAL 

apalachicol'  wso  R 

FRANKL I N 

ABC  AO  I  A 

RADIO  STATION  WAPC 

AUCHBOlD  8IDLDC1C  STA 

HIGHLANDS 

ARCH90LD  BIOLOGIC  STA 

Ai/ON  Park 

036-) 

OM 

HIGHLANDS 

^ 

27  36 

81  30 

133 

MjLTON  F.  STOKEY 

BABSQN  PAUK 

0390 

Ot, 

27  50 

31  31 

U9 

HARRY  H,  TOLSQN 

CITY  OF  BARTOW 

8ELI.E  CLADE  EfP  STA 

€V6RC(.'0ES  EKP.  STA, 

BELLE  CLAOE  HUCN  GATE 

PAlH  BEACH 

CORPS  OF  ENCtNEEi'S 

Orange 

6P 

WALTER  W.  SCOTT 

BLACKMAN  3  HNN 

OKALOOSA 

0*8  IE  MUTTQ 

calhoun 

BOCA  RATON 

PAL^  BEACH 

BHADEMrON  5  ESE 

MANATEE 

GULF  COAST  6KP  STATION 

BRISTOL 

IO20 

01 

LIBERTY 

30  29 

S*  59 

160 

MISS  ELMA  shuler 

brooksville  chin  hill 

10*6 

03 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

2*0 

•  P 

: 

W"C£NTRAl  fla.exp.sta. 

BuSHriELL  I  E 

SumTEO 

It 

CANAL  POINT  GATE  9 

Wl 

Pal^  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  LISOA 

PAL"  BE'CH 

SUGAR  Plant  flo,  sta. 

CARRABELLE   1  NNW 

FRA'JKL  IN 

9F 

5t 

MRS ,   HAIE  L  F ,  COOK 

CARVVILlE 

WASHINGTON 

7i 

:ablton  wkliams 

CEDAR  KEY   1  W^M 

02 

CLYDE   0.  COULTER 

CHIPlEY  3  E 

01 

WASH  1 NCTQN 

R  •  B  •  CHR I STMA  S 

CLEARWATER 

oi 

PINELLAS 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLE«MDNT  6  SSW 

lb>.l 

03 

LAKE 

28  2'* 

81  Ml 

12S 

ED  CiLlVENBAU" 

CLEMISTON  U  S  ENC 

1(>5(> 

05 

HENDRY 

"L 

26 

80  59 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNHELL   *  Nm 

HIGHLANDS 

■J.S,   CEOLi  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

02 

PUTNAN 

M]  L  L  I  AM   P ,    R ADTKE 

CRESTVIEm  RAOlO  MJSB 

01 

Okaloosa 

RAOlO  STATION  WJSB 

9A 

9A 

FtORIDA  PQREST  SERVICE 

DANIA  ^  WNh 

BROWARD 

MIC 

FLA.  POWER  L  LIGHT 

OAYTONA   BEACH  HSO  ( 

VOLUS I A 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DE  PjNlAK  SPRINGS 

LEONARD   5  I£PP 

DE  LANO  3  NE 

03 

VOLUSIA 

FLAI«  AIPLANES  INC. 

DE  SOTO  CITY  8  SW 

nil 

HI CHLANOS 

27  22 

81  31 

8! 

JACK  SKIPPER 

OEVIlS  garden  TOWER 

2298 

HENDRY 

7 

26  36 

SI  08 

20 

FLA.   FOftEST  SERVICE 

DOHL I NG   PARK    3  NH 

SUnANNEE 

FLOftPlA  FQRtST  SERVICE 

03 

LAKE 

ILRERT  SAVOIE 

COLLIER 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEDERAL  POINT 

ll 

Putnam 

6P 

MAS  BRUCE  GRAY 

HENDRY 

".tlS  EONA  LEWIS 

FEL1-S'*E<IE  T  S^H 

INDIAN  RIVER 

DIAMOND  C  FARM 

02  NASSAU 

ELBERT  I.  GILL 

FLAMIN&O  RANGER  STA 

o: 

MONROE 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FORT  OHUM  5  NW 

M37 

OKEECHOBEE 

27  35 

90  50 

71 

e 

R.  B.  eox 

FORT  CaEEN   12  HSM 

3is: 

0*1 

MANATEE 

27  3<. 

82  OB 

112 

KRS   JOHN  KEEN 

FORT  LAUDEROALE 

BROWARD 

fM*lE  WATER  PL6NT 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

06 

BROWARD 

u,  OF  FLA,  Plant  lab. 

FORT  MyERS  WSO  ' 

05 

LEE 

MATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

0<> 

ST  LUCIE 

Mn 

MM 

CITY   OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S5E 

01 

5P| 

5P 

kJHG-TV  TRANSMUTE" 

CAINESvILLE  2  WSH 

02 

ALACHUA 

aCROHOMY  DEPT  U.OF  FlA. 

02 

BAKER 

FLHRIDA  for  EST  SERVICE 

caACEViLie" 

01 

JACKSON 

JOSEPH  C.  RHODES 

GRADY 

02 

LAFAYETTE 

1( 

29  57 

82  5T 

3( 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

3B<tO 

03 

ORANGE 

28  23 

61  11 

60 

U.S.  (iEOL.  SURVEY 

06 

DADE 

MIAMI   WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

02 

Alachua 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

HILLSBORQJGH  RVB   ST  PK 

HILLSBOROUGH 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  E'lP  STA 

06 

DADE 

MIO 

MM 

■jNivEftsiTY  QF  Florida 

IHMOkAlEE  3  NNM 

05 

COLLIER 

5P 

5P 

JNIV.  OF  FlORIOA 

O*. 

POLK 

ALV  1  N  R .  PERKINS 

02 

LEVY 

rLA.   POkER  company 

I^JVERNESS 

03 

CITRUS 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  MNM 

<.32- 

02 

ALACHUA 

29  27 

82  09 

y.S,   GEOl.  SURVEY 

I  SlEwOrth 

*332 

03 

ORANGE 

28  29 

91  32 

11! 

CHASE  GROVES.  INC, 

JACKSONVILLE   WSO  1 

02 

DUyAL 

c 

NATL    WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

ouval 

71 

FIRE  DEPARTMENT 

o! 

HAMILTON 

CITY   OF  JASPER 

KENDALL  2  E 

OADE 

tI 

OAOE  CD.  NURSERIES 

0' 

MONROE 

MlQ 

MiD 

NATL   WEATHER  SERVICE 

07 

MONROE 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

K I SS I HME  E  no  .  2 

0* 

OSCEOLA 

CITY  OF  K ISS IMMEE 

kissikhee  river 

04 

PClX 

\iEIRGE  G.  SCOTT 

LA  BELLE 

'•662 

OS 

HENDRY 

26  '<5 

81  26 

16 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  Alfred  (_x?  sta 

-.701 

PCLK 

26  C6 

81  43 

1*5 

8< 

CITRUS  Exp.  STATION 

LAKE  city  2  £ 

»>731 

o; 

COLUMBIA 

FLA.   FOREST  SERVICE 

"LAKELAND  NSO  1 

'1797 

POLK 

7B  02 

81  57 

21* 

C  J 

NATL  MEATHER  SERVICE 

<>S92 

0 

JEFFERSON 

30  29 

83  59 

190 

c 

TuNGSTON  Plantation 

5035 

01 

MONROE 

2'. 

80  i<2 

DR.   E.   C-  LUNSFOBD 

5076 

03 

LAKE 

28  52 

81  ».7 

61 

5P 

5P 

5P 

c 

SW  FLA  WTR  MCMT  DIST 

5099 

02 

SUWANNEE 

IC 

30  17 

82  53 

120 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WNER 

5162 

oe 

PALM  BEACH 

26  Hi 

lA 

5P 

9P 

: 

MRS.   C.    A,  KING 

LYNNE  SE 

5231 

03 

MARION 

29  10 

81  52 

80 

: 

MRS.   GENEVA  A.  VININC 

MADISON 

527 

0 

MADISON 

30  29 

83  29 

19( 

9P 

5P 

MRS.    T.C.  MERCHANT 

535 

01 

MONROE 

81  02 

6P 

CHARLES  G.   HELTMAN/  jr. 

mahinelano 

539 

0 

FLAGLER 

81  13 

MARINE  STUDIO  INC. 

MAYO 

553S 

0 

LAFAYETTE 

I' 

30  U3 

33  10 

6: 

71 

7i 

TOWN  OF  MAYO 

MELBOURNE 

561 

BREVARD 

80  37 

IC 

Ml 

MtC 

t 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI    6AYFH0NT  PARK 

565 

0 

OAOE 

25  <.7 

80  11 

t 

5 

9P 

CITY  OF  MIAMI 

OHIAHI  8EACH 

565 

0 

DAQE 

25  <.7 

80  08 

! 

mU 

MU 

C  J 

LIFE    GUARD  PATROL 

STATION 

INDEX  NO. 

z 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

P 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

MIAMI   hSO  R 

9663 

04 

DADE 

25  *8 

60  16 

7 

MIC 

MlC 

NATL  HEATHER  SERVICE 

MIAMI   C ITY  WSO 

9666 

oe 

DADE 

25  *3 

80  17 

13 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI    12  SSW 

5678 

06 

Dade 

80  19 

flA 

U.S. PLANT   INTROOCTN  STA 

MILTON  exP  STATION 

01 

Santa  rosa 

30  *7 

217 

*P 

FLORIDA  EXP  STATION 

MONTICELLO  3  w 

5879 

01 

JEFFERSON 

30  32 

83  59 

1*6 

ft 

SA 

G 

AGRIC  RESEARCH  CENTER 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

7 

26  50 

81  09 

8A 

Bi 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5973 

81  36 

129 

*P 

*P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYflKKA   RJVER    ST  PARK 

606! 

SARASOTA 

82  19 

20 

9P 

9P 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

NAPLES  2  N£ 

6078 

81  *7 

* 

3P 

3P 

JUNGLE  LARRY'S  SAP'RI 

NICEVILLE 

62*0 

01 

Okaloosa 

30  31 

86  30 

60 

TA 

IP 

CHIEF, FORESTRY  OIV 

6251 

OSC  EOlA 

27  56 

81  00 

65 

74 

MRS.   ANNIE  H.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

63;3 

SROWARO 

26  20 

80  32 

CCS  FLA  FLOOD  CON 

OCALA 

6*1* 

03 

MARION 

5 

29  11 

62  08 

90 

9P 

MIO 

CITY  OF  OCALA 

OKEECHOBEE   9  u 

Okeechobee 

27  1* 

FLA  FLnC5  CONTROL  RlST 

OKEECHOBEE   HftCN  GATE  6 

6*85 

okeechqbee 

7 

27  13 

60  *8 

*5 

8A 

3A 

BA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  C  ITY  TOWER  R 

658* 

03 

VOlUS I  A 

28  59 

91  18 

60 

FLORIDA  FOREST  SERV, 

NORLANDO  hSO  R 

6638 

03 

ORANGE 

23  33 

81  20 

106 

MiO 

MiO 

NATL  HEATHER  SERVICE 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

05 

Glades 

7 

26  *7 

81  16 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKa 

6753 

02 

Putnam 

29  39 

81  39 

20 

5P 

9P 

CITY    OF  PALATKA 

PANACEA  *  SSE 

6828 

01 

5 

29  58 

9*  £2 

E.   PHILIP  HANSEN 

PANAMA  CITY  2 

69*1 

01 

Bay 

30  10 

85  *2 

13 

5P 

f.EOHCE  C.  COOK 

PARRI SH 

6880 

MANATEE 

?7  35 

62  26 

*5 

*P 

HOHARO   0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  5  NW 

6988 

OS 

Dade 

2 

25  56 

80  27 

10 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

PEnSACOLA  WSO 

01 

ESCAMBU 

30  26 

MID 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

702C 

2 

80  21 

19 

8A 

SOUTH  OAOE  UTIL.  INC. 

7025 

02 

9 

30  08 

83  36 

*5 

6P 

2P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205. 

0* 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82  06 

121 

9P 

5P 

POMPANO  BEACH 

725* 

browaro 

2 

80  09 

19 

9p 

9P 

STATE  FftitMERS  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  canal 

7293 

o: 

MARTIN 

T 

26  S8 

39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA  *  EN£ 

7397 

05 

CHARLOTTE 

20  58 

81  59 

10 

6P 

EARL  C'  CLAGETT 

OdINCY  3  SSW 

7*29 

0  L 

CiOSOEN 

30  33 

8*  36 

2*9 

8A 

8A 

G 

UNIVERSITY  OF  Fi,OROlA 

R*  I  FQRO  STATE  PR  1  SON 

7**0 

02 

10 

82  11 

120 

t 

FLA.   STATE   PR  I  SON 

ROYAL  PALM  Ranger  sta 

7760 

06 

DADE 

5 

25  23 

BO  36 

10 

9P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

SAINT  AUGUSTINE 

02 

ST  JOHNS 

29  51 

6P 

CITY  OF   ST.  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

785; 

! 

82  16 

19( 

7P 

6A 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE   NEW  LOCK  i 

7859 

MARTIN 

80  17 

15 

f[jPPS  OF  ENGINEERS 

SAINT   MARKS   6  SE 

7867 

o; 

WAKULLA 

30  05 

8*  10 

17 

6P 

F I SH  C  h  I  tOt IFE  SVC . 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

82  39 

9P 

CITY  OF  ST.  petersburo 

SANFQRD  EXP  STATION 

7982 

o: 

SEMINOLE 

) 

?B  *d 

81  1* 

r 

5P 

5P 

CENTRAL  FLA.   EXP.  SJAi 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

30 

5P 

9P 

CITY  QF  SARASJTA 

SMITH  CREEK 

8290 

01 

HAKULLA 

6 

30  12 

5P 

HERSCHEL  ANDERSON 

SOUTH  MIAMI  5  W 

8396 

06 

DADE 

25  42 

80  21 

5i 

5P 

SAMUEL  8.  HEATON 

8527 

BRADFORD 

62  06 

16; 

6P 

RADIO  STATION  HPXE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TH 

o; 

TAYLOR 

29  *2 

el 

FLDB IDA  FOREST  SERVICE 

STUART  1  N 

8620 

06 

MARTIN 

27  13 

80  15 

10 

61 

RADIO   STATION  WSTU 

TALLAHASSEE  HSO 

8758 

0 

LEON 

9 

30  23 

8*  22 

55 

Mil 

Mil 

NATL  HEATHER  SERVICE 

TAMIAMI   TRL  *0  MI  BEND 

8780 

o: 

OAOE 

* 

25  *5 

80  50 

15 

5P 

5P 

NATIONAL  Park  svc. 

TAMPA  HSO  R 

8788 

HILLSBOROUGH 

27  58 

82  32 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

T4RPQN  SPCS  SEWAGE  PL 

PINELLAS 

28  09 

82  *S 

1 

5P 

91 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

68* 

MONROE 

25  01 

80  31 

6P 

CAPT.   EUGENE  lOwE 

TITUSVILLE   3  NW 

B9*2 

03 

BREVARD 

80  So 

30 

6P 

TRAIL-GLADE  RANGES 

9O10 

05 

OAOE 

; 

80  26 

13 

DADE  COUNTY  WATER  CONTL 

9120 

5 

29  25 

82  *9 

7P 

3P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

VENICE 

9176 

0' 

SARASOTA 

82  27 

li 

9P 

5P 

E,    RAYMOND  HATSQN 

VENUS  3  SE 

918* 

&LAOES 

81  21 

62 

VERO  BEACH  *  M 

9219 

INDIAN  RIVER 

80  27 

8A 

BA 

8A 

C 

USOA-AR  S 

HAUCHULA  2  N 

9*0 

HARDEE 

27  3* 

5P 

9P 

DEAN   H.  RICHARDSON 

WAUSAU  2  SSH 

9*IS 

0 

WASHINGTON 

30  37 

1*: 

WiLLIA"  C.  SAUNDERS 

WEEK]  WACHEE 

9*3C 

03 

HERNANDO 

2a  31 

82  39 

20 

BA 

3a 

JACK  MAHON 

NWEST  PALM  BEACH  HSO  R 

952! 

oe 

PALM  BEACH 

2 

26  *1 

80  06 

IS 

MIC 

MiO 

NATL  HEATHER  SERVICE 

HEwAHlTCHKA 

9566 

culf 

30  07 

85  12 

*! 

7* 

7A 

MISS  ADELE  LISTER 

WINTER  HAVEN 

9701 

POLK 

■ 

28  01 

81  49 

136 

5S 

5P 

llAOlO  STATION  WSIR 

979 

0 

GADSDEN 

30  *3 

8*  52 

107 

81 

e« 

8A 

: 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
APRIL  1971 


1  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
ice  near  you. 


Addulona!  pr^cipitawon  data  Ire  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UMITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dlmens 
movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.  R 


.„  thf^  hollctin  are-     Temnerature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
lonal  units  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 

suTtan^  rr?hrvec?:rsSro?  wind  dfrectioL  an5  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

n  standard  time      DurinB  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

^aClf  lime  ""'paia  In'the'-E^^remes"  tabll^-D^rir^-^ecl^Tt^tiSn'    table!  "^^  table,   and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,   are  for 

the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  iS  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  di^^^^  iTlTcll.lflTri^l  ^^^^^  iT 

ITllkerTtZ".  "iLrlrth^ t:;:i':ird":i:Ln;^:;^:.u:s'L%r thr^J^rratlorp^^rdetermined  by  a-'contlnuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE..  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and   the   "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY     WEATHER     REVIEW,      CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  CliDiatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent   of  Documents.      Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government "  Prl nt 1 ng  Office.    Washington,    D.   C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  S^f  TION  AND  DIVISIOI^A'L  DATA 


Temperature 


Precipitation 
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65.7 
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DE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTllN  3  SSE 
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MONTICELLO  3  M 
NICEVULE 

PANAMA  CITY  2 
PENSaCOLA  WSD 
OUINCY  3  SSW 
SAINT   MARKS   6  SE 
SMITH  CHEEK 

TALLAHASSEE  HSO 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


NORTH  02 

CEDAR  KEY   1  WSW 
CPD5S  CITY  2  WNH 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLE  2  WSW 

GLEN    ST    MARY    1  W 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WSO 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
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MAYO 
PALATKA 
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SAINT  AiJGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  HCCAIiM  TR 
USHER  TOWER 


DIVISION 
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DE  LAND  3  NE 
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CLEARWATER 
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INDIAN   LAKE  ESTATES 
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LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 
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82.1 
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85, 9M 
83.6 
81.8 
82.3 
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86.0 
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84,6 
83.1 
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84. 3 
86. 4M 
84.2 
86.9 

64.9 
64.  8H 
83.7 
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84.7 

85,4 
86.8 
86,5 
85,9 
67.6 

85.6 
84.4 
84.9 
66,  1 
87.4 


90,7 
87. 2M 


91.8 
91,4 
93.0 
89.9 
86.9 

85.4 

89.9 
85.4 
91.1 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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0 

3 

2 

SOUTH  MIAMI   5  W 

89.<tM 

65.8 

77. 6M 

93 

30  + 

54 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

3,55 

2.04 

23 

,0 

0 

4 

3 

1 

STUART   1  N 

85.0 

60.4 

72.7 

93 

1 

45 

3 

3 

0 

0 

0 

6,75 

2.90 

16 

,0 

0 

6 

2 

2 

WEST   PALM  BEACH  WSD 

R 

87.8 

69,7 

78.6 

1.2 

96 

29 

56 

5 

0 

6 

0 

0 

0 

5,04 

-  ,07 

2.93 

15 

,0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

77.3 

.3 

4,24 

-  1,25 

,0 

•         »  4 
<EYS  07 

KEY  WEST  WSO 

85.3 

76.0 

80.7 

1.7 

87 

28  + 

69 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

4,37 

1,64 

2.14 

27 

,0 

0 

5 

2 

2 

KEY  WEST 

86.8 

73.7 

80.3 

.  1 

89 

15  + 

68 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

2,60 

-  .17 

1  .09 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

86.3 

75.0 

80.7 

90 

28 

66 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

1  ,57 

.75 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

80. 6 

.  8 

2,85 

-  ,25 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
LA  BELLE 


LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CARYVILLE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
APAL4CHIC0LA   WSO  R 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CLEARWATER 


101  DATE 
34  DATE 

8,27 
.63 

4.50  DATE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


16     17  18 


APALACHlCnifi  WSO 
BLDUNT^^tOWN 
CARRA9ELLE    1  NNW 
CARYV I LLE 
CHIPlEY   3  E 

CRESTVIFW   HAOIQ  W IS 
OE   FUMSK  SPRINGS 
FOUNraiN   3  5SE 
MiLTUN   FXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 

f  J I  C  E  V I  L  L  E 
PANAMA   CITY  2 
PENSACQIA  HSG 
OUINCV   3  SSiV 
SAINT   MARKS   6  SE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE  WSO 
WEHAHtTCHKA 
WDOORUFF  DAM 


5.27 
2.15 


5.11 
1.64 
3.92 


2.21 
(..08 
*..26 
3.85 


1.57 
.15 


.69 

:  .60 

.13  .66 


.75 
.2B 
.07 


.92 

.I'.  T 
].71  1.31 


NORTH 

CEDAR  kFY   1  WSW 
CRESCFNT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANOINA  BEACH 

GAINESVILLE    2  MSm 
GLEN  ST  MARY   1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE    2  WNW 
JACKSONVILLE  WSO 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY  2  E 
LIVE  OAX 
MADI SON 

MAYO 

PALATK4 

PERRY 

SAINT  AUCJSTINE 
STARKE 


1.70 
3.10 
1.90 


1.6^ 
2.26 
1 .86 
2.95 


NORTH  CENTRAL 


03 


BITHLO 

BROOKSvlLLE   CHIN  HiLL 
BUSHNELL    2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTDNA  BEACH  WSO 

DE    LANfl  3  NE 
EVA 

HART  LAXE 

HiLLSSORO'JGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

DCALA 

ORLANDO  WSO 
SAINT  LEO 

SANFDRD  EXP  STATION 
TITUSVILLE    3  NW 
WEEKI  WACHEE 


7.07 
3.3-^ 
1 .30 


1.70  1,10 

2.00  1.05 

1.70  .72 

.01     .-tg  1.05 

.67     .tfS  1,37 


.2^.    1  .95  2.81 


2. 25  1. 
.15  .07 


SOUTH  CENTRAL 


0^ 


ARCADIA 

ARCHBOlO  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSOS  PARK 
BARTOM 

BRADENTDN  b  ESE 
CLEARWATER 
CDRNwELL  NyJ 
DE   SQTO  CITY   9  Sw 
FELLSMERE    7  SSW 

fort  drum  5  nw 
fort  crfen  12  wsw 
fort  pierce 
indian  lake  estatfs 
kissimmEe  no.  2 

lake  alfred  exp  sta 
lakeland  wso 
melbourne 
mountain  lake 
myakka  river  st  park 

NITTAW    1  S 
OKEECHOBEE   9  H 
OKEECHOBEE    HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 
TAMPA  WSO 

TARPON  5PGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  <•  W 
WAUCHULA   2  N 
WlNTE'  HAVEN 


2.-^2 
3.67 


3.93 
2.A9 
2.70 


.87 

A.  09 

1.7*. 


.03  .57 
T  .29 
1  .76 
1.95  3.07 
.33  2.21 

2.Z2 


2.^0 
.13  1.33 
.05  ,'•2 


1.22  .05 


BELLE   GLADE   EXP  STA 
CANAL  POINT  USDA 
CLEWISTON  U  S  ENG 

DEvUS  Garden  to^er 

EVERGLADES 


l.7«. 
2.^2 
.55 
1.05 


.(.O     .ii  3.16 


es  lollowing  Stttion  lodM- 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  o(  Month 


Tot 

1   1   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   ]  8 

9 

10  1  11  ]  12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

16 

19  1  20 

21 

22 

23  1  24 

25 

26  27 

28 

29 

30 

3.45 

.05 

.  10 

,20 

.12 

7.46 

T 

.07 

.02 

1 .50 

.04  .23 

.  26 

.06 

.52 

10 

1 .05 

.39 

.  35 

T 

■  y 

.12 

.73 

T 

T 

.  10 

.02 

.14 

V 

3.  10 

.34 

.03 

•  16 

• 

.  18 

.50 

1.28 

■ 

30 

2.03 

.62 

1.41 

3.09 

.35  .05 

\  '  ?n 

4.25 

'  ?5 

1*10 

.72 

•  2  1 

1  .79 

* 

3.05 

.36 

.20 

1.4 

01 

34 

54 

5  .20 

.50 

.40 

2.20  .60 

1.30 

5.23 

.02 

.80 

09 

4.64 

1.25 

!48 

.21 

!o3 

U97 

.35 

.90 

5.11 

.71 

.79 

2.59 

.37 

.30 

4.13 

.56 

.49 

.11 

.26 

.03 

.90 

1.69 

.06 

.04 

5.28 

.80 

.03 

1.97 

.01 

.03 

.04 

!67 

1  .00 

.01 

1.87 

.08 

.04 

.07 

1 .64 

.01 

,02 

.01 

3.55 

.22 

T 

T 

T 

.51 

.76 

T 

T 

2.0^ 

T 

6.75 

.32 

.06 

.04 

2.55 

.48 

2. '50 

.01 

.02 

.27 

.10 

5.04 

.05 

1.10 

.25 

.05 

2.93 

.57 

T 

.05 

T 

.04 

4.37 

.06 

.20 

•  16 

.16 

T 

1  .f.5 

T 

T 

T  2.14 

2.60 

T 

.21 

.05 

1  .08 

l.0<5 

T 

1.57 

T 

T 

T 

.23 

,53 

■  04 

.75 

.02 

IHMQK&lEE  3  NNW 
Lfl  flELUE 

MODRE  HfiVEN  LOCK  1 

NftPLES   2  NE 

PUNTil  COROi  £NE 

TfiMlAMI    TRL  ttO  MI  BEND 


LOWER  EAST  COAST 


06 


FORT  LiUDERDflLE 

FT   LAUDEHOALE   EXP  STft 

HIALEAH 

HDMESTEAO  EXP  STA 

KENDALL   2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRDNT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WSO 

MIAMI    12  SSK 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


KEY   WEST  WSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SNORES 
TAVERNIER 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  hum' 

dity 

Number 

of  days  v/itti 

4) 

unset 

(Sp 

eed  — 

m.p.h 

) 

averages 
percent 

precipitation 

_C 

IE 

Resultant 
Direction 

ant 

0) 

ion  c 
t  mile  1 

0  _ 

Standard  of  Time 
EASTERN 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
1  Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Averc 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Dote 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Troce 

o 
q 

•<» 

CD 

o- 
o 

1.00- 

Total 

APALACHICOLA  WSO 

30 

S 

12 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

6 

91 

4.5 

DAYTDNA  BEACH  WSD 

10 

2.3 

8.4 

28  +  + 

27 

29 

78 

82 

51 

64 

2 

1 

3 

1 

1 

0 

8 

4.3 

FORT  MYERS  WSD 

26 

2.0 

8.4 

29  +  + 

28 

13 

83 

88 

47 

65 

4 

0 

3 

1 

0 

1 

9 

4.1 

JACKSONVILLE  WSD 

21 

1.9 

7.9 

27 

SW 

13  + 

90 

91 

51 

67 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

70 

4.6 

KEY  WEST  WSO 

11 

10.9 

29 

SW 

15 

75 

75 

63 

69 

4 

1 

3 

0 

1 

1 

10 

88 

4.4 

LAKELAND  WSO 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

7 

81 

3.3 

MIAMI  WSD 

9 

3.3 

10.4 

25++ 

23 

29  + 

78 

79 

54 

65 

4 

1 

4 

1 

0 

1 

11 

5.1 

ORLANDO  WSO 

20 

0.8 

8.8 

29++ 

28 

03 

77 

80 

38 

52 

4 

2 

0 

1 

1 

1 

9 

3.9 

PENSACDLA  WSO 

17 

1.4 

7.9 

26++ 

20 

12 

84 

85 

55 

63 

2 

1 

3 

0 

2 

0 

8 

5.5 

TALLAHASSEE  WSD 

26 

0.8 

6.2 

28  +  + 

20 

12 

89 

88 

46 

59 

0 

2 

2 

3 

1 

0 

8 

5.0 

TAMPA  WSO 

29 

1.9 

10.0 

30++ 

27 

15 

75 

80 

44 

55 

0 

3 

0 

1 

0 

1 

5 

82 

4.2 

WEST  PALM  BEACH  WSD 

11 

4.0 

9.9 

22++ 

14 

12 

71 

71 

50 

60 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

10 

4.3 

Soe  releicnce  notes  loUowing  Slalion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 ■  .  _   nfl  T  

Day  of  Month 

age  J 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8  1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

»          »  * 

NPflTHWESr  01 

4PAL4CHICal.A  HSO 

MAX 

MIN 

81 
63 

79 
59 

77 
58 

69 
5  1 

76 
55 

78 
67 

76 
69 

81 
7  I 

86 
7 1 

82 

70 

82 
67 

79 

79 

70 

77 

81 

S3 

83 

86 

62 

86 
66 

34 
64 

34 
67 

82 
7  1 

63 
7  1 

84 
7  1 

87 
7  1 

67 
73 

83 
65 

61 
56 

83 
64 

81.1 
65.7 

BLOUNTSTDHN 

MAX 
MIN 

CARR48ELLE   I  NNH 

MAX 
MIN 

83 
"iB 

81 
<.9 

80 
49 

78 
40 

77 
42 

78 

80 

83 
64 

84 
63 

85 

60 

86 
61 

85 
6  1 

81 
t  0 

80 
59 

81 
58 

81 
5  6 

84 
59 

59 

85 

67 
6  5 

88 

33 

84 
59 

85 

65 

36 

87 

67 
6  B 

68 

86 

85 

83.4 
56.5 

CHIPLEV   3  E 

MAX 
MIN 

85 

60 

75 

80 
54 

71 
39 

73 
4  1 

82 

50 

86 
61 

86 
61 

84 
61 

84 
66 

85 
65 

88 
64 

82 
63 

75 
55 

75 
55 

72 
55 

81 
57 

85 
57 

88 
o3 

67 
68 

84 
62 

81 
52 

85 
53 

86 

86 

84 

87 

69 
67 

83 
59 

77 
50 

80 
54 

82.1 
57.9 

CRESTVIEW   R40ID  WJSB 

MAX 
MIN 

82 
51 

83 
50 

75 
53 

76 
4  1 

79 
50 

87 
53 

32 
64 

87 
63 

85 
65 

86 
67 

86 
66 

79 
65 

75 
58 

72 
55 

74 
61 

85 
52 

87 
56 

84 

60 

86 
66 

64 
64 

85 
6  5 

35 

85 
56 

33 

87 
69 

87 

89 

34 
66 

80 
99 

80 
5  J 

67 
5  7 

82.9 
59.6 

OE   FUNUK  SPRING? 

MAX 
MIN 

73 
52 

e-. 

79 
48 

76 
35 

79 
4  1 

84 

61 

86 
65 

85 
64 

36 
62 

36 
65 

39 
61 

84 
59 

76 
62 

74 
53 

74 
62 

84 
53 

96 
54 

86 
53 

67 
04 

85 
64 

63 
60 

35 
50 

88 
48 

66 

62 

38 

86 

84 
66 

89 
59 

81 

50 

89 
5  3 

83.4 
56.7 

F0UNT4I;>I   3  SSE 

MAX 
MIN 

60 
55 

85 
'•^ 

82 

34 

47 

85 

37 
60 

85 
64 

89 
57 

87 
65 

90 
58 

85 
56 

80 
60 

78 
54 

74 
63 

85 
5  1 

88 
54 

89 
53 

>J0 
59 

37 
64 

85 
59 

90 
48 

89 

5  2 

86 

91 
5  5 

92 

86 
66 

95 
59 

84 

91 
52 

85.9 
55.6 

ilUT.UN   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

78 
56 

84 
^16 

84 
51 

77 
39 

81 
49 

85 
61 

86 
67 

85 
65 

85 
61 

66 
67 

34 
65 

82 
66 

77 
57 

74 
52 

77 
61 

83 
56 

66 
55 

84 
56 

89 

85 
64 

84 
60 

86 
52 

87 
54 

85 
65 

82 

67 

39 
66 

69 
65 

86 
66 

33 
58 

81 

50 

67 
54 

83.6 
56.5 

MONTICELLO   3  W 

MAX 
MIN 

69 
59 

76 
50 

80 
52 

71 
38 

73 
4  1 

79 
48 

82 
58 

85 

60 

60 
58 

85 
62 

64 
6  1 

87 
63 

84 
64 

61 
55 

71 
58 

77 
55 

61 
5  5 

85 
55 

67 
56 

90 
6 1 

35 
62 

83 
56 

86 
56 

85 
60 

84 
6  1 

85 

64 

39 
63 

91 
64 

83 
64 

79 
49 

60 
5 1 

81.8 
56.6 

NICEVll LE 

MAX 
MIN 

81 
59 

80 
'.S 

83 
47 

82 
39 

73 
38 

78 
47 

81 
63 

83 
69 

85 
63 

86 
65 

85 
66 

65 
68 

79 
62 

78 
54 

77 
60 

76 
54 

64 
55 

85 
55 

63 
5  5 

84 
64 

32 
6 1 

85 
62 

36 
5 1 

85 
55 

83 
67 

81 
65 

36 

87 
67 

34 
60 

80 
5  ] 

64 

54 

82.3 
57.6 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

79 
63 

80 
53 

74 
60 

74 
46 

75 
46 

81 
63 

80 
68 

82 
7  1 

85 
67 

86 
68 

83 

67 

80 
68 

76 

70 

72 
58 

76 
63 

81 
60 

86 
6  1 

85 
62 

64 
68 

85 
7  1 

34 
67 

88 
60 

85 
60 

84 
66 

83 
68 

87 
69 

89 
72 

64 
7l 

61 
65 

81 
56 

65 

62 

81.8 
63.6 

PENS4CDLA  WSO 

MAX 

80 
56 

80 
52 

76 
5  3 

72 
51 

82 
60 

83 
69 

34 

70 

86 
66 

84 
67 

84 

70 

84 

70 

62 
70 

77 
58 

74 
58 

79 
64 

83 
62 

65 
63 

82 
63 

86 

70 

66 
67 

87 
63 

68 
6 1 

85 
61 

86 
76 

83 

7  I 

85 

7  1 

36 
69 

64 
70 

31 
59 

83 
56 

64 

6  1 

82.6 
63.6 

OUINCY   3  SSw 

MAX 

71 
60 

78 
48 

82 
5  5 

77 
39 

75 
42 

82 

5  1 

85 
60 

88 
64 

86 
59 

86 
65 

83 
62 

69 
62 

62 
65 

80 
57 

68 
58 

79 
59 

82 
57 

35 
60 

87 
58 

89 
66 

86 
63 

62 
60 

85 
61 

66 
62 

83 
56 

66 
64 

89 
68 

'I 
68 

34 
62 

79 
45 

61 
56 

82.8 
58.5 

SAINT   MARKS    6  SE 

MAX 

82 
6  1 

80 

78 
58 

74 

76 
47 

80 

SO 
72 

83 

85 

66 

83 
66 

82 
64 

82 
67 

63 

70 

72 
60 

78 
6  5 

85 
5  9 

86 

35 

83 
63 

36 
68 

89 
64 

85 
62 

84 
64 

63 
73 

85 
67 

68 
70 

90 
63 

66 
69 

85 
66 

84 
55 

65 
57 

82.8 
63.0 

SMITH  CREEK 

MAX 

81 
'  0 

84 

47 

83 
51 

77 
36 

80 
39 

84 

48 

86 
58 

90 
63 

92 
58 

89 
65 

89 
57 

66 

56 

61 
59 

81 
56 

78 
58 

85 
55 

89 
54 

87 
54 

92 
56 

91 
63 

88 
59 

38 
53 

67 
57 

35 
55 

87 
56 

91 
64 

93 
64 

65 
66 

65 
61 

83 
49 

90 
53 

86.0 
55.8 

TALLAHASSEE  WSD 

MAX 
MIN 

;9 

51 

B2 
45 

74 
42 

75 
34 

79 
36 

84 
45 

86 
60 

64 
63 

67 
61 

84 
63 

90 
57 

83 
60 

62 
64 

72 
56 

60 
59 

83 
54 

86 
53 

87 
53 

99 
55 

85 

63 

34 
59 

34 

56 

86 

58 

83 
58 

85 
58 

90 
64 

92 
66 

85 
67 

81 
60 

8  1 
49 

88 
51 

83.5 
55.5 

KEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

80 
62 

82 
48 

85 
52 

77 
41 

77 
46 

83 

48 

87 
63 

38 

67 

68 
60 

89 
64 

88 
61 

91 
63 

64 
64 

80 
57 

70 
59 

76 
56 

65 
56 

87 
56 

68 
63 

89 
67 

37 
62 

36 
53 

89 
59 

86 
63 

85 
62 

65 
64 

87 
69 

92 
70 

81 
64 

87 
50 

63 
55 

84.6 
58.9 

WOODRUFF-  CAM 

»           »  » 

MAX 
MIN 

68 

72 

83 
59 

75 
47 

74 
4  7 

86 
47 

89 

86 
6  3 

85 

86 
65 

86 
65 

90 
65 

64 
66 

80 
57 

70 
59 

74 
60 

82 
59 

35 
60 

89 
6  1 

92 
66 

85 
66 

81 
58 

65 
61 

89 
6  1 

86 
62 

68 
63 

69 
66 

90 
69 

85 
66 

76 
58 

61 
57 

33.  1 
60.7 

NORTH  02 

CEDAR   KEV   1  USW 

MAX 

85 

«0 

81 

75 

75 

82 

85 

84 

85 

87 

87 

67 

88 

84 

78 
67 

84 

81 
6  7 

86 
70 

88 

1 

68 
69 

38 
68 

85 
66 

89 
68 

86 

70 

67 

72 

87 

70 

89 
7  1 

'0 
74 

86 
74 

85 
59 

81 
63 

84.7 
67.2 

CROSS  CITY   2  WNW 

MAX 
MIN 

77 

75 

76 
5  8 

75 

81 

82 

84 

86 

85 

82 

89 

62 

81 

81 

62 
57 

82 

68 

90 
68 

91 
68 

67 
65 

87 
64 

90 
70 

84 
69 

69 
64 

65 
65 

94 
69 

38 
67 

92 
68 

84 
65 

81 
61 

63 
64 

84.3 
62.5 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

76 

84 

80 

76 

83 

89 

90 

86 

90 

91 

88 

91 

87 

86 

67 

65 
67 

86 

56 

92 

66 
63 

87 

60 

87 
58 

91 
64 

89 
69 

91 
66 

67 
65 

88 
69 

64 
59 

85 
59 

66.4 
61.6 

fernanoina  beach 

MAX 
MIN 

71 

80 

75 

74 

78 

88 

88 

89 

86 

69 

78 

86 

88 

83 

83 

64 
63 

86 
6  1 

86 
59 

85 

62 

93 
63 

36 
61 

84 
64 

87 
67 

83 
68 

85 
69 

35 
69 

86 
67 

82 
69 

80 
60 

90 
56 

86 
63 

34.2 
62.0 

Gainesville  2  wsw 

MAX 
MIN 

bl 

81 

82 

76 

82 

37 

89 

89 

86 

91 

92 
68 

92 
66 

87 
68 

84 
64 

85 
67 

64 
63 

86 
62 

66 
58 

89 
61 

91 
60 

90 
63 

38 
67 

87 
59 

37 
60 

89 
67 

92 
66 

93 
67 

66 
67 

85 
66 

65 
55 

86 
55 

86.9 
61.0 

GLEN   ST  MARY   1  W 

MAX 
MIN 

72 

79 

31 
56 

74 

75 

32 

88 

86 

85 

68 

39 
59 

87 
67 

88 

85 
60 

61 
62 

82 
60 

62 
56 

87 
55 

90 
55 

90 
62 

90 
64 

89 
60 

88 
55 

86 
54 

67 
64 

66 
61 

91 
67 

91 
62 

84 

67 

64 

52 

62 
52 

84.9 
58.0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

61 

80 

75 

75 

81 

86 

87 

69 
62 

39 
62 

89 
67 

68 

63 

79 
63 

65 
65 

87 
63 

68 
60 

86 
62 

86 
64 

37 

60 

66 
64 

91 
66 

90 
67 

85 

62 

78 
55 

84.8 
59.9 

JACKSONVILLE  WSO 

MAX 
MIN 

7  1 
5  7 

Bl 
5  1 

73 
49 

73 
45 

78 
46 

87 

87 

80 

87 

81 

63 

88 

86 

62 

63 
69 

84 

85 
59 

87 
58 

68 
56 

91 
60 

39 
65 

84 
64 

83 
60 

34 
60 

67 

70 

90 
68 

87 
67 

64 
69 

62 
59 

61 
51 

89 
54 

63.7 
59.9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

72 
6^* 

78 
57 

76 
60 

72 
50 

84 

50 

86 
5  8 

87 
62 

83 

91 

89 

32 

92 

"'O 

65 

80 
68 

84 

82 
63 

82 
62 

64 
64 

90 
68 

99 
65 

82 
67 

83 
64 

33 
69 

63 
69 

97 
69 

85 
69 

69 
68 

86 
68 

63 
58 

84 

6  1 

94.3 
64.0 

JASPER 

MAX 

Mm 

70 

f'O 

78 
52 

81 
54 

72 
39 

73 
4  1 

84 
4  5 

88 

56 

83 

60 

63 
64 

89 

86 

90 

69 

63 

76 
5  9 

60 
5  7 

83 

87 

57 

90 
56 

92 
59 

89 
62 

90 
58 

67 
57 

89 
56 

89 
60 

89 
63 

91 
63 

92 
62 

96 
64 

83 
52 

82 
52 

64.7 
57.5 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

7  7 
60 

85 
50 

82 
50 

74 
42 

74 
4  1 

83 
52 

86 

54 

69 
6  1 

83 
63 

86 

91 

89 

89 

83 

63 

83 

82 
58 

67 
57 

90 
58 

90 
60 

90 
63 

89 
59 

86 
57 

87 
51 

87 
65 

86 
64 

92 
66 

69 
66 

83 
67 

86 
55 

62 
53 

85.4 
58.6 

LIVE  OAK 

MAX 
MIN 

78 
60 

82 
52 

80 
56 

75 
40 

85 
4  1 

38 

50 

39 
55 

85 
44 

68 

89 

92 

92 

6° 

30 

61 

83 

68 
57 

91 
58 

91 
60 

91 
62 

89 
62 

69 
59 

90 
60 

89 
63 

8B 
65 

92 
66 

90 
63 

84 
68 

86 
51 

67 
53 

91 
54 

86.8 
57.7 

MADI SON 

MAX 
MIN 

78 
60 

85 
55 

76 
56 

75 
44 

85 
47 

84 

48 

37 
58 

85 

88 
62 

87 

91 

90 

69 

73 

74 
62 

83 
56 

88 

60 

92 
6  1 

92 
62 

94 
67 

69 
62 

90 
61 

91 
64 

90 
63 

90 
65 

94 
68 

95 

66 

86 
68 

85 
65 

84 

53 

91 
56 

86.5 

60.  2 

MAYO 

MAX 
MIN 

81 

62 

79 
52 

81 
52 

76 
42 

76 
44 

83 
46 

36 

57 

86 
59 

65 
64 

89 
65 

8° 
62 

91 
61 

90 
66 

82 
61 

78 
61 

82 
57 

84 
57 

98 
59 

90 
58 

93 

65 

91 
63 

89 

58 

69 
60 

90 
61 

69 
61 

88 
64 

93 
65 

91 
66 

85 
67 

85 
51 

63 
53 

85.9 
58.6 

PALATKA 

MAX 
MIN 

77 
6<> 

B2 
50 

81 
58 

75 
47 

84 
47 

91 
56 

90 
65 

68 
60 

90 
66 

94 
65 

90 
70 

92 
69 

88 
66 

85 

66 

66 
67 

85 
67 

90 
64 

91 
59 

90 
59 

92 
60 

91 
66 

87 
64 

87 
67 

39 
60 

92 
62 

88 

70 

97 
69 

87 
61 

68 
69 

87 
57 

88 
57 

87.6 
62.0 

PERRY 

MAX 
MIN 

75 
t)2 

81 
65 

81 
53 

76 
40 

83 
42 

82 
51 

85 
62 

85 
61 

86 
64 

67 
62 

86 
65 

90 
61 

88 
65 

81 
69 

80 
60 

79 
64 

99 
52 

91 
63 

91 
57 

69 
66 

89 
66 

90 
68 

68 
60 

89 
60 

66 
64 

94 
66 

89 
67 

91 
67 

83 
66 

82 
51 

69 
54 

85.6 
60.4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

73 
59 

82 
54 

78 
52 

75 
43 

77 
47 

86 
56 

88 
64 

86 
55 

90 
63 

88     84  86 
57     67  68 
See  Relerence  N 

87     83  79 
64      66  66 
oleB  Following  Slali 

84 

66 

85 
59 

64 
57 

86 
57 

96 
59 

37 
61 

82 
63 

83 
61 

33 
61 

86 
67 

65 
63 

67 
65 

69 
65 

86 
61 

83 
55 

85 
54 

84.4 
60.0 

-   61  - 


DAILY  TEMPERATURES  f.o«,o. 

Continued  >^  1971 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ST4RKE 

MAX 
MIN 

62 

48 

56 

39 

41 

49 

87 
54 

86 
48 

67 

59 

63 

69 

67 

62 

65 

63 

8  5 

56 

87 
53 

89 

56 

90 
55 

88 

65 

85 
61 

85 
56 

85 
54 

88 

63 

90 
64 

88 
68 

66 
66 

67 
67 

61 
50 

67 

52 

64 . 9 

58.0 

STEDWaTCHEE   MCCHIN  TR 

MAX 
MIN 

84 
ft 

82 
62 

81 
50 

82 
36 

62 
4  1 

84 

83 
50 

85 
51 

86 
56 

84 

82 

85 

60 

66 

64 

85 

87 

89 

83 

89 

90 
68 

91 
69 

90 

88 
67 

90 

88 
65 

90 
68 

92 
To 

69 
72 

88 
68 

84 

60 

66. 1 
61.6 

USHER  TOUER 

*          «  « 

MAX 
MIN 

82 
63 

94 

52 

81 
55 

78 
42 

83 
43 

85 
55 

87 
57 

91 
55 

69 
61 

90 
57 

92 
60 

90 
66 

83 
66 

78 
61 

82 
66 

85 
61 

89 
58 

92 
58 

93 
58 

92 

60 

90 
62 

90 
59 

90 
59 

89 
59 

88 
66 

95 
64 

91 
67 

91 
65 

85 
65 

83 
50 

90 
52 

67.4 
56.8 

NORTH  CENTRAL  03 

ibooksvillE  chin  HILL 

MAX 
MIN 

83 
66 

82 
59 

78 
50 

65 
53 

86 
55 

86 
63 

91 
59 

88 
66 

93 
67 

92 
66 

62 
66 

83 
66 

84 
67 

86 
63 

89 
63 

90 
63 

89 
63 

88 
68 

87 
66 

68 
64 

89 
61 

90 
66 

87 

70 

90 
69 

88 
67 

85 
59 

87 
62 

87.0 
63.4 

euSHNELL   2  E 

MAX 
MIN 

69 
69 

84 
52 

83 
55 

78 
41 

85 
43 

90 
54 

90 
56 

91 
52 

91 
60 

94 
58 

93 
63 

93 
67 

91 
67 

64 
65 

63 
66 

85 
66 

87 

59 

89 
59 

89 
59 

91 
59 

88 
65 

67 
64 

67 
58 

68 
53 

90 
67 

69 
68 

91 
65 

92 
64 

89 
66 

34 
57 

68 
55 

68.2 
59.9 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 
MIN 

36 

70 

86 
59 

83 
60 

60 
50 

66 
49 

90 
57 

89 
62 

94 
60 

92 
63 

94 
63 

92 
69 

91 
66 

89 

72 

64 
66 

83 
68 

86 
69 

68 
62 

90 
64 

91 
63 

92 
62 

89 
70 

38 
67 

68 
63 

88 
64 

93 
67 

90 
70 

69 
68 

89 
68 

86 
67 

83 
61 

89 
59 

63.3 
63.9 

DSVTONi   0E4CH  WSO 

MAX 
MIN 

77 
65 

80 
58 

81 
58 

74 
50 

78 
44 

85 
55 

89 

62 

69 
59 

89 
63 

66 
60 

86 
69 

88 
71 

=  1 
69 

79 
65 

88 
71 

82 
66 

63 
61 

84 
57 

83 
60 

87 
59 

68 
68 

82 
64 

62 
61 

64 
61 

65 
65 

65 
70 

66 
67 

68 
65 

86 
67 

83 
60 

82 
61 

84.2 
62.3 

DE   L'Nn   3  NF 

MAX 
MIN 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

84 
69 

84 
60 

82 
60 

77 
54 

84 
49 

88 
56 

90 
60 

92 
58 

91 
63 

90 
63 

94 
67 

92 

70 

90 
69 

83 
68 

84 

68 

85 
66 

37 
62 

90 
63 

91 
62 

93 
63 

90 
66 

87 
66 

87 
62 

89 
65 

90 
67 

86 
69 

90 
69 

90 
67 

89 
70 

86 
59 

89 
60 

87.0 
63.7 

LISPON 

MAX 
MIN 

83 
67 

83 
58 

82 
60 

80 
46 

64 
49 

89 
57 

69 
64 

90 
57 

90 
64 

91 
61 

91 
67 

90 
70 

90 
67 

82 
66 

83 

66 

65 
67 

86 
61 

89 
61 

88 
62 

90 
62 

83 
67 

87 
67 

85 
61 

86 
60 

90 
68 

90 
70 

90 
67 

'0 
64 

39 
68 

84 
60 

88 
60 

67.2 
62.7 

MAX 
MIN 

82 

66 

84 
52 

82 
55 

79 
50 

86 
49 

92 
51 

68 
53 

90 
57 

91 
65 

94 
60 

91 
68 

92 
69 

90 
56 

85 
67 

85 
67 

85 
68 

69 
64 

91 

62 

93 
64 

93 
62 

90 
74 

90 
70 

87 
63 

89 
63 

92 
68 

90 
69 

94 
68 

9o 
68 

69 
66 

67 
59 

91 
61 

88.7 
62.5 

OPLANDO  WSO 

MAX 
MIN 

87 
66 

87 
62 

85 
63 

80 
56 

85 
54 

90 
60 

91 
65 

93 
63 

95 
67 

94 
68 

91 
71 

95 
71 

94 
74 

66 

69 

67 

71 

87 

72 

89 
66 

90 

66 

91 
66 

91 
66 

91 

71 

88 

70 

88 
66 

88 
66 

90 
6" 

90 
72 

91 
71 

9l 
71 

91 
70 

66 
66 

88 
66 

69.4 
66.9 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

86 

70 

83 
56 

80 
59 

79 

52 

87 
48 

92 
57 

90 
60 

91 
59 

89 
64 

92 
63 

92 
67 

93 
67 

89 
70 

61 
66 

63 
66 

84 
66 

89 
62 

91 
63 

?1 
62 

91 
63 

65 
67 

68 
65 

88 
62 

89 
59 

91 
65 

86 

70 

90 
67 

9o 
67 

87 
67 

81 
60 

90 
60 

87.7 
62.9 

SANFDRO    ExP  STATION 

MAX 
MIN 

69 

60 

60 

53 

46 

55 

92 
64 

9'- 
59 

64 

62 

69 

69 

70 

66 

69 

70 

64 

60 

60 

59 

67 

68 

62 

59 

o3 

72 

67 

9 1 
63 

69 

63 

65 

63.6 

TITUSVlLLE   3  NW 

MAX 
MIN 

90 

86 

86 
54 

83 

67 

90 

94 
60 

93 
63 

98 

97 

95 

93 

9! 

94 

68 

69 

70 

85 

90 

90 

92 

92 

65 

69 
50 

90 
60 

93 

94 
68 

91 

95 

91 

89 

86 

90.7 
62.7 

WEEK!  WACHEE 

•            *  * 

MAX 

Mm 

90 
69 

81 
54 

62 
44 

86 
52 

68 
56 

87 
54 

65 
59 

64 

58 

87 

61 

88 
65 

93 
69 

84 
65 

83 
67 

65 
66 

80 
58 

86 
58 

90 
58 

91 
59 

90 
64 

89 
64 

91 
57 

89 
57 

89 
63 

90 
67 

88 
66 

92 
63 

91 
55 

61 
55 

67.2 
60.  1 

SOUTH   CENTRAL  0<i 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

85 
72 

89 
58 

90 
49 

83 
49 

91 
43 

94 
53 

95 
55 

95 
53 

94 
52 

97 

52 

96 
62 

97 
62 

94 
69 

91 
67 

89 
69 

89 
69 

96 
58 

94 
64 

92 
57 

93 
60 

91 
65 

69 
59 

92 
63 

91 
57 

96 
62 

91 
67 

93 
64 

91 
65 

87 
63 

91 
53 

89 

53 

91.8 
59.5 

ARCHBOLO   BIOLOGIC  STA 

MAX 
MDJ 

9  4 

72 

95 

70 

91 
47 

89 
46 

63 
44 

87 

50 

91 
55 

94 
54 

97 
58 

95 
59 

96 
63 

95 
65 

96 
69 

90 
66 

88 
68 

86 
70 

88 

65 

92 
66 

92 
54 

91 
54 

93 
64 

90 
57 

90 
59 

89 
56 

69 
62 

93 
69 

95 
60 

93 
bl 

92 
63 

90 
51 

89 
49 

91.4 
59.6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
63 

87 
55 

87 

52 

90 
51 

95 
46 

95 
63 

96 
63 

95 
65 

98 
65 

97 
65 

96 
67 

95 

71 

92 
69 

86 

55 

90 
70 

93 
65 

94 
63 

95 
oO 

94 
62 

93 
69 

92 
64 

91 
63 

96 
65 

96 
65 

97 

70 

92 
69 

93 
67 

94 
67 

93 
53 

91 
56 

93.0 
63.1 

84RT'JW 

MAX 
MIN 

89 
/3 

37 
61 

84 
62 

81 

53 

67 
49 

91 
62 

92 
61 

95 
61 

92 
62 

95 
66 

94 
66 

94 
67 

94 
66 

68 
68 

86 
65 

86 
66 

90 
62 

91 
65 

90 
61 

91 
64 

89 
60 

88 
63 

93 
65 

68 
61 

94 
66 

90 
68 

91 
60 

92 
69 

90 
67 

85 

60 

89 
59 

69.9 
63.2 

SRADtNTON   5  E5E 

MAX 
MIN 

84 

7  0 

84 
60 

83 
57 

77 
51 

63 
46 

85 

60 

86 
55 

92 
59 

90 
61 

69 
61 

8° 
63 

90 
65 

68 

7  1 

87 
69 

84 
68 

84 

70 

89 
59 

91 
65 

90 
62 

89 
65 

85 
67 

92 
65 

90 
66 

90 
61 

89 
61 

86 
63 

89 
67 

83 
69 

85 
65 

82 
56 

84 
55 

66.9 
62.5 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

82 
70 

81 
61 

79 
68 

73 
56 

84 
53 

86 
61 

65 
61 

86 
61 

86 
64 

68 
64 

90 
65 

89 
70 

U3 
70 

82 
63 

83 
69 

81 

70 

86 
63 

90 
70 

88 
69 

67 
69 

86 
70 

88 
67 

89 
72 

89 
69 

91 

71 

68 
70 

88 
70 

83 
63 

85 
74 

62 
61 

65 
62 

65.4 
66.3 

l=ELLSMERE   7  SSW 

MAX 
MIN 

FORT             5  NW 

MAX 

Mm 

87 

7  3 

89 
60 

88 
52 

8? 
46 

86 
42 

91 
53 

93 
58 

94 
59 

96 
60 

98 
61 

94 
65 

93 
55 

92 
56 

67 

67 

83 
66 

88 
69 

90 
66 

88 
62 

VO 
55 

91 
57 

39 
62 

69 
60 

66 
56 

67 
56 

89 
64 

92 
65 

9' 
59 

91 
56 

90 
66 

83 
56 

89 
55 

69.9 
59.3 

FORT  PIERCE 

MAX 

Mm 

82 

70 

82 
64 

85 
59 

77 
54 

79 
49 

62 
55 

86 
62 

90 
69 

92 
69 

94 
71 

69 
69 

87 
74 

68 

75 

83 
69 

87 
70 

85 
71 

34 

72 

84 
65 

83 
62 

84 
62 

90 
66 

84 
66 

82 
72 

84 
73 

84 
74 

85 
74 

86 

70 

87 
67 

91 
72 

68 
62 

84 

58 

85.4 
66.6 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

Mm 

9  2 
74 

83 
57 

87 
50 

83 

88 
41 

92 
51 

93 
56 

94 
56 

94 
61 

95 
59 

95 
63 

95 
62 

95 
63 

92 
62 

92 
68 

68 
69 

90 
59 

92 
60 

91 
54 

91 
54 

90 
63 

68 
60 

88 
58 

90 
60 

94 

60 

88 
69 

91 
63 

92 
62 

91 
61 

89 
53 

90 
51 

91.1 
58.8 

KISSIMHEE   NO.  2 

MAX 

Mm 

9  0 
72 

35 
53 

65 
55 

83 
49 

82 
46 

86 
56 

89 
63 

91 
59 

92 
63 

92 
63 

92 
67 

90 
69 

90 
73 

89 
66 

66 
68 

65 
69 

87 

62 

87 
62 

68 
61 

90 
62 

90 
68 

69 
66 

67 
62 

86 
63 

90 
65 

90 
71 

90 
67 

90 
53 

90 
66 

89 
59 

67 
56 

68.3 
62.5 

LAKE    ALFRED   ExP  STA 

MAX 

Mm 

VI 

73 

86 
57 

65 
60 

83 

50 

34 
45 

8! 

50 

90 
61 

89 
58 

90 
64 

92 
66 

93 
66 

91 
71 

93 
72 

90 
66 

67 
66 

84 
67 

86 
6! 

69 
64 

cl9 
61 

89 
60 

91 
69 

88 
62 

89 
64 

86 
60 

89 
65 

93 

70 

86 
67 

91 
70 

91 
68 

86 
63 

84 

57 

88.5 
63.0 

LAKELAND  WSO 

MAX 

Mm 

86 
66 

83 
62 

81 
62 

76 
54 

64 
57 

89 
62 

69 
64 

91 
66 

90 
67 

91 
68 

91 
69 

91 
68 

87 

7  0 

65 
68 

82 
65 

84 
68 

37 
64 

68 
67 

88 
66 

90 
63 

86 

70 

85 
69 

85 
67 

85 
65 

91 
68 

86 

70 

90 
70 

89 
71 

87 
66 

83 
63 

87 
62 

86.7 
65.9 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

82 
69 

82 
63 

85 
66 

74 
62 

80 
48 

83 
56 

66 
60 

91 
67 

92 
67 

86 
66 

68 

70 

86 

72 

93 
74 

83 
66 

87 
69 

66 

72 

82 
67 

84 
67 

84 
66 

66 
64 

89 
68 

64 
69 

64 

70 

64 
62 

67 

72 

65 

70 

65 
71 

66 
66 

92 
70 

86 
68 

61 
58 

65.3 
66.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

Mm 

91 
73 

89 
57 

88 
55 

65 
46 

8b 
45 

90 
56 

92 
61 

94 
58 

94 
63 

95 
61 

95 
65 

92 
69 

93 
7  3 

92 
66 

88 
69 

87 
69 

88 
60 

89 
65 

90 
59 

93 
60 

92 
67 

69 
62 

89 
65 

89 
60 

93 
64 

90 
70 

92 
66 

92 
66 

96 
65 

94 
56 

90 
54 

90.9 
62.1 

MVAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

Mm 

36 
73 

88 
59 

87 
52 

80 
49 

92 
43 

93 
54 

94 
53 

97 
55 

95 
57 

97 
57 

99 
62 

96 
62 

94 

72 

91 
66 

89 
68 

68 
68 

93 
55 

95 
65 

93 
61 

93 
62 

89 
65 

93 
62 

95 
65 

95 
59 

97 
62 

98 
65 

98 
63 

94 
66 

92 
61 

89 
55 

91 
52 

92.6 
60.2 

OKEECHOBEE   HRCN  5ATE  6 

MAX 
MIN 

93 
59 

88 
54 

81 
54 

81 
55 

63 
60 

88 
71 

68 

70 

90 

70 

86 
72 

86 

72 

83 
70 

86 
66 

87 
65 

66 
64 

S5 
66 

89 
63 

85 
69 

85 
68 

87 
67 

87 
67 

PARR  I Sh 

MAX 

Mm 

86 
74 

85 
60 

65 
59 

80 
53 

66 
49 

86 
59 

89 

58 

92 
55 

89 
60 

91 
60 

69 
64 

91 
64 

90 

70 

90 
68 

87 
66 

64 
68 

88 
60 

91 
66 

91 
64 

90 
64 

87 
67 

90 
65 

90 
67 

89 
62 

90 
66 

89 
67 

91 
67 

9l 
66 

90 
68 

84 
59 

88 
56 

88.4 
63.  1 

Plant  city 

MAX 

Mm 

88 

72 

89 
58 

64 
56 

81 
43 

85 
46 

91 

60 

92 
60 

93 
56 

93 
61 

94 
61 

95 
68 

90 
63 

93 
69 

63 
67 

83 

67 

66 
67 

69 
61 

90 
64 

91 
61 

92 
62 

92 
68 

69 
63 

69 
66 

89 
63 

91 
66 

92 
69 

91 
66 

91 
68 

90 
57 

84 

62 

89 
56 

89.5 
62.5 

Sbs  Relsreoce  Notes  Folio  wing  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13  1 

14 

15 

IS 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

ST  PETERiSUPG 

MAX 
MIN 

U6 
T< 

86 
68 

83 
67 

81 

83 

84 

86 

66 

89 
66 

89 

89 
69 

90 
73 

90 
72 

67 

70 

87 
73 

85 

70 

84 

88 

69 

90 

91 

86 

90 

90 

68 

88 

64 
68 

90 

92 

87 
74 

83 

65 
67 

87.1 
70.0 

S4RASDT4 

MAX 
MIN 

62 
72 

87 
61 

8<. 
69 

77 

82 

62 

64 

56 

89 
6  1 

91 

86 
67 

86 
65 

89 
65 

65 

86 

84 

82 

88 

90 

85 

64 

64 

84 

87 

90 
55 

86 
66 

88 
66 

87 
68 

67 
64 

88 
67 

86 
6  3 

65 
5  7 

85.6 
63.8 

TAMP1  wsn 

MAX 
MIN 

87 

70 

65 
59 

83 
60 

77 

85 

86 

86 
59 

69 
5  8 

69 

90 
63 

91 
67 

91 
70 

86 
7  1 

87 

70 

81 
69 

83 

87 

90 

90 

87 

65 

83 

88 

86 

90 

89 

69 

88 
72 

87 
66 

82 
62 

87 

86.8 
64.7 

TARPUN   SPGS   SEWACE  PL 

MAX 
MIN 

82 
72 

81 
59 

79 
68 

74 

83 

83 

61 
59 

84 
56 

85 

86 
62 

67 
63 

90 
68 

87 

81 

63 
67 

79 

04 

89 

67 

83 

62 

69 

89 

89 

87 

65 

87 
68 

66 

84 

82 

83 

84.2 
64.6 

VENICE 

MAX 

MIN 

35 
75 

8' 
61 

82 
69 

78 

84 

64 

85 
60 

85 
60 

85 

88 
63 

90 
66 

89 
66 

87 
74 

86 

70 

87 
68 

87 
73 

88 
63 

91 
66 

86 
65 

6? 

67 

84 

70 

87 

71 

92 
68 

92 
64 

89 
66 

67 
70 

88 
66 

66 
69 

66 
73 

83 
68 

84 
59 

65.9 

VERO  BEACri  4  H 

MAX 
MIN 

96 
69 

82 
62 

B<t 
59 

86 
51 

77 
46 

80 
54 

84 
59 

68 
67 

92 
67 

93 
66 

92 
68 

89 

70 

66 
70 

68 
67 

86 
68 

68 
69 

65 
69 

64 
63 

63 
56 

83 
60 

85 
65 

89 
65 

64 
62 

81 
64 

64 
68 

85 
66 

66 
67 

86 
64 

80 
67 

90 
60 

87 
58 

86.2 
63.5 

k'AHChUH   2  N 

MAX 
MIN 

89 
,'3 

89 
60 

86 
5? 

84 
50 

87 
49 

92 
54 

95 
58 

95 
56 

93 
62 

97 

62 

95 
65 

95 
65 

94 

7  1 

90 
67 

87 
69 

87 

90 

91 

92 

91 

90 
68 

90 

88 

68 

93 

91 

91 

'I 
66 

67 

85 

88 

90.4 
62.2 

k'INTER  HAVEN 

«            «  • 

MAX 
MIN 

90 
7  1 

89 
6 1 

84 
53 

83 

84 

89 

90 
58 

93 
57 

93 

94 

58 

93 
64 

90 
68 

93 

90 

87 
67 

87 

69 

89 

89 

90 

68 

90 

87 

87 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

68 

89.3 
61.5 

EVE'PClAr'ES   AND  5w 
COAST  05 

BEUE   OL'DE   EXP  5TA 

MAX 

68 

89 
66 

86 
64 

87 

80 

83 

66 

60 

90 
65 

92 

92 
66 

92 
65 

91 
66 

89 
69 

89 
67 

90 
70 

86 
69 

79 
64 

66 
64 

86 

62 

86 

88 
65 

69 
64 

88 
6  3 

64 

86 
6  5 

68 
65 

90 
64 

89 
66 

69 
67 

88 
6  3 

88 
5  5 

87.7 
63.6 

CANAL   POINT  OSOA 

MAX 

95 
7  I 

90 

88 
65 

89 

82 

86 

88 
5  9 

90 
64 

92 
6  3 

92 
6  3 

93 
66 

91 

90 

89 

89 
70 

63 

83 

67 

86 

59 

86 

88 

91 

88 

85 

86 

68 

90 

9o 
64 

90 

91 

89 

86.5 
64.4 

CLEWISTQH  U  S  EN5 

MAX 

9<i 

65 

87 

70 

87 

5  8 

88 

80 

84 

91 
59 

94 
6  1 

91 

95 
65 

93 
66 

93 
69 

03 
68 

89 

89 
67 

69 

82 

82 

70 

86 

86 

87 

90 

87 

67 

91 

68 

89 

89 
67 

90 

69 

69 

68.7 
64.9 

DEVILS  GARDEN  TQWEB 

MAX 

93 
38 

9? 

86 
4  5 

88 

90 
52 

91 

93 
55 

94 

57 

95 

96 
59 

95 
62 

95 
6  3 

94 

93 
6 1 

94 
58 

89 

90 
59 

89 

VI 
65 

92 

94 
66 

92 
62 

91 
58 

90 

9  1 

90 
6  5 

92 
66 

93 
66 

92 
64 

92 
63 

90 
62 

91.8 
59.7 

tVERGLAOtS 

MAX 

85 
7  '* 

81 

79 

64 

84 

5  7 

64 

63 

64 
66 

84 
69 

86 
69 

85 
69 

84 

62 
7  1 

85 

70 

84 

61 
69 

86 

68 

90 

63 
70 

83 
69 

66 
68 

85 

68 

84 

86 

69 

73 

84 

64.4 
66.9 

ELAMlNC-n   RANGER  STA 

MAX 

16 
;  2 

85 

86 
6  3 

86 
5  fl 

86 
56 

84 
65 

85 
66 

86 
68 

66 
68 

87 
68 

66 
70 

88 
72 

87 
72 

88 
73 

88 

70 

87 

66 

70 

87 
67 

66 
63 

86 
6  1 

64 
62 

86 
68 

66 
66 

85 

86 
J 1 

86 
7  1 

66 
69 

89 
68 

84 
70 

68 
69 

88 
60 

86.3 
67.  1 

PORT  MVERS  USD 

MAX 

B". 

84 

85 

82 
54 

86 
52 

86 
58 

89 

90 

89 
62 

91 

91 
68 

91 
68 

86 

68 
73 

87 
73 

86 

91 
67 

91 
70 

90 

89 

87 

7  2 

87 
68 

68 
74 

90 

88 
69 

91 
72 

92 
69 

88 
7i 

87 
70 

66 
66 

66 
60 

67.9 
66.2 

IMMOKALE!    3  NNW 

MAX 

91 

88 

93 

69 

91 

50 

92 
52 

95 

97 
58 

94 

60 

96 
63 

96 
67 

95 

°1 

72 

93 
69 

90 
70 

89 
7 1 

92 
63 

88 
67 

90 
6  1 

91 
58 

90 
68 

92 
65 

90 
67 

91 
59 

92 
65 

93 
66 

94 
64 

93 
65 

89 
67 

90 
63 

90 
55 

91.3 
62.5 

LA  BELLE 

MAX 

95 

94 

91 

83 
4  8 

91 
47 

94 
52 

96 

96 

100 

101 

97 

95 

92 

96 

88 

94 

94 

90 
58 

93 

92 
67 

92 
64 

90 
68 

91 
58 

92 

96 
66 

94 

62 

95 
64 

92 
5  I 

93.5 
60.4 

("DURE    HAVEN    LOCK  1 

MAX 

9  3 

73 

85 
63 

88 
55 

88 
52 

82 
53 

85 
58 

89 

61 

93 
t  1 

92 
64 

93 
65 

93 
66 

94 
68 

93 

VO 

68 
69 

89 
69 

85 
70 

86 
64 

69 
68 

86 
63 

87 
64 

86 
44 

89 
64 

67 
68 

85 
64 

88 

67 

91 
67 

92 
66 

92 
66 

90 
66 

90 
64 

69 
55 

89.0 
63.4 

NAPLES   2  NE 

MAX 
MIN 

tl8 
7  6 

86 
65 

86 
60 

65 
55 

85 
54 

86 
57 

68 
58 

89 
61 

88 
64 

89 
66 

90 
70 

89 
68 

69 
75 

90 
71 

90 
72 

90 
72 

90 
64 

95 
68 

94 

62 

69 
60 

86 
59 

68 
65 

90 

70 

90 
62 

91 
65 

91 
65 

91 
65 

9l 
64 

91 
64 

87 
69 

67 
57 

89.  1 
64.6 

PUNTA    GOPDA   <•  ENE 

MAX 
MIN 

86 

75 

85 

60 

87 
54 

8? 
56 

86 
50 

89 
56 

90 
55 

92 
55 

90 
58 

92 
60 

94 

66 

94 
63 

91 
69 

90 
68 

90 
70 

90 
71 

93 
63 

68 
66 

'■3 
60 

92 
65 

68 

70 

91 
70 

90 
63 

91 
59 

91 
64 

89 
69 

93 
66 

90 
67 

89 
64 

68 
57 

89 
55 

69.8 
62.7 

TAHIAHI    TRL    <iO   HI  BEND 
*            »  • 

MAX 
MIN 

9? 
63 

89 

85 
53 

87 
49 

89 
49 

93 

93 

93 
63 

93 

9  3 

91 

92 

92 

85 

89 

85 
6  5 

87 

54 

92 
62 

92 
60 

92 
60 

92 
60 

87 
64 

92 
64 

91 
64 

91 
63 

68 
63 

89 
62 

90 
50 

90.2 
60.6 

LOWER  ERST  COAST  06 

FORT  LAUCERDALE 

MAX 
MIN 

97 

7  1 

92 
/ 1 

85 
6  1 

89 
56 

83 
56 

81 
60 

84 
64 

87 

87 

70 

89 

89 

68 

90 

94 

87 

68 

87 

66 

84 

64 

66 
68 

90 

86 
67 

64 
73 

86 
74 

87 
74 

63 
71 

88 
69 

91 
70 

92 
68 

91 
53 

87.7 
68.  1 

FT   LAiJDEf-DAlE   ExP  STA 

MAX 
MIN 

v8 
68 

95 
62 

93 
60 

68 
55 

82 
50 

80 
56 

84 

88 

88 
66 

90 

69 

86 

87 

91 

88 
67 

86 

82 

64 
70 

62 
67 

83 
60 

66 
64 

69 
65 

85 

72 

62 

70 

84 
67 

86 
69 

86 
66 

85 
65 

90 
68 

91 
68 

86 

54 

87.0 
65.0 

HIALEAH 

MAX 

MIN 

92 
69 

87 
63 

69 
60 

84 
60 

31 
68 

84 
67 

66 

67 

71 

88 

68 

89 

87 

90 

72 

68 
66 

88 

85 

7  1 

66 
72 

84 
59 

84 
67 

86 
65 

90 
68 

92 
69 

82 
72 

84 
75 

87 

73 

67 
71 

87 
70 

90 
70 

90 
68 

92 
59 

87.1 
69.0 

HOMESTEAl    E>D  STA 

MAX 
MIN 

90 
TO 

89 
67 

92 
56 

88 
55 

84 
54 

86 

56 

89 
62 

89 

92 
65 

90 

91 

88 

90 

90 
7  ^ 

90 
7  1 

82 

69 
70 

65 
69 

85 
6  1 

86 
61 

90 
63 

90 
66 

82 
70 

65 
66 

87 

71 

88 
68 

68 
67 

92 
65 

90 
69 

90 
68 

90 
61 

88.3 
65.7 

LDXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

91 

o6 

85 
68 

87 

60 

84 

55 

81 
48 

H5 

52 

89 
5  8 

90 

93 

66 

93 

90 

88 

86 

68 

86 

82 
68 

85 

65 

6  3 

85 
59 

67 
59 

91 
64 

86 
62 

64 
6  1 

66 
56 

88 
68 

89 
63 

89 
63 

91 

62 

91 
66 

90 
61 

90 
53 

87.7 
62.5 

MIAMI    BAVFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 
65 

80 
72 

63 
7  2 

84 

84 

85 

83 

65 

85 

66 

82 

84 
72 

63 
77 

82 
75 

63 
70 

90 
71 

84 
67 

81 

62 

82 
75 

85 

76 

85 
77 

65 
73 

91 
72 

92 
71 

89 

84.9 

MIAMI  3EACH 

MAX 
MIN 

93 
7  3 

89 
71 

86 
65 

79 
62 

77 
72 

00 
73 

62 
75 

64 

63 

75 

83 

65 

81 

84 

82 

74 

65 

73 

83 
7  3 

60 
74 

60 
75 

82 
77 

82 
75 

92 
74 

61 
71 

79 
75 

81 

76 

82 
75 

63 
78 

81 
78 

84 
76 

94 
.  75 

91 
73 

91 
66 

63.3 
73.5 

MIAMI  WSL 

MAX 
MIN 

92 
75 

87 

71 

89 
64 

64 
61 

81 
65 

82 
70 

86 

70 

86 
75 

87 
72 

88 
74 

67 

85 

69 

86 

66 

82 

84 

64 
76 

84 
74 

65 
69 

90 
70 

85 

70 

83 

74 

85 

74 

85 

7*; 

86 
76 

87 
74 

68 
72 

91 
74 

92 
69 

63 
62 

66.3 
71.9 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

97 
72 

93 
69 

94 
61 

8  2 
59 

86 
58 

62 
62 

65 
71 

67 
68 

87 
67 

88 

86 

77 

67 

89 

68 

89 

92 

65 

84 
7  1 

64 
63 

86 
62 

92 
67 

86 
66 

82 
74 

84 

7'> 

85 
75 

86 

72 

85 
66 

66 
66 

91 
66 

92 
58 

87.4 
68.4 

POHPANT  PEAlH 

MAX 
MIN 

99 
72 

89 
72 

90 
60 

88 
56 

83 
56 

66 
71 

69 
68 

89 
69 

90 
72 

89 
70 

88 

76 

88 
76 

95 
77 

90 
70 

88 
71 

85 
71 

87 
68 

66 
74 

87 
74 

88 
65 

92 
67 

88 
67 

66 
76 

87 
75 

69 
75 

90 
75 

90 
70 

88 
68 

89 
65 

90 
62 

69 
63 

88.8 
69.4 

SOUTH   MIAMI    5  U 

MAX 
MIN 

92 
69 

90 
70 

93 
59 

87 
56 

84 
54 

87 

57 

89 
60 

90 
66 

91 
64 

91 
67 

91 

89 

93 

90 

91 

85 

90 
69 

71 

63 

68 

60 

92 
63 

89 
65 

84 
67 

65 

66 

a" 

72 

88 

70 

65 
66 

91 
66 

92 
68 

93 
67 

92 
55 

39.4 
65.8 

STUART    I  N 

MAX 

MIN 

'3 
66 

80 
61 

89 
54 

86 
45 

78 
45 

60 
60 

66 
61 

69 
60 

67 
7  I 

87 
55 

87 
60 

85 
68 

68 
67 

67 
59 

85 
71 

79 
68 

83 
63 

82 
65 

83 
57 

8! 

56 

91 
62 

84 
58 

82 
62 

60 
58 

80 
65 

63 
69 

84 
62 

85 
59 

90 
58 

69 
59 

68 
47 

85.0 
60.4 

WEST    PALM   BEACH  HSI 

MAX 
MIN 

^3 

86 
68 

89 
63 

80 
59 

82 
56 

35 

70 

86 
69 

69 
69 

90 
71 

90 
70 

89 
72 

67 
77 

88 
72 

87 

70 

68 
74 

82 
73 

87 
69 

66 
69 

95 
67 

87 
67 

92 
70 

87 
68 

85 

76 

87 
76 

88 
75 

69 
73 

89 
73 

89 
To 

96 
71 

93 
67 

89 
62 

67.8 
69.7 

S«a  ReIor«Dc«  NolM  Following  Statioo  Indax 


DAILY  TEMPERATURES  fldp.o. 

Conlinued  HiY  1971 


Station 

Day  ol  Monlh 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

.     .  . 

KEYS 

07 

KEY   WEST  WSO 

MAX 
MIN 

B7 

78 

85 
76 

82 

7;* 

81 
73 

64 
69 

8* 
75 

86 
77 

86 
77 

66 
77 

87 
78 

86 

79 

87 
79 

66 
75 

87 
75 

86 
75 

81 
75 

86 
76 

83 

75 

d4 

76 

66 
76 

86 
76 

85 
77 

86 
75 

86 
78 

86 
78 

87 

78 

86 
76 

87 
77 

85 
77 

66 
76 

84 
74 

65.3 
76.0 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

89 
77 

87 
75 

86 
73 

88 
70 

87 
68 

86 
69 

67 
69 

86 
71 

87 
72 

89 
71 

87 
72 

87 
78 

67 
78 

87 
73 

89 
76 

88 
74 

85 
70 

88 
7! 

85 
70 

85 
75 

65 
72 

66 
74 

86 
73 

87 
77 

86 
77 

87 
77 

87 
76 

86 
75 

88 
76 

88 
75 

87 
76 

86.8 
73.7 

MAP4TH0^  SHORES 

MAX 
MIN 

TAVERNIEB 

MAX 
MIN 

68 
78 

86 
74 

84 
70 

66 
66 

83 
73 

84 
73 

66 
75 

86 
76 

87 
75 

87 

78 

67 

78 

88 
78 

68 
78 

89 
77 

88 
79 

65 

75 

85 
73 

85 

76 

85 
77 

86 
77 

86 
72 

89 
73 

62 

72 

85 

76 

86 
76 

66 
75 

66 

7B 

90 
76 

87 
73 

88 
75 

66 

70 

66.3 
75.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

li  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 

69 

73 

83 

82 

86 

66 

80 

89 

89 

85 

85 

90 

78 

82 

73 

74 

84 

85 

65 

90 

85 

90 

91 

91 

89 

95 

98 

88 

92 

92 

92 

84.9 

MIN 

65 

61 

60 

60 

58 

62 

67 

72 

70 

73 

71 

69 

67 

65 

62 

64 

63 

64 

66 

70 

70 

66 

67 

71 

72 

71 

70 

73 

70 

68 

66 

66.9 

GAINESVILLE   3  WSW 

I 

MAX 

62 

84 

85 

85 

84 

86 

87 

87 

89 

90 

91 

90 

68 

65 

81 

88 

89 

91 

92 

92 

92 

91 

90 

92 

92 

93 

93 

66 

90 

90 

91 

98.6 

»lt 

73 

66 

69 

65 

65 

69 

71 

71 

73 

72 

77 

77 

75 

74 

73 

71 

72 

72 

74 

75 

76 

77 

74 

74 

78 

77 

76 

76 

75 

72 

72 

73.0 

4 

MAX 

78 

79 

81 

79 

76 

60 

81 

82 

83 

83 

85 

85 

84 

84 

76 

82 

84 

64 

66 

86 

66 

85 

65 

65 

95 

97 

96 

65 

64 

95 

87 

93.3 

MU 

74 

72 

72 

69 

69 

72 

74 

74 

74 

74 

79 

78 

77 

75 

74 

74 

75 

75 

77 

77 

78 

79 

77 

77 

79 

80 

79 

78 

76 

75 

76 

75.4 

6 

MAX 

77 

77 

76 

76 

74 

74 

76 

77 

78 

78 

61 

81 

81 

81 

78 

78 

79 

79 

80 

81 

81 

82 

81 

81 

81 

91 

82 

83 

81 

91 

81 

79,3 

MI^ 

76 

76 

75 

73 

73 

74 

74 

76 

77 

78 

76 

80 

78 

76 

76 

78 

77 

78 

79 

80 

81 

61 

60 

60 

90 

81 

91 

81 

79 

79 

79 

76.0 

20 

MAX 

75 

76 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

76 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

77.2 

MIN 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

77.0 

HILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 

88 

90 

90 

90 

89 

91 

91 

91 

84 

90 

91 

84 

90 

91 

62 

92 

94 

93 

93 

91 

93 

93 

93 

90 

90 

93 

91 

68 

91 

95 

89.6 

Mlh 

7C 

6? 

70 

66 

69 

72 

76 

60 

72 

74 

76 

73 

68 

67 

70 

69 

70 

72 

77 

78 

77 

70 

73 

77 

78 

74 

75 

75 

70 

69 

72 

72.5 

MDNTTCELLO  3  W 

4 

MAX 

70 

81 

86 

86 

87 

89 

90 

93 

87 

84 

83 

90 

85 

80 

73 

76 

87 

93 

95 

99 

91 

86 

95 

93 

93 

90 

101 

99 

90 

96 

95 

98.5 

HII- 

65 

62 

62 

58 

53 

60 

64 

69 

67 

67 

66 

68 

69 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

70 

71 

68 

66 

71 

71 

73 

74 

76 

73 

71 

70 

67.2 

QUINCY   3  SSW 

2 

MAX 

80 

93 

95 

86 

91 

94 

96 

97 

69 

94 

87 

100 

85 

81 

71 

78 

99 

96 

98 

102 

92 

86 

91 

93 

94 

94 

97 

102 

92 

97 

96 

91.6 

MIN 

64 

60 

62 

55 

55 

56 

63 

70 

65 

71 

67 

67 

67 

63 

62 

63 

63 

65 

67 

69 

67 

64 

66 

67 

68 

69 

72 

74 

71 

66 

68 

65.4 

4 

MAX 

76 

68 

90 

85 

8  7 

88 

90 

93 

85 

90 

84 

95 

63 

80 

70 

75 

85 

91 

93 

96 

68 

86 

85 

90 

91 

91 

94 

96 

89 

94 

93 

87.9 

MIN 

66 

64 

65 

59 

56 

60 

66 

71 

68 

71 

66 

66 

68 

65 

65 

65 

66 

66 

69 

70 

69 

66 

66 

70 

70 

70 

72 

76 

72 

70 

71 

67.4 

8 

MAX 

71 

81 

81 

78 

79 

80 

83 

85 

60 

83 

80 

86 

78 

76 

70 

72 

79 

83 

86 

88 

83 

91 

80 

83 

84 

94 

67 

89 

65 

87 

86 

61.5 

69 

68 

67 

66 

66 

66 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

68 

66 

68 

68 

69 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

73 

73 

73 

77 

75 

73 

74 

70.5 

CHIPLEY  3  E 
GAINESVILLE  3  WSW 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  3  W 
OUINCY  3  SSW 


SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5   PERCENT  SLOPE  TO  THE   NORTHWEST.      PALMER  MERCURY- IN-STEEL 
THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7-30  A.M 

ARREDONDA  FINE  SAND,  BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.  LITTLE  SLOPE.  PALMER  DIAL  TYPE  THER- 
MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.  2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.  PALMER  ME RCURY- I N-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.  2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.  PALMER  MERCURY- IN-STEEL  THER- 
MOMETER.    MAX  AND  MIN  >^0R  24-HOUR  PERIOD  ENDING   8  A.  M. 

ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,  BARE.  0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.  PALMER  DIAL 
TYPE  THERMOMETERS. 


See  Reference  Noles  Following  Slaljon  Index 
-  64  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


MAY  1971 


Day 

Of  Month 

"3  »,  (» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

&  "i. 

t    »  • 

HILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.23 

.26 

.30 

.25 

.27 

.28 

.26 

.  15 

.15 

.22 

.17 

.23 

.  15 

.16 

.10 

.16 

.29 

.31 

.21 

.13 

.22 

.23 

.33 

.33 

.  16 

.  1 5 

.  24 

.  1  6 

.29 

.28 

.  23 

6.92 

HIND 

75 

30 

62 

37 

63 

87 

66 

74 

23 

40 

46 

81 

87 

30 

21 

16 

25 

43 

31 

29 

36 

24 

35 

81 

47 

23 

26 

48 

56 

39 

22 

1405 

MAX 

90 

91 

91 

86 

88 
5  5 

91 

91 

89 

90 

92 

92 

87 

84 

84 

87 

93 

96 

91 

96 

94 

93 

93 

93 

89 

87 

99 

97 

92 

90 

91 

96 

91.1 

59 

53 

55 

50 

'0 

64 

63 

61 

67 

68 

68 

60 

63 

66 

70 

70 

71 

69 

62 

56 

63 

63.7 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.08 

.27 

.27 

.30 

.26 

.30 

.34 

.20 

.10 

.16 

.19 

.25 

.19 

.30 

.  1  1 

.12 

.24 

.27 

.29 

.20 

.16 

.34 

.24 

.27 

.29 

.30 

.28 

.27 

.25 

.39 

.31 

7.53 

WIND 

51 

41 

113 

• 

190 

28 

17 

18 

21 

22 

23 

17 

59 

102 

38 

62 

26 

30 

25 

12 

46 

NORTH  02 

GalNESVlLLE    2  WSW 

EVAP 

.13 

.24 

- 

.31 

.  19 

.26 

.26 

.27 

.27 

.23 

.26 

.26 

.29 

.12 

.12 

.19 

.27 

.24 

.29 

.26 

.33 

.28 

.27 

.31 

.28 

.  24 

_ 

.22 

.18 

.  32 

.31 

7^70B 

HINO 

69 

44 

49 

74 

28 

43 

40 

43 

35 

41 

60 

91 

40 

63 

61 

18 

33 

31 

18 

45 

30 

27 

52 

57 

31 

49 

19 

45 

48 

38 

1345 

MAX 

84 

86 

86 

81 

85 

91 

92 

91 

91 

93 

95 

96 

90 

89 

84 

90 

92 

94 

96 

97 

94 

93 

92 

92 

92 

95 

95 

87 

90 

89 

94 

90.8 

MIN 

66 

60 

60 

49 

52 

59 

63 

62 

62 

67 

71 

71 

69 

66 

67 

68 

66 

65 

66 

61 

67 

70 

65 

63 

66 

70 

70 

67 

69 

61 

61 

64.5 

LAKE   CITY   2  E 

EVAP 

.  04 

.  29 

.26 

.31 

.27 

•  2  8 

.32 

.11 

.26 

.35 

« 

.45 

.22 

.34 

.26 

.  27 

.29 

.28 

.31 

.15 

.31 

.26 

.12 

•  33 

.32 

7.828 

WIND 

58 

32 

70 

46 

26 

29 

59 

75 

45 

70 

48 

57 

73 

114 

58 

41 

35 

20 

28 

27 

52 

33 

30 

46 

59 

29 

26 

28 

49 

51 

44 

1458 

MAX 

70 

73 

88 

84 

85 

80 

86 

66 

82 

88 

90 

88 

86 

64 

83 

80 

88 

90 

92 

96 

92 

90 

90 

88 

88 

87 

97 

69 

82 

89 

86 

86.4 

MIN 

63 

61 

58 

50 

50 

59 

60 

64 

66 

67 

65 

65 

b5 

62 

62 

65 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

65 

61 

63 

67 

71 

69 

69 

60 

61 

63.1 

»       «  « 

NQRTH  CENTRAL  03 

L I SBON 

EVAP 

.23 

.20 

.30 

.34 

.24 

.22 

.24 

.24 

.22 

.27 

.16 

.28 

.34 

.12 

.16 

.17 

.34 

.35 

.20 

.27 

.21 

.24 

.28 

.32 

.24 

.30 

.27 

.35 

.21 

.20 

.22 

7.73 

WIND 

25 

10 

30 

25 

15 

0 

25 

10 

10 

10 

5 

50 

35 

5 

30 

5 

10 

15 

15 

5 

20 

35 

10 

5 

10 

10 

5 

5 

10 

465 

SOUTH  CENTRAL  04 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.33 

.28 

.31 

.37 

.32 

.24 

.29 

.25 

.29 

.26 

.30 

.18 

.36 

.30 

.20 

.37 

.21 

.30 

.37 

.34 

.26 

.29 

.32 

.35 

.26 

.33 

.12 

.26 

.27 

.29 

.38 

9.02 

WIND 

94 

58 

56 

71 

46 

49 

43 

28 

45 

18 

33 

47 

93 

62 

41 

59 

42 

38 

46 

42 

29 

50 

52 

64 

61 

56 

23 

33 

36 

57 

51 

1525 

MAX 

88 

86 

84 

83 

84 

85 

89 

87 

90 

91 

93 

90 

88 

90 

89 

84 

85 

90 

93 

91 

92 

87 

90 

89 

69 

94 

84 

94 

93 

87 

84 

88.5 

MIN 

70 

57 

59 

50 

48 

57 

60 

60 

61 

65 

62 

67 

66 

66 

65 

64 

62 

62 

62 

60 

62 

62 

64 

59 

59 

64 

67 

68 

68 

62 

57 

61.8 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

* 

* 

.87 

.41 

.36 

.39 

.29 

« 

* 

1.15 

.31 

.38 

.55 

.24 

* 

♦ 

.55 

.33 

.32 

.48 

.28 

* 

* 

.  .13 

.31 

.31 

.26 

.49 

- 

- 

- 

10.42? 

VERO  BEACH  <t  W 

EVAP 

.35 

.19 

.20 

.41 

.28 

.08 

.27 

.22 

.26 

.27 

.27 

.22 

.24 

.22 

_ 

.15 

.27 

.29 

.27 

.26 

.06 

.18 

.29 

.35 

.17 

.23 

.22 

.27 

.35 

.35 

7.71B 

57 

84 

39 

6  5 

58 

24 

41 

19 

2 1 

25 

41 

28 

2 1 

81 

47 

1232 

MAX 

91 

86 

87 

86 

85 

88 

92 

91 

92 

94 

96 

95 

91 

90 

86 

85 

88 

96 

95 

96 

95 

90 

93 

91 

90 

90 

95 

94 

93 

91 

89 

91.0 

MIN 

69 

65 

63 

54 

53 

55 

62 

66 

69 

70 

69 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

66 

66 

67 

68 

67 

66 

68 

70 

71 

71 

70 

64 

62 

66.6 

EVERGLADES    AND  SW 

COAST  05 

9ELLE   CLAOE   EXP  STA 

EVAP 

.22 

.28 

.20 

.41 

.32 

.26 

.29 

.24 

.28 

.23 

.37 

.32 

.20 

.22 

.13 

.28 

.15 

.20 

.28 

.30 

.27 

.30 

.26 

.29 

.29 

.26 

.24 

.24 

.30 

.34 

8.248 

95 

81 

96 

101 

MIN 

68 

67 

65 

58 

57 

62 

60 

56 

68 

66 

69 

69 

71 

69 

71 

70 

68 

67 

63 

63 

65 

66 

66 

65 

66 

69 

70 

69 

68 

66 

59 

65!7 

clewiston  u  s  eng 

EVAP 

.39 

.22 

.27 

.37 

.27 

.27 

.27 

.26 

.27 

.26 

.24 

.22 

.26 

.13 

- 

.28 

.29 

.28 

.29 

.28 

.30 

.29 

.30 

.06 

.27 

.29 

.18 

.30 

.40 

8.346 

WIND 

103 

74 

49 

55 

38 

28 

24 

26 

33 

22 

28 

19 

25 

46 

15 

24 

16 

28 

24 

22 

28 

55 

42 

30 

24 

15 

25 

29 

42 

67 

55 

1113 

9 1 

95 

9 1 

86 

92 

MIN 

69 

70 

62 

!8 

58 

61 

64 

67 

68 

72 

68 

68 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

69 

67 

67 

67 

64 

68 

68 

71 

71 

71 

70 

67 

60 

bl'.i 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.39 

.38 

.30 

.39 

.21 

.29 

.34 

.23 

.41 

.24 

.42 

.40 

.24 

.50 

.21 

- 

.30 

.32 

.24 

.30 

.23 

.27 

.32 

.43 

.34 

.24 

.18 

.16 

.30 

9,268 

WIND 

104 

69 

87 

63 

63 

66 

89 

60 

52 

64 

51 

134 

116 

92 

90 

'86 

'29 

73 

75 

59 

72 

79 

69 

76 

95 

66 

52 

56 

74 

80 

49 

2290 

97 

96 

95 

MIN 

73 

73 

69 

63 

64 

68 

63 

63 

68 

76 

75 

74 

75 

74 

74 

73 

80 

73 

69 

68 

68 

72 

71 

68 

68 

69 

69 

69 

78 

75 

67 

70.6 

MOORE    HAVEN    LOCK  1 

EVAP 

.40 

.16 

.25 

.36 

.34 

.35 

.32 

.36 

.25 

.30 

.33 

.27 

.37 

.19 

.18 

.16 

.  19 

.29 

.35 

.36 

.36 

.16 

.41 

.43 

.36 

.29 

.26 

.36 

.20 

•  38 

.39 

9.42 

WIND 

90 

50 

40 

45 

45 

60 

60 

30 

40 

25 

35 

10 

102 

48 

50 

60 

20 

60 

60 

60 

40 

25 

65 

95 

95 

50 

45 

55 

35 

55 

45 

■1595 

MAX 

93 

86 

93 

92 

88 

92 

91 

95 

97 

97 

98 

100 

95 

89 

90 

86 

90 

97 

93 

93 

93 

93 

91 

91 

92 

96 

99 

96 

95 

94 

92 

93.1 

MIN 

71 

66 

" 

58 

57 

58 

62 

76 

73 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

69 

67 

66 

66 

69 

68 

66 

66 

71 

70 

70 

69 

73 

61 

67.5 

TAMIAMI   TRL   40  MI  BEND 

EVAP 

.21 

.20 

.18 

.16 

.18 

.54 

.29 

.16 

•  26 

•  1 6 

•  1 1 

•  21 

.  34 

.  16 

•  32 

6.  75 

WIND 

* 

'62 

39 

39 

44 

35 

"l9 

'l6 

'l5 

14 

34 

* 

100 

30 

44 

25 

'39 

25 

* 

64 

40 

35 

63 

27 

23 

15 

19 

51 

30 

34 

1006 

MAX 

- 

96 

94 

91 

92 

92 

92 

92 

95 

95 

- 

95 

95 

93 

89 

96 

90 

92 

- 

- 

96 

87 

92 

86 

99 

95 

100 

95 

94 

93 

93.3 

MIN 

69 

77 

58 

56 

60 

70 

70 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

52 

64.9 

4       «  * 

LOWER   EAST  COAST  06 

1 

HIALBAH 

EVAP 

* 

.59 

.20 

.32 

.32 

.30 

.31 

.25 

.26 

.23 

.28 

.34 

.25 

.18 

.31 

.26 

.33 

.51 

.73 

.25 

.25 

.31 

.41 

.29 

.33 

.28^ 

.46 

.27 

.37 

.35 

9.90B 

WINO 

• 

172 

78 

54 

50 

69 

57 

61 

52 

48 

49 

89 

100 

41 

61 

64 

26 

78 

62 

57 

36 

83 

36 

100 

105 

81 

73 

77 

50 

96 

65 

2092 

LISBON  !    INSTALLATION  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  :  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  CRUSHED  ROCK  AND  CEMENT. 
WOODRUFF  DAM  ,   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Belerence  Noles  Following  Slitlon  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ei 

U 

SPECIAL 

fipfiLaCHlcOLa  wSO  fi 

f BANKLIN 

29  44 

B4  59 

MIC 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARCADIA 

0221 

0' 

OE  SOTQ 

27  14 

Bl  51 

6: 

61 

61 

RADIO  STATION  WA'*G 

&RCHBOLD  QlOinClC  STA 

04 

HIGHLANDS 

27  U 

81  21 

14Q 

ARCHBQLO  BIOLOGIC  STA 

036< 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

133 

5P 

MiLTON  F.  STOKEY 

aaeSON  PARK 

0390 

POLK 

27  50 

81  31 

14! 

HARRY  M,  TDLSON 

0*78 

POL>' 

27  54 

81  51 

125 

51 

CITY  OF  BARTOW 

BELLE  CLUOE  EXP  STft 

061  L 

05 

PALM  BEACH 

26  40 

80  38 

16 

Sj 

SA 

84 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  QLAOE  HRCFJ  GATE 

0616 

OS 

PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BITHLO 

0758 

03 

ORANGE 

2B  33 

81  07 

65 

6P 

WALTER  W.  SCOTT 

BLACXriAN  3  WNW 

0765 

0 

OKALOOSA 

30  5T 

86  41 

220 

e 

DRBIE  HUTTO 

BLOUNTSTDWN 

0 

CALHOUN 

30  27 

85  03 

7i 

74 

ROBERT  L.  MAUPIN 

BOCA  RATON 

oa-,: 

06 

PALM  BEACH 

; 

26  22 

80  OS 

i; 

: 

BRADENTON  5  ESE 

MANATEE 

5P 

5P 

GULF  COAST  £XP  STATION 

BRISTOL 

1020 

o: 

LIBERTY 

30  29 

84  59 

16< 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

eftOOKSVILLE  CHIN  HILL 

1066 

03 

HERNANDO 

5 

28  37 

B2  22 

240 

£ 

W-CENTRAL  FLA. EXP. STA, 

BUSHNELL  Z  E 

1163 

03 

SUMTER 

5 

28  40 

82  05 

75 

SI 

7A 

MBS.   A,  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

05 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

OS 

PALM  BEACH 

26  52 

80  37 

30 

SUGAR   PLANT  FlD.  STA. 

CARRABELLE   1  NNW 

13S6 

01 

FRANKLIN 

29  52 

84  40 

10 

51 

si 

MRS.  HAZEL  F.  CQOK 

CARVVILLE 

l3ee 

01 

WASHINGTON 

3 

30  46 

85  49 

50 

7A 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDAR  KEV   L  H5W 

02 

LEVY 

5 

29  08 

83  03 

7 

eA 

8fi 

CLYDE  0,  COULTER 

CHIPLEv  3  E 

1,5«.4 

01 

3 

30  4T 

85  29 

130 

8A 

8A 

G 

CLEARHATEB 

PINELLAS 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  6  SSW 

16<.: 

o: 

LAKE 

2B  29 

81  47 

12! 

6P 

ED  0LIVEN8AUH 

CLEWISTON  U  S  ENG 

05 

HENDRY 

26  45 

80  55 

20 

BA 

8A 

SA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CO«NWELL  m 

1SG9 

HIGHLANDS 

27  24 

Bl  10 

40 

6A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITy 

197B 

02 

PUTNAM 

29  25 

81  30 

38 

6P 

WILLIAM  P.  RAOTKE 

CRESTVIEH  HAOtO  HJSB 

01 

OKALOOSA 

66  3! 

240 

RADIO  STATION  WJSe 

CROSS  cur  2  WNW 

200& 

02 

DIXIE 

29  39 

83  iO 

42 

9( 

9A 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

OANU  <i  WNM 

Ob 

8RGWAR0 

2; 

26  04 

80  12 

7 

MID 

FLA.   POWER  C  LIGHT 

OAYTONA  BEACH  MSO  R| 

03 

VOLUSIA 

2 

29  11 

ei  04 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

o: 

30  44 

86  07 

230 

5P 

5P| 

DE  LAND  3  NE 

VOLUSIA 

9A 

9A 

FLAIR  AIRLANES  INC. 

OE  SOTO  CITV  B  SH 

nil 

0' 

HIGHLANDS 

7 

27  22 

81  31 

85 

SA 

JACK  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298| 

05 

HENDRY 

26  36 

81  08 

20 

6P 

SA 

FLA.   FOREST  SERVICE 

DDWLINC  PARK  3  NH 

2391 

02 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  n 

eoi 

FLOROlA  FOREST  SERVICE 

03 

LAKE 

5 

28  23 

81  49 

lis 

9A 

ALBERT  5AV01E 

EUEH&LADES 

2B50 

05 

COLLIER 

25  51 

Bl  23 

5 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEDERAL  POINT 

2915 

02 

PUTNAM 

29  4! 

81  32 

6P 

6P 

MRS  BRUCE  CRAY 

FELDA 

2923 

05 

HENDRY 

26  32 

81  26 

36 

MRS  EDNA  LEWIS 

FELLSMERE  7  S5H 

2936 

04. 

INDIAN  BIVEB 

2 

27  41 

20 

UA 

DIAMOND  C  FARM 

£91,  i, 

02 

30  40 

ai  27 

25 

5P 

SP 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MONROE 

5P 

5P 

5P 

NATIONAl'pARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  NH 

3137 

04 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  50 

71 

5P 

5P 

R,   B.  COX 

FORT  GREEN  12  HSW 

3153 

MANATEE 

27  34 

62  08 

lU 

TP 

MRS    JOHN  KEEN 

FORT  LiUDEflDALE 

3163 

06 

BRQWARO 

26  06 

80  12 

BA 

8A 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT  LAUDERDALE  ExP  STA 

3171 

BROWARO 

26  05 

80  14 

6 

8A 

U.   OF  FLA.   PLANT  LAB. 

FORT  MYERS  WSO  R 

31S6 

OS 

LEE 

26  35 

81  52 

IS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

3207 

04 

ST  lUCIE 

27  28 

80  21 

25 

MID 

Mil 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

01 

BAY 

30  26 

85  25 

140 

5P 

5P 

WJHC-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE  Z  HSH 

3321 

02 

ALACHUA 

29  38 

82  21 

86 

5P 

5P 

:c 

AGRONOMY  QEPT  U.OF  FLA. 

3'.70 

02 

9 

30  16 

128 

lOA 

GRAC6VILLE 

JACKSON 

JOSEPH  C.  RHODES 

GRADV 

3563 

02 

LAFAYETTE 

10 

29  57 

82  57 

''so 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

3640 

ORANGE 

28  23 

81  ;i 

60 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HIALEAH 

3909 

Oc 

OADE 

25  50 

ao  17 

12 

8A 

BA 

84 

MIAMI  WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

65 

eA 

8A 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  P" 

3986 

03 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

62  14 

53 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

1.091 

06 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

MID 

MIC 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

[MMOKAlEE   3  NNW 

»2  10 

05 

COLLIER 

5 

26  28 

81  26 

35 

5P 

5P 

UNIV.  OF  FLORIDA 

INDIAN  LA<E  ESTATES 

i^Zkl 

POL« 

27  48 

81  21 

85 

5P 

9P 

ALVIN  R,  PERKINS 

6273 

02 

S 

29  02 

82  41 

12 

INVERNESS 

CITRUS 

SP 

8A 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  CftOVE   2  HHH 

6327 

02 

ALACHUA 

8 

29  27 

82  09 

60 

9A 

U.S.  geql.  survey 

ISLEHORTH 

6332 

03 

ORANGE 

B 

28  29 

81  32 

115 

6P 

CHASE  GROVES*  INC. 

JACKSONVILLE  hSO  R 

4358 

02 

DUVAL 

30  25 

81  39 

24 

MID 

MID 

e  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

02 

DUVAL 

Z 

30  17 

81  24 

10 

•7P 

FIRE  DEPARTMENT 

J4SPEP 

02 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  57 

147 

BA 

SA 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  Z  E 

iisia 

06 

DADE 

25  41 

BO  17 

18 

7fl 

OAOE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WSO 

4570 

07 

MONROE 

24  33 

81  49 

HID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

tfKEY  WEST 

4575 

07 

MONROE 

24  34 

Bl  48 

BA 

BA 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

4625 

0« 

OSCEOLA 

2B  17 

Bl  25 

4P 

4P 

KISSIMMEE  RIVER 

4636 

POLK 

27  4a 

81  11 

46 

CEIRGE  C.  SCOTT 

LA  BELLE 

05 

HENDRY 

26  45 

81  26 

BA 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  Alfred  exp  sta 

4707 

04 

POLK 

81  43 

8A 

SA 

8A 

CITRUS  exP.  STATION 

LAKE  CITY  Z  E 

4731 

02 

COLUMBIA 

10 

30  11 

S2  36 

195 

9A 

9A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

4797 

04 

POLK 

28  02 

Bl  57 

214 

MIC 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

4892 

01 

JEFFERSON 

30  2S 

83  55 

190 

TUNCSTON  PLANTATION 

LICNUHVITAE  KEY 

5035 

07 

MONROE 

24  54 

60  42 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

LISBON 

5076 

03 

LAKE 

26  52 

68 

5P 

5P 

5P 

: 

SW  FLA  WTR  MGMT  DIST 

LIVE  Oak 

02 

SUWANNEE 

30  17 

82  58 

120 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WNER 

LOXAHATCHEE 

5182 

06 

PALM  BEACH 

26  41 

BO  16 

14 

5P 

SP 

MRS.   C.   A,  KING 

LYNNE  <•  S£ 

5237 

03 

MARION 

29  10 

81  52 

80 

MRS.   GENEVA  A,  VININC 

MADISON 

5275 

02 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

L90 

5P 

MRS.   T.C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

07 

MONROE 

24  44 

61  02 

5 

6P 

CHARLES    C.    HELTmAN,  jr. 

MARINELANO 

5391 

02 

FLAGLER 

29  40 

81  13 

5 

MARINE   STUDIO  INC. 

HAYO 

5539 

02 

LAFAYETTE 

10 

30  03 

83  10 

65 

7A 

74 

TOWN  OF  M4Y0 

MELBOURNE 

5612 

04 

BREVARD 

2B  04 

80  37 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI  BAYFRONT  PARK 

5653 

06 

DADE 

2 

25  47 

80  11 

6 

5P 

5P 

CITY  OP  MIAMI 

SMIAHI  BEACH 

5658 

DADE 

25  47 

80  08 

5 

MID 

MID 

LIFE  GUARD  PATROL 

STATION 

,     INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 

1  PHECIP. 

j    EVAP.  1 

SPECIA: 

MIAMI   WSO  R 

5663 

06 

DADE 

2 

25  46 

BD  16 

MiO 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

9666 

06 

25  43 

80  17 

15 

MIAMI    12  SSW 

DADE 

BA 

U.S. PLANT   INTRODCTN  STA 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

01 

SANTA  ROSA 

! 

30  47 

87  08 

217 

4F 

4P 

G 

FLORIDA    EXP  STATION 

MONTICELLO  3  W 

5879 

01 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  59 

148 

G 

AGS IC  RESEARCH  CENTER 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

5895 

05 

GLADES 

26  50 

81  09 

22 

84 

BA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

■ 

27  56 

81  36 

125 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  14 

82  19 

20 

5P 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

NAPLES  2  NE 

6078 

05 

COLLIER 

5 

26  10 

61  47 

3P 

JUNGLE   LARRY'S  SAFARI 

NICEVILLE 

01 

OKALOOSA 

30  31 

86  30 

74 

CHIEF/FORESTRY  DIV 

NITTAW   1  S 

6251 

04 

OSCEOLA 

27  56 

81  00 

65 

MRS.   ANNIE  M.  STEVENS 

6323 

0! 

26  20 

80  32 

16 

CCS  FLA  FLOOD  CON 

OC  ALA 

MARION 

MID 

CITY  QF  OCALA 

OKEECHOBEE  9  u 

6480 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  56 

25 

BA 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  * 

6485 

OKEECHOBEE 

27  13 

45 

64 

84 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

6584 

03 

VOLUSIA 

28  56 

81  18 

52 

VICTOR  C  SCHAEFeR 

ttORLANOO  WSO  R 

6638 

ORANGE 

28  33 

81  20 

108 

MID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

05 

GLADES 

26  47 

81  18 

20 

CORPS  Of  ENGINEERS 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

29  39 

81  39 

20 

9P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA  4  SSE 

6628 

01 

! 

29  58 

84  22 

10 

E.   PHILIP  HANSEN 

PANAMA  CITY  2 

01 

BAY 

9 

30  10 

85  42 

13 

GEORGE  C.  COOK 

bBBC 

MANATE  E 

27  35 

82  26 

4P 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  5  NW 

DADE 

IC 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

PENSACDLA  WSO 

6997 

01 

ESCAMBIA 

30  28 

87  12 

112 

MIO 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

7020 

DADE 

; 

25  36 

80  21 

19 

8A 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 

PERRY 

7025 

02 

TAYLOR 

30  08 

63  36 

45 

FLA,   FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

28  01 

92  09 

121 

5P 

ELTON  L.  HINTQN 

POMPANO  BEACH 

7294 

BROWARD 

; 

26  14 

60  09 

19 

5P 

5P 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT  M4Y4C4  S   L  CANAL 

7293 

MARTIN 

26  98 

80  37 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PIJNTA  GOftOA  4  ENE 

7397 

05 

CHARLOTTE 

26  58 

81  59 

10 

6P 

EARL  C.  CLAGETT 

OUINCY  3  SSW 

7429 

Oi 

GADSDEN 

30  33 

84  36 

245 

SA 

8A 

G 

UNIVERSITY  OF  FlORDIA 

RAIFQRD  STATE  PRISON 

7440 

02 

UNION 

82  11 

FLA.   STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

25  23 

5P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

02 

ST  JOHNS 

; 

29  53 

81  20 

IJ 

6P 

CITY  OF  ST.  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

7851 

03 

PASCO 

28  20 

82  16 

190 

7P 

6A 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIf  NEW  LOCK  I 

7859 

06 

MARTIN 

2  7  07 

80  17 

15 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

01 

WAKULLA 

5 

30  0! 

84  10 

17 

BP 

8P 

FISH  t  WILDLIFE  SVC, 

ST  PETERSBURG 

7886 

04 

P  inellas 

27  46 

82  38 

8 

9P 

CITY  QF  ST,  PETERSBURG 

SANFORD  E*P  STATION 

7962 

03 

SEMINOLE 

28  48 

81  14 

17 

5P 

CENTRAL  FLA.   EXP.  STA, 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

30 

SP 

CITY  OF  SARASOTA 

SMITH  CREEK 

8290 

01 

30  12 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65-F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Durinti  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.      Data   in   the   "Extremes"   table,    "Daily  Precipitation"   table,    "Daily  Temperature"   table,   and   "Evaporation  and  Wind"   table,   when  published,   are  for 
the  24  hours  ending  at   time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters   following  the  station  name,    such   as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL^TABLES^     Monthly  and  seasonal   snowfall  and  heating  degree  days   for  the  12  months  ending  with  the  preceding  .June  data  will   be  carried  in  the  July  issue 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record   in   the   "Supplemental   Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowiall  and  Snow  on  Ground"   table  "Dallv 
Soil  Tempera  tures "  table  ,   and  the  Sta  tion  I  ndex .  , 

No  record   in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and  the   "Daily  Temperature"  table  is   indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*     Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  afte 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     'Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table, 

S     Storage  precipitation  station.     Pi'ecipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Pi'ecipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin, 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   ail  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,    price   15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government   Printing  Office.    Washington,    D.   C.  20402. 
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5 

2 

0 
1 

79.8 

5.70 

-  1.37 

.0 

DIVISION 

-  .5 

ft       ft  ft 

SOUTH  CENTRAL  0** 

ARCADIA 

ARCHBOLD  RIOLdGIC  STA 

91.0 
91.9 

65.* 
6*. 5 

78.2 
78.2 

-  2.0 

96 

97 
99 
95 
9* 

18+ 
18 
21  + 
21  + 
20 

56 
50 
58 
62 
55 

2 
1 

0 
0 
0 

20 
23 
27 
21 
17 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

" 

0 
0 
0 

5.29 
7.89 
6.22 

-  3,21 

-  2.29 

1.53 
3.05 
1.50 

7 
9 
3 

,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 

10 
10 
11 

2 
5 
5 

2 
2 
2 

AVON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 

93.5 
90.8 
89.9 

67.6 
68.7 
68.3 

60.6 
79.8 
79.  1 

-  .5 

-  .9 

1 
29 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9.68 
3.15 

1.27 

2.25 
1.23 

28 
5 

,0 
,0 

0 
0 

10 
6 

8 
2 

4 
2 

CLEARWATER 
FELLSMERE  7  SSW 

89.2 
90. 61* 

72.9 

70. IM 

81.1 
60. *f 

.1 

91 
96 
95 
9* 
95 

21  + 
16 
17 
15 
19  + 

6* 
56 
5S 
64 
55 

1 
2 

c 
c 
c 

12 

16 
3 
2* 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.65 
7,91 

12  .6C 

.38 

.94 

2.22 
2.07 

7 
10 
8 

.0 
■  0 

•  c 

0 
0 
0 

5 
8 
15 

1 
! 
9 

0 
4 
6 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  PIERCE 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

90.0 
88.* 
91.6 

67.6 
70.1 
66.0 

78.8 
79.3 
78.8 

-  .7 

1 
1 

2  + 

c 
c 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6.82 
9,97 

.75 

3.31 
1.73 

10 

10 

■  0 

■  0 

0 
0 

10 
12 

6 
10 

2 
7 

2 

4 

KISSIMMEE  no.  2 

90.9 

68.2 

79.6 

-  .6 

-  .5 

.* 

95 
96 
93 
96 

22  + 
20 
20+ 
6 

6C 
61 
66 

6; 

1 

c 
c 

19 
2* 
1* 
IG 

0 

c 

c 

0 

c 

0 

3.12 

4, a: 

-  4.63 

-  3.11 

1 .67 
1.06 

30 
13 

•  c 
.c 

0 
0 

1 
3 

1 
1 

LAKF   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WSO  R 
MELRDURNE 

91.0 
89.3 
88.* 

69.2 
71.1 
70.* 

80,1 
80.2 
79.* 

2 
2 
12* 

c 
c 

C 

c 

c 
c 

c 
c 

2.91 
3.62 

■  4.23 

.7! 
.12 

7 
25 

,c 
,c 

0 
0 

6 

e 

3 
« 

0 
0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUttOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 

S,  i 

a 

<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°  s 

s< 

So 

.°i 

So 

s| 

•oo 

Total 

MOUNTilN  LAKE 

92.2 

68.5 

80.4 

.2 

97 

22  + 

56 

0 

27 

0 

0 

0 

4.42 

-  3.36 

,96 

9 

.0 

0 

10 

4 

0 

MYAKKl  RIVER   ST  PARK 

92.6 

66.3 

79.5 

96 

6 

52 

0 

26 

0 

0 

0 

4.86 

.76 

4 

.0 

0 

12 

5 

0 

DKEFCHOBEE   HRCN  GATE  6 

68. 5M 

69. 3M 

78. 9M 

95 

22 

54 

0 

0 

0 

0 

8.01 

1.45 

26 

•  0 

0 

9 

7 

4 

PARRISH 

90.7 

79,7 

95 

56 

■  I 

0 

2  5 

0 

3.79 

1.31 

29 

lO 

0 

6 

2 

2 

PLANT  CITY 

90.8 

68.6 

79.7 

.0 

94 

21  + 

59 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

5.57 

-  2.43 

1.62 

29 

iO 

0 

12 

5 

1 

ST  PETERSBURG 

90.4 

75.3 

82,9 

1.1 

94 

20  + 

70 

0 

21 

0 

0 

0 

6.00 

-  1,32 

2.10 

29 

■  0 

0 

6 

3 

3 

SAR4S0TA 

89. 't 

70 . 5 

80.0 

97 

2 

61 

0 

11 

0 

0 

0 

3,46 

2.17 

5 

■  0 

0 

6 

1 

1 

TAMPA  WSO 

R 

89.8 

72.5 

81.2 

.6 

96 

20 

62 

I 

0 

17 

0 

0 

0 

2.54 

-  i,,74 

.77 

4 

lO 

0 

5 

2 

0 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

88.3 

70.6 

79.6 

-  1.2 

92 

20  + 

60 

0 

6 

0 

1.83 

-  4,17 

.80 

12 

•  0 

0 

3 

2 

0 

VENICE 

89.2 

71.5 

80.4 

91 

29  + 

62 

1 

0 

U 

0 

0 

0 

2.46 

1.10 

13 

•  0 

0 

4 

3 

1 

VERO   BEACH  4  W 

88.5 

68.1 

78.3 

9i, 

17 

61 

0 

9 

0 

0 

0 

8.02 

2.24 

29 

.0 

0 

9 

5 

3 

WAUrHIILA   2  N 

90.9 

67.9 

79.4 

96 

1 8 

58 

I 

0 

21 

0 

0 

0 

5.65 

1 .00 

5 

lO 

0 

13 

6 

1 

WINTER  HAVEN 

91.0 

66.2 

76.6 

95 

21 

54 

\ 

0 

24 

0 

0 

0 

4.52 

1.03 

26 

•  0 

0 

10 

4 

1 

DIVISION 

79.7 

-  .7 

5.37 

-  1.90 

iO 

«       «  « 

EVERGLADES   AMD  5W 

CDSST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

88.7 

67.5 

76.1 

-  ,i, 

92 

19+ 

60 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

11.68 

2.66 

2.8? 

7 

•  0 

0 

14 

8 

CANAL   POINT  USDA 

90.2 

67,5 

76.9 

94 

25  + 

61 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

8.43 

1 .93 

29 

•  0 

0 

8 

5 

CLEWISTHN  U  S  ENG 

90.1 

68.4 

79.3 

95 

17 

62 

I 

0 

19 

0 

0 

0 

3.56 

1.20 

26 

•  0 

0 

6 

3 

DFVTLS   GARDEN  TDWER 

93. 2M 

65 .  8M 

79. 5M 

95 

28  + 

56 

1 

0 

0 

0 

0 

11.26 

3.20 

9 

•  0 

0 

14 

7 

EVERGLADES 

87.0 

70.4 

78.7 

-  2.4 

94 

20+ 

66 

24  + 

0 

4 

0 

0 

0 

5.53 

-  3,33 

1.00 

13 

•  0 

0 

11 

4 

FLAMINGO  RANGFR  STA 

87.3 

70.7 

79.0 

90 

18  + 

65 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

5.21 

1.88 

13 

.0 

0 

10 

4 

I 

FORT   MYERS  WST 

R 

89.2 

71.5 

80.4 

-  .4 

93 

64 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

6.16 

-  2.78 

1.52 

4 

•  0 

0 

10 

4 

IMMOKALFF   3  NNW 

91.5 

68.4 

80.0 

96 

25  + 

60 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

11.14 

3.12 

9 

■  0 

0 

15 

7 

1, 

LA  OELLE 

93.7 

65,2 

79.5 

98 

19  + 

57 

I 

0 

26 

0 

0 

0 

11.79 

3.51 

4.23 

27 

iO 

0 

9 

7 

4 

9o  •  9 

68.1 

_  ^2 

96 

19 

57 

^ 

0 

22 

0 

0 

0 

13*86 

7,00 

4.17 

2  7 

1 0 

0 

1 1 

6 

NaPi £5  2  NE 

91.7 

69,9 

80.6 

95 

17 

63 

2  + 

0 

29 

0 

0 

0 

3.38 

1.12 

26 

■  0 

0 

5 

3 

PUNTA  GORDA  ^  ENE 

90.7 

67,8 

79.3 

95 

IB 

58 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

6.22 

1.56 

30 

•  0 

0 

9 

6 

TAMIAMI   TRL  ^0   MI  BEND 

89.9 

66,2 

78.1 

98 

8 

59 

1 

0 

6.B1 

2.62 

10 

•  0 

0 

11 

5 

n  T  U  T  ^  T  DM 

79.3 

"  1.0 

8,08 

-  ,21 

1 0 

*      *  # 
LO>'(ER   EAST   CHAST  06 

FORI  LAUDERDALE 

89.8 

71.0 

80.4 

.0 

94 

16 

65 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

3.50 

-  3.92 

1.00 

13 

•  0 

0 

7 

3 

1 

67.6 

95 

23 

6  1 

1 

0 

U 

0 

0 

0 

5.05 

1  .05 

27 

•  0 

0 

9 

4 

1 

HIALEAH 

89.0 

70,9 

80 . 0 

96 

16 

60 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

•  0 

0 

1 0 

Q 

^ 

HOMESTEAD   EXP  STA 

89.3 

68,6 

79.0 

-  .2 

93 

2  \ 

65 

1 

0 

1  4 

0 

0 

6.11 

-  2.66 

2.00 

23 

.0 

0 

12 

4 

2 

LOXAHATCHEE 

89,6 

66,3 

78.0 

95 

17 

57 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

8.40 

1.84 

19 

.0 

0 

13 

6 

4 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

87.2 

73,4 

80.3 

92 

15 

69 

23  + 

0 

3 

0 

0 

0 

3.48 

.  92 

13 

i  0 

0 

7 

2 

Q 

MIAMI  BEACH 

86.0 

75  9 

81.0 

-     .  1 

95 

1  5 

71 

13 

0 

3 

0 

0 

0 

3.33 

-  2.30 

1.70 

13 

•  0 

0 

6 

1 

1 

MIAMI  WSO 

R 

87.5 

74!5 

81.0 

.2 

91 

22  + 

70 

12  + 

0 

9 

0 

0 

0 

11.65 

4,26 

3.09 

25 

•  0 

0 

15 

5 

3 

MTAmT     17  ecu 

87.4 

69,5 

78.5 

-  1.9 

92 

6  1 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

5  •  40 

-  1 ,60 

.68 

23 

lO 

0 

13 

5 

0 

POMPANO  BEACH 

90.4 

71,4 

80.9 

95 

15 

58 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

3.42 

1.65 

13 

.0 

0 

9 

1 

1 

SOUTH  MIAMI   5  W 

90.4 

68 . 4 

79.4 

96 

22 

63 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

8.16 

2.36 

11 

•  0 

0 

12 

4 

4 

STUART   1  N 

86.7 

M 

93 

24  + 

0 

12 

0 

0 

0 

4.14 

1.54 

10 

.0 

0 

7 

3 

2 

WEST  PALM  BEACH  WSD 

R 

90.3 

71,5 

80.9 

-     .  1 

95 

16  + 

66 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

9,03 

1.50 

2. 38 

24 

•  0 

0 

14 

6 

4 

DIVISION 

79.6 

-  .4 

5.97 

-  1.47 

■  0 

♦       *  * 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSD 

87.6 

78.3 

83.0 

1.2 

89 

30  + 

73 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

2.77 

-  1,20 

.73 

11 

.0 

0 

6 

3 

0 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORFS 

89.8 

76.3 

83.1 

92 

30  + 

71 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

3,20 

1.34 

14 

.0 

0 

6 

2 

1 

TAVERNIER 

88.3 

76.6 

82.5 

91 

24  + 

73 

26  + 

0 

6 

0 

0 

0 

2.49 

.80 

26 

•  0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

82.9 

.5 

2.62 

-  1,51 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

MAYO 

101 

DATE 

15 

LOWEST  TEMPERATURE 

ARCHBOLD   BIOLOGIC  STA 

50 

DATE 

01 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

MOnRE   HAVEN   LOCK  1 

13.86 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

APALACHICOLA  WSO  R 

.9* 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 

INVERNESS 

4.45 

DATE 

30 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-  70  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 
E- 

1    1   2   1  3 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

 r 

11 

 1 

12 

T  r 

13 



14 



15 

NORT^l'-'FST  01 

iPALflCH!C^LiS  WSQ 

R 

T 

,08 

BLDUNTSTDi*N 

CAPRA9EL1 E    1  NNW 

CARYVlLI  E 

1. .  *  1 

44 

.05 

CHIPlE*    3  E 

2 .  7C 

*03 

'04 

f 

.0 

38 

.30 

.04 

CRESTVIFW  RiDIO  rJjSfl 

2.71 

.05 

,27 

DE    FU'iliK  SPRINGS 

•^.79 

03 

.03 

.24 

.  39 

FOUNTAIN   3  SSE 

.02 

*  J  ^ 

'  49 

^  'So 
* 

.05 

mIlTO'<  FJ(P  staticjn 

03 

73 

,  39 

MONTICELl 0  3  H 

3  J^ 

T 

.10 

.04 

.33 

T 

.05 

.05 

Nicevii 1 E 

*.12 

.  12 

.10 

.11 

,99 

PANAMA  CITY  2 

1.89 

.28 

.05 

T 

.04 

,50 

7 

PENSACDLA  WSO 

5.10 

.34 

.36 

1.22 

T 

OLJINCV  3  S5W 

2  .97 

T 

07 

07 

SAINT  MARKS  6  SE 

3 .39 

SMITH  CREEK 

3 .  ZA 

0  = 

03 

.13 

TALLAHASSEE  MSO 

7.«A 

.05 

.15 

.60 

.01 

T 

.01 

2.07 

WEWAHITCHKA 

.05 

.  16 

.46 

T 

.49 

T 

.30 

.22 

WOOORJFF  0AM 

2.68 

.25 

•       •  • 

NORTH  U2 

CEDAR  KEY    1  WSM 

7.19 

.14 

,75 

1.35 

,61 

CRESCENT  CITY 

6.11 

03 

19 

.47 

C RDSS  CITY  2  WNW 

2  .87 

.  10 

.  1  0 

'  10 

30 

FEDERAL  POINT 

6. '•3 

*  1 2 

.12 

FERNANniNA  BEACH 

2  .bB 

.  1  3 

GAINESVILLE    J  WSW 

3,59 

.20 

T 

T 

.04 

.24 

.08 

.02 

1 .09 

GLEN   ST    MARY   1  W 

13.21 

H I GH  SPR I NCS 

8.6( 

*  36 

1*96 

^  '  Ah 
* 

1  *  f ' 

• 

ISLAND  r.R^VE  2  wrjw 

5.10 

* 

.21 

.04 

JACKSONVILLE  WSO 

R 

.06 

44 

JACKS3NVULE  BEACH 

3.33 

.  16 

.41 

JASPE' 

11.93 

LAKE    CITY  2  E 

7.89 

.45 

3.80 

1  .06 

.03 

^20 

LIVE  Dak 

MADIS5N 

5.08 

.60 

.81 

MAVD 

2.0C 

.24 

.33 

P AL AT< A 

3 .  <»6 

* 

.27 

SAINT  AUGUSTINE 

8.47 

16 

* 

. 

• 

• 

STARKE 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TR 

3.01 

1.U7 

.70 

.40 

USHER  TOWER 

1 .97 

.07 

50 

* 

08 

•  0 

,16 

*  ' 

.03 

*       •  • 

NORTH  CENTRAL  03 

B  I  ThL3 

6.68 

.75 

.73 

.33 

BROOkS/ILLE   CHIN  'ULI 

BUSHNft.L    2  E 

A  .  9S 

■ 

* 

* 

C  L  EfiMDrJT   6  SSH 

.04 

DAYTONu  BEACH  HSO 

R 

y 

09 

02 

39 

T 

10 

DE    LAND  3  NE 

EVA 

.80 

HART  LAKE 

6.87 

.25  T 

37 

'  10 

HlLLSaUROJGH  RVR    ST  PK 

1  NVER'^ESS 

1  SlEwORTH 

<».7e 

.72 

.05 

.35 

.Of 

,69 

L  I  SBON 

6.61 

.21 

.22 

.17 

.  12 

.0: 

.09 

5  .32 

.06 

.04 

1 .02 

1 . 39 

.  1  0 

.57 

ORLANDO  WSO 

R 

't .  3^ 

.10 

* 

.01 

.02 

.71 

SAINT  LFO 

5.5C 

1  .99 

.05 

.27 

SANFOftO  EXP  STATION 

.13 

2.50 

1.32 

.02 

TITUSVIl LE   3  NW 

5.02 

.06 

.06 

.35 

.10 

.75 

.42 

.75 

.10 

WEEKl  WACHEE 

5 .  5C 

.50 

.  1 1 

.06 

•       *  • 

SOUTH  CENTRAL  O't 

ARCAnU 

5.29 

.42 

1.39 

.02 

1.53 

.10 

.08 

.18 

.0! 

.07 

ARCHB^'.n   9IDL0GIC  STA 

T 

.17 

3.05 

,08 

.03 

T 

AVON  PARK 

dAeSQN  PARK 

BARTQh; 

9'  bt 

*  19 

1 '  32 

*  88 

1  '31 

02 

'01 

07 

1  64 

BR\OE*JTnN  5  ESE 

3.1! 

.01 

1.23 

T 

.02 

.01 

CLEAR  »(ATER 

CORNwElL    *  NW 

*  ' 

* 

* 

' 

0£   SOTO  CITY  B  SW 

* 

.25 

4* 

F6LLSHERE  7  SSW 

7*91 

20 

1  02 

2*22 
* 

1  51 

16 

FORT   DRUM  5  NW 

12.60 

.22 

T 

1.65 

t:,07 

.72 

1.39 

.70 

.  7! 

T 

FQRT   GREEN    IZ  MSW 

56 

* 

FORT  PIERCE 

6 '  B2 

02 

47 

*2 

3  *  31 

« 23 

'  0* 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

1 , 30 

KISSIMMEE   ND.  2 

3  12 

'02 

'22 

'  30 

06 

09 

.02 

LAKE  Alfred  exp  sta 

4.85 

.01 

.27 

.4B 

.17 

.41 

.01 

.  1* 

1.06 

LAKELAND  WSI 

R 

75 

.  5! 

.01 

MELBDJRME 

\ '  flq 

*  ^  ^ 

'bo 

,  !5 

MOUNTAIN  LAKE 

' 

* 

MYAKKA  RIVER  ST  PAR< 

*t '  88 

*  50 

76 

'  2B 

54 

.  7  1 

nittaw  1  s 

9.35 

T 

1.15 

T 

?.e6 

1.09 

.80 

1.2C 

.20 

riKEECHOREE   9  W 

.07 

^36 

.96 

UKEECHOqEE   HPCN  GATE  6 

8  '01 

05 
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.60 

1.35 

I'.ZS 

.  13 

PARP I Sh 

3.79 

.05 

1  .01 

.03 

.02 
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.  10 

ST  PETERSBJRC 

.  K 
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3.*»6 

T 

.06 

2!l7 

T 

!27 

.15 

T 

T 

.02 

TAMTA  WSQ 

R 
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.77 

T 

.37 

.06 

.08 
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39 

.  0  1 

.01 

.  80 
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1,10 
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8  02 

09 

1  65 

1  54 

.71 

.  1! 
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5.65 

.05 

1 .00 

.12 

.50 

.08 

.26 

.02 

.86 

WINTER  HAVEN 

4.52 

T 

T 

.91 

.10 

.60 

.34 

.  17 

.24 

EVERGl ADES   AND  ^4 

CUAST  05 

BELLE   GLAOE    ExP  STA 

11  .66 

1 .02 

2.82 

.24 

,45 

.70 

.65 

.13 

.56 
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8.43 

.02 

1,11 

1.54 

.12 

.24 

.07 

.03 

1.72 

clewiston  U  S  ENG 

3.56 

.06 

.11 

.23 

.56 

.05 

.01 

.01 

.03 

.12 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

11.26 

.45 

.15 

3.20 

.10 

.60 

.10 

.70 

EVERGLADES 

5.53 

.06 

.19 

T 

.24 

.34 

.06 

.32 

1.00 

FLAMINGO  RANtC.ER  STA 

5.21 

.05 

.03 

.14 

.74 

.12 

1.68 

.04 

FORT   MYERS  WSD 

R 

6.18 

1. 10 

1.52 

.04 

.  1 1 

.26 

.03 

.49 

.05 

1.12 

T 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1  28 

29 

30 

.01 
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.46 

.01 

,08 

.15 

.02 

.28 

,02 

.13 

.04 

.50 

.05 

.06 

.85 

.22 

.2b 

.47 

.43 

7 

,34 

.78 

.35 

.55 

.07 

.03 

.12 

.05 

,20 

1  .06 

.87 

.33 

.58 

.75 

.26 

T 

.15 

.47 

,33 

.12 

.01 

.11 

.19 

1.17 

.08 

.73 

.  14 

.01 

.42 

.4? 

.?5 

.22 

1.43 

.45 

.03 

.79 

.27 

7 

.75 

T 

.9! 

1 .07 

.16 

7 

.15 

.04 

.13 

.01 

.  12 

.32 

.33 

1.27 

.03 

.58 

.12 

.03 

L  .43 

.02 

.33 

T 

.02 

.08 

1.05 

.27 

.03 
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.03 

.67 

.75 

T 

.66 

7 

.  1  5 
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T 

l!l7 

1.12 

.10 

.04 

.05 

7 

.27 

T 
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.97 
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T 
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DAILY  PRECIPITATION 
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[MMOKiLEE    3  NNW 
LA  BELLE 

MOORE  HiVEN  LOCK  1 
NAPLES   2  NE 
PUNTA  COROA  ENE 

TAMIA1I    TBL   ffO  Mi  BENO 

LDWEB  EA5T  COAST  06 

DANIA  <•  MNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAJDEROALE    ExP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL   2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFR3NT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WSO 

MIAMI    12  SSrf 
PERPI 

POMPA^O  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  M 


KEY   WEST  WS3 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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th 
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C 

unset 
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eed  — 

m  .p.h 

) 
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IE 

V) 
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Direction 

Resultant 
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a 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 
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o> 

1.99 
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sunrise  to  s 

Avero 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 
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CD 

q 

o 

o- 
o 

1.00- 

Total 

APALACHICnLA  WSO 

22 

NE 

25 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

8 

92 

4.7 

DAYTONA  BEACH  WSO 

19 

1.5 

7.4 

26  +  + 

12 

28 

86 

86 

59 

75 

5 

8 

6 

1 

0 

1 

21 

6.6 

FORT  MYERS  WSD 

11 

0.7 

6.4 

29  +  + 

6 

03 

90 

93 

57 

76 

4 

7 

6 

1 

3 

0 

21 

6.0 

JACKSONVILLE  WSO 

23 

2.4 

6.7 

32 

SW 

27 

92 

92 

56 

76 

6 

3 

4 

3 

2 

0 

18 

67 

5.9 

KEY  WEST  wSO 

13 

4.3 

8.3 

23 

M 

14 

76 

77 

68 

68 

1 

10 

3 

3 

0 

0 

17 

82 

6.2 

LAKELAND  wSO 

3 

11 

3 

3 

0 

0 

20 

72 

5.5 

MIAMI  WSO 

7 

2.0 

7.1 

28++ 

20 

12 

83 

86 

64 

74 

3 

1 

10 

2 

1 

2 

19 

6.8 

ORLANDO  WSG 

23 

1.9 

7.5 

29  +  + 

29 

19 

83 

84 

52 

68 

2 

9 

7 

1 

1 

0 

20 

6.8 

PENSACDLA  WSO 

24 

2.9 

5.9 

25++ 

34 

13 

89 

91 

62 

73 

3 

2 

5 

2 

2 

0 

14 

5.5 

TALLAHASSEE  WSD 

25 

1.6 

5.4 

32  +  + 

23 

26 

87 

90 

50 

64 

0 

4 

7 

1 

1 

2 

15 

5.9 

TAMPA  WSO 

26 

2.8 

8.8 

25++ 

28 

23 

79 

83 

55 

63 

3 

6 

3 

2 

0 

0 

14 

63 

6.8 

WEST  PALM  BEACH  WSD 

12 

1.3 

6.7 

35  +  + 

20 

22  + 

83 

81 

62 

74 

4 

2 

8 

2 

3 

I 

20 

6.8 

S«eieleienc&  no<«s  following  Siatioti  Indei, 
-  72  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ft          «  * 

NORTHWEST  01 

4PaLiCHICQL«  WSD 

MAX 

85 
67 

85 
69 

86 

70 

86 
74 

88 
7  1 

65 

75 

94 
74 

86 

70 

39 
73 

90 
71 

85 
72 

97 

92 

91 
78 

90 

90 

89 

92 

88 

93 

94 

92 
73 

86 

87 

77 

86 

67 
75 

89 
76 

99 
76 

89 
76 

88 
75 

88.3 
74.1 

BLOllNTSTDwN 

MAX 
MIN 

CARRIBELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

CHIPLEV   3  E 

MAX 
Mlfl 

8i 
57 

90 
60 

91 
62 

92 
64 

92 
68 

93 
72 

90 
67 

84 
63 

90 

92 

90 

84 
67 

69 

93 
70 

96 

96 

00 

97 

97 

90 

90 

91 

92 

91 

94 

91 

92 

70 

91 

70 

90 

93 

71 

90.6 
68.0 

ChESTVIEU  RiiOIO  WJ^B 

MAX 
MIN 

91 
61 

90 
66 

91 

65 

93 
64 

90 
68 

92 
69 

93 
65 

93 
64 

91 

91 

90 

93 
7  3 

92 

97 
74 

98 

94 

91 

93 

94 

94 

92 

92 

91 

97 

95 

93 

94 
7 1 

92 

91 

92 
76 

92.7 
69,3 

OE  FUNUK  SPBINGS 

MAX 
MIN 

92 
55 

01 
6 1 

91 
6 1 

93 

60 

94 
67 

90 
70 

96 

6  1 

88 

90 

92 

88 

90 

95 

99 

95 

87 

86 

91 

93 

92 

93 

94 

92 

92 
69 

94 
70 

95 

7  1 

91 

92 

91 

93 
66 

91.7 
66.5 

Fnui'TAIN  3  SSE 

MAX 

94 
5  3 

95 

59 

95 

95 

97 

94 
68 

69 

91 
59 

94 
65 

93 
6 1 

39 

92 

92 

97 

96 

93 

89 

91 

93 

94 

94 

94 

92 

95 

93 

94 

95 

90 

95 

93 
66 

93.3 
65.1 

MIITDN  EXP  STATIDN 

MAX 

91 

89 

93 

93 

94 

91 

99 

69 

91 
64 

91 
65 

93 

93 

94 

96 
7  1 

94 

93 

39 

91 
70 

92 

91 
7 1 

91 
69 

91 
71 

93 
68 

93 
68 

94 
69 

93 
69 

94 
65 

90 
68 

90 

92 
68 

91.9 
67.3 

NONTICELLO   '  W 

MAX 

87 
5  5 

91 

92 

92 

92 

96 

96 

84 

90 
66 

92 
64 

69 
66 

68 

90 

93 

95 

96 

89 

99 

92 

69 

89 

90 

91 

°9 

92 

91 

92 

88 

91 

92 
67 

90.8 
66.2 

NICKVILLE 

MAX 

87 
5S 

89 

90 

90 

69 

94 

90 

82 

66 
66 

89 
64 

89 

90 

92 

92 

96 

96 

94 

87 

92 

92 

90 

94 

93 

94 
67 

92 

92 

93 

90 

91 

91 
69 

90.9 
67.5 

P4N6MA  CITY  2 

MAX 

90 
6  4 

87 
68 

90 
69 

89 
6  7 

92 
7  I 

99 

7  5 

93 
69 

90 
68 

69 

^6 

90 

91 

70 

92 

93 
76 

91 
8  1 

92 

99 

91 

90 

93 

69 

91 

89 

92 

90 

93 

91 

92 

91 

91 
73 

90.3 
72.9 

PENSICDLA  W50 

MAX 

88 
65 

87 

70 

89 
68 

91 
69 

90 
70 

89 
73 

85 

72 

86 
73 

69 

69 

91 

91 
75 

91 
74 

94 
77 

94 
79 

91 
79 

87 
70 

90 
73 

90 
74 

69 
75 

91 
72 

92 
70 

87 
7 1 

90 

91 
74 

92 
72 

39 
7  1 

89 
73 

67 
7  3 

86 
74 

89.6 
72.4 

aulNCY   3  SSW 

MAX 

88 
5  9 

92 

92 

92 

93 

94 

93 

70 

82 

92 

94 

92 

89 

91 

96 

98 

98 

91 

90 

91 
68 

91 

91 

93 

95 

91 

94 

91 

93 

90 

91 

92 
69 

92.0 
67.5 

SAINT   HARKS    6  SE 

MAX 

90 

85 

90 

89 

92 

93 

85 

38 

93 
69 

94 
66 

90 
70 

91 
69 

95 

95 

94 

91 

91 

89 

91 

93 

93 

93 

85 

89 

88 

90 

86 

90 

90 

86 

71 

90.4 
70.6 

SMITH  CREEK 

MAX 

92 
>•> 

93 
62 

92 
64 

92 
63 

96 
65 

92 
66 

89 
69 

92 
60 

93 
64 

94 
6  1 

91 
65 

92 
65 

99 
62 

96 
69 

99 

75 

90 
69 

93 
69 

95 
64 

92 
65 

95 
65 

96 
66 

95 
69 

91 
65 

95 
69 

93 
70 

94 
68 

94 
67 

89 
67 

93 

67 

91 
67 

93.3 
65.7 

TALLAHASSEE  W50 

MAX 
MIN 

91 
57 

92 
61 

93 
63 

93 

62 

94 
65 

92 
67 

83 
67 

93 
60 

93 
67 

90 
67 

93 

68 

90 
68 

95 
63 

96 
69 

99 
71 

69 
70 

89 
69 

93 
67 

92 
67 

91 
67 

93 
72 

94 
70 

90 
68 

93 
69 

92 
73 

93 
69 

89 

70 

90 
66 

93 

68 

90 
70 

91.9 
67.0 

WEHAH'TCHKA 

MAX 
MIN 

90 
59 

93 
61 

92 
66 

94 
66 

95 

70 

96 

70 

91 
66 

83 
63 

92 
68 

92 
64 

91 
64 

92 
68 

94 
68 

93 
73 

93 
74 

92 

75 

92 
72 

90 
69 

92 
70 

95 
68 

95 

70 

92 
73 

92 
69 

90 
69 

90 

71 

91 
70 

92 

70 

89 
70 

90 
69 

93 
69 

91.9 
69.5 

WDODPUFF  DAM 

»            •  » 

MAX 
MIN 

BB 

92 
62 

92 
67 

94 
68 

94 

96 
69 

94 
7  1 

81 

93 
66 

95 
62 

91 
66 

81 

90 

94 

96 

97 

94 

94 

90 
69 

93 

92 

93 

91 

92 

96 

94 

94 

91 

92 
7  1 

93 

71 

92.2 
66.5 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  USW 

MAX 
MIN 

83 

89 

98 

92 

90 

90 

90 

86 

69 
76 

90 
76 

91 
69 

83 

87 

90 

91 

92 

91 
79 

92 

91 

92 

93 
79 

91 
79 

93 
7  5 

85 

90 
74 

90 
76 

91 
7  1 

90 
75 

90 
77 

90 
73 

99.6 
74.1 

CROSS  CITY  2  WNW 

MAX 
MIN 

95 
68 

64 
69 

92 

91 
67 

90 
67 

92 

95 
69 

92 
69 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

5  B 

91 

93 
60 

90 
6  3 

91 
66 

96 

68 

92 
66 

87 

66 

89 

92 

95 

98 

94 

93 

92 

93 

68 

93 
74 

94 
75 

91 
70 

90 
69 

93 
72 

90 
70 

92 
68 

92.2 
69.9 

FERHANOINA  REACH 

MAX 
MIN 

89 
62 

86 
65 

87 

97 

89 

91 

92 

94 

93 
65 

91 
69 

87 

70 

85 

94 

96 

100 

96 

92 

92 
70 

67 
68 

89 
67 

91 
68 

94 
71 

94 

70 

93 
72 

93 
73 

90 
70 

92 

70 

94 

69 

90 
69 

91 
70 

91.2 
68.3 

Gainesville  2  ws<( 

MAX 
MIN 

90 
5  9 

90 
6  1 

90 
65 

91 

70 

91 
64 

91 
65 

92 
69 

91 
66 

94 
69 

94 
68 

93 
69 

90 

91 

93 

94 

91 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

68 

90 
69 

91 
66 

90 

70 

90 
67 

90 
70 

90 
70 

89 

70 

91.5 
68.5 

GLEN   ST  MARY   I  W 

MAX 
MIN 

8B 
55 

91 
58 

90 
58 

92 
58 

92 
59 

92 
57 

94 
63 

69 
66 

92 
65 

94 
65 

92 
62 

85 
63 

89 

93 

89 

96 

92 

89 

69 
67 

93 

93 
70 

91 

7 1 

92 

67 

93 
69 

92 
69 

94 

70 

91 
6  5 

92 

66 

90 
69 

91.3 
65.7 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

88 
60 

90 
62 

99 
62 

90 
65 

90 
68 

92 
64 

85 
69 

90 
70 

92 
68 

89 
69 

83 
66 

90 

92 

91 

90 

90 

90 
69 

91 
69 

90 
68 

90 
70 

91 

7 1 

84 

7  I 

89 
7 1 

69 
7 1 

69 
69 

86 
66 

89 
72 

87 

70 

89.2 
66.6 

JACKSONVILLE  WSD 

MAX 
MIN 

88 
57 

66 
60 

86 
59 

87 
62 

90 
60 

90 
60 

86 
63 

94 

92 
68 

91 
66 

04 
69 

85 

91 

92 

98 

93 

01 

92 
68 

90 
67 

91 
67 

91 
72 

92 
73 

90 
69 

93 

7 1 

93 
71 

91 
69 

90 
67 

69 

71 

89 

70 

69 

70 

90.2 
67.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

Mm 

85 
63 

95 
67 

86 
74 

86 
69 

86 
67 

85 
64 

B4 
67 

68 
69 

92 
69 

86 
68 

84 

70 

85 

94 

96 

99 

94 

92 

90 
70 

86 
69 

69 
66 

94 
73 

96 
74 

69 

70 

91 
73 

91 

7  1 

89 

70 

90 
69 

91 
72 

88 
70 

87 

70 

89.3 
70.2 

JASPER 

MAX 
KBN 

86 
54 

94 
59 

91 
59 

91 
65 

93 
62 

94 
63 

95 
65 

65 
62 

94 
65 

95 
65 

93 
67 

90 

90 

95 

70 

96 

96 

96 

95 

70 

92 
66 

93 

6 1 

93 
66 

9! 
68 

93 
68 

89 
69 

94 
72 

93 

70 

94 

70 

91 

70 

94 
69 

95 
68 

92.7 
66.3 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

BS 
59 

92 
61 

90 
60 

91 
65 

92 
62 

92 
60 

94 
66 

65 
65 

91 
66 

95 
63 

91 
68 

98 

89 

92 

93 

94 

91 
69 

91 
68 

91 
66 

92 
67 

91 

71 

90 
71 

92 
69 

88 
71 

93 
71 

93 

70 

94 
66 

91 
69 

91 
69 

92 
69 

91.2 
67.3 

LIVE  OAK 

MAX 

Mm 

94 
58 

93 
63 

93 

61 

94 
66 

94 
63 

97 
67 

97 
69 

96 
66 

97 
66 

97 
65 

90 
69 

90 

94 

95 

99 

77 

95 

91 
69 

93 
67 

94 

66 

93 
67 

93 

70 

94 

71 

89 
67 

95 
71 

93 

70 

92 
65 

90 
64 

92 
70 

94 
69 

91 
71 

93.6 
67.5 

MADISON 

MAX 

Mm 

95 
62 

93 
65 

92 
65 

95 
65 

96 
68 

99 
70 

68 
69 

94 
66 

95 
68 

96 
66 

89 
67 

93 

95 

93 

100 

96 

95 

91 
65 

92 

75 

92 
65 

92 
66 

95 
69 

92 
67 

95 

71 

94 
68 

93 

96 

93 

96 
69 

91 
71 

94.1 
68.  1 

MAYO 

MAX 

Mm 

90 
55 

94 
60 

95 
62 

94 
63 

94 

64 

96 
64 

97 
71 

86 
66 

92 

67 

9! 
66 

95 
68 

90 

91 

94 

101 

98 

95 
69 

93 
69 

97 
67 

96 

67 

94 
69 

94 

71 

94 
68 

89 
69 

94 
70 

94 
69 

91 
69 

91 
69 

92 

70 

92 

70 

93.6 
67.4 

PALATKA 

MAX 

Mm 

92 
57 

91 
63 

99 
66 

69 
72 

92 
69 

94 
67 

92 
66 

92 
65 

95 
69 

93 
67 

86 
69 

87 
70 

93 
67 

93 
74 

95 
76 

95 
75 

94 

72 

93 
71 

93 
69 

93 
69 

93 
75 

93 
75 

90 
73 

87 

72 

90 
71 

92 
71 

91 
73 

69 

72 

92 

70 

93 

70 

91.7 
69.6 

PEPPY 

MAX 

Mm 

92 
58 

89 
62 

96 
62 

94 
62 

95 
65 

98 
67 

69 

70 

93 
66 

93 
66 

94 
63 

92 
67 

92 
66 

96 
65 

94 

68 

96 

72 

90 

70 

89 
69 

95 
67 

93 
69 

95 
70 

95 
65 

95 
6! 

90 
68 

95 
69 

93 
67 

94 
68 

86 
67 

90 
69 

94 
69 

90 
70 

93.0 
66.9 

Saint  augustine 

MAX 

Mm 

89 
60 

85 

86 
67 

85 
66 

99 
63 

88 
62 

87 
64 

89 
66 

90 
66 

88 
62 

93 

66 

64 
66 

92 
65 

93 

70 

96 
70 

93 
80 

92 
70 

91 
64 

69 
66 

90 
67 

94 

70 

93 
73 

90 
70 

65 
68 

90 
64 

69 
68 

89 
67 

90 
66 

89 
69 

89 
69 

89.2 
67,0 

S*«  R«f«t«nc*  Noiss  Following  StaUoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE 


Slalion 

Day  of  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ST4RKE 

MAX 

Mm 

STEINH4TCHE6  HCC4IN 

TR 

MAX 
MIH 

8S 

92 

94 

92 

94 
66 

95 

92 
74 

93 
72 

92 
75 

95 

74 

96 
75 

94 

72 

92 
74 

94 
72 

91 
71 

92 
75 

90 
73 

92 
69 

94 
72 

93 
73 

92 
72 

91 
71 

92 
72 

94 
70 

95 

74 

94 
74 

92 
72 

93 
73 

92 
70 

92 
73 

92.7 
71.6 

USHER  TOWER 

*           «  « 

MAX 
MIN 

94 

55 

95 
54 

94 
57 

94 
67 

95 
63 

96 
65 

89 
69 

90 
67 

93 
66 

95 
65 

86 
68 

91 
68 

94 
65 

95 
65 

92 

76 

92 
73 

92 
69 

95 

70 

96 
66 

95 
65 

96 
68 

92 
74 

87 
69 

90 
71 

91 

57 

91 
66 

90 
67 

69 
68 

93 
68 

92 
58 

92.5 
66.7 

NORTH  CENTRIL 

03 

6R0DKSV1LLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

91 
64 

92 
64 

92 
71 

90 
68 

94 
67 

94 
69 

90 
66 

92 
68 

92 
70 

68 
69 

87 

68 

66 

92 

91 
75 

92 
74 

92 
72 

92 
72 

94 

71 

9! 

57 

92 
71 

90 
68 

87 

71 

85 

70 

65 

67 

67 
68 

86 
69 

89 
73 

68 

71 

87 

57 

90.3 
59.1 

BUSHNELL   2  E 

MAX 
MIH 

91 
57 

90 
60 

91 
64 

92 
69 

92 
63 

92 
59 

88 
68 

90 
66 

93 
67 

90 
68 

67 
66 

90 
68 

91 
67 

91 
71 

93 

12 

93 
69 

93 
69 

92 
69 

94 
66 

94 
67 

94 
69 

90 
70 

B8 

72 

85 
69 

85 
69 

89 
57 

69 
67 

69 
69 

90 
69 

90 
70 

90.6 
57.3 

CLERMONT  b  SSW 

MAX 
MIN 

91 

63 

90 
64 

90 
69 

91 
71 

90 
67 

93 
65 

68 
74 

90 
68 

89 
68 

68 

70 

69 
69 

90 
68 

91 
68 

91 
71 

92 
74 

90 
74 

93 
72 

91 
71 

93 
69 

95 

70 

94 
74 

89 
72 

90 
72 

84 
70 

86 
57 

85 
57 

89 
63 

90 
69 

92 

70 

90 
70 

90.2 
59.4 

DAYTONi   BEACH  WSO 

MAX 
MIN 

86 
59 

84 
64 

65 
66 

85 
68 

86 
65 

86 
64 

86 
65 

88 
67 

86 
67 

90 
69 

84 
67 

85 

70 

87 
67 

95 
71 

96 

73 

93 
71 

92 
71 

91 

70 

88 
58 

90 
68 

96 
72 

93 
74 

91 
72 

86 

72 

91 

70 

88 
68 

67 
56 

90 
71 

86 
70 

87 

70 

86.7 

68.6 

DE    LANO    3  NE 

MAX 
MIN 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

92 
62 

90 
64 

92 
67 

94 
71 

93 
66 

93 
65 

88 

70 

93 
69 

94 

70 

96 
70 

85 

70 

90 
70 

91 
69 

93 
69 

93 
76 

94 
75 

94 
72 

92 
73 

95 

70 

95 

70 

94 

70 

90 
75 

90 

71 

87 
71 

90 
72 

85 
70 

88 
59 

90 
71 

90 
71 

92 
69 

91.4 
70.0 

LISBON 

MAX 
MIN 

89 
60 

90 
64 

69 
66 

90 
69 

92 
66 

90 
64 

87 
67 

89 
67 

89 
67 

69 

70 

84 
66 

87 
69 

90 
67 

91 
72 

94 
74 

92 
72 

93 

71 

92 
72 

93 
66 

92 
68 

92 
71 

92 
73 

67 

71 

84 
59 

86 
58 

88 
59 

89 
68 

89 
69 

"2 
70 

92 
69 

69,6 
58.6 

□CALA 

MAX 

Mm 

94 
64 

93 
66 

90 
66 

92 
70 

94 
68 

93 
68 

89 
69 

92 
66 

92 
69 

90 
69 

80 
68 

89 
68 

94 
69 

93 
74 

93 
74 

92 
74 

93 
72 

95 

71 

93 

70 

93 
70 

94 

75 

92 
72 

89 

71 

85 
72 

85 

72 

88 

70 

89 
71 

68 
71 

93 
72 

89 

70 

90.9 
70.1 

ORLANDO  WSO 

MAX 
MIH 

91 
6b 

91 
69 

88 

72 

87 

72 

90 
70 

91 
71 

90 
71 

92 
70 

91 
70 

91 
71 

91 
71 

90 
71 

93 
71 

95 
75 

95 

75 

92 
73 

94 
74 

93 
74 

95 

73 

95 
73 

95 
76 

93 
75 

90 
74 

85 
73 

85 

70 

86 
72 

92 
71 

92 
73 

91 
72 

93 

71 

91.3 
72.0 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

92 
63 

92 
63 

93 
67 

94 
70 

92 
66 

93 
6! 

89 
69 

90 
67 

91 
69 

92 
70 

88 

72 

86 
69 

91 
67 

91 
72 

91 
73 

92 
73 

92 
72 

91 
71 

91 
69 

93 
69 

92 
71 

87 
69 

85 

72 

84 
69 

89 
69 

89 
67 

86 
70 

90 
70 

89 
70 

90 
70 

90.3 
69.  1 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 
59 

63 

87 
66 

8  8 
66 

89 
66 

90 
64 

86 
67 

69 
67 

92 
68 

91 
66 

90 
67 

90 
70 

93 
68 

97 

73 

97 

76 

71 

94 
73 

95 

71 

95 
69 

95 
71 

96 

73 

96 
74 

69 
73 

86 
71 

86 

73 

85 
69 

92 
68 

94 

72 

93 
68 

91 
58 

91.4 
69.1 

TITUSVILLE   3  NU 

MAX 
MIN 

92 
60 

89 
64 

90 
7  1 

90 
70 

87 
65 

92 
65 

90 
67 

93 
65 

91 

65 

94 
65 

90 
65 

90 
65 

93 
66 

96 
66 

94 
72 

95 

72 

94 
69 

94 
68 

95 
66 

94 
64 

96 
68 

95 
70 

93 

70 

91 
69 

89 
66 

91 
66 

92 
65 

94 

66 

92 
69 

95 
69 

92.4 
67.2 

WEEK!  WACHSE 

*           *  w 

MAX 

Mm 

B9 
57 

89 
58 

90 
61 

97 
64 

SB 
62 

90 
68 

87 
65 

88 
66 

67 
67 

92 
67 

88 
68 

84 

69 

88 
69 

69 
74 

86 
73 

69 
73 

95 
69 

92 
68 

90 

58 

91 
72 

88 

72 

86 
66 

87 
68 

92 
68 

87 
56 

65 
58 

86 
70 

89 
69 

89 

70 

89.  1 
57.5 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

91 

57 

91 
56 

93 
63 

92 
67 

83 
65 

91 
63 

89 

69 

90 
65 

90 
65 

86 
66 

92 
65 

66 
65 

93 
66 

93 
63 

92 
69 

95 

66 

96 
67 

96 
65 

89 
65 

95 
65 

94 
66 

91 
66 

68 
69 

85 
66 

86 
55 

89 
64 

93 
64 

91 
58 

88 

^5 

93 
68 

91.0 
65.4 

ARCHBOLO  BIOLOGIC  STA 

MAX 

Mm 

90 
50 

92 
58 

93 
65 

94 

68 

93 
63 

89 
61 

89 
61 

90 
67 

69 
64 

89 
62 

91 
63 

94 
63 

68 
65 

91 
52 

95 

71 

95 

66 

95 
64 

97 
66 

95 
67 

93 
66 

93 
65 

95 

66 

93 
67 

91 
66 

89 
65 

93 
63 

90 
65 

91 
67 

91 
67 

89 
66 

91.9 
64.5 

AVON  PARK 

MAX 

Mm 

94 
58 

93 
60 

93 
67 

90 
62 

92 
69 

92 
67 

91 
69 

94 
66 

94 
67 

93 

61 

93 
66 

90 
67 

93 
69 

96 
71 

96 
72 

96 
73 

99 

71 

98 

70 

98 
69 

99 

70 

99 
65 

94 
71 

88 
56 

89 
69 

93 
69 

90 
64 

94 
58 

91 
72 

89 
66 

95 
71 

93.5 
57.6 

BARTOW 

MAX 

Mm 

92 
64 

92 
63 

91 
67 

92 
69 

90 
66 

89 
66 

90 
68 

92 
66 

92 
66 

86 
68 

89 
73 

89 
67 

91 
67 

94 
72 

92 
66 

94 
73 

95 

71 

93 

70 

94 
59 

95 

72 

95 

71 

94 

72 

S4 

73 

86 

70 

80 
69 

86 
75 

92 
59 

90 
55 

87 
62 

92 

70 

90.8 
56.7 

BRAOENTDN  5  ESE 

MAX 

Mm 

90 
55 

89 
61 

91 
63 

92 
72 

91 
73 

92 

70 

91 
66 

68 
67 

88 
69 

88 

68 

89 

69 

83 
67 

64 
60 

89 
68 

89 
73 

90 
70 

91 
66 

93 
69 

92 
72 

94 
71 

92 
70 

92 
65 

86 
74 

89 
70 

90 
72 

91 
70 

92 
70 

90 
67 

89 
71 

89 

70 

39.9 
68.3 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

90 
64 

88 
66 

69 
66 

90 
72 

86 
69 

91 
70 

86 
69 

69 

71 

89 
71 

89 
73 

68 
73 

86 
73 

90 
69 

90 
73 

89 
79 

90 
79 

91 
79 

91 
76 

90 
74 

91 
73 

91 
73 

89 
80 

86 

77 

86 
73 

89 
74 

88 
74 

89 

72 

90 
73 

89 
75 

89 

72 

89.2 
72.9 

FELLSMERE   7  SSW 

MAX 
MIN 

88 
66 

92 
56 

90 
68 

92 
62 

90 
67 

91 
68 

89 
62 

89 
72 

64 
66 

89 
73 

91 
78 

90 
76 

94 

72 

96 
66 

90 
74 

91 

71 

86 
73 

93 
77 

92 
70 

92 
69 

89 

72 

91 
71 

93 
59 

93 
64 

91 
73 

89 
73 

90 
76 

91 
76 

90.6 
70.1 

FORT    DRUM    5  NW 

MAX 

Mm 

86 
59 

90 
61 

89 
67 

86 
63 

89 
67 

84 
63 

90 
68 

89 
63 

88 
67 

88 
63 

89 
65 

88 
63 

89 
67 

92 
71 

94 

74 

93 

72 

95 
71 

91 

70 

92 
69 

92 
71 

94 
69 

91 
70 

90 
71 

88 
69 

91 
69 

89 
55 

91 
59 

91 
70 

88 
66 

90 
69 

90.0 
57.6 

FORT  PIERCE 

MAX 

Mm 

8b 
64 

87 
73 

67 
74 

87 

71 

88 
69 

87 
68 

68 
73 

86 

70 

68 
68 

67 
67 

87 
67 

65 
67 

86 
66 

90 
70 

94 
74 

92 
73 

90 
71 

88 
70 

69 
70 

91 
71 

93 
70 

92 
72 

89 
72 

B8 
71 

89 
69 

87 
56 

84 

71 

91 
71 

87 
70 

88 
73 

88.4 
70.1 

INDIAN  LAKE  ESTATE'S 

MAX 

Mm 

92 
55 

91 
55 

89 
65 

89 

66 

91 
63 

88 

60 

89 
66 

93 
64 

93 
64 

91 
65 

93 
65 

89 
65 

90 
67 

94 
69 

94 

72 

95 

72 

94 
68 

95 
68 

95 

56 

94 
69 

93 
68 

90 
68 

90 

70 

87 
66 

91 
57 

90 
65 

93 
56 

93 

68 

90 
66 

91 
58 

91.6 
65.0 

KISSIHMEE   NO.  2 

MAX 

Mm 

89 
60 

90 
62 

89 
68 

69 
70 

89 
67 

90 
65 

86 

70 

89 
67 

89 
66 

87 
67 

90 
67 

90 
66 

92 
69 

93 

71 

93 
72 

94 
70 

94 
71 

95 

70 

94 
68 

95 
70 

9! 

69 

95 

72 

90 
72 

85 
70 

87 
71 

87 
59 

91 
57 

92 

70 

92 
69 

92 
61 

90.9 
58.2 

LAKE   ALFRED  EXP  STJ 

MAX 

Mm 

85 
62 

90 
61 

91 
66 

89 
69 

89 
64 

90 
67 

90 
68 

89 
67 

91 
67 

91 
70 

90 
71 

90 
67 

90 
69 

91 
72 

94 
69 

94 

72 

92 
72 

95 

72 

94 
68 

96 

70 

95 

70 

94 
74 

90 

73 

89 

70 

90 
69 

87 
69 

90 
70 

92 
74 

92 
72 

90 
72 

91.0 
59.2 

LAKELAND  HSO 

MAX 

Mm 

88 
68 

67 
66 

86 
69 

89 

72 

89 

70 

89 

70 

90 
70 

91 
69 

68 
68 

87 

70 

68 
71 

87 

70 

90 
70 

93 
73 

92 
74 

91 
74 

93 
74 

91 
72 

92 
71 

93 

72 

92 
73 

87 
73 

85 

72 

85 
72 

85 
71 

87 

70 

90 
71 

91 
73 

89 
72 

91 
72 

89.3 
71.1 

MELBOURNE 

MAX 

Mm 

84 

72 

84 
68 

86 
75 

63 
79 

83 

67 

96 
73 

67 

71 

66 
68 

87 
67 

86 
65 

85 
67 

85 
65 

85 
66 

94 

72 

94 

74 

94 
73 

93 
75 

87 
71 

87 
69 

68 

70 

91 
69 

92 
73 

93 

73 

92 
70 

87 

72 

87 

70 

89 
70 

67 

70 

89 
69 

90 
70 

86.4 
70.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

Mm 

91 
58 

91 
59 

90 
66 

89 
70 

92 
77 

91 
65 

90 
69 

92 
67 

91 
67 

90 
68 

92 
69 

89 
67 

92 

70 

94 

70 

94 
72 

95 

72 

95 

70 

96 
69 

94 
69 

97 
69 

96 
69 

97 
70 

92 

71 

91 

70 

66 
59 

92 
67 

91 
66 

92 
70 

92 
59 

92 
59 

92.2 
68.5 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

Mm 

94 
52 

95 
59 

95 
64 

94 
69 

91 
67 

96 
62 

91 

70 

91 
66 

94 
67 

93 
66 

93 
65 

86 
66 

92 
67 

91 
68 

92 
68 

94 
66 

95 
66 

95 
67 

93 
66 

95 
65 

94 
66 

93 
57 

91 
72 

88 
69 

92 

70 

90 
67 

94 
66 

91 
66 

91 
67 

95 
66 

92,6 
66,3 

OKEECHOBEE  HRCN  5ATE 

6 

MAX 

Mm 

90 
56 

87 
54 

87 
64 

89 
71 

88 
68 

65 
71 

84 

70 

87 
67 

65 
66 

86 
70 

91 
73 

94 

74 

89 
72 

90 
69 

92 
72 

95 

70 

90 
74 

83 
71 

84 
71 

91 
74 

85 
71 

69 
72 

86.5 
69,3 

PARR  I SH 

MAX 

Mm 

90 
58 

91 
62 

94 
64 

90 
70 

90 
67 

92 
67 

90 
72 

89 
68 

89 
69 

90 
69 

90 
69 

89 
67 

91 
69 

91 
69 

90 
72 

92 
72 

93 
71 

94 

70 

90 
66 

95 
66 

92 
67 

93 
66 

90 
72 

90 
70 

88 

71 

90 
58 

90 
69 

90 
72 

fl9 
69 

90 
71 

90,7 
68,6 

Plant  city 

MAX 

Mm 

91 
59 

91 
60 

93 
63 

93 
70 

91 

67 

93 
66 

90 
71 

91 
68 

91 
67 

89 
68 

86 
69 

87 
67 

90 
69 

93 

72 

93 
73 

93 

72 

93 
72 

93 
71 

90 
68 

94 
59 

94 
71 

92 
72 

69 
71 

67 

71 

67 
66 

90 
67 

90 
68 

90 
71 

90 
70 

86 
69 

90,8 
68,6 

5«*  RsImsdcs  Notes  Following  Stalioo  Indsi 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 —   jur<c  

Day  o(  Month 

age  "i 

1    1  2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

U 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ST  PETEBSbUPG 

MAX 
t^ 

70 

91 
72 

92 
73 

94 
7  5 

92 
74 

92 

92 
75 

69 
73 

69 

90 

90 

86 
72 

89 
74 

90 
77 

90 

90 

91 

91 

92 

94 

93 

92 

88 

BB 
7  5 

68 
76 

89 
74 

90 
76 

91 
76 

90 
73 

89 

75 

90.4 
75.3 

SAR4S0T4 

MAX 
MIN 

94 
61 

97 
63 

90 
63 

90 
7  1 

89 
78 

90 
73 

88 
68 

86 
66 

87 
7  ^ 

86 

86 

89 
73 

69 

78 

86 
65 

68 
77 

86 
78 

90 

92 
7  ^ 

93 
72 

93 

90 

89 

86 

67 

86 

87 

69 

89 

86 

90 

89,4 
70.5 

TAMP4  H50 

MAX 
MIN 

93 
bl 

91 
63 

93 
67 

91 
7  1 

91 
69 

90 
69 

87 
73 

86 
70 

88 
74 

89 
73 

67 
73 

86 
72 

92 
C  9 

90 
74 

91 
60 

91 

92 
78 

94 
74 

91 

96 

94 

91 

86 

86 

66 

87 

89 

72 

91 

98 

89 

72 

89.9 
72.5 

TARPON  5PGS  SEW45E 

PL 

MAX 
MIN 

8i 
60 

61 
62 

89 
64 

8^ 
70 

92 
69 

69 

87 
71 

87 
66 

88 

87 

87 

88 
73 

66 
66 

66 
66 

89 
73 

69 
7  6 

90 
78 

91 
76 

91 

7  Y 

92 

89 

86 

66 

67 

87 

85 

87 

69 
7  1 

69 

90 
70 

88.3 
70.6 

VENICE 

MAX 
MIN 

BB 

62 

91 
64 

90 
66 

90 
69 

89 
69 

88 
66 

89 

72 

86 
66 

86 

70 

89 

70 

89 
70 

87 

70 

67 
69 

88 
77 

68 

78 

89 
78 

69 
77 

91 
72 

90 
70 

69 
71 

89 

72 

89 
79 

91 
79 

89 
77 

90 
72 

89 
69 

90 
70 

90 
73 

91 
73 

90 

7li5 

VERD  BE4CH  4  V( 

MAX 
MIN 

84 
61 

84 
62 

86 
68 

86 
69 

67 
67 

87 
65 

85 
69 

86 
66 

87 
67 

89 
65 

86 
65 

86 
66 

67 
67 

87 
70 

93 
74 

93 

72 

94 
71 

90 
70 

86 

70 

69 
70 

90 
69 

93 

70 

89 

70 

90 
70 

87 
69 

91 
65 

89 
69 

69 

70 

90 
66 

87 

70 

88.5 
68.  1 

W4UCHUL4   2  fi 

MAX 
MIN 

91 
5B 

90 
59 

90 
66 

90 
69 

90 
66 

69 
66 

88 

69 

90 
66 

90 
68 

90 
69 

92 
68 

87 

'.0 

94 

94 

94 

95 

96 

94 

95 

93 

89 
69 

87 

89 
69 

89 
69 

91 
66 

92 
68 

90 
70 

89 

89 
70 

90.9 
67.9 

WINTER  H4VEN 

«           4  « 

MAX 
MIN 

91 
54 

90 
59 

90 
68 

91 

92 

92 

90 
64 

90 
65 

88 

90 

90 

69 
67 

'0 
66 

92 
68 

92 
7  \ 

93 
70 

92 
68 

9i 
67 

94 
65 

94 
67 

95 
67 

93 
68 

90 
69 

89 

89 

92 

91 

'9 

99 

69 
65 

91.0 
66.2 

EVERGL40ES  4ND  Sw 

05 

BELLE  GL40E  ExP  STA 

MAX 

85 
60 

87 

62 

87 
66 

69 

86 

87 

66 
69 

66 
69 

69 

90 

69 

89 
67 

67 

86 
69 

91 
7 1 

92 

92 
69 

92 

92 
67 

90 

86 

88 

66 

89 

90 

90 

69 

88 

86 

68 

7  ^ 

86.7 
67.5 

C4N4L    POINT  USU4 

MAX 

BB 
61 

88 
65 

87 
68 

69 

88 

87 

65 

69 

88 
68 

68 

69 

69 

91 
65 

P7 

88 
67 

92 
75 

92 

94 

94 
69 

92 
67 

93 
67 

94 
67 

93 
69 

92 
66 

91 
69 

94 

92 

92 

90 

91 
6  8 

66 

70 

90.2 
67.5 

ClEwISTON  u  S  EN3 

MAX 

85 
62 

87 

65 

67 
73 

90 

87 

69 

67 

70 

65 
69 

91 

89 

90 

89 
67 

86 

87 

70 

91 

7  ]_ 

94 

95 

94 
69 

93 
68 

92 

91 

93 

70 

92 
69 

90 

92 

91 

91 

90 

93 

90 
72 

90.1 
68.4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

90 
65 

91 
58 

91 
57 

94 

92 

89 

91 
64 

92 
65 

92 

93 

94 

94 
64 

93 
65 

94 
67 

94 

66 

95 
67 

95 
68 

94 

70 

95 
68 

94 
69 

93 
68 

95 

70 

92 
67 

94 
69 

95 

70 

95 

73 

94 
72 

94 
72 

93.2 
65.8 

EVERGL40ES 

MAX 

81 
65 

88 
66 

69 
67 

87 

87 

92 

67 
71 

86 

70 

85 

66 

85 

86 
77 

86 
69 

84 
74 

66 
76 

85 

65 
74 

89 
7  \ 

94 
70 

94 

70 

88 
68 

90 
67 

65 
66 

86 

36 
7  2 

68 
68 

85 

70 

66 
72 

65 
74 

86 
71 

87.0 
70.4 

FLAMINGO   RANGER  STA 

MAX 

87 
65 

86 
66 

87 
66 

87 

88 

87 

70 

87 
69 

88 
71 

86 

86 

86 

64 
72 

85 
66 

87 
68 

87 
73 

86 
75 

90 
74 

90 
70 

89 
70 

68 
69 

87 
69 

87 
69 

68 

71 

88 
72 

89 
71 

86 
66 

67 
76 

88 
78 

67 
72 

86 

72 

67.3 
70.7 

FCRT  HVERS  WSD 

MAX 

93 
64 

91 
65 

93 
69 

91 

89 

90 

86 
73 

90 
72 

89 

86 

90 
7  1 

84 

70 

86 
73 

90 
75 

90 
74 

90 
75 

92 
73 

92 
73 

89 
72 

92 
71 

86 

72 

90 
72 

68 
74 

86 
73 

68 

70 

89 
67 

87 
73 

88 
74 

87 
73 

89 
72 

89.2 
71.5 

I^'H□KALEF    3  NNW 

MAX 

91 

60 

92 
61 

94 

94 

92 

91 

87 
69 

90 
67 

91 

89 

92 

68 
67 

64 
67 

92 
7  \ 

92 

7  1 

95 

70 

96 
69 

94 
68 

94 

70 

92 
70 

91 
66 

89 
71 

92 

70 

92 

70 

96 
69 

92 
68 

91 

7  1 

91 
72 

93 

71 

89 

71 

91.3 
68.4 

La  belle 

MAX 

91 
57 

92 
60 

95 

93 

93 

94 

90 
67 

97 
67 

94 

93 

98 

69 
63 

90 
65 

94 
66 

95 
68 

96 
67 

96 
6  5 

95 

66 

96 
65 

97 
67 

95 
68 

92 
66 

92 
66 

91 
67 

97 
67 

93 
63 

93 
63 

69 
67 

93 
65 

93 
65 

93.7 
65.2 

MOORE   HAVEN   LOCK  i 

MAX 

89 
57 

89 
64 

91 
65 

91 

91 

91 

90 
70 

67 
69 

92 

92 

91 

91 
67 

87 
68 

86 

70 

93 
73 

94 

71 

94 
70 

94 
70 

96 
69 

94 

70 

93 
68 

94 

70 

90 
72 

89 
70 

86 
69 

91 
66 

91 
68 

90 
71 

90 
71 

89 
73 

90.9 
68.  1 

NAPLES   2  NE 

MAX 
MIN 

94 
63 

93 

63 

94 
66 

92 
69 

91 
69 

90 
69 

90 
71 

91 
69 

92 
66 

92 
68 

94 
66 

91 
68 

90 
69 

92 
71 

93 
76 

92 
78 

95 
70 

94 

70 

94 
68 

93 

71 

92 
67 

90 

70 

90 
76 

90 
73 

92 
70 

93 
67 

93 

71 

93 

71 

62 

f.9 

90 
72 

91.7 
69.9 

PUNT4    GORUA   4  ENE 

MAX 
MIN 

93 
5B 

94 
61 

91 
62 

93 
69 

91 

67 

93 
66 

90 
70 

91 
67 

90 
67 

86 
67 

91 
67 

86 
67 

89 
66 

92 

71 

92 
72 

91 
70 

94 
68 

95 
68 

92 
66 

91 

69 

90 
69 

90 
69 

90 
70 

86 

71 

90 
69 

90 
65 

91 

72 

69 

71 

88 
68 

91 
68 

90.7 
67.6 

TAMIAMI    TRL    40   MI  nEND 

MAX 
MIN 

91 
59 

93 
63 

92 

86 
66 

89 
67 

67 

66 

67 

67 

98 
68 

90 
62 

68 
63 

66 
67 

87 
6  5 

85 
67 

69 
68 

92 
68 

93 
68 

93 
66 

92 
67 

93 
64 

92 
66 

92 
64 

90 
62 

91 
66 

91 
69 

90 

70 

87 
67 

86 
69 

65 
66 

69 

66 

90 
70 

89.9 
66.2 

LOWER   EAST  COAST 

FORT  LAUOERHAIE 

MAX 

88 
65 

86 
66 

87 

87 
75 

88 
7  1 

86 
72 

88 
72 

86 
73 

91 
70 

90 

68 

90 

67 

90 
72 

93 

94 

93 
73 

93 
72 

91 
72 

92 
72 

93 

70 

92 
70 

93 
72 

92 
72 

91 
67 

90 
70 

90 
72 

89 
71 

85 

71 

89 
73 

89.8 

71.0 

FT  LAUDERDALE  ExP  ^T4 

MAX 
MIN 

85 
61 

64 
69 

85 
69 

85 
7  1 

66 

68 

86 
68 

86 
66 

64 
69 

88 
68 

69 
66 

86 
68 

86 

87 

86 

90 

92 

92 
69 

91 
69 

91 
66 

91 
68 

93 
66 

91 
67 

95 

69 

93 
65 

92 
68 

89 
66 

67 
62 

67 
66 

86 
68 

87 

71 

88,4 
67.6 

hIALEAH 

MAX 
MIN 

89 
60 

88 
62 

87 

?  1 

87 
74 

68 

71 

87 
72 

85 

72 

65 

72 

89 

70 

68 
69 

87 

72 

38 

67 

87 

72 

90 
74 

96 
7  5 

92 
75 

94 
73 

90 
73 

90 
73 

91 
71 

91 
71 

93 

71 

89 
67 

90 
75 

90 
68 

89 
72 

88 
72 

68 
72 

88 
73 

69.0 
70.9 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

BS 
65 

89 

70 

S9 
67 

89 
70 

90 
69 

8! 
69 

86 
69 

89 
69 

90 
68 

86 
68 

66 
69 

86 

67 

90 
7  ^ 

91 
70 

91 
69 

91 

70 

91 
69 

91 
69 

92 
67 

93 
67 

92 
67 

90 
68 

90 

68 

90 
70 

88 
66 

87 
69 

69 
70 

89 
66 

89 
71 

89.3 

68.6 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

BB 
57 

85 
61 

86 
68 

88 
67 

69 
65 

86 
65 

89 
66 

90 
67 

90 
67 

92 
62 

67 
6  5 

87 

69 

92 

93 

94 

95 
67 

92 
67 

93 
65 

90 
66 

90 
65 

91 
67 

90 
69 

88 
66 

86 
66 

87 
64 

89 
68 

86 
68 

90 
67 

69 
69 

89.6 
66.3 

MIAMI   6AYFR0NT  P4Rk 

MAX 
MIN 

B5 

69 

85 

75 

85 
75 

87 
75 

85 
77 

85 

77 

85 

76 

86 
71 

86 
7  1 

86 

7  1 

67 
7  5 

85 

67 
69 

89 
7  2 

92 
74 

89 
70 

87 
76 

88 
75 

87 

75 

89 
74 

89 

73 

90 
73 

69 
69 

90 
75 

66 
77 

86 
72 

87 
71 

67 
73 

87 
74 

65 

77 

87.2 
73.4 

MIAMI  PEACH 

MAX 
MIN 

82 
73 

82 
75 

84 
76 

63 
75 

64 

77 

85 
77 

84 
76 

85 
74 

85 
74 

85 
74 

64 

84 

88 

89 
76 

95 
77 

69 
79 

86 
78 

86 
78 

85 
77 

89 
78 

66 

76 

91 
75 

90 

78 

88 
78 

87 
74 

83 
75 

86 
74 

85 
75 

86 
77 

85 

66.0 
75.9 

MIAMI  WSO 

MAX 
MIN 

85 

87 

68 

74 

66 
77 

86 
75 

84 
75 

84 

87 

7  5 

87 
73 

83 

74 

88 
70 

85 

85 

69 
72 

90 
74 

90 
77 

90 
78 

90 
76 

90 
75 

90 
75 

91 
71 

91 
73 

87 
76 

90 
77 

88 
73 

86 
73 

85 

75 

84 
77 

98 
76 

88 
77 

67.5 
74.5 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

9? 
61 

85 
69 

86 

70 

87 
74 

64 

71 

86 
71 

84 

70 

66 

72 

87 

70 

86 
68 

65 

71 

85 
68 

66 
67 

84 

70 

91 
72 

91 

71 

89 
71 

68 
70 

69 
70 

89 
69 

69 
67 

89 
67 

90 
67 

66 
69 

69 
7  1 

89 
68 

66 
70 

65 

70 

66 

86 

72 

67.4 
69.3 

P0MP4N0  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
58 

89 
77 

69 
74 

85 
7b 

89 

71 

SB 
73 

87 

76 

91 
71 

90 
70 

91 
67 

87 

70 

67 
69 

90 
74 

90 
69 

95 

73 

94 
74 

93 

72 

92 

71 

91 

70 

93 

71 

93 

70 

93 

70 

92 
74 

94 

64 

92 
77 

68 

70 

86 
73 

86 

72 

93 
70 

93 
73 

90.4 
71.4 

SDLJTH   MIAMI    5  W 

MAX 
MIN 

88 
63 

88 
71 

89 
66 

88 
71 

88 
69 

87 
68 

86 
69 

92 
66 

90 
66 

68 
67 

90 
68 

89 
67 

89 

95 

93 

93 

93 
70 

91 
69 

91 
69 

93 
68 

93 
66 

96 
66 

92 
67 

92 
69 

90 
7  0 

90 
67 

90 
69 

68 
69 

89 
69 

89 
71 

90.4 
66.4 

STUART   1  N 

MAX 
MIN 

84 

i5 

84 

85 

66 

68 

65 

89 

87 

86 

69 

85 

89 

92 

93 

93 

91 

91 

90 

90 

93 

93 

93 

93 

89 

66 

65 

91 

86 

87 

88.7 

WEST  PJlM  BEACH  wsn 

MAX 
MIN 

88 
65 

88 
74 

88 
74 

68 
73 

69 

72 

90 
72 

69 
73 

90 
72 

90 
71 

90 
66 

68 
71 

89 
70 

90 
69 

91 
72 

95 
74 

95 
75 

94 
73 

93 
71 

93 
72 

92 
72 

90 
70 

91 
71 

93 
72 

91 
72 

90 
70 

89 
68 

68 
71 

89 
72 

88 
72 

89 
73 

90.3 
71.5 

S*o  RalereDC«  NoUs  Following  StAlIon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIOA 
 JUNE 


KEY  VEST  wSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  oi  Month 


8S  86  87 
7S     76  77 


87  90  90 
72     74  75 


87  86  87 
74     77  75 


B6  86  87 
77     76  7B 


69  89  69 
73     76  77 


87  86  67 
78     77  79 


75     78  77 


87  68  90 
78     79  75 


10     II     12     13     14     15     le     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


68     87  67 


87     87  87 

75     77  73 


77     77  78 


87     66  89 


88  87  90 
75     75  78 


90  90  92 
75     80  80 


69  89  89 
77     77  78 


89  90  90 
79     76  76 


78     80  82 


80     76  76 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

i  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 

97 

99 

98 

98 

96 

96 

93 

99 

100 

88 

93 

100 

96 

97 

93 

90 

92 

93 

100 

103 

100 

100 

99 

97 

94 

95 

96 

101 

96.3 

MIN 

70 

73 

73 

75 

74 

75 

73 

76 

75 

74 

73 

75 

77 

78 

78 

75 

73 

73 

78 

80 

76 

77 

80 

77 

74 

77 

76 

77 

75.5 

GAINESVILLE  3  WSW 

1 

MAX 

93 

94 

92 

90 

92 

92 

93 

90 

96 

96 

95 

92 

94 

91 

92 

94 

95 

95 

94 

96 

95 

89 

91 

93 

91 

92 

91 

92 

95 

92.9 

MIN 

74 

76 

77 

79 

75 

76 

79 

78 

79 

79 

79 

78 

77 

85 

80 

79 

80 

81 

90 

79 

60 

84 

78 

76 

77 

79 

76 

79 

61 

79 

76.7 

MAX 

67 

88 

87 

86 

67 

88 

68 

86 

89 

90 

90 

88 

87 

87 

86 

87 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

86 

86 

87 

87 

67 

87 

68 

90 

87.9 

MIN 

77 

79 

80 

no 

78 

79 

81 

79 

91 

81 

61 

79 

60 

82 

81 

60 

81 

82 

82 

91 

63 

83 

80 

80 

78 

81 

79 

6  1 

92 

61 

80.4 

8 

MAX 

82 

82 

83 

83 

82 

82 

83 

83 

93 

84 

95 

83 

83 

63 

63 

84 

94 

84 

8  5 

95 

85 

85 

85 

83 

84 

85 

84 

85 

86 

87 

93.9 

MIN 

80 

81 

82 

82 

62 

82 

82 

82 

63 

83 

93 

82 

62 

63 

82 

82 

94 

84 

84 

93 

65 

65 

63 

83 

82 

84 

62 

84 

85 

95 

82.9 

20 

MAX 

80 

60 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

91 

82 

62 

82 

82 

62 

82 

82 

92 

92 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

94 

84 

84 

94 

82.1 

MIN 

80 

60 

80 

60 

80 

80 

80 

81 

81 

91 

61 

81 

62 

82 

82 

62 

82 

82 

92 

92 

92 

83 

84 

84 

84 

84 

94 

84 

84 

94 

81.9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

97 

98 

99 

98 

97 

97 

93 

91 

95 

97 

95 

99 

100 

100 

98 

101 

101 

90 

92 

94 

97 

96 

96 

101 

102 

103 

96 

96 

94 

95 

97.0 

MIN 

76 

78 

79 

80 

81 

80 

79 

78 

76 

76 

76 

79 

92 

84 

82 

90 

92 

76 

77 

80 

90 

61 

76 

76 

83 

62 

90 

88 

79 

79 

60.0 

HDNTICELLQ  3  W 

MAX 

99 

100 

101 

102 

101 

101 

101 

89 

98 

101 

99 

100 

100 

104 

102 

102 

91 

94 

100 

89 

94 

99 

101 

91 

96 

101 

103 

96 

100 

102 

96.6 

MIN 

70 

73 

76 

77 

78 

80 

81 

74 

74 

75 

75 

77 

77 

79 

60 

80 

76 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

77 

80 

79 

77 

77 

78 

76.7 

OUINCY  3  SSw 

2 

MAX 

101 

100 

101 

102 

104 

103 

96 

95 

102 

106 

105 

102 

108 

105 

106 

105 

105 

95 

loo 

95 

96 

99 

106 

95 

101 

101 

107 

100 

95 

103 

101. I 

MIN 

71 

74 

79 

75 

76 

79 

78 

71 

70 

74 

74 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

72 

72 

73 

75 

75 

73 

72 

75 

76 

75 

73 

74 

74 

74.7 

MAX 

97 

90 

96 

98 

101 

100 

95 

84 

97 

100 

100 

97 

102 

100 

101 

100 

100 

91 

94 

93 

95 

95 

101 

91 

96 

96 

102 

95 

91 

98 

96.9 

MIN 

74 

74 

7S 

77 

79 

80 

60 

72 

72 

74 

76 

78 

79 

79 

76 

77 

77 

74 

74 

76 

76 

76 

75 

73 

76 

77 

77 

75 

74 

75 

75,9 

e 

MAX 

89 

89 

91 

91 

93 

93 

90 

82 

92 

91 

92 

90 

93 

92 

93 

91 

91 

87 

67 

67 

86 

89 

91 

66 

69 

69 

91 

66 

85 

89 

89.6 

MIN 

74 

76 

78 

80 

60 

81 

82 

75 

75 

76 

80 

81 

82 

82 

61 

79 

79 

77 

77 

77 

77 

79 

77 

76 

76 

79 

79 

77 

76 

77 

78.2 

CHIPLEY  3  E 


GAINESVILLE  3  WSW 


MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 


QUINCY  3  SSW 


PALMER  MERCURY-IN-STEEL 


SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST 
THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7*30  a'h 

ARREDONOA  FINE  SAND,  BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.  LITTLE  SLOPE  'pALMER  DIAL  TYPE  THER- 
MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 

SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE   EAST.      PALMEr' ME RCURY- I N-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P     M  i"tKi".u 
SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTh!     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 
MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8AM 

ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,  BARE.  0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.  PALMER  DIAL 
TYPE  THERMOMETERS. 


S«e  R«f*i«oc«  Notot  Following  Slatlon  Index 
-  76  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1971 


Day 

Oi  Monlh 

StaHon 

2 

3 

_ 

_ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»      «  « 
MDRTHUFST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.29 

.32 

.25 

.25 

.17 

.26 

.22 

.28 

.06 

.23 

.22 

.24 

.22 

.25 

.27 

.30 

.24 

.05 

.12 

.33 

.26 

.25 

.32 

.14 

.31 

.22 

.22 

.26 

.22 

.20 

6.97 

19 

23 

19 

16 

31 

36 

17 

22 

20 

27 

38 

29 

14 

26 

22 

23 

27 

21 

18 

776 

MAX 

97 

94 

98 

96 

96 

95 

93 

93 

97 

97 

102 

102 

103 

104 

103 

102 

97 

96 

99 

101 

99 

99 

101 

103 

102 

103 

104 

100 

103 

103 

99.4 

MIN 

66 

69 

69 

70 

71 

73 

69 

68 

66 

68 

70 

73 

74 

72 

75 

74 

74 

73 

71 

73 

72 

68 

72 

71 

73 

71.1 

WDHDRUFF  DAM 

EVAF 

•  30 

.  30 

.32 

.  30 

.33 

.  32 

.21 

.18 

.20 

.30 

.29 

.21 

■  3 1 

.30 

.31 

.21 

.17 

.22 

.20 

.27 

.31 

.31 

.39 

.24 

.24 

.22 

.23 

.17 

.21 

.30 

7.87 

WINE 

26 

29 

22 

40 

52 

49 

59 

48 

35 

28 

30 

32 

24 

27 

34 

- 

♦       *  ♦ 

NORTH  02 

GAINESVILLE  2  MSW 

EVAP 

■  23 

•  2S 

.29 

.23 

•  23 

.24 

.26 

.  le 

.23 

.32 

.19 

.15 

.17 

.23 

.30 

.20 

.31 

.27 

.19 

.29 

.36 

.27 

.25 

.26 

.16 

.  19 

.17 

.14 

.20 

.23 

7.03 

H I NC 

23 

22 

42 

4  1 

30 

32 

16 

25 

32 

44 

27 

30 

26 

49 

49 

41 

43 

40 

32 

50 

63 

64 

56 

44 

25 

24 

29 

40 

30 

21 

1092 

MAX 

95 

95 

94 

93 

96 

95 

95 

93 

96 

96 

98 

94 

96 

97 

96 

96 

96 

99 

100 

99 

96 

96 

90 

93 

97 

93 

96 

95 

93 

96 

95.7 

MIN 

6S 

66 

68 

71 

69 

68 

71 

71 

72 

71 

73 

72 

71 

75 

75 

73 

74 

74 

71 

72 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

70 

74 

74 

73 

71.7 

LAKE   CITY   2  E 

EVAP 

.23 

.24 

.30 

.30 

.29 

.33 

.15 

.26 

.  26 

.32 

.21 

.30 

.  31 

.21 

.27 

.26 

.27 

.30 

.31 

.30 

.18 

WIND 

30 

25 

42 

34 

62 

34 

44 

19 

23 

54 

33 

34 

38 

S3 

77 

60 

58 

37 

45 

44 

69 

'n 

'so 

'70 

*46 

'35 

'26 

'29 

47 

13 

1334* 

95 

9  1 

92 

92 

84 

98 

97 

97 

92 

94 

96 

96 

96 

95 

92 

95 

95 

95 

91 

95 

92 

97 

97 

99 

99 

97 

99 

94.7 

MIN 

63 

65 

64 

67 

66 

67 

66 

69 

71 

66 

66 

70 

71 

74 

75 

74 

75 

72 

69 

70 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

69 

71 

72 

72 

69.8 

*       *  ♦ 

NORTH  CE>ITRAL  03 

L ISBON 

EVAP 

.17 

.24 

.22 

.  27 

.31 

.32 

.25 

.28 

.27 

.24 

.21 

.20 

•  18 

.21 

.22 

.36 

.28 

.30 

.22 

.16 

.  29 

.30 

.  15 

.07 

.13 

.13 

.19 

.19 

.21 

6,606 

WIND 

1 0 

5 

5 

5 

10 

5 

10 

5 

5 

5 

15 

5 

0 

10 

15 

10 

10 

10 

5 

5 

10 

20 

15 

5 

0 

5 

5 

10 

10 

5 

235 

#          *  9 

SOUTH   CENTRAL  0'. 

LAKE   SLF5ED   EXP  STA 

EVAP 

.30 

.34 

.24 

.18 

.26 

.29 

.26 

.18 

.22 

.20 

.17 

.22 

.29 

.24 

.25 

.27 

.27 

.33 

.17 

.24 

.37 

.21 

.20 

.19 

.16 

.12 

.28 

.11 

.30 

.15 

7,01 

WIND 

56 

36 

59 

49 

60 

39 

27 

33 

42 

41 

33 

29 

34 

21 

45 

50 

49 

46 

27 

29 

41 

59 

52 

41 

28 

30 

26 

25 

27 

25 

1161 

MAX 

f  n 

92 

89 

87 

90 

91 

92 

86 

95 

94 

90 

92 

94 

95 

96 

94 

94 

98 

93 

98 

95 

92 

87 

83 

85 

82 

93 

97 

98 

96 

91.9 

MIN 

59 

62 

63 

65 

65 

66 

67 

67 

66 

65 

65 

65 

65 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

70 

74 

74 

75 

74 

66.1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.  40 

.29 

.31 

• 

.61 

.  14 

.42 

•  46 

.46 

* 

* 

1.06 

.34 

.45 

.37 

.47 

* 

* 

1.00 

.46 

.64 

.16 

.17 

* 

* 

..14 

.12 

.33 

11.406 

VERO  bea:h  h  W 

EVAP 

.25 

.27 

.24 

.25 

.26 

.  16 

.20 

.19 

.24 

.25 

.  19 

.20 

.26 

.31 

.30 

.29 

.24 

.16 

.27 

.37 

.25 

.23 

.19 

.19 

.22 

.17 

.20 

7.068 

WIND 

29 

27 

26 

39 

29 

26 

26 

22 

16 

21 

23 

23 

23 

26 

35 

46 

34 

42 

20 

11 

25 

38 

43 

41 

29 

22 

17 

26 

26 

16 

833 

MAX 

9<, 

95 

95 

96 

96 

96 

90 

96 

86 

94 

97 

96 

96 

95 

100 

98 

99 

98 

100 

97 

96 

98 

92 

92 

91 

99 

96 

95 

93 

96 

99.6 

MIN 

62 

67 

66 

72 

72 

71 

70 

72 

69 

67 

68 

68 

70 

71 

74 

74 

73 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

69 

69 

72 

70 

71 

70.4 

»       *  • 
EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE   CLAnE   EXP  STA 

EVAP 

.27 

.  29 

.22 

.18 

.15 

.24 

.30 

.11 

.21 

.30 

.23 

.26 

.14 

.22 

.26 

.26 

.30 

.27 

.26 

.25 

.  16 

.19 

.20 

.16 

.19 

.27 

.19 

.16 

.  19 

6.658 

MAX 

93 

96 

95 

98 

92 

98 

91 

93 

100 

102 

104 

105 

97 

96 

103 

99 

105 

105 

104 

104 

92 

97 

96 

96 

102 

105 

102 

100 

103 

99 

99. 1 

MIN 

60 

65 

67 

70 

69 

70 

70 

72 

66 

69 

68 

68 

67 

68 

72 

73 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

61 

67 

70 

71 

66.8 

CLEWISTOM  U   S  ENG 

EVAP 

.  26 

.33 

.26 

.21 

.21 

.28 

.18 

.09 

.14 

.19 

.17 

.17 

.09 

.17 

.24 

.  28 

.26 

.26 

.28 

.33 

.26 

.  17 

.12 

.24 

.15 

.10 

.26 

.14 

.22 

.17 

6.25 

WIND 

32 

43 

49 

23 

24 

33 

26 

12 

14 

21 

14 

18 

13 

37 

41 

39 

40 

31 

29 

20 

29 

28 

24 

20 

U 

22 

20 

19 

24 

^0 

776 

MAX 

95 

97 

97 

97 

96 

99 

95 

91 

99 

101 

100 

100 

92 

93 

100 

100 

100 

103 

101 

102 

98 

92 

93 

91 

93 

95 

96 

96 

98 

97.0 

MIN 

62 

67 

69 

73 

74 

74 

74 

73 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

69 

73 

73 

73 

71.3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.47 

.43 

.41 

.31 

.40 

.20 

.45 

.47 

.24 

- 

.06 

.35 

.34 

.24 

.23 

.27 

.30 

.05 

.36 

.22 

.16 

.31 

.24 

.04 

.02 

.57 

.19 

.40 

.17 

.34 

6,52B 

WIND 

46 

43 

57 

57 

49 

37 

57 

54 

34 

9 

72 

48 

47 

74 

65 

82 

46 

46 

47 

30 

31 

31 

53 

43 

34 

40 

60 

60 

33 

1428 

MAX 

92 

95 

96 

95 

95 

90 

90 

95 

95 

90 

92 

95 

100 

96 

100 

95 

98 

100 

94 

98 

96 

96 

89 

96 

96 

99 

95.2 

MIN 

65 

71 

70 

72 

70 

68 

- 

- 

- 

83 

80 

75 

70 

75 

75 

76 

77 

75 

73 

73 

72 

69 

73 

78 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73.0 

MOORE  HAl/EN  LOCK  1 

EVAP 

.36 

.42 

.38 

.30 

.33 

.36 

.27 

.10 

.20 

.23 

.30 

.23 

- 

.17 

.22 

.28 

.35 

.39 

.  30 

.20 

.  30 

.25 

.21 

.24 

.26 

" 

" 

.  19 

.22 

.25 

8.128 

WIND 

40 

80 

85 

60 

60 

65 

55 

20 

25 

35 

20 

20 

20 

30 

35 

30 

35 

35 

35 

10 

30 

30 

30 

30 

15 

1 5 

20 

20 

20 

25 

1030 

MAX 

93 

93 

93 

93 

95 

93 

93 

88 

98 

99 

97 

98 

92 

91 

102 

98 

102 

102 

101 

99 

100 

97 

95 

97 

90 

98 

73 

101 

101 

99 

99.7 

MIN 

60 

66 

73 

72 

66 

69 

68 

73 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

74 

65 

74 

73 

67 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

69 

69 

73 

74 

74 

70 . 6 

TAMIANI    TRL    40   MI  BEND 

EVAP 

.  18 

.21 

.  16 

.  1 1 

.15 

.  13 

.07 

.18 

.08 

.10 

.12 

,08 

.  16 

.12 

.16 

.18 

.29 

.26 

.21 

.19 

.  16 

.31 

.22 

.09 

.19 

.06 

.12 

.14 

4,758 

WIND 

19 

33 

25 

21 

27 

23 

13 

17 

14 

25 

17 

7 

12 

14 

14 

^7 

10 

22 

8 

14 

9 

17 

7 

17 

14 

12 

4 

15 

19 

477 

MAX 

93 

95 

93 

95 

91 

86 

83 

90 

94 

92 

93 

89 

91 

97 

97 

102 

101 

99 

102 

101 

102 

95 

96 

95 

96 

93 

95 

93 

86 

96 

94,6 

66 

67 

66 

66 

70 

71 

69 

71 

71 

69 

62 

65 

6  1 

70 

70 

68 

70 

70 

70 

71 

67.5 

«        *  * 

LOWER   EAST  COAST  06 

HIALEAH 

EVAP 

.21 

.12 

.50 

.27 

.31 

.21 

.12 

.06 

.21 

.33 

.17 

.25 

.43 

.13 

.26 

.26 

.31 

.57 

.33 

.26 

.?8 

.25 

.19 

.16 

.24 

.05 

.04 

.30 

7,378 

WIND 

43 

60 

92 

54 

55 

66 

32 

23 

34 

21 

23 

16 

14 

34 

40 

41 

40 

32 

43 

27 

26 

22 

21 

28 

24 

30 

26 

14 

10 

30 

1023 

LISBON  ,    INSTALLATION  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GAGE  6  :  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  CRUSHED  ROCK  AND  CEMENT. 
WOODRUFF  DAM  ,   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Notes  Following  Slallon  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^u.r^lT, 


SlaHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

1 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S| 

°  I 

r>m 

si 

*       *  ♦ 

NOVEMBER  1970 

BARTOM 

76.1 

'»6.e 

61.5 

-  5.6 

85 

10 

25 

143 

0 

0 

4 

0 

.61 

-  1.20 

.33 

10 

,0 

0 

3 

C 

0 

POMPANO  BEACH 

80  •  5 

58.0 

69.3 

86 

2  3  + 

36 

25 

33 

0 

0 

0 

0 

.07 

•  03 

28  + 

Q 

*       *  * 

DECEMBER  1970 

BARTOM 

75.7 

48.8 

62.3 

-  .3 

82 

24  + 

32 

27 

uo 

0 

0 

1 

0 

.89 

-  ,93 

.32 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

*       *  * 

JANUARY  1971 

BARTOM 

7^ .  8 

48.1 

61.5 

.  2 

83 

6+ 

24 

20 

160 

0 

0 

3 

0 

.34 

1.90 

.17 

1 8 

i  0 

0 

2 

Q 

MAR4THDN  SHORES 

78.2 

63.8 

71.0 

85 

11 

41 

20 

26 

0 

0 

0 

0 

.16 

!o8 

19 

,0 

0 

0 

0 

0 

*       ♦  • 

FEBRUARY  1971 

DE  LAND  3  NE 

74. 6M 

49. 4M 

62. OM 

.5 

89 

23 

141 

0 

0 

0 

7.63 

4,70 

4.84 

8 

.0 

0 

7 

5 

I 

EVEPCLAOES 

73 .  7M 

54 .  IM 

63 .  9M 

-  3.7 

63 

27 

37 

1 5 

103 

0 

0 

0 

0 

.  79 

_  .69 

•  5  2 

.0 

Q 

2 

t       *  4 

MARCH  1971 

DE  LAND  3  NE 

75. 2M 

47. 4M 

61. 3M 

-  4.2 

90 

16 

30 

4 

166 

1 

0 

1 

0 

1.81 

-  1.94 

.60 

30 

•  0 

0 

6 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

81.5 

65.5 

73.5 

86 

1 

53 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

•       *  « 

APRIL  1971 

FELLSMERE   7  SSW 

82.  IM 

54. OM 

68. IH 

-  3.8 

94 

30 

39 

8 

55 

6 

0 

0 

0 

.65 

-  2.70 

.53 

4 

•  0 

0 

2 

1 

0 

*       »  » 

MAY  1971 

DE   LAND  3  NE 

87. 9M 

60.8m 

74. 4M 

-  1.5 

94 

11 

45 

5 

6 

13 

0 

0 

0 

2.41 

-  1,02 

1.24 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

I 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Intiex 
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'lOVEMBER  1970 


"ECEM6ER  1970 


tANUARV  1971 


cEBfiUARY  1971 


fARCH  1971 


APRIL  1971 
FELLS^ERE  7  SSW 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


FLORIDA 
JUNE  1971 
DELAYED  DATA 


.53     .21  .09 


13     14  15 


1.2<>  .04  .20 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26     27     26     29     30  31 


.01  .01 


CORRECTIONS 


DATE 

JANUARY  1971 

JANUARY  1971 
APRIL  1971 

APRIL  1971 

APRIL  1971 
APRIL  1971 
APRIL  1971 


DAILY  TEMPERATURE 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORAT ION  &  WIND 


DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  04 

SOUTH  CENTRAL  04 

NORTH  CENTRAL  03 

LOWER  EAST  COAST  06 
NORTH  CENTRAL  03 
LOWER  EAST  COAST  06 
NORTH  CENTRAL  03 


ARCHBOLD  BIOLOGICAL  STA 

ARCHBOLD  BIOLOGICAL  STA 
LISBON 

POMPANO  BEACH 
LISBON 

POMPANO  BEACH 
LISBON 


CORRECT  ION 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  46.6,  AVERAGE  61. Oi 
DEGREE  DAYS  183j  NUMBER  OF  DAYS  WITH  MINIMUM  32" 
OR  BELOW  6 

MINIMUM  ON  27TH  32|    AVERAGE  MINIMUM  46.6 

TOTAL  PRECIPITATION  2.70 

TOTAL  PRECIPITATION  .43 
TOTAL  2.70,    AMOUNT  ON  4TH  ,01 
TOTAL    .43,    AMOUNT  ON  20TH  .05 
EVAPORATION  ON  4TH   .06,    TOTAL  6.27 


See  lelerence  note*  lollowing  S'alion  ladax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA" 
JUNE  1971 
DELAYED  DATA 


Day  ol  Month 

0) 
D) 
li 

Station 

O 

J 

2 

g 

g 

7 

g  1 

g 

10 

J  \ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

1 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         *  * 

NOVEMBER  I'STO 

BARTDW 

MAX 

62 

63 

61 

78 

63 

73 

76 

80 

63 

85 

76 

79 

80 

61 

80 

62 

62 

70 

76 

62 

81 

81 

75 

72 

56 

73 

77 

76 

77 

60 

76.) 

MIN 

69 

55 

61 

51 

40 

41 

42 

46 

47 

59 

53 

51 

58 

47 

58 

39 

32 

34 

43 

50 

50 

55 

55 

30 

25 

38 

26 

50 

46 

46 

46.8 

PQMPANQ  BEACH 

MAX 

85 

65 

a3 

83 

72 

74 

75 

78 

62 

83 

86 

84 

66 

66 

64 

75 

76 

76 

80 

64 

85 

84 

66 

60 

68 

76 

79 

78 

76 

61 

80.5 

MIN 

67 

63 

64 

64 

48 

45 

50 

58 

61 

65 

64 

60 

59 

59 

60 

53 

42 

51 

54 

71 

61 

64 

61 

47 

36 

59 

66 

60 

60 

66 

56,0 

*           »  * 

DECEMBER  1970 

BARTOW 

MAX 

76 

79 

78 

79 

71 

73 

71 

74 

77 

78 

76 

60 

76 

74 

77 

8 1 

77 

74 

7! 

76 

79 

60 

82 

82 

60 

76 

58 

67 

74 

70 

72 

75.7 

«           «  « 

MIH 

50 

53 

52 

52 

50 

47 

39 

49 

49 

49 

50 

52 

57 

45 

45 

57 

59 

42 

45 

46 

49 

52 

57 

57 

63 

37 

32 

35 

41 

47 

52 

48.6 

JANUARY  1971 

BAP  TUW 

MAX 

Ti 

66 

75 

83 

82 

83 

76 

82 

6  1 

76 

74 

79 

78 

80 

79 

74 

63 

70 

65 

49 

63 

72 

79 

62 

62 

78 

7! 

65 

73 

78 

79 

74.8 

MIN 

46 

36 

43 

59 

52 

64 

54 

55 

63 

60 

60 

56 

55 

51 

54 

42 

37 

48 

44 

24 

27 

35 

45 

56 

51 

62 

47 

26 

34 

43 

56 

48.1 

MARATHON  SHORES 

MAX 

60 

74 

79 

84 

63 

84 

64 

84 

64 

84 

65 

60 

80 

63 

80 

78 

74 

79 

72 

66 

65 

67 

72 

81 

83 

80 

74 

73 

70 

80 

83 

76.2 

MIN 

63 

60 

67 

72 

74 

73 

71 

70 

72 

67 

69 

69 

68 

72 

65 

62 

61 

66 

62 

41 

47 

59 

63 

63 

68 

64 

52 

57 

56 

61 

64 

63.6 

*               if  ^ 

PEBRUAHV  1971 

DE   LAND  3  NE 

MAX 

60 

64 

65 

74 

60 

84 

81 

62 

74 

56 

49 

78 

60 

66 

72 

76 

75 

80 

85 

65 

89 

76 

75 

67 

86 

74.6 

MIN 

39 

38 

54 

51 

56 

59 

61 

29 

46 

26 

40 

44 

42 

52 

55 

61 

60 

53 

51 

59 

59 

49.4 

EVERGLADES 

MAX 

73 

70 

80 

76 

79 

76 

75 

76 

76 

62 

56 

72 

72 

66 

64 

7  2 

65 

78 

76 

80 

76 

61 

61 

63 

78 

73.7 

*          *  * 

MIH 

55 

56 

55 

57 

56 

60 

66 

65 

45 

39 

45 

38 

58 

46 

37 

40 

44 

42 

54 

65 

70 

61 

60 

67 

67 

54 

54.1 

MARCH  1971 

DE  LAND  3  NE 

MAX 

62 

82 

88 

68 

57 

68 

79 

66 

61 

67 

76 

75 

70 

82 

65 

90 

71 

72 

74 

78 

66 

76 

81 

72 

78 

83 

62 

79 

80 

62 

75.2 

MIN 

63 

63 

65 

30 

34 

37 

51 

36 

35 

36 

47 

45 

46 

53 

55 

65 

49 

43 

47 

50 

41 

47 

51 

50 

63 

43 

36 

46 

52 

36 

47.4 

MARATHON  SHORES 

MAX 

66 

65 

85 

84 

74 

85 

64 

80 

76 

61 

79 

65 

64 

85 

65 

84 

80 

77 

84 

80 

72 

62 

79 

82 

85 

65 

82 

81 

62 

79 

75 

81.5 

MIN 

73 

73 

73 

56 

63 

66 

72 

57 

S3 

63 

64 

65 

72 

72 

71 

72 

70 

65 

69 

65 

55 

63 

65 

63 

65 

73 

58 

63 

66 

65 

58 

65.5 

*          *  • 

APRIL  1971 

FELLSHERE   7  SSW 

MAX 

7'. 

30 

76 

76 

78 

74 

68 

68 

73 

79 

76 

82 

6  1 

65 

8U 

81 

62 

84 

86 

85 

86 

89 

90 

92 

90 

89 

91 

89 

94 

62. 1 

•          «  • 

MIN 

4'. 

49 

46 

41 

40 

60 

43 

39 

41 

51 

50 

56 

58 

58 

43 

49 

59 

60 

51 

54 

56 

57 

60 

69 

62 

68 

71 

69 

61 

54.0 

MAY  1971 

DE   LAND  3  NE 

MAX 

91 

84 

6! 

83 

72 

84 

90 

91 

89 

94 

92 

92 

90 

83 

89 

67 

67 

66 

89 

91 

90 

85 

85 

86 

91 

90 

92 

69 

90 

85 

67.9 

MIN 

60 

53 

56 

51 

45 

50 

62 

55 

56 

59 

66 

68 

65 

66 

66 

62 

56 

58 

60 

68 

68 

61 

58 

62 

65 

67 

66 

67 

60 

61 

60,8 

Sa*  H«l»r«DC0  Notss  Following  Statloa  Index 
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STATION  INDEX 


olock  sta 


&LACHICOI 
CADU 
CHBDlO  S 
ON  Park 

.aSuN  PARI 
HT3M 

LLE  CLAOl 
lU  ClADl 
THLO 


iCA  (tATQN 
AOENTON  S  £SE 
ISrOL 

doksvule  chin  I 

SHNELL   2  E 

NAi.    POINT    GATE  ! 

NAL    POINT  JSOA 

HRABELlE    1  HUM 

BVVlLLE 


OU  FRANKLIN 
04|  OE  SOTO 
OZiO  OH  HIGHbANOS 
oitt  Oh  highlands 

Qt-ia  O't  POLK 

Otl^  09  PALM  BEACH 

Obiei  OS  palh  beach 

07sd  03  URANCE 
076*^  Oil  OKALOOSA 

080*i  OU  CALHOUN 
081,3^  OH  PALH  BEACH 
MANATEE 
LIBERTY 
HERNANOO 

Sumter 

PAL"  BEACH 
PALM  BEACH 
FRANKLIN 
■ASHINCTON 


PLEY 


E 


tARHATER 
tRnONT  6  SSX 
EMlST0f4  U  S  ENG 
RNmElL  *  Nh 
ESCEnT  CITY 
RESrviEi*  RADIO  hjSB 
OSS  CITY  Z  MNM 
NIA  MNh 

YTONA   BEACH  NSO 
eUNlAK  SPRINGS 
LAND   3  tiS 
SOTO  CITY    B  SH 

WlLS   GARDEN  TOwER 


LLSMEBE   7  SSH 
RNANOINA  BEACH 
AHINGO   RANGER  STA 
T   OBUH   5  NW 
T   GREEN    12  I 
T  LaUOEROALt 
LaOOERDALE  Ell 
T  MYERS  WSO 


UNTAIN  3  SSE 
INcSvlLLE  2  I 


CH  SPRINGS 
LLSejRJJCH  RV 
'•ESTtAO   EXP  S 
HOkA^Ec    )  NNH 


EST 


01  AN  I 
GLES 
VERNESS 
LAND  GK3VE  2 
LEmQRTH 
CKSOnVULE  HSO 
CKSONVILLE 
iPER 

NDALL  i  E 
r  hEST  HSO 


Y  WEST 

iSIMHEt   10.  Z 

ssi"mee  river 

BELLE 
kE  Alfred  EiP  Sta 
KE  ClTr   i  t 
kEland  MSO 

hONT   6  MNH 
CNUMvITaE  «£Y 
SBJN 


.UlSON 

RATMON  SHORES 
KlNElANO 

■  YO 

LSaURNE 

AMI  BAYFROnr  PARK 
ANI  BEACH 


"1 


0^  LEVY 

01  NASHINGTON 
0<^  PINELLAS 
OJ  LAKE 

OS  HENDRY 
OH  HIGHLANDS 

02  PUTNAM 
oil  OKALOOSA 
01  DIXIE 
Otj  BRQXARD 

i  oa  VOLUSIA 
22g  OL  halTOn 
229  oa  VOLUSIA  I 
288  0*1  HIGHLANDS  I 
29ai  05  HENDRY 
39U  02  SuhANNEE  I 
Bii  03  LAKE  I 
850  OS  COLLIER 
915  04  Putnam  , 
92;^  Oj  HENDRY  I 

936  0*i  INQlAN   RIVER  ' 

9>,1,  02  NASSAU  I 

02a  OS  HOnRUE 

13''  Oi  OKEECHOBEE  I 

153  O".  MANATEE  I 

163  J6  BAQoARO  I 

BRGHARQ  I 


I  LEE 
20^^  04^  ST  LUC 


23q 


BAY 


alaChi 
BAKER 
JACKSON 
5*3  OJI  LAFAYE 
6«d  03  ORANGE 
90^  oa  OAOE 
fitf  03  ALACHUj 

03  HILLSBOROUGH 
091  Od  DADE 
21^  0S|  COLLIE 

2<.Z  0^  PULk 
273  02  LEVY 
28''  03  CITRUS 
327  02  ALACHUA 
332  0^  ORANGE 
3Sa  02  DUVAl 
366  02  DUVAL 
39*i   02  HAMlLTCN 
SI4  OU  UADE 
170  07<  MONROE 

575  0^  MONROE 
62S  OH  OSCEOLA 
636  01  POlk 
662  HENDRY 
70T  0*,  ?DLK 
73L  02  COLUMBIA 
9^  0<J  POLK 


892  Oi 


JEFFERSON 
MONROE 
I  01  LAKE 

I  02  ^UmANNEE 
1  od  PALM  aE»CH 

I  oi  MARION 
02  MADISON 
Of:  MONROE 
02  FLA&LER 
02  LAFAYETTE 

I  0<*  BREVARD 
OH  DADE 
06  OADE 


!  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


FLA 


WEATHER  SERVlCe 
I   STATION  HAPC 
CHBULD  BIOLOGIC  StA 

ON  F.  STOkEY 

Y  M.  lOLSON 
UF  BARTOh 

CLADE5  tip.  ST*. 

S  OF  ENGINEERS 

£R  SCOTT 

E  HUT TO 

RT  L-  MAUPIN 

COAST  EKP  STATION. 
ELMA  SHULER 
NTRAL  FlA.EkP.STA. 

S  OF  ENtlNEtRS 

R  PLANT  Flo.  sta. 

HAIEL  F.  COOK 
TON  WILLIAMS 

t   0,  COULTER 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
JUNE  1971 


■  ^   -     J  u         -fr-,,™  +n  Nflt-innal  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 

^^^^^"^  ^^^'l^^'^^  '^^'^^•Z'^^  Tsloml  ^nrNationai  WeatLr  Service  0«ice  near  .ou. 

Additional  pJicipitation  data  Ire  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

h  11   tin  ^Tf^-     TGmoerature  in  'F    precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
DIMENSIONAL  UMITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  "^^^  '°  ^^^^J'^^J^^'^j^^er^ge  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
~i;3%^d  .r.T^letrrl\t:i  ir.llrlll''l.i:T..:l  lTnr.Tli:%tToT.::  o,  w^d  directions  and  speeds  divided        the  number  oi  observations. 

„  standard  time      During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

ffffffSSP^ta  In%hr"Ex?remes"  tabfe^S  ^-cIpTtatlon"  t^ble!   "D^  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for 

the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  --dard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  di^^^  f r^e^o^ded'dSrinl  ^rho"urs^°rn^in^  if 

irlUerT.^ln.  ''.'lZ''lrt.l\lT..'':^'.^^^^^^^^^  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

I 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for   May  1956. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin.  ^ 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed ,     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total   for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*f    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  infonnation  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office.   Washington,   D.   C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  ^TA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  A^INISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERv/(|g' 

SEP  21  1971 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  dlf ISIONAL  DAT^ 


FLORIDA 
.JULY  1971 
lume  75  No.  7 
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71,1 


74 
69. IM 
70. 9M 


71  .OM 
72.2 
72.3 
69.3 

69.5 
69.7 
68.7 
69.7 
71.6 

68.3 
69.5 
69.  I 
71.3 
69.4 


71. 5M 
70.  I 
71.3 
71.5 

M 

71.3 
70.6 
71.9 
73.9 
70.6 

70.6 
69,9 
68.9 


68.2 
67.8 
70,2 
69,9 
70.2 

73.0 
71.5 
69.7 
72  .0 
69.3 

71.0 
71.9 
71.7 
72.2 


80.4 
80.0 
80.2 

79.9 
79. 4M 
79.6 
76.5 
80.4 

81,4 
81,6 
79.3 
80.6 
78.9 

79.  1 
79.8 
61.1 


92.3 
80. 2M 
81. IM 


80. 2H 

61,5 

81.3 


SO.  1 
80,4 
82.2 

79.6 
79.9 
79.6 
81.1 
SO. 3 

80.6 


80. 8M 
80.6 
81.2 
80.5 

H 

81.2 
80.5 
82.1 
83.1 
81,2 

82.1 
61.4 


90.2 
60.1 
82.5 
81.4 
79.9 

62.2 
80.9 
80.2 
80.6 
80.7 

81.2 
62.3 
81.2 
81.2 


2.67 
,18 


6,76 
1,49 


,93 

,05 
2.02 


1.89 
.58 
1.48 

.28 


2.16 
3.54 


.29 
2.57 


1.75 
1.28 


2.90 
.13 


1.27 
4,20 


4,0 

2,411 
.61 


3.90 
2.30 
1.00 


2.52 
1.84 
1.57 

3.07 
1  .50 
1.80 
1 .09 
3.60 

3.36 


2.23 
1.35 
3.70 


3.10 
1  .06 
.94 
2.19 

.67 
.90 
1.25 
2.65 
2.37 

2.00 
1 .89 
2. 45 
1.70 
1,96 


1.69 
1.26 
3.56 
1.02 
3.13 

.93 
1.76 
2.43 
1.21 
1.67 

1.60 
1.85 
1.39 


1.54 
1.26 
.93 
2,41 
1.80 

1.47 
2.12 
1.53 
1.65 
1.40 

1.48 
.92 

1.71 
.6! 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^Laa,„A 


SlaHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

•  S 

Average 

Departure 
From  Normal 

m 

M 
Ut 
S 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o  i 

°  1 

s  1 
hi 

S  o 
i>£ 

Total 

MauNT4IN  LAKE 

MYAKK4   RIVER   ST  PARK 

93.7 

69,2 

81.5 

97 

28  + 

66 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

10.49 

1,80 

29 

.0 

0 

17 

7 

4 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

5.74 

•  0 

0 

PARR  1 SH 

92.0 

70.7 

81.4 

97 

31 

66 

7 

0 

2  8 

0 

0 

0 

7,54 

1  ,60 

4 

■  0 

0 

15 

6 

1 

PLANT  CITY 

92.3 

70.9 

61.6 

.6 

95 

19  + 

68 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

6,98 

.05 

2.05 

29 

•  0 

0 

ST  PETERSBURG 

90.3 

76.1 

83,5 

.8 

95 

18 

70 

8  + 

0 

25 

0 

0 

0 

10,97 

1.75 

3,40 

31 

•  0 

0 

14 

9 

3 

S4R4SJTA 

90.5 

69 . 8 

60.2 

92 

3  04 

64 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

5.61 

1.25 

29 

•  0 

0 

12 

5 

1 

TAMPA  WSO 

R 

90.3 

73.7 

62,3 

.7 

95 

6 

69 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

7.74 

.  ,88 

1.22 

31 

lO 

0 

15 

6 

3 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

39.8 

71.2 

80.5 

-  1.5 

95 

6 

67 

29  + 

0 

1 6 

0 

0 

° 

6.96 

-  2.24 

1.16 

29 

•  0 

0 

12 

7 

2 

VENICE 

VERO   BEACH  4  W 

39,2 

70.5 

79,9 

93 

15 

69 

25  + 

0 

14 

0 

0 

0 

12.22 

2.66 

15 

iO 

0 

11 

6 

4 

WAUCHULA   2  N 

92.5 

70.3 

81,4 

96 

27 

69 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

8,24 

1.60 

18 

■  0 

0 

12 

6 

2 

WINTER  HAVEN 

91.7 

68.5 

80.1 

95 

18 

66 

13  + 

0 

31 

0 

0 

0 

11.03 

1.76 

12 

•  0 

0 

19 

9 

3 

DIVISION 

81,1 

-  .5 

7.74 

-  ,40 

•  0 

»       4  » 

EVERGLADES   AND  5W 

COAST  05 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

89.9 

69.9 

79,9 

-  .2 

94 

17 

65 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

7.88 

-  ,29 

1.6! 

23 

■  0 

0 

15 

5 

2 

CANAL   POINT  USOA 

91.2 

66.8 

80,0 

94 

20  + 

66 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

5.07 

1.01 

4 

lO 

0 

12 

4 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

91.6 

70.9 

81.3 

96 

21 

67 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

11.06 

2.48 

23 

.0 

0 

15 

7 

3 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

EVERGLADES 

99.0 

71.7 

80,4 

~  1.9 

93 

2  6 

6  8 

3 1 

0 

10 

0 

0 

0 

5.60 

•  2.88 

1,30 

•  0 

0 

1 4 

4 

1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

38. "iM 

72. 6M 

80. 5M 

91 

26  + 

70 

23  + 

0 

8 

0 

0 

0 

2.64 

.72 

6 

•  0 

0 

6 

2 

0 

FORT   MYERS  WSO 

R 

69,9 

74.0 

62.0 

-  .2 

93 

18  + 

70 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

9,50 

.42 

1.52 

28 

.0 

0 

16 

6 

2 

IMMOXALEE   3  NNW 

92.1 

70.9 

91,5 

94 

27  + 

67 

16  + 

0 

29 

5,89 

1.21 

23 

.0 

0 

12 

3 

2 

LA  BELLE 

93.7 

67.3 

80.8 

96 

19 

65 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

7,40 

-  ,83 

1.46 

22 

iO 

0 

13 

4 

2 

91.4 

72.4 

81,9 

8 

95 

2  2 

70 

21  + 

0 

25 

0 

0 

0 

7.26 

-      *  50 

1.70 

•  0 

0 

1 1 

5 

2 

NAPLES   2  NE 

91.4 

71.4 

81,4 

95 

19  + 

67 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

6.50 

1.48 

e 

■  0 

0 

13 

4 

2 

PUNTA  GDRDA  4  ENE 

92.2 

69.5 

80,9 

95 

27  + 

63 

25 

0 

30 

0 

0 

0 

5.86 

1.05 

24 

•  0 

0 

12 

7 

1 

TAMIAMI   TRL   'lO  MI  BEND 

90.8m 

69. 6M 

80. 2M 

93 

19  + 

65 

23 

0 

0 

0 

3.70 

.62 

8 

■  0 

0 

9 

3 

0 

UlVloiUN 

60,9 

-        a  9 

6.55 

-   1 ,63 

•  0 

*         t  » 

LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

39.8 

74.0 

61,9 

.  1 

92 

22  + 

70 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

2.90 

-  3,06 

1.35 

8 

iO 

0 

6 

1 

1 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

39.7 

70.3 

80.0 

92 

28  + 

62 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

3.74 

.88 

3 

•  0 

0 

9 

3 

0 

HIALEAH 

39.3 

74.1 

31.7 

92 

13 

70 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

6.40 

1.62 

23 

•  0 

0 

9 

5 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

90.7 

70.9 

80.8 

.6 

9  3 

27  + 

68 

7+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4.94 

-  3.67 

1.32 

3 

.0 

0 

9 

3 

LOXAHATCHEE 

9o .  3 

69.1 

79.7 

95 

17 

66 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

6.43 

1.46 

23 

•  0 

0 

12 

5 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

87.9 

76. 5M 

62. 2M 

92 

21 

70 

8  + 

0 

6 

0 

0 

0 

3.27 

1.20 

6 

iO 

0 

6 

3 

MIAMI  BEACH 

66,3 

76,9 

82.6 

,3 

83 

24  + 

70 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

1.89 

_  2,56 

.63 

8 

( 0 

0 

5 

2 

MIAMI  WSO 

R 

68.4 

77.0 

82.7 

,9 

91 

13 

72 

13 

0 

7 

0 

0 

0 

4.72 

-  2,03 

.94 

7 

iO 

0 

10 

5 

niftni    I  ti  art 

73.5 

81.0 

90 

22  + 

65 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

4.93 

-   1 .65 

1.16 

8 

•  0 

0 

10 

5 

POMPANO  BEACH 

90.9 

74,9 

82.9 

93 

25  + 

72 

21  + 

0 

29 

0 

0 

0 

4.06 

2.80 

7 

■  0 

0 

5 

2 

I 

SOUTH  MIAMI   5  W 

90.2 

71,5 

80.9 

94 

15  + 

63 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

6.26 

1.49 

7 

■  0 

0 

12 

5 

STUART   1  N 

88,6 

M 

95 

16 

0 

1 1 

0 

0 

0 

7,01 

1.33 

6 

•  0 

0 

12 

5 

WEST   PALM  BEACH  WSO 

R 

90. 1 

74,4 

82.3 

-  .3 

93 

30 

72 

21  + 

0 

20 

0 

0 

0 

5.13 

-  1.53 

1.31 

4 

lO 

0 

9 

4 

DIVISION 

81.6 

.1 

4.75 

-   1  ,90 

■  0 

*       4  4 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 

66,3 

79,6 

84.1 

.8 

90 

21  + 

74 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

4,60 

.64 

1.48 

21 

iO 

0 

8 

4 

1 

KEY  WEST 

90.1 

76,2 

84.2 

.2 

93 

22 

72 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

2.43 

-  1.73 

.66 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

86,9 

76.1 

83.5 

90 

27+ 

70 

8 

0 

10 

0 

0 

0 

2.27 

.97 

6 

•  0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

63.9 

.4 

3.17 

-  1.37 

■  0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

AVON  PARK 

100 

DATE 

27 

LOWEST  TEMPERATURE 

2  STATIONS 

62 

DATE 

09  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

PANAMA  CITY  2 

14,97 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 

DANIA  4  WNW 

1.50 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 

ISLEWQRTH 

4,10 

DATE 

03 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  86  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


NORTHWEST  0 

flPALACHtCOLA  WSO 
BLOUNTSTOWN 
CfiRHiflELL?    1  NNW 

CMIPLEY   3  E 

C«ESTView  RfiDIO  WJSB 
tiE    FUNliK  SPRINGS 
FOUNTAIN    ?  SSE 
MILTON   EX3  STATION 
MONTICELLl  3  M 

NICEVILLE 
PANAMA  CITV  2 
PENSflCOLA  WSO 
OUINCV   3  $SW 
SAINT   MARKS  6  SE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE  WSU 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


NORTH 

CEDAR   KFr    1  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS   CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANOINA  BEACH 

GAINESVILLE  2  WSW 
CLEN   ST   MARY    1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVF    2  WNW 
JACKSONVILLE  WSD 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY  2  E 
LIVE  CIAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL  03 
BITHLO 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
BUSHNElL    2  E 
CLERMONT   6  SSW 
DAYTDN4  BEACH  WSO 

DE    LAND   3  NE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO 
SAINT  LEO 

SANFORD   EXP  STATION 
TITUSVILLE    3  NW 
WEEKI  WflCHEE 


SOUTH  CENTRAL  04 
ARCADIA 

ARCHBOLD  eiOLDGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSO'l  PARK 
BARTOW 

BBAOENTON  5  ESE 
C  LEARWATER 
CORNwELL    U  NW 
DE    SOTQ  CITY   B  SW 
FELLSMERE   7  SSW 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN    12  WSw 
FORT  PIERCE 
INDIAN   LAKE  ESTATES 
KISSIHMEE  NO.  2 

LAKE    ALFRED  ExP  STA 
LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAK= 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NITTAW    1  S 
OKEECHOBEE   9  w 
DKEECHOREE   HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 

SAPASlTft 
TAMPA  wSO 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  <.  w 
WAUCHULA   2  N 
WINTER  HAVEN 


BELLE  GLADE   EXP  STA 
CANAL  PDINT  USOA 
ClEWISTPN  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLAHES 


5.26 
14.20 
7.65 

7.B2 
14.  16 
U.Ol 

8.15 


1.42  1.10 
.15  .03 
T  1.05 


2.00 
.03  1.40 
.07  .10 


.01 

.51     .82  .26 
.16      .92  .05 
2.00 

1.38  .14 
95  ,05 


.63  .23 

.17  2,20 
.60  1.62 


.15 


.79 
.13 


2.23 
.30 
.47 


.93 


.  1! 


.36  .05 
.02     .02  .25 
.05  .63 


.04  1.16 
,11  T 
.44  .06 


.25  .52 

1.36 
.03 

.09  .62  .0* 
.4B 

.12  ,29 
T 

T  ,62 
.7i,     .47  ,69 


6.12 
5.47 


I  1.70 
5.05 
5.07 


6.74 

8.50 
9.02 
8.12 
5.93 
7.57 

9.68 


1.26 
,09     .12  .53 
.01  .43 


.05 

.30 
1  .50 


.71  .02 
.07  .15 
.22  .12 


.17  1.26 
.03  .28 
■30  .07 


7.14 
6.95 
8.16 


10.44 
5.00 
9.43 


10.49 
5.12 


8.98 
10.97 


12.22 
8.24 
11.03 


.40 
1.62 
.26 
.29 


.05 
1  .60 


.66 
.03 
.97  1.51 


.05     .93  .83 
.14  .43 
.06      .42  .07 


T  .06  .40 

.62  .08 

.05  .02 

.10      .15  .07 


.23 

•OB  .22  .39 
.01  -16 
.20  .49 
.22      .02  .76 


1.04 


.43  .05 
.92 
.5*.  .22 
•  1.55 

.70  1.00 
.19  .90 
.IB  .36 
.63  I. 10 


.06  .42 
.20  1.30 


.13  .11 
.70 


1.10  .13 
.03  •■'0 


.10     .02  .01 


le  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

1 

24 

25  1 

26  1 

27 

OS 

30 

31 

18 

43 

1 .04 

•  92 

1  .40 

.  10 

.26 

.20 

.03 

1.40 

.06 

.42 

.  13 

•  98 

1,02 

.28 

.23 

.54 

.02 

.18 

•  61 

76 

.63 

.93 

•  11 

.14 

.96 

!l5 

1.06 

l!76 

.78 

.23 

•  03 

.20 

.40 

.75 

1.33 

.10 

.02 

.02 

.34 

2.92 

1.52 

.05 

.27 

•  85 

.76 

.03 

.17 

.03 

•  75 

•  70 

1.26 

.02 

.31 

1.84 

1.31 

.08 

.48 

.06 

.27 

.  1 1 

.13 

•  19 

.30 

.68 

,66 

1.97 

.90 

.05 

.20 

1 .62 

.59 

..6 

2.51 

1.18 

1.99 

.  la 

.02 

.02 

•  46 

.S6 

.19 

.04 

.34 

•  89 

1.90 

.02 

.63 

T 

.43 

1.80 

.42 

1.11 

.11 

T 

•  08 

.66 

.".i 

.16 

.13 

.08 

.45 

.41 

.  1 1 

.45 

1.09 

.02 

•  02 

.03 

•  01 

•  28 

.02 

.90 

.53 

T 

.41 

.69 

.10 

1.24 

•  83 

.48 

.97 

.04 

•  90 

.96 

.07 

.02 

T 

.19 

1 .61 

T 

.08 

1.13 

.61 

.19 

3.36 

.22 

.12 

.10 

2 . 00 

.31 

T 

.03 

•  13 

.20 

•  07 

•  26 

.35 

.09 

.34 

.64 

.73 

.25 

1.19 

1.33 

'.W 

'a3 

2)43 

.  10 

T 

1)73 

.23 

l!37 

.20 

1.35 

.20 

.03 

.47 

1.00 

.92 

.25 

3.70 

.45 

.15 

.10 

.05 

.11 

.14 

.03 

.29 

.35 

•  06 

.18 

.03 

.02 

.21 

.96 

.21 

.36 

.62 

.17 

07 

.'.2 

.28 

.39 

1.54 

3.10 

.18 

2.36 

.02 

T 

T 

.09 

.69 

T 

T 

.45 

.12 

.14 

.56 

.07 

.09 

.03 

.10 

.01 

.28 

.19 

.01 

.03 

.13 

T 

.14 

T 

.68 

1  .'-6 

.02 

.08 

iso 

.34 

1.86 

Io5 

!71 

.20 

!l6 

.70 

.15 

.40 

.  10 

.67 

.33 

.65 

.46 

.47 

.14 

.05 

.62 

.03 

.06 

.90 

.08 

.07 

.15 

•  13 

.04 

.83 

.55 

T 

.01 

T 

.05 

T 

.12 

.02 

.29 

.06 

.07 

.12 

.06 

.21 

.03 

.12 

.61 

.41 

2.65 

.62 

.07 

.71 

.38 

T 

.14 

.04 

.02 

.04 

.03 

.12 

.20 

.26 

2.37 

.12 

.12 

.80 

.04 

2.00 

.07 

.07 

T 

.48 

.15 

.  10 

.46 

.67 

1 .24 

.93 

.11 

.03 

.25 

.02 

1.13 

1.15 

.07 

.91 

.06 

1.69 

.02 

.69 

.38 

T 

T 

.75 

T 

.26 

.09 

.17 

T 

1.10 

1.70 

.31 

.25 

.34 

'.48 

.40 

.25 

.12 

.25 

.26 

•  39 

.36 

.56 

'f 

!74 

.41 

1.12 

•  80 

1.69 

.21 

.34 

.05 

•  96 

•  26 

.57 

.34 

.  14 

.24 

.20 

.48 

.  10 

.08 

.03 

.05 

T 

.65 

3^98 

.92 

•  J4 

.01 

T 

1 .02 

T 

.50 

.27 

.30 

T 

T 

.37 

.01 

T 

.01 

3.13 

1.65 

.60 

.70 

.40 

.05 

2^20 

.09 

1.05 

1.-.7 

.36 

.35 

.11 

.19 

.20 

.13 

T 

.85 

.13 

.09 

.09 

.04 

•  19 

.26 

.93 

.26 

.19 

.25 

1.08 

.04 

.86 

i.oe 

•  91 

•  64 

.40 

.01 

.11 

.07 

.34 

.24 

•  11 

.92 

.04 

1.27 

.12 

.  10 

.17 

.16 

2.43 

.06 

•  49 

.41 

.25 

.  14 

1.21 

.72 

.60 

T 

.97 

.04 

.31 

.09 

.08 

.05 

.47 

.05 

.05 

1.22 

.63 

.04 

1.67 

•  92 

.18 

T 

.76 

.03 

.11 

.50 

.09 

1.18 

1.60 

1 .  OS 

.22 

.70 

1.07 

.  12 

.06 

.18 

l!35 

.59 

.58 

.62 

1.30 

•  95 

.05 

.07 

07 

1.10 

09 

■ 

!36 

.36 

'!o5 

!o7 

.03 

.97 

!37 

!o3 

.11 

.25 

.01 

.49 

.60 

.  15 

.93 

•  21 

.  10 

.90 

.04 

.22 

.86 

.  17 

.79 

.90 

.02 

.19 

.55 

.25 

.08 

2.41 

.07 

1.20 

.61 

.79 

•  36 

.02 

T 

.  19 

.27 

.31 

1.01 

i'? 

.02 

.05 

.40 

T 

.05 

T 

!o5 

.09 

!76 

1 .02 

.21 

.08 

.13 

.12 

.09 

T 

T 

T 

.13 

.29 

.53 

.62 

.22 

1.72 

2.12 

.29 

.57 

i'i 

.  10 

.26 

.38 

.03 

'^05 

.20 

'iso 

1.50 

.22 

.26 

1.13 

.02 

.79 

1.26 

.02 

•  09 

.78 

.  16 

.05 

.20 

.03 

.87 

.50 

.34 

.12 

.09 

.70 

.27 

.  18 

.05 

.30 

.33 

.06 

.0! 

.16 

.08 

.92 

.  19 

.01 

.  16 

.22 

.05 

.02 

.07 

.79 

.  10 

.02 

.35 

.10 

.20 

.48 

.27 

.40 

.11 

.93 

.01 

iu 

!o3 

!l3 

.60 

.30 

.50 

.70 

.21 

.26 

.07 

.19 

.38 

.  12 

.15 

.05 

.06 

.17 

.75 

.12 

1 .80 

.60 

T 

T 

1.25 

T 

.71 

.27 

.03 

.30 

.  14 

.63 

1.57 

.05 

.07 

.12 

.02 

.60 

.09 

.  16 

.21 

.11 

.05 

.06 

.01 

.03 

.49 

.  16 

.38 

.50 

T 

.  IS 

.80 

.96 

.68 

.36 

1.59 

.71 

•  75 

.06 

.54 

.43 

2.09 

.13 

.02 

.  75 

•  22 

'!40 

.08 

.11 

.24 

lis 

in 

ill? 

'!20 

T 

.10 

.75 

•  47 

1.12 

.82 

.30 

.09 

1.22 

.51 

.20 

T 

.80 

.16 

1.16 

.13 

.07 

.87 

.28 

.05 

.03 

1.72 

.87 

1 .80 

.03 

.79 

1.41 

.73 

.45 

.13 

.14 

1.46 

.57 

•  02 

.07 

•  20 

.03 

.65 

.37 

.94 

.27 

.58 

.  10 

•  42 

.23 

1.69 

.27 

.16 

.19 

.03 

.24 

.19 

.94 

.67 

.03 

.32 

.14 

.21 

.06 

T 

.45 

1.75 

2.48 

.23 

T 

1.11 

.19 

.06 

.30 

.27 

T 

.25 

.30 

.02 

.20 

.12 

'16 

.93 

.03 

.02 

.03 

.05 

.21 

.32 

.37 

.08 

.19 

.61 

.10 

.05 

.80 

•  18 

.12 

T 

.10 

T 

.27 

1.39 

1.52 

.46 

.96 

.10 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


IMMOKALEE   3  NNW 
LA  BELLf 

MOORE  HAVPN   LOC»<  1 
NAPLES   Z  NE 
PUNTA  COROA  *.  ENE 

TAMlAMI    TBL  ^0  MI  BEND 

LOWER  EAST  COAST  06 

DANIA  <•  HNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE   ExP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEiD  EXP  STA 

KENDALL   2  E 

LQXAHATCHEE 

MIAMI    8AYPR0NT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  HSO 

MIAMI    \2  SSH 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  M 


KEY  WEST  WSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


1.50 
2  .90 
3.74 
6.40 
4.94 

7.00 
6.'i3 
3.27 
1.89 


.53 
.  16 


.01  1.32 
.29  .08 


.05  .13 
.83 


1.05  .4 
.06  .9 
.01  1.4 


.46  1.35 
.60  .88 
.68  1.28 


.13  1.16 
1.51 

2.60 


9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

 ^ 

15 

16 

17 

18 

19 



20  I 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

T 

 TT 

— ftt 

 Qrt 

 30 

07 

1.21 

.30 

.20 

1.15 

.04 

.61 

■  ^* 

*  .  , 

.05 

.07 

1.46 

.01 

.32 

,06 

.07 

T 

.41 

.06 

T 

■ 

■ 

.  37 

.  03 

,09 

.4T 

.06 

•  06  . 

.47 

T 

.  10 

•  02 

.11 

.45 

,41 

.01 

,  10 

.95 

,13 

.  10 

,07  . 

.11 

.20 

T 

.03 

.29 

.02 

.64 

.02 

.32 

,08 

1 .05 

.02 

.53 

.04 

.01 

*  15 

.  12 

- 

.08 

a 

■ 

.53 

.  64 

,  27 

.08 

.09 

.05 

•  19 

.  37 

.03 

.06 

.14 

03 

04 

02 

T 

.06 

.03 

.30 

.12 

.03 

.02 

.29 

.08 

.21 

.  02 

,  10 

.32 

.05 

1 39 

.06 

■  35 

.02 

.34 

.14 

.37 

.01 

T 

T 

.06 

,02 

.04 

.25 

.44 

.63 

2i50 

.33 

.35 

.63 

.07 

.53 

.45 

1.46 

.68 

.34 

.08 

.19 

.07 

.09 

.03 

.12 

.35 

.20 

T 

,37 

•  02 

T 

T 

.18 

.35 

.52 

.11 

.02 

T 

.68 

.09 

.15 

.  90 

.05 

.  53 

.58 

.25 

ite 

!36 

.01 

!l7 

.99 

.25 

1.18 

.50 

.13 

.02 

.13 

.02 

.32 

,04 

.60 

.15 

.35 

.oe 

.49 

.07 

.07 

.20 

.17 

.04 

T 

.57 

.10 

.12 

.35 

.13 

.23 

.25 

•  19 

.73 

1.21 

.2S 

.16 

.23 

.01 

.24 

T 

.01 

.03 

1,05 

.84 

.10 

.42 

T 

.04 

.01 

.27 

.27 

.50 

.05 

.33 

.03 

.01 

.08 

.47 

T 

.59 

T 

1.48 

.40 

.01 

T 

T 

.  14 

T 

.17 

.25 

.03 

.  14 

.01 

.03 

.86 

.01 

.04 

.06 

.09 

,10 

.09 

.06 

.04 

,0S 

.32 

.04 

T 

.08 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

4) 
0) 

ion  of 
t  mile 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  suf 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avera 

Paste- 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
q 

o 

O; 

C) 
lO 

1.00- 

Total 

APALACHIC0L4  WSD 

22 

5 

05 

4 

2 

11 

2 

1 

0 

20 

39 

6.7 

DAYTDNA  BEACH  WSQ 

15 

2.7 

6.8 

28++ 

13 

02 

86 

85 

59 

73 

10 

4 

6 

1 

1 

0 

22 

6.6 

FORT  MYERS  WSD 

12 

2.6 

6.6 

32++ 

1 

05 

89 

91 

59 

79 

5 

4 

8 

6 

2 

0 

25 

5.9 

JACKSONVILLE  WSD 

20 

2.7 

5.6 

47 

NW 

01 

92 

91 

61 

79 

3 

5 

10 

2 

1 

0 

21 

62 

6.6 

KEY  WEST  WSO 

12 

9.6 

10.6 

39 

E 

21 

73 

76 

66 

67 

4 

3 

4 

3 

1 

0 

15 

83 

6.4 

LAKELAND  WSO 

0 

7 

13 

1 

2 

0 

23 

64 

6.0 

MIAMI  WSD 

9 

5.9 

8.5 

23++ 

34 

22  + 

81 

85 

62 

70 

4 

3 

5 

5 

0 

0 

17 

5.9 

ORLANDO  WSD 

16 

3.0 

6,8 

25++ 

26 

13 

85 

86 

56 

73 

4 

3 

7 

i 

1 

0 

22 

6,5 

PENSACQLA  WSD 

22 

1.8 

6.1 

20++ 

19 

25 

88 

90 

65 

76 

2 

6 

9 

3 

1 

0 

21 

7.3 

TALLAHASSEE  WSD 

16 

1.8 

5.3 

28++ 

11 

08 

90 

90 

64 

78 

4 

7 

8 

4 

2 

1 

26 

6.9 

TAMPA  WSD 

16 

1.9 

8.0 

28++ 

18 

06 

83 

85 

59 

71 

3 

2 

9 

3 

3 

0 

20 

53 

6.9 

WEST  PALM  BEACH  WSD 

12 

4.7 

7.3 

23++ 

24 

22  + 

85 

83 

64 

75 

3 

7 

5 

3 

1 

0 

19 

5.7 

Sra  r9l«i«nce  notes  lollowing  Sisiion  Index, 
-  88  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  J  UL  T 

Day  of  Month 

IT  /  i 

0 

Dl 
ti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

«          *  • 

NDRTHt'EST  01 

AP4L4CHICQL4  WSO 

MAX 
MIN 

86 
77 

89 

76 

es 

75 

80 
74 

86 

73 

87 
79 

88 
77 

88 
78 

88 
74 

90 
76 

89 
76 

87 
72 

66 
74 

89 
74 

90 
74 

87 
75 

90 
78 

86 
76 

88 
77 

86 
77 

89 
72 

86 
75 

88 
74 

88 

75 

68 
76 

83 
76 

65 

76 

90 
75 

90 
78 

65 

73 

87 
73 

67,6 
75.4 

BLOUNTSTOHN 

MAX 
MIN 

CABRIBELLE   1  MNW 

MAX 
MIN 

90 
68 

88 

71 

86 

71 

83 

72 

65 
75 

88 
73 

86 
73 

68 
73 

93 
72 

97 

71 

91 
69 

90 
73 

89 
68 

89 
71 

90 
71 

69 
74 

89 
73 

66 
73 

88 
71 

89 
76 

66 

70 

88 
66 

89 
67 

86 
69 

69 
72 

90 
73 

88 
70 

90 
71 

94 

76 

90 
75 

91 
76 

89.0 
71.6 

CHIPLEV  3  E 

MAX 
MIN 

93 

71 

87 

72 

86 

74 

88 

70 

89 

72 

86 

71 

88 

70 

91 

70 

91 
69 

90 
70 

93 
72 

91 
70 

91 
70 

91 
72 

94 

71 

93 
70 

68 
72 

90 
71 

89 

72 

92 
73 

90 
70 

86 
67 

89 
66 

91 
69 

89 

71 

90 
73 

87 
71 

82 

70 

90 
70 

90 
71 

83 

70 

89.4 
70.6 

CRESTVIEW  RAPID  WJSB 

MAX 
MIN 

93 
67 

88 

72 

88 
69 

85 
74 

79 
72 

87 

73 

91 
72 

91 

70 

92 
69 

94 
75 

92 
74 

93 
71 

93 
68 

89 
79 

92 
69 

89 
72 

94 
69 

93 
71 

91 
64 

92 
71 

89 
71 

90 
69 

90 
67 

91 
70 

91 
70 

87 

71 

85 

72 

90 
71 

68 
72 

84 
74 

81 
69 

69.4 
70.9 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 
69 

90 
70 

89 
70 

86 

70 

82 
71 

88 

71 

90 
68 

92 
66 

93 
66 

94 
67 

94 
69 

92 

70 

94 
69 

96 

72 

96 

70 

94 
70 

91 
69 

93 
71 

91 
72 

93 
76 

86 

72 

91 
65 

92 
64 

93 
63 

92 
67 

89 
72 

83 

70 

67 
69 

91 

70 

88 
71 

81 
69 

90.4 
69.3 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
68 

90 
68 

80 
72 

86 

70 

90 
70 

90 
67 

92 
68 

92 
66 

95 
65 

92 

70 

94 

67 

97 
69 

86 
69 

92 

70 

94 
67 

89 
69 

91 
73 

89 

70 

92 
66 

92 
64 

91 
65 

92 
66 

86 
69 

62 
70 

93 
66 

90 
66 

98 
69 

92 
64 

90.6 
66.  1 

CILTON  EXP  STATlnN 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
69 

89 
70 

89 
72 

82 
72 

85 
72 

89 
70 

91 
69 

90 
69 

92 
69 

94 
69 

97 

72 

92 
69 

92 
68 

96 
69 

94 

71 

91 
66 

93 

70 

92 
72 

92 
73 

90 
70 

90 
64 

92 
65 

91 
66 

90 
67 

86 
69 

86 
67 

88 
66 

90 
70 

86 

71 

80 
69 

89.9 
69,3 

MDNTICELLO  3  h' 

MAX 
MIN 

67 
66 

89 
69 

68 

72 

79 
69 

83 
69 

86 

71 

89 
67 

90 
68 

91 
66 

92 
66 

95 
65 

89 
68 

88 
68 

92 
66 

93 
68 

95 
67 

86 
69 

89 
66 

91 
66 

86 

73 

87 
66 

85 
67 

90 
68 

90 
69 

86 
69 

87 

70 

86 
66 

65 
66 

91 
69 

89 

72 

68 
69 

86.6 
68.3 

NIC6VILLE 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
70 

67 

70 

90 
70 

90 
73 

83 
72 

B8 

72 

90 
71 

91 
69 

90 
69 

91 
71 

93 
71 

92 
69 

94 
69 

97 

70 

92 
69 

95 

70 

90 
72 

92 
71 

91 

72 

92 
72 

88 
69 

90 
66 

91 
68 

91 
70 

92 
72 

89 
71 

82 

70 

90 
70 

90 
73 

68 

72 

90.3 
70,5 

PANAMA  CITY  I 

MAX 
MIN 

92 
75 

90 
76 

89 
73 

79 
74 

87 
74 

90 
78 

92 
74 

89 

72 

90 
71 

92 
71 

92 
74 

89 

72 

90 
72 

92 
76 

89 

73 

87 
73 

90 
76 

92 
79 

86 
75 

87 
72 

87 

74 

91 
73 

91 
70 

91 
73 

92 
74 

66 
75 

82 
72 

90 
72 

91 
75 

87 
75 

86 
71 

89. 1 
73.7 

P6NS4CDLA  USD 

MAX 

MJN 

ef 

73 

67 
7<i 

89 
74 

67 

75 

85 
77 

87 
78 

67 

76 

68 

75 

88 

73 

90 
74 

92 
74 

94 

76 

93 
75 

96 
74 

93 
73 

92 
73 

89 
73 

90 
75 

94 
77 

92 
75 

85 

73 

90 
72 

90 
71 

90 
73 

92 
75 

87 
75 

66 
75 

87 
74 

89 
74 

65 

72 

76 

70 

89.0 
74.1 

QUINCY  3  SSW 

MAX 
MIN 

91 
69 

89 
70 

88 

72 

83 
71 

83 

70 

82 
70 

91 

70 

90 
68 

90 
67 

90 
69 

93 

70 

90 
68 

89 

70 

92 
69 

94 
69 

94 
69 

87 
71 

91 
68 

92 
70 

86 

73 

91 
67 

87 

70 

90 
67 

89 
69 

69 
68 

90 
71 

88 
69 

84 
67 

93 
69 

91 

70 

86 
67 

89.3 
69.3 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

89 
71 

89 
73 

86 
75 

81 
72 

66 
72 

69 
74 

88 
70 

90 
72 

88 
70 

91 
71 

93 
71 

93 
71 

91 
72 

93 
72 

92 
71 

88 
73 

89 
74 

90 
72 

90 
73 

90 
71 

86 

70 

89 
71 

86 
69 

86 
71 

87 
72 

91 
75 

89 

71 

92 
71 

90 
74 

89 
75 

88 
73 

89. 1 
72.0 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

89 
67 

89 
68 

88 
68 

80 
69 

81 

71 

89 
67 

91 
68 

92 
68 

92 
67 

93 
66 

92 
66 

90 
65 

93 
69 

96 
68 

97 
67 

90 
67 

89 
69 

90 
67 

91 
69 

91 

71 

90 
67 

91 
66 

91 
69 

91 
69 

90 
68 

88 

71 

85 

66 

93 
65 

90 

70 

86 
67 

88 
66 

89.9 
67.9 

TALLAHASSEE  WSO 

MAX 
MIN 

90 
66 

87 
68 

83 

71 

83 
72 

85 

71 

90 
72 

91 

70 

92 
69 

92 
70 

93 
68 

91 
69 

87 
67 

93 
69 

95 
69 

95 
69 

66 

70 

91 
70 

90 
67 

68 
69 

86 
69 

87 
67 

89 
68 

90 
70 

87 
68 

90 
69 

88 

71 

85 
69 

93 
67 

88 

71 

85 

71 

83 
66 

88.9 
69.2 

WEWAHITCHKA 

MIN 

91 
67 

90 
70 

90 
7 1 

86 

72 

83 

70 

65 

70 

90 

70 

90 
69 

89 
69 

92 
68 

94 
66 

93 
68 

88 
68 

92 
69 

92 
69 

92 
70 

86 

70 

91 
71 

88 

70 

92 

71 

90 
70 

90 

70 

93 
66 

93 

66 

90 
69 

93 

71 

88 

71 

81 
69 

93 
69 

92 
72 

88 
66 

90.0 
69.5 

WOODRUFF  DAM 

*          *  * 

MAX 

93 
71 

93 
72 

89 
73 

90 
72 

85 

85 
72 

n 

90 
7 1 

93 
69 

94 
69 

95 
71 

91 
69 

90 
70 

93 
70 

96 
72 

«S 
72 

89 
73 

93 
71 

94 
71 

91 
74 

94 
70 

83 
71 

92 
70 

92 
70 

92 

70 

95 
72 

90 
71 

85 
71 

95 
70 

92 
71 

81 
70 

91.0 
71.1 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  V.SW 

MAX 
MIN 

90 
77 

90 
76 

92 
75 

84 

70 

83 
73 

89 
77 

92 
78 

91 
72 

91 
71 

90 
72 

91 
72 

90 
74 

91 
76 

90 
72 

90 
74 

92 
61 

91 
80 

91 
78 

91 
77 

92 

80 

93 

73 

85 

72 

87 

72 

84 

70 

90 
76 

89 

71 

90 
74 

91 

77 

93 

77 

90 
75 

91 

72 

89.8 
74.7 

CROSS  CITY  2  kNw 

MAX 
MIN 

92 
69 

91 
69 

92 

70 

88 

72 

89 

70 

91 
69 

95 
68 

94 
66 

92 
70 

95 

68 

96 
67 

92 

70 

94 

73 

90 
66 

93 
69 

94 

70 

93 
69 

95 
68 

93 
69 

85 
68 

80 
66 

93 
69 

92 
68 

86 

70 

92 

70 

91 
69 

67 

70 

88 
66 

89 

70 

91.2 
69.1 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
71 

85 
73 

90 
69 

93 
69 

93 
73 

92 
68 

89 

72 

90 
71 

95 
68 

92 
74 

93 

71 

92 
73 

93 
73 

87 
72 

87 
73 

89 
69 

92 

70 

93 
69 

95 
72 

95 

71 

90 
71 

87 

70 

92 
69 

91 
71 

91.2 
70.9 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 
MIN 

96 
71 

90 

71 

94 

72 

97 
75 

94 
72 

93 

72 

94 

72 

97 

72 

94 
74 

91 

72 

87 
71 

87 

71 

90 
72 

94 

71 

92 

71 

94 

72 

86 

72 

85 

72 

92 

72 

94 

72 

GAINESVILLE  2  WSW 

MAX 
MIN 

90 

70 

90 
70 

86 

72 

66 
69 

90 
69 

92 

70 

92 
70 

91 

71 

88 
69 

93 
68 

94 

70 

92 

70 

93 

71 

93 

71 

93 
73 

92 
71 

90 
71 

92 

70 

69 

71 

90 
72 

83 

71 

86 

70 

89 
69 

89 

70 

90 
70 

91 
71 

91 

70 

93 

72 

88 

70 

91 
69 

92 
71 

90.3 
70.4 

GLEN  ST   NARY   1  W 

MAX 
MIN 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 
71 

89 
72 

90 
72 

90 
70 

90 
70 

90 
71 

91 
69 

89 

70 

90 
70 

69 

70 

90 
72 

91 
72 

92 

72 

92 
73 

86 

71 

86 

72 

89 
74 

86 
72 

88 

70 

84 

69 

87 
70 

69 
71 

69 
72 

90 
72 

91 
71 

90 
69 

90 

71 

89.3 

71,0 

JACKSONVILLE  liSO 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
72 

82 
71 

85 

7o 

89 

70 

88 

70 

90 
70 

88 

7o 

89 
69 

93 
71 

93 
73 

94 

73 

92 
73 

95 

72 

96 
74 

94 
74 

93 
74 

91 
72 

92 
75 

91 
75 

87 
73 

88 
72 

90 
72 

93 
71 

94 
73 

93 
75 

92 
74 

90 
72 

86 
73 

92 
72 

91 
73 

90.7 
72,2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

86 

70 

93 

70 

90 
73 

86 

72 

86 
71 

88 
74 

90 
71 

90 
76 

89 
75 

66 
72 

90 
72 

9* 

74 

68 
74 

96 
72 

96 
76 

91 
72 

96 
73 

68 
72 

93 
73 

95 
73 

99 
72 

88 
73 

85 
72 

89 
71 

87 

70 

93 
73 

93 

71 

86 
71 

87 
71 

86 
71 

86 

72 

90.2 
72.3 

JASPER 

MAX 
MIN 

91 

70 

90 
70 

89 

71 

83 

70 

86 
68 

89 
66 

93 
68 

93 
69 

91 
67 

92 
68 

92 
69 

93 
69 

92 

70 

91 
70 

95 

70 

96 
70 

86 
70 

93 
69 

94 

72 

91 
74 

92 
66 

86 
66 

85 
68 

90 
68 

90 
70 

91 

71 

89 

70 

89 
69 

85 
65 

87 
69 

84 
69 

90,0 
69,3 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

90 
69 

90 
70 

89 
71 

83 
69 

87 
68 

88 
68 

94 
66 

94 
69 

68 
67 

91 
67 

92 
69 

93 

70 

92 
71 

91 
66 

94 
74 

94 

71 

86 
69 

90 
68 

90 
72 

92 
73 

87 
69 

84 
66 

86 
66 

88 
69 

88 
69 

88 

71 

90 
70 

91 

70 

94 

70 

90 
69 

91 
71 

89,8 
69.5 

LIVE  OAK 

MAX 

90 
71 

91 
69 

91 
68 

86 

70 

89 
68 

93 

72 

94 
69 

93 

70 

93 
67 

95 
67 

93 

70 

96 
66 

93 

70 

96 
68 

97 
73 

89 

70 

93 
70 

92 

70 

93 
72 

90 

73 

85 

66 

86 
69 

69 
66 

89 
69 

89 

71 

93 

70 

90 

70 

94 

70 

94 

70 

92 

70 

93 

70 

91.6 
69.7 

MADISON 

MAX 

90 
69 

91 

70 

88 

72 

66 
66 

87 
76 

90 
69 

88 
67 

93 
68 

93 
65 

95 
69 

93 
66 

92 
68 

94 
69 

95 
69 

97 
71 

92 
67 

92 
69 

94 
67 

92 

70 

94 

71 

90 
67 

89 
66 

89 
66 

90 

72 

90 
69 

90 

70 

88 
66 

94 
68 

92 

70 

92 
69 

93 
66 

91.4 
66.7 

MAVO 

MAX 

90 

70 

90 
70 

89 

71 

83 

71 

85 

66 

91 
69 

95 

69 

95 
70 

90 
66 

93 
66 

94 
71 

95 
69 

92 
70 

93 

70 

95 

70 

9* 
69 

87 
69 

92 

69 

91 
72 

91 
73 

89 
68 

94 
68 

87 
69 

89 
69 

87 

70 

89 

72 

92 
70 

89 

70 

96 

70 

90 
70 

93 

70 

91.0 
69.7 

palatka 

MAX 
MIN 

93 

70 

93 
70 

66 
73 

93 
71 

93 
72 

95 

72 

92 
69 

91 

72 

91 
72 

94 

70 

94 

72 

95 

73 

94 
73 

92 
69 

96 

73 

94 

72 

94 
72 

94 
75 

92 

73 

95 
72 

86 
74 

89 

73 

91 
69 

93 

71 

94 

70 

95 
74 

95 

72 

90 
72 

90 

70 

95 

71 

93 

70 

92.7 
71,6 

PERRY 

MAX 
MIN 

91 

70 

89 

70 

85 

72 

85 
70 

90 
69 

91 
71 

89 
72 

92 
71 

95 
62 

95 
69 

95 

70 

92 

71 

94 
65 

96 
67 

94 
66 

90 

70 

90 

70 

92 

70 

92 
69 

91 
66 

89 
65 

90 
69 

90 
68 

89 

70 

87 
68 

90 
65 

88 
65 

94 
67 

92 
68 

90 
67 

90 
66 

90,8 
66,3 

Saint  augustine 

MAX 

Mm 

90 
67 

93 
68 

85 
68 

88 
67 

91 
69 

89 
69 

90 
68 

90 
69 

89 
63 

90 
67 

91 
71 

94 

72 

93 

72 

94 
66 

96 
73 

92 
72 

93 
70 

91 
70 

93 
72 

94 

72 

88 
69 

85 

71 

87 

70 

91 
71 

90 
69 

91 
72 

91 
66 

89 
69 

86 

70 

89 

70 

87 

70 

90,3 
69,5 

S«*  R»f«r»DC*  NotM  Following  SUtloa  Indsx 
-  89  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

I 

2 

3 

4  1 

5 

6. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ST4RKE 

MAX 

Mm 

89 
67 

9  1 
69 

67 

72 

89 
69 

66 

90 
69 

66 

69 

69 

67 

66 

69 

70 

69 

95 

73 

6  8 

71 

93 
71 

89 
68 

67 

71 

69 

71 

65 

70 

95 
69 

67 
68 

85 
68 

90 
69 

91 
68 

92 
68 

92 
70 

90 

70 

92 
67 

91 

70 

90.0 
69,1 

STEINH4TCHEE   hCCSIN  TR 

MAX 
MIN 

9? 
72 

86 

70 

82 
69 

84 
68 

83 

70 

68 
71 

92 
70 

93 
7 1 

92 
72 

94 

70 

92 

92 
72 

93 

92 
7 1 

93 

90 

85 

88 

90 
73 

92 
72 

89 
70 

91 
7 1 

92 
72 

94 

74 

95 
73 

96 

72 

95 
74 

72 

71 

93 
73 

95 

72 

90.9 
71.3 

USHER  TOWEK 

*          •  * 

MAX 

MIN 

93 
70 

93 
68 

85 
69 

86 
69 

90 
69 

93 
67 

95 
68 

93 
67 

92 
69 

9! 
66 

91 

68 

93 
68 

93 
70 

94 
71 

93 
72 

92 

72 

91 
70 

91 
69 

91 
73 

90 
71 

64 
71 

93 
69 

90 
69 

89 
69 

89 
70 

92 
69 

92 
70 

95 

71 

91 
69 

91 
68 

94 
71 

91.1 
69.4 

NORTH  CENTRAL  03 

BRDDKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIH 

90 
7  1 

90 
72 

87 
69 

93 
70 

69 

70 

68 

70 

90 
72 

91 
71 

91 
71 

90 
72 

90 
73 

68 
72 

89 
74 

90 
74 

91 
72 

92 
72 

90 
74 

90 
72 

86 

73 

85 
71 

90 
71 

88 
69 

89 
71 

95 

73 

91 
73 

92 
74 

90 
7  1 

91 
67 

92 

70 

90.0 
71.5 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

Mm 

92 
69 

91 
69 

90 
69 

86 

70 

91 
69 

93 
69 

93 

70 

87 
69 

90 
71 

92 

70 

90 
68 

91 
71 

91 
70 

90 
71 

92 
72 

92 
72 

92 
70 

92 

70 

93 
71 

93 
70 

87 

72 

94 

70 

91 
69 

92 
69 

91 
69 

94 

72 

94 

71 

95 
71 

90 
71 

92 
68 

91 
71 

91.1 
70.1 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 

Mm 

93 
69 

92 
70 

86 
71 

87 

70 

92 
68 

92 

70 

92 
71 

90 
72 

69 
74 

90 
70 

94 

70 

93 
72 

90 
71 

90 

72 

92 
73 

92 
73 

93 
71 

92 
73 

92 
72 

90 
72 

66 

72 

69 
71 

90 
69 

69 
71 

93 
70 

93 
72 

94 
72 

93 
74 

91 
69 

92 

72 

91 
73 

91.1 
71,3 

DAVT0N4  BEACH  WSO 

MAX 
MM 

B9 

70 

89 
72 

86 

71 

65 
69 

89 
68 

86 
73 

69 
71 

67 

74 

87 

73 

97 
69 

69 
71 

92 

72 

91 
71 

91 
73 

93 
73 

92 
71 

93 
71 

90 
72 

93 
72 

94 
73 

66 

72 

97 
71 

65 
71 

91 
71 

91 
70 

90 
72 

69 
73 

86 
72 

88 
72 

69 
71 

90 
72 

69,4 
71,5 

DE  LAND  3  NE 

MAX 

Mm 

90 
66 

93 
72 

94 

70 

91 
66 

88 
66 

68 
72 

91 
72 

87 
73 

67 
66 

91 
70 

92 
72 

96 
74 

93 

72 

69 

91 
71 

94 
73 

95 
73 

92 
7  1 

88 
68 

92 
67 

92 

70 

INVERNESS 

MAX 

Mm 

89 
70 

92 
7^ 

93 
71 

85 

71 

68 
69 

92 
69 

92 

70 

91 
71 

96 

72 

90 
71 

93 
71 

94 

71 

92 
70 

91 
73 

92 
72 

91 

73 

93 
72 

93 
74 

93 
73 

92 
72 

94 
73 

85 
71 

65 

71 

90 
71 

69 

70 

90 
72 

94 
72 

94 
74 

94 
7  1 

91 

70 

93 
69 

91,0 
71,3 

LISBON 

MAX 

Mm 

91 
70 

92 
72 

69 

70 

66 

70 

90 
67 

91 
70 

89 

70 

86 

70 

97 

72 

91 
63 

91 
71 

91 
72 

90 
70 

91 

70 

91 
73 

93 
73 

92 
72 

93 
72 

92 

72 

91 
71 

86 

72 

66 

70 

91 
68 

90 

70 

90 
70 

93 
72 

91 
73 

91 

91 
69 

91 
69 

93 
66 

90.3 
70,6 

OCALA 

MAX 

Mm 

93 
71 

93 
73 

89 
72 

89 
71 

92 
69 

93 
72 

92 

70 

90 
72 

98 

71 

94 
70 

93 
71 

94 
73 

93 
73 

69 
73 

94 
74 

92 
75 

94 
73 

94 
73 

92 
73 

96 
72 

98 
77 

67 

72 

92 
70 

92 
71 

92 
70 

94 
74 

96 
73 

97 

70 

90 
69 

93 

70 

94 

71 

92,2 
71,9 

ORLANDO  WSO 

MAX 
MIN 

92 
72 

94 
73 

91 
73 

91 
72 

92 

70 

94 
74 

93 
73 

90 
75 

97 
76 

91 
73 

93 
74 

94 
75 

92 
74 

92 
75 

93 
75 

94 
76 

94 
75 

93 
75 

95 

75 

92 

76 

90 
75 

91 
74 

90 
69 

91 
72 

93 
73 

93 
74 

94 
76 

93 
74 

92 
74 

94 
75 

92 
75 

92,3 
73,9 

SAINT  LEO 

MAX 

Mm 

93 
69 

92 

70 

86 

71 

86 

70 

94 
68 

94 
69 

93 

70 

69 

70 

69 

72 

92 
69 

94 
70 

93 
71 

91 
71 

91 
72 

93 
72 

93 
72 

92 
71 

92 
70 

93 
71 

93 
73 

90 
72 

87 
71 

92 
68 

69 
66 

91 

70 

94 

71 

94 
73 

94 
74 

92 
7  1 

94 
69 

93 
71 

91.6 
70,6 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

92 
69 

93 

72 

9  3 
72 

90 
69 

93 
60 

93 
68 

94 
69 

90 
72 

89 
72 

9 1 
66 

70 

72 

69 

72 

73 

97 
73 

71 

73 

74 

74 

72 

7C 

69 

70 

69 

72 

67 

93 

73 

91 

70 

71 

73 

93,3 
70,6 

TITUSVILLE  3  NW 

MAX 
MIN 

96 

94 
7 1 

92 

69 
66 

94 
67 

94 

94 

70 

92 

89 

91 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

92 

94 

93 

92 

91 

69 

87 

86 

94 

9: 

96 

92 
73 

93 

70 

95 

70 

95 

92,9 
69,9 

WEEKI  WACHEE 

MAX 

Mm 

89 
66 

91 
69 

90 
69 

67 

70 

68 
67 

92 
67 

92 
66 

92 
69 

91 
69 

69 
67 

91 
68 

69 
70 

89 
71 

89 

71 

89 

71 

91 
71 

95 
69 

91 
70 

91 
70 

91 
70 

90 
72 

60 
70 

92 
66 

91 
68 

69 
68 

69 
63 

90 
66 

91 

72 

93 
69 

93 
67 

93 

70 

90.3 
68,9 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

93 
66 

93 
69 

90 
68 

95 
65 

93 
68 

91 
67 

92 
67 

90 
69 

89 

71 

90 
68 

95 

68 

92 

70 

93 
67 

93 
68 

92 
69 

92 

70 

90 
67 

94 
66 

94 
67 

93 
71 

92 
69 

92 
68 

90 
69 

90 
66 

95 

67 

95 
66 

94 
68 

94 
72 

90 
69 

92 
68 

69 
68 

92.2 
68.  2 

ARCHBOLD  BIDLDCIC  STA 

MAX 

Mm 

92 
67 

92 
67 

94 

66 

62 
66 

93 
66 

93 
66 

90 
69 

91 
69 

90 

72 

36 
68 

91 
71 

94 
67 

95 
65 

94 
67 

95 
67 

94 

70 

95 
68 

93 
69 

95 

68 

92 

70 

9! 
69 

95 

67 

92 

70 

67 
66 

90 
66 

92 
66 

94 

67 

9! 

9! 

92 
67 

93 
68 

92.3 
67.6 

AVON  PARK 

MAX 

Mm 

96 
65 

96 
72 

91 
69 

95 
68 

96 

70 

95 

70 

93 

70 

95 
68 

92 
74 

91 

70 

93 
71 

95 

72 

96 
70 

97 
68 

95 
72 

94 
72 

99 
70 

98 

73 

95 

71 

95 

73 

93 
68 

91 
70 

92 
69 

90 

70 

95 

70 

97 
71 

100 
72 

9  = 

95 
69 

95 

71 

93 

71 

94.7 
70.2 

BARTOW 

MAX 

Mm 

95 

70 

94 
73 

91 

70 

91 
69 

94 
69 

92 

64 

93 
69 

90 
69 

92 

72 

89 
69 

93 

70 

93 
70 

93 
69 

93 

71 

91 
72 

92 
71 

95 
70 

94 
69 

93 

70 

92 

70 

91 
72 

92 
69 

94 

72 

91 
67 

94 
67 

95 
69 

95 

72 

9! 

72 

9; 

94 

70 

92 
70 

92.8 
69.9 

BRADENTON  5  ESE 

MAX 

Mm 

92 
68 

92 
69 

86 
72 

90 
70 

92 
69 

77 
68 

92 
69 

92 
68 

68 
68 

92 
68 

93 

70 

62 
68 

85 

70 

85 

71 

89 
72 

90 
72 

94 
72 

93 

70 

67 

72 

66 

72 

66 
72 

68 
72 

90 
69 

90 

70 

91 
71 

92 
70 

92 
72 

9; 

9; 

92 
69 

90 
70 

89.5 
70,2 

CLEARWATER 

MAX 

Mm 

92 
72 

92 
72 

92 
74 

90 
75 

94 
73 

94 

70 

91 

70 

91 

70 

92 
73 

92 

70 

91 
67 

91 
71 

91 
74 

92 
75 

91 
74 

92 
77 

92 
75 

91 
74 

92 
75 

69 
76 

98 

75 

66 
75 

69 
72 

69 
73 

93 
75 

93 
76 

94 
74 

9: 

92 
7  2 

92 
66 

92 
72 

91.4 
73.0 

FELLSMERE   7  SSW 

MAX 

Mm 

91 
75 

90 
69 

86 

70 

67 
67 

86 

73 

91 
74 

91 

70 

68 
66 

65 
68 

84 

67 

68 

71 

94 
76 

92 
71 

92 
73 

92 

70 

93 
69 

92 
72 

92 

70 

69 
68 

90 
76 

93 

71 

91 
74 

69 
69 

66 
66 

89 
71 

89 
70 

91 
74 

93 
Bo 

9; 

91 
76 

91 
74 

90.2 
71.5 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

Mm 

90 
68 

91 
70 

90 
71 

90 
68 

91 
69 

68 
70 

89 
69 

87 

71 

68 

71 

90 
70 

68 

71 

92 
69 

92 
68 

93 
68 

94 
67 

93 
71 

95 

69 

91 

70 

94 
70 

92 
69 

92 

70 

91 
71 

68 
70 

89 
69 

90 
69 

92 
68 

92 

71 

61 

8! 

90 
70 

90 
73 

90.6 
69.7 

FORT  PIERCE 

MAX 

Mm 

88 

71 

90 
71 

92 
72 

88 
71 

66 
72 

66 
73 

86 
73 

87 

72 

87 
75 

88 
73 

67 

72 

89 
72 

68 
69 

93 
71 

93 
72 

91 

70 

90 
71 

91 
72 

89 
74 

93 
72 

91 
72 

86 
71 

68 
72 

68 
70 

89 
72 

86 

72 

69 
71 

6< 

8< 

89 
76 

68 
73 

89,1 
72.0 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 

Mm 

94 
68 

92 
69 

90 
69 

92 
67 

94 

68 

92 
69 

91 
66 

69 

70 

90 
69 

86 
67 

90 
67 

91 

70 

93 
66 

93 

70 

94 
71 

94 
71 

94 
69 

^2 
72 

94 
69 

93 
71 

93 

72 

90 
69 

68 

70 

91 
67 

92 
66 

95 
69 

95 

72 

9i 

9; 

92 
68 

92 

70 

92,1 
69.3 

KISSIMHEE  NO.  2 

MAX 

Mm 

91 

70 

92 
72 

90 
71 

90 
69 

90 
68 

91 
71 

90 
70 

90 
72 

90 
73 

68 

70 

90 
69 

93 
72 

91 
69 

92 
72 

93 
72 

94 
73 

94 
68 

95 

73 

93 
71 

93 
73 

90 
72 

99 
70 

68 

70 

86 
70 

90 
69 

92 
72 

93 
73 

V 

9; 

92 

70 

93 
71 

91.3 
71.0 

LAKE  ALFSED  EXP  STA 

MAX 

Mm 

90 
75 

93 
75 

93 

70 

94 
75 

92 

70 

93 
71 

91 

70 

92 
71 

90 
72 

92 

70 

90 
69 

92 
73 

92 
72 

94 

71 

94 
73 

93 
74 

94 
72 

96 
74 

93 
71 

91 
73 

92 
73 

92 
72 

92 

70 

92 
70 

90 
72 

94 

70 

94 
72 

95 

94 

7  1 

93 
70 

93 
73 

92.6 
71.9 

LAKELAND  WSO 

MAX 

Mm 

91 
71 

92 
67 

87 

70 

69 

70 

91 
70 

90 
70 

91 
70 

86 

70 

69 
74 

89 
72 

92 
73 

91 
72 

92 
69 

91 
72 

90 
74 

90 
74 

93 
74 

94 

73 

91 
73 

69 
73 

96 

71 

90 
71 

90 
71 

69 
70 

92 
72 

92 
72 

94 
76 

92 
72 

91 
72 

92 

73 

69 
73 

90.6 
71.7 

MELBOURNE 

MAX 

Mm 

90 
70 

91 
71 

92 
71 

86 
68 

89 
69 

89 
72 

90 
75 

86 
73 

87 

76 

68 
74 

90 
74 

90 
71 

90 
72 

94 
73 

95 

71 

93 
73 

91 
73 

91 
72 

93 
72 

93 
73 

93 
72 

86 
70 

65 

72 

89 
74 

69 

72 

90 
71 

91 

71 

90 

7 ; 

6! 

90 
74 

90 
75 

90.  1 
72,2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

Mm 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

l™ 

96 
67 

95 
67 

89 
66 

93 
69 

97 
69 

95 
68 

95 
66 

93 
69 

93 

71 

95 

70 

94 
68 

90 
70 

92 
67 

93 
69 

95 

70 

95 
69 

92 
69 

92 
69 

92 
69 

89 

71 

95 

72 

90 

70 

92 
66 

95 
69 

97 

70 

97 

70 

96 

70 

97 

73 

92 
68 

94 
69 

94 

70 

93.7 
69.2 

OKEECHOBEE  HRLN  GATE  6 

MAX 

Mm 

86 
72 

87 
73 

69 
76 

66 
72 

86 
71 

68 
71 

88 
75 

89 
71 

90 
73 

89 
74 

88 
75 

91 

70 

90 
74 

90 
73 

90 
72 

68 
69 

86 
72 

89 
73 

69 
74 

87 
72 

86 

73 

Parr  I SH 

MAX 

Mm 

93 
68 

91 
71 

91 
72 

88 

71 

93 
71 

93 
70 

92 
66 

92 
69 

91 

71 

93 
69 

92 

70 

92 
72 

91 

70 

91 

71 

91 
73 

91 

71 

93 
72 

93 
72 

92 

70 

90 
68 

69 

73 

68 
71 

90 

70 

94 

70 

92 
72 

94 
73 

94 

73 

94 
73 

93 

70 

93 
69 

97 

72 

92.0 
70.7 

PLANT  CITY 

MAX 

Mm 

92 
69 

93 
71 

93 

70 

93 
71 

91 

72 

92 

71 

92 
69 

92 
71 

92 
73 

92 

70 

93  93 
70  70 
Refsianca  h 

91     92  92 
70     71  71 
oteB  Following  SlaU 

93  93 
73  72 
on  Index 

95 
71 

95 
72 

92 
71 

67 

72 

69 

70 

91 
69 

92 
68 

92 

70 

93 

70 

94 
74 

94 
74 

91 
70 

93 

70 

93 
73 

92.3 
70.9 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Monlh 

age 

: 

2 

3 

4 

5 

B 

7   j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ST  PETERSBURO 

MAX 
MIN 

93 
75 

90 
77 

90 
79 

87 
76 

91 
76 

93 
77 

92 

70 

90 
70 

91 

71 

94 
76 

93 
77 

69 

79 

89 

76 

90 

77 

90 
77 

91 

79 

93 

79 

95 

79 

92 

79 

90 
78 

86 

75 

87 

74 

90 
75 

68 

75 

92 

77 

91 

76 

94 
79 

92 
79 

91 

76 

91 

73 

90 
74 

90.8 
76.1 

StRSSOTA 

MAX 
MIN 

91 
65 

90 
6i 

90 
65 

91 
65 

91 
69 

91 
69 

91 
68 

92 
67 

91 
71 

90 
67 

91 
70 

91 
68 

91 
70 

91 
67 

89 

72 

91 
71 

92 
73 

91 
73 

91 
71 

68 
73 

90 
72 

90 
72 

91 
66 

90 
69 

91 
72 

92 
72 

86 
7! 

87 

73 

91 
71 

92 
72 

91 
73 

90  .5 
69.8 

T4HPS  USO 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
72 

88 
75 

88 
73 

92 
73 

95 

71 

92 
72 

91 
72 

92 
74 

91 
69 

91 
71 

89 
74 

89 
74 

90 
74 

90 
79 

92 
78 

92 
76 

94 
75 

94 
76 

86 
77 

86 
75 

87 

73 

90 
71 

68 

74 

90 
75 

93 
75 

94 
76 

91 
73 

91 
73 

92 
72 

91 
71 

90.6 
73.7 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

91 
69 

89 
69 

91 
71 

89 
72 

90 
69 

95 
69 

91 
71 

90 
75 

90 
70 

91 
67 

89 
69 

68 
72 

69 
72 

68 
73 

69 
74 

90 
74 

90 
72 

90 
72 

90 
72 

90 
73 

88 

72 

65 
72 

66 
69 

88 
70 

86 

70 

91 
74 

91 
72 

92 
74 

89 
67 

92 
70 

92 
73 

89.8 
71.2 

VENICE 

MAX 
MIN 

VERO  BEACH  «  M 

MAX 
MIN 

88 
69 

89 
71 

90 
71 

90 
69 

90 

70 

88 

71 

88 

70 

68 
71 

65 
71 

87 

71 

88 

70 

87 

70 

91 
69 

91 

70 

93 
69 

92 

72 

90 
71 

91 
71 

91 

71 

91 

71 

92 

71 

92 

70 

68 

71 

86 
69 

87 

69 

88 

70 

89 

70 

90 
73 

87 

71 

68 

72 

89 

73 

69.2 
70.5 

UAUCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

93 
69 

91 

70 

90 
69 

92 
69 

92 

70 

91 

70 

93 
69 

9 1 
71 

90 
73 

90 
70 

92 
70 

91 
70 

95 
69 

95 
70 

94 
72 

92 

70 

95 

70 

94 
71 

92 

70 

93 
72 

92 

72 

90 
69 

91 

70 

91 
69 

94 

70 

95 

70 

96 

73 

95 
74 

91 
69 

93 
69 

93 

71 

92.5 
70.3 

WINTER  H«VEN 

»           »  » 

MAX 
MIN 

91 
68 

91 
69 

92 
67 

92 
66 

92 
67 

92 
67 

90 
68 

91 
68 

90 
72 

91 
69 

93 
67 

93 
71 

92 
66 

91 
67 

91 
68 

93 
68 

93 

70 

95 

71 

92 
67 

91 

70 

91 
72 

90 
68 

90 
68 

91 
67 

92 
67 

93 
69 

93 
69 

93 

72 

91 

66 

92 
68 

91 
66 

91.7 
68.5 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE  OlADE  ExP  STA 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
69 

88 
69 

89 

70 

91 
70 

90 
71 

87 

70 

89 

70 

89 

70 

85 

70 

69 
71 

90 
68 

91 
66 

90 
69 

93 

70 

92 
72 

94 

72 

91 
72 

91 
72 

92 
71 

92 
68 

92 
69 

91 
69 

88 
68 

88 
69 

69 

70 

91 

70 

91 
72 

87 

70 

68 

70 

90 
73 

69.9 
69.9 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
68 

91 
70 

92 
68 

92 
68 

91 
69 

85 
69 

90 
69 

90 

70 

86 

70 

90 
70 

89 
68 

89 
66 

94 
69 

92 
69 

94 

70 

94 

70 

94 
71 

93 
69 

94 
69 

93 
69 

92 
69 

91 
68 

90 
67 

90 
67 

91 
68 

92 
69 

93 

70 

90 
67 

90 

70 

93 

71 

91.2 
66.8 

CL6HIST0N  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

90 
70 

93 

70 

90 
70 

94 
69 

92 
71 

92 
72 

89 

72 

91 
70 

91 
71 

87 
72 

87 
73 

68 

70 

91 
67 

90 

70 

94 

70 

94 
71 

94 

72 

92 
73 

92 

72 

94 

70 

96 

70 

95 

70 

90 
70 

91 
72 

90 
71 

94 

71 

94 

72 

94 
72 

90 
71 

89 

71 

93 
74 

91.6 
70.9 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

88 
69 

89 
72 

88 
73 

87 

72 

87 
72 

91 
71 

89 
71 

92 
70 

91 
69 

90 
72 

90 
72 

88 
72 

87 

72 

89 

70 

88 

70 

88 
69 

88 

73 

90 
75 

89 

73 

74 

88 

74 

68 
72 

68 
72 

86 

72 

86 

72 

93 

72 

92 

72 

89 
75 

89 

72 

91 

71 

90 
68 

89.0 
71.7 

FLAMINGO  RANGER  ST4 

MAX 
MIH 

88 
73 

88 
72 

87 
71 

88 
74 

89 

72 

87 
71 

88 
73 

88 
71 

88 
71 

88 
74 

87 
72 

87 

72 

66 
71 

68 

70 

69 
72 

91 
75 

90 
74 

90 
74 

86 
76 

90 
75 

90 
71 

88 

70 

87 

73 

89 
74 

91 
74 

90 
74 

87 
74 

88 
71 

89 
72 

86 

73 

88.4 
72.6 

FORT  MYERS  WSO 

MAX 
MIN 

92 
71 

91 
73 

88 
75 

89 

72 

91 
73 

89 
71 

89 
71 

90 
72 

88 
75 

90 
74 

91 
77 

90 
77 

91 
76 

91 
79 

91 
78 

92 
79 

93 
77 

93 
75 

91 
75 

88 
74 

68 
73 

68 
73 

85 

71 

88 
70 

89 
72 

91 

73 

91 
73 

91 
75 

90 
74 

69 
73 

90 
74 

89.9 
74.0 

IMHOKALEE  3  NNW 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
69 

94 
73 

9? 

72 

93 
72 

89 
72 

91 
72 

91 
69 

89 

73 

91 
72 

93 

72 

92 
71 

92 
67 

93 
68 

93 
70 

92 
67 

94 

70 

94 

73 

94 

70 

91 

71 

94 

70 

92 
69 

90 

70 

90 

71 

94 

72 

93 

73 

94 

72 

93 
71 

90 
71 

92 
71 

91 
75 

92,1 
70.9 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

93 
67 

95 
67 

94 
67 

92 
67 

93 
69 

90 
66 

90 
68 

91 
69 

91 

70 

91 
67 

93 
68 

93 
69 

94 
65 

95 
67 

94 

67 

95 
69 

96 
68 

97 

71 

98 
68 

96 
69 

97 
68 

94 
66 

93 
66 

92 
67 

95 
67 

95 
68 

95 
68 

95 
69 

93 
69 

93 
67 

92 
69 

93,7 
67.6 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

MAX 
MIN 

90 
71 

91 
72 

92 
72 

92 
70 

92 

72 

91 
73 

88 

73 

89 

70 

89 

73 

87 
72 

89 
74 

91 
72 

91 

70 

91 
72 

93 
72 

94 

73 

94 
75 

93 
75 

94 

73 

94 

72 

93 

70 

95 

72 

93 
71 

92 
74 

91 
74 

92 
72 

90 
73 

91 
73 

90 
72 

89 
73 

91 
74 

91.4 
72.4 

NAPLES  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
71 

90 
71 

91 
71 

91 
70 

90 
69 

92 
69 

90 
68 

92 
72 

93 
72 

91 
72 

89 
76 

90 
69 

91 
69 

91 
72 

91 
78 

95 
71 

95 
79 

95 

72 

93 
72 

93 
71 

93 

72 

92 

70 

66 

70 

91 

71 

93 
73 

92 
71 

92 
71 

69 
71 

91 

71 

90 
73 

91.4 
71,4 

PUNTA  COROA  4  ENE 

MAX 
MIN 

92 
67 

90 
70 

92 
70 

92 
68 

92 
66 

92 
69 

91 
69 

93 
67 

89 

71 

92 
70 

92 
69 

92 
70 

92 
69 

92 
70 

92 

70 

93 

70 

94 

70 

92 
70 

92 

70 

93 
72 

91 
71 

92 
69 

90 
69 

91 
69 

92 
63 

95 

71 

95 

71 

94 
73 

92 
70 

93 
70 

93 
71 

92.2 
69.5 

TAHIAMI   TRL   40  MI  BEND 
*          *  « 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
69 

92 
68 

89 
67 

90 
68 

90 
69 

92 
70 

89 
68 

89 

70 

90 
69 

91 

71 

90 
69 

91 
67 

92 
66 

91 
67 

93 
69 

92 

70 

93 

70 

92 
69 

92 
68 

91 
69 

90 
65 

89 

71 

91 
72 

92 

72 

92 
74 

91 

73 

90 
72 

90 
73 

90 
71 

90.6 
69.6 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

69 
7<. 

89 
T, 

90 
74 

90 
73 

91 
73 

91 
74 

88 
72 

87 
70 

91 
71 

85 
75 

89 
73 

68 

74 

90 
74 

90 
74 

92 
73 

92 
73 

90 
74 

90 
75 

91 
76 

90 
76 

91 
74 

92 
74 

90 
73 

90 
74 

90 
73 

90 
76 

91 
76 

90 
77 

90 
74 

89 
77 

89 
75 

89.6 
74.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

88 
68 

89 
70 

91 

70 

91 
62 

92 

70 

90 
65 

87 
68 

69 
68 

87 
67 

84 
69 

66 

71 

66 

70 

69 
69 

90 
71 

91 
69 

91 
72 

91 
72 

91 
72 

92 
73 

91 
73 

92 
71 

92 
71 

90 
70 

92 
70 

91 
72 

90 
71 

91 
72 

92 
75 

89 
71 

86 

73 

89 
74 

89.7 
70.3 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

89 
75 

89 
75 

89 
75 

90 
74 

90 
76 

89 
74 

87 
71 

88 

70 

88 
71 

86 
76 

88 
73 

87 
75 

92 
74 

90 
73 

90 
75 

90 
75 

91 
74 

91 
74 

91 
76 

90 
75 

91 
75 

90 
72 

68 
72 

89 

72 

69 
77 

90 
76 

91 
77 

90 
77 

89 
73 

89 
73 

86 
73 

89.  3 
74.1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
70 

90 
68 

91 
68 

89 

70 

88 

71 

89 
68 

89 
69 

89 
73 

69 
72 

69 

70 

91 
72 

90 
70 

92 
71 

90 
69 

92 
71 

92 
73 

91 
72 

91 
73 

92 
72 

93 
71 

92 
70 

92 
70 

92 
71 

93 

72 

92 
73 

93 
73 

91 
72 

90 
72 

90 
71 

89 
73 

90.7 
70.9 

LDXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
68 

88 
68 

90 
68 

90 
67 

88 

70 

89 

70 

88 
69 

84 

72 

88 

70 

89 

70 

92 
69 

93 
66 

93 
63 

93 
67 

94 
69 

95 
69 

90 
70 

92 

70 

93 

70 

91 
69 

90 
68 

87 

70 

91 
68 

90 
69 

91 
70 

91 

70 

91 
71 

90 
68 

91 
71 

68 

72 

90.3 
69.1 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

66 
79 

87 
80 

87 
76 

89 
76 

87 
79 

87 
72 

87 

70 

86 
70 

86 
78 

66 
77 

85 
75 

86 
74 

88 
74 

89 
76 

89 
72 

87 

79 

88 
81 

86 
81 

88 
61 

91 
80 

92 
75 

89 
76 

68 
78 

90 
75 

90 

90 
76 

89 
76 

90 
82 

87 
76 

88 
75 

86 
76 

87,9 
76,5 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

86 
81 

87 
81 

87 
80 

88 
82 

85 
78 

85 
73 

85 
71 

84 

70 

83 
80 

85 
77 

86 
76 

86 
79 

65 
78 

87 
78 

87 
79 

88 
81 

88 
82 

86 
82 

86 
82 

88 
76 

68 
80 

68 
79 

87 
78 

86 
83 

87 
82 

66 
63 

86 

79 

86 

80 

87 
80 

86 

73 

65 
60 

86.3 
78.9 

MIAMI  WS'J 

MAX 
MIN 

88 
78 

89 
79 

89 
77 

89 
77 

88 
79 

86 
75 

36 
73 

88 
73 

85 
80 

67 
75 

86 
74 

88 
76 

91 
72 

88 
77 

69 
76 

90 
77 

90 
78 

90 
62 

69 
78 

90 
75 

90 
76 

90 
76 

88 
7! 

88 
79 

89 
60 

68 
79 

89 
78 

89 
60 

88 
60 

89 
76 

86 

77 

86,4 
77,0 

MIAMI    12  5SW 

MAX 
MIN 

68 
79 

88 

80 

89 
65 

89 
72 

89 
74 

89 
72 

87 
72 

88 
69 

68 

71 

86 
79 

87 

70 

86 

72 

68 
70 

68 
72 

69 
70 

89 
68 

89 
75 

69 
61 

89 
80 

69 
74 

90 
71 

90 
72 

69 
71 

89 
72 

69 
78 

89 
75 

69 
77 

89 
76 

89 
77 

88 
69 

89 
74 

68,5 
73.5 

POMPANO  9EACH 

MAX 
MIN 

90 
76 

90 
73 

91 
73 

92 
73 

90 
75 

91 

75 

90 
74 

69 

76 

90 
74 

90 
77 

90 
74 

92 
74 

92 
77 

90 
75 

93 

72 

92 
75 

91 
74 

91 
76 

91 
74 

93 
76 

91 

72 

91 
73 

90 
73 

92 

74 

93 
78 

91 
76 

91 

77 

92 
80 

90 
75 

91 
78 

86 
74 

90.9 
74.9 

SOUTH   MIAMI    5  M 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
71 

91 
71 

91 
69 

90 
71 

89 
71 

69 
69 

88 
66 

68 

76 

88 
73 

8  7 
70 

91 
72 

90 
70 

94 

72 

94 
69 

92 
71 

92 
73 

92 
73 

91 
72 

92 

72 

91 
70 

91 
71 

90 

72 

90 
71 

90 
73 

90 
74 

90 
73 

91 
74 

89 
73 

89 
72 

87 

72 

7l'.! 

STUART   I  N 

MAX 
MIN 

88 

90 

92 

89 

88 

85 

86 

84 

84 

87 

84 

87 

89 

92 

93 

95 

92 

89 

64 

93 

92 

90 

68 

88 

85 

89 

90 

90 

88 

67 

88 

88.6 

WEST    PALM   BEaCh  WSD 

MAX 
MIN 

89 

17 

90 
73 

91 
74 

89 
73 

89 
74 

89 
75 

69 

74 

69 

72 

67 
79 

88 
76 

68 

90 
74 

90 
72 

92 
73 

92 
72 

92 
75 

90 
74 

91 
75 

90 
75 

92 
74 

91 
72 

89 
74 

86 
74 

90 
73 

91 
75 

90 
75 

91 
75 

92 
78 

92 
75 

93 

76 

90 
76 

90,1 
74.4 

Sm  RslarMic*  Note*  Followlnq  SuUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 


11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


KEYS 
KEY  WEST  HSD 
KEY  WEST 
MAR4TH0N  SHORES 
T4VERNIER 


MAX 
MIM 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


B2     62  81 

90  90  89 
76     79  80 


8B  89  89 
79     80  78 


90  90  89 
79     80  82 


90     89  87 


76     75  81 


81     80  78 

89  89  89 
74     78  78 


81     80  81 


90  90  90 
ao     79  79 


89  89  89 
78     78  78 


93  91 
72  78 


81     82  79 

91  90  90 
79     81  79 


90  90 
79.  82 


83     76     77  78 


91     89  89 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


■s 

<U 

Day  of  month 

<1> 
01 

Station 

a 

Q 

(  JNl 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GAINESVILLE  3  WSW 

1 

MAX 

n^^ 

95 
80 

94 

60 

92 
82 

87 
79 

91 
73 

95 
79 

97 
78 

97 
61 

92 
78 

98 
79 

98 
80 

96 

60 

95 
82 

94 
61 

96 
82 

96 

65 

92 
81 

92 
79 

90 
79 

89 
79 

87 
73 

68 
78 

91 
77 

92 
79 

92 
79 

91 
79 

94 
79 

90 
00 

90 
78 

96 
79 

97 
81 

93.0 
79.6 

4 

MAX 

91 
82 

90 
82 

89 
83 

85 
81 

86 

8C 

90 
81 

90 
80 

91 
83 

68 
83 

92 
81 

92 
82 

90 
82 

90 
63 

90 
83 

91 
64 

91 
68 

88 
83 

67 
81 

86 
81 

87 
81 

84 
30 

64 
79 

86 
79 

67 
60 

63 
60 

88 
82 

38 
31 

39 
82 

89 
81 

90 
61 

91 
83 

68.6 
81.7 

8 

MAX 

MI^ 

85 
85 

65 

85 

85 
65 

85 
83 

85 
82 

85 
84 

86 
84 

86 

86 

86 
83 

86 
64 

86 
84 

86 
65 

86 
86 

86 
84 

66 
86 

86 
36 

87 
86 

86 
84 

85 
83 

86 
63 

63 
82 

82 
80 

33 
6i 

84 
82 

85 
83 

85 
33 

85 
63 

85 
84 

85 
63 

65 
83 

35 
84 

65,2 
83.7 

20 

MAX 

MIN 

84 
84 

64 
84 

84 
84 

64 
64 

84 

84 

84 
64 

84 
84 

84 
64 

64 
84 

84 
64 

34 
84 

84 
64 

84 
84 

84 
64 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

84 
34 

84 
64 

84 
84 

84 
84 

84 
64 

84 
84 

84 
84 

64 
64 

84 
84 

84 
34 

84 
64 

34 
84 

64 
64 

84.0 
84.0 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

95 
60 

96 
60 

94 
«0 

94 
81 

94 
80 

85 
78 

91 
77 

98 
79 

97 
87 

100 
90 

100 
92 

105 
98 

105 
82 

100 

62 

101 
81 

99 
81 

90 
60 

101 
82 

102 
84 

100 
64 

100 
61 

101 
82 

100 
81 

99 
84 

96 
82 

90 
78 

86 
73 

85 
77 

89 
78 

89 
78 

82 
78 

95.9 
61.8 

MONTICELLO  3  W 

4 

MAX 
MiN 

90 
76 

95 
76 

90 
76 

81 
75 

85 
75 

85 
75 

91 
76 

94 
76 

99 
75 

104 
75 

105 
80 

96 

77 

96 

77 

103 
73 

104 
81 

107 
77 

91 
77 

92 

77 

94 
76 

92 

77 

66 
74 

86 
74 

92 
76 

95 

77 

90 
75 

87 
76 

85 
76 

85 
74 

93 
73 

90 
78 

90 
76 

92.6 
76.2 

QUINCY  3  SSW 

2 

MAX 
MIN 

101 
75 

93 
75 

90 
75 

84 
74 

85 
75 

65 
75 

92 
74 

97 
72 

97 
72 

96 
72 

106 
73 

95 
73 

92 
73 

95 
74 

98 
73 

103 
74 

96 
76 

99 
74 

95 
75 

67 
76 

91 
73 

91 
73 

95 
75 

96 
74 

96 
76 

93 
77 

89 
75 

88 
74 

98 
74 

98 
74 

90 
73 

93.9 
74.1 

<i 

MAX 
HIN 

95 
76 

89 
76 

66 

75 

83 
7« 

83 
76 

82 
74 

89 
74 

93 
74 

93 
73 

92 
73 

lOl 
75 

91 
75 

87 
73 

92 
73 

95 
73 

99 
74 

92 
77 

95 
75 

92 
75 

34 
75 

67 
74 

89 
74 

93 
75 

94 
76 

93 
77 

90 
78 

88 
76 

86 

75 

94 
75 

92 
76 

87 
75 

90.5 
74.9 

8 

MAX 
MIN 

93 
79 

64 
78 

82 
78 

81 

81 
76 

79 
74 

83 
76 

85 
76 

85 
75 

36 
76 

92 
78 

35 
78 

82 
76 

86 
75 

68 
75 

91 
79 

86 
79 

68 
78 

86 

77 

81 
78 

82 
76 

64 
75 

36 

77 

38 
79 

67 
79 

85 
79 

83 
78 

82 

77 

87 
77 

84 
76 

62 
78 

85,0 
77.1 

CHIPLEY  3  E  ;    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5   PERCENT  SLOPE  TO  THE   NORTHWEST.     PALMER  MERCURY- I N-5TEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7,30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  ■   ARREOONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.     LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4-30  P  M 

MILTON  EXP  STATION        :   SANDY  LOAM  SOIL.   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.     PALMEr'mERCURY-IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  ,   SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY- I N-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 

QUINCY  3  SSW  ;   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.      PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 


See  Rsfeiancs  Nolas  roUowlng  Stalion  Index 
-  92  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SE/lSUN  gp   1Q70  -   19->1   BLORIDi 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 

JULY-JUNE 

*        *  * 

NnRTHWEST  01 

APSLiCHICDLA  WSQ 

0 

0 

0 

0 

236 

222 

337 

299 

229 

66 

5 

0 

1394 

1308 

BLUUNTSTOWM 

0 

0 

0 

2 

306 

1553 

C4RRA8ELLE   1  NNW 

0 

0 

0 

2 

231 

294 

365 

321 

2  82 

13 

CHIPLEY   3  E 

0 

0 

0 

6 

369 

325 

458 

369 

347 

125 

23 

0 

2022 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

0 

0 

0 

13 

292 

300 

374 

329 

282 

83 

8 

0 

1681 

DE   FUNI4K  SPRINGS 

0 

0 

15 

331 

319 

378 

347 

300 

121 

1  8 

0 

1833 

1418 

FOUNTAIN  3  SSE 

0 

0 

1 

368 

306 

384 

321 

309 

117 

0 

MILTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

1 1 

307 

287 

360 

323 

267 

93 

9 

Q 

165  7 

MQNTICtLLO  3  W 

0 

0 

3 

377 

362 

469 

346 

328 

120 

23 

0 

2042 

1511 

NICEVILLE 

0 

0 

0 

7 

374 

324 

436 

399 

342 

1^2 

18 

0 

20*2 

PANAXA  CITY  2 

0 

c 

0 

2 

273 

254 

316 

283 

229 

80 

9 

0 

1446 

132  8 

PENSACHLA  fr'.SD 

0 

n 

0 

1 

238 

278 

373 

318 

230 

66 

3 

1507 

1463 

OUINCV  3  SSW 

0 

0 

2 

5 

332 

294 

414 

321 

292 

103 

20 

0 

1783 

SAINT  I'^APKS  ^  SE 

0 

0 

0 

0 

288 

298 

394 

292 

278 

80 

10 

0 

1640 

SMITH  CREEK 

0 

0 

1 

6 

319 

30? 

368 

305 

307 

"li 

13 

0 

1713 

TALLAHASSEE  WSO 

0 

0 

1 

1 

374 

357 

423 

335 

338 

129 

26 

0 

1984 

1485 

WEWAHITCHKA 

0 

0 

0 

2 

302 

265 

385 

286 

266 

1 00 

9 

Q 

1615 

WOODRUFF  DAM 

0 

0 

0 

6 

334 

316 

436 

349 

274 

101 

8 

0 

1824 

*         *  * 

'7 

NTRTH  02 

CEDAR  KEY   i  /SW 

0 

0 

0 

I 

186 

155 

285 

234 

193 

51 

2 

0 

1107 

924 

CROSS  CITY  Z  WNW 

30b 

451 

265 

309 

84 

8 

0 

FEDERAL  POINT 

c 

0 

0 

0 

U3 

149 

267 

202 

155 

54 

2 

0 

952 

FERNAMDINA  BFACH 

0 

n 

0 

0 

1B9 

185 

324 

241 

219 

S5 

4 

0 

1217 

1154 

GAINESVILLE   ?  WSW 

0 

u 

0 

0 

182 

i75 

262 

190 

196 

44 

4 

0 

1053 

1006 

GLEN  ST  MaOY   1  W 

0 

0 

0 

3 

277 

399 

269 

254 

51 

14 

0 

1310 

HIGH  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

201 

199 

251 

71 

11 

0 

JACKSONVILLE  WSO 

0 

0 

0 

1 

224 

215 

348 

256 

259 

79 

14 

0 

1396 

1239 

JACKSONVILLE  BEACH 

0 

0 

0 

0 

191 

205 

308 

246 

205 

57 

4 

0 

1216 

JASPER 

0 

0 

1 

6 

293 

291 

420 

304 

294 

90 

17 

0 

1716 

LAKE  CITY   2  F 

0 

0 

0 

5 

275 

242 

398 

267 

249 

83 

14 

0 

1533 

1216 

LIVE  OAK 

0 

0 

0 

0 

236 

234 

326 

240 

252 

65 

12 

0 

1365 

MAO  I  SUN 

0 

0 

0 

5 

275 

347 

260 

255 

5 

0 

1339 

MAYO 

0 

74 

11 

0 

PALATKA 

0 

0 

0 

0 

155 

144 

239 

171 

153 

24 

4 

0 

692 

883 

PERRY 

0 

0 

0 

0 

281 

2  51 

324 

246 

235 

90 

9 

0 

1436 

SAINT  AUGUSTINE 

0 

0 

0 

0 

179 

294 

222 

199 

58 

9 

0 

1021 

STARKE 

0 

u 

c 

0 

248 

^r,9 

313 

241 

227 

64 

12 

0 

1319 

STcINHATCHEE   MCCAIN  TR 

0 

0 

0 

0 

331 

277 

436 

332 

264 

97 

9 

0 

1746 

USHER  TOhER 

0 

0 

0 

0 

230 

222 

303 

233 

197 

45 

7 

0 

1237 

>t<          4  <i 
NORTH  CENTRAL  03 

RROrikSVIl  1  F    fHTN    HTI  1 

Q 

Q 

Q 

Q 

138 

107 

193 

143 

117 

36 

1 

0 

735 

710 

3USHNELL   2  E 

0 

0 

0 

159 

129 

215 

153 

149 

39 

6 

0 

BJO 

CLERMONT  6  SSW 

0 

0 

0 

0 

139 

117 

191 

138 

120 

25 

0 

0 

730 

662 

DAYTDNA  BEACH  WSO 

0 

0 

0 

0 

164 

143 

230 

199 

194 

55 

7 

0 

992 

879 

OE   LAND   3  NE 

0 

0 

0 

0 

192 

141 

141 

166 

54 

6 

0 

799 

INVERNESS 

Q 

0 

0 

0 

132 

105 

186 

144 

12! 

31 

0 

0 

723 

0  823 

L I SBON 

0 

0 

0 

0 

137 

127 

204 

152 

149 

36 

2 

0 

807 

DCALA 

0 

0 

0 

0 

131 

115 

193 

148 

137 

25 

0 

0 

749 

ORLANDO  WSO 

0 

0 

0 

0 

120 

79 

165 

115 

92 

20 

0 

0 

591 

766 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

0 

125 

108 

188 

13i 

124 

3  3 

0 

0 

lie. 

fyJL 

S4NF0R0  EXP  STATION 

0 

0 

0 

c 

105 

75 

167 

128 

114 

32 

0 

0 

621 

698 

TITlI^VTLlF    ^  NW 

Q 

Q 

Q 

121 

104 

160 

131 

120 

35 

0 

0 

671 

640 

WEEKI  WACHEE 

4  >!< 

0 

0 

0 

0 

215 

193 

267 

217 

180 

69 

2 

0 

1143 

^HllTU    rrMTDAI  CiL, 
3  l'U  I  n    C  L  1*  1  K  0  L  ^ 

ARCADIA 

0 

0 

0 

0 

129 

110 

173 

118 

121 

41 

0 

0 

692 

535 

ARCHBOLD  BIOlQGIC  STA 

0 

0 

0 

0 

116 

93 

183 

124 

122 

51 

1 

0 

690 

0  489 

AVON  PARK 

0 

0 

0 

0 

84 

47 

113 

83 

68 

10 

0 

0 

405 

BARTCW 

0 

0 

0 

0 

143 

110 

160 

126 

101 

24 

0 

0 

664 

631 

BRADENTON  5  ESE 

0 

0 

0 

0 

89 

58 

172 

113 

116 

35 

1 

0 

584 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Contirued  SEASON  OF   1970  -   1971   FLORIDA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 
APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

CLtAPWATER 

0 

0 

0 

0 

115 

89 

1  C)4 

12  2 

120 

2  2 

0 

0 

632 

FELL5MERE   7  SSW 

0 

0 

0 

0 

132 

84 

159 

136 

129 

5  5 

0 

501 

FQRT  DRUM  !  NW 

C 

0 

0 

0 

n't 

C  G 

177 

120 

118 

45 

?. 

0 

08h 

FORT  PIERCE 

0 

0 

0 

0 

6  5 

5  7 

14  5 

9  9 

110 

2  5 

1 

u 

395 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

0 

0 

0 

0 

136 

110 

177 

123 

120 

45 

0 

0 

711 

KlaSlMMtt    NO.  d 

0 

0 

0 

0 

i  i  ll 

9  0 

159 

1  1  o 

i  i  7 

99 

2  8 

Q 

608 

DTP 

LAKE   ALFRED  FXP  STA 

0 

0 

0 

0 

162 

120 

217 

146 

127 

3  9 

0 

Oil 

LAKELAND  WSD 

0 

0 

0 

0 

135 

95 

1 76 

134 

115 

3  1 

0 

0 

686 

56 1 

MELBOURNE 

0 

0 

0 

0 

125 

10  3 

17  3 

160 

135 

65 

0 

762 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

0 

126 

P8 

166 

114 

0 

0 

625 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

0 

0 

0 

0 

1  19 

110 

169 

1 1  8 

127 

33 

0 

0 

676 

DKEECHCIBEE   HPCN  GATE  o 

0 

0 

0 

0 

93 

82 

26 

0 

0 

P ARR 1 SH 

0 

0 

c 

0 

110 

32 

153 

101 

97 

2  5 

0 

0 

568 

PLANT  CITY 

0 

0 

0 

0 

122 

8  3 

155 

1 1 1 

103 

2  6 

0 

0 

600 

679 

ST  PETERSBURfi 

0 

0 

0 

0 

67 

47 

115 

84 

56 

11 

(1 

0 

380 

538 

SARASOTA 

0 

0 

0 

0 

78 

5  2 

117 

90 

85 

2  7 

0 

0 

449 

TAKPA  wsn 

0 

0 

0 

0 

145 

115 

201 

134 

139 

36 

0 

0 

770 

683 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

0 

0 

0 

0 

116 

109 

185 

135 

131 

38 

0 

0 

714 

705 

VENICE 

0 

0 

0 

0 

92 

64 

142 

91 

72 

21 

0 

0 

482 

VERD  BEACH  4  W 

0 

0 

0 

0 

116 

84 

158 

109 

108 

38 

3 

0 

616 

WAUCHULA  2  N 

0 

0 

0 

0 

127 

83 

156 

106 

103 

25 

n 

0 

602 

WINTER  HAVEN 

*         *  * 

0 

0 

0 

0 

120 

72 

144 

no 

100 

34 

0 

0 

580 

EVERGLADES  ANP  SW 

COAST  05 

PELLF   GLADE   FXP  STA 

0 

0 

0 

89 

62 

13  5 

83 

70 

2  5 

0 

0 

464 

466 

CAiNAL    rUiNT    Ho  DA 

0 

0 

0 

0 

7  3 

5  9 

12  3 

30 

54 

1 7 

0 

0 

406 

r  1    C  1.1  T  C  T  n  K!     II     C      C  N(  r 

0 

0 

0 

8  5 

4  9 

12  3 

8  7 

62 

2  I 

0 

0 

427 

0 

0 

0 

0 

6B 

4  6 

115 

64 

8  1 

24 

0 

0 

400 

EVERGLADES 

0 

0 

0 

0 

71 

44 

126 

103 

78 

3 

0 

0 

425 

268 

0 

0 

0 

0 

26 

2  2 

72 

64 

31 

7 

0 

0 

222 

CP.  dt*    tiucnc  iicn 
ruKT   ^lYcK3  WSU 

0 

0 

0 

0 

6 1 

3  3 

110 

6  5 

63 

1 3 

(> 

0 

365 

442 

IKNOKALEE   3  NNW 

0 

0 

0 

c 

84 

69 

U6 

86 

72 

24 

II 

0 

451 

LA  BELLE 

0 

0 

0 

0 

11? 

o.s 

143 

93 

65 

31 

0 

0 

540 

MOURE  HAVEN  LOCK  1 

0 

0 

0 

0 

10" 

7i 

152 

111 

91 

24 

fl 

0 

558 

460 

NAPLES  2  NE 

0 

0 

0 

0 

56 

39 

no 

67 

51 

14 

0 

0 

337 

L)  1  1  M  T  ft      P  n  D  Pi  A      /.  CMC 

0 

0 

0 

0 

9  7 

76 

149 

92 

88 

20 

0 

0 

522 

TAMIAMI    TRL   AO   MI  BEND 
* 

0 

0 

0 

0 

34 

28 

87 

49 

45 

0 

0 

* 

cnoT    1  AiincDnAi  c 
rUKI  UAUUtKLJALt 

0 

0 

0 

0 

6  I 

33 

101 

64 

54 

1 5 

0 

0 

333 

199 

CT    (  Aii;"iCnrifti  c    cvn  cta 

0 

0 

0 

0 

72 

44 

105 

66 

62 

19 

0 

0 

368 

n  i  M  I.  t  A  r1 

0 

0 

0 

CI 

57 

2  9 

100 

6b 

48 

34 

0 

0 

334 

unMc<;TUAn  fyd  qta 

nUl    tjlC«!J     tAr  jIA 

0 

0 

0 

62 

3  7 

109 

6  7 

62 

12 

0 

0 

349 

280 

LOXAHATCHEE 

0 

0 

0 

0 

67 

49 

118 

87 

73 

40 

0 

0 

434 

riiArli     liAir^'Ur;!  HARK 

0 

0 

0 

0 

39 

2  3 

60 

39 

37 

10 

Q 

0 

208 

MTAMI  QCAru 

0 

0 

0 

n 

40 

1  8 

7  1 

47 

44 

9 

0 

0 

229 

141 

MIAMI  WSQ 

0 

0 

0 

u 

42 

23 

67 

45 

31 

5 

0 

0 

213 

214 

MIAMI    12  SSW 

0 

0 

0 

& 

60 

32 

98 

65 

52 

13 

0 

0 

320 

236 

POMPAMU  fJEACH 

0 

0 

0 

0 

33 

29 

62 

46 

27 

5 

0 

0 

202 

SDuTH  MIAMI  W 

0 

0 

0 

0 

46 

33 

91 

56 

48 

14 

0 

0 

288 

t;  T  1  1  A  P  T     1  M 
5  1  U  A  rs  1      i  IN 

0 

0 

0 

0 

65 

4  3 

103 

82 

59 

49 

3 

WEST  PALM  5EACH  WSO 
*         *  # 

0 

0 

0 

u 

66 

32 

113 

73 

79 

18 

0 

0 

381 

253 

KEYS  07 

KEY  :)EST  WSO 

0 

0 

0 

11 

1 

25 

2  0 

4 

0 

0 

0 

61 

108 

KEY  WEST 

0 

0 

0 

0 

13 

1 

28 

21 

5 

0 

0 

0 

68 

90 

MAkATHDN  SHORES 

0 

0 

0 

0 

15 

6 

26 

25 

1 

3 

0 

0 

76 

TAVEP.NIER 

0 

0 

0 

16 

6 

31 

27 

9 

3 

0 

0 

92 

0     REVISED  OR  ADJUSTED 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  94  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


JULY  1971 


Day 

Oi  Month 

_  . 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  « 

NDRTHWFST  01 



HILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.IS 

.18 

.16 

.15 

.21 

.07 

.21 

.21 

.23 

.26 

.11 

.32 

.27 

.23 

.29 

.27 

.  17 

.09 

.40 

.22 

.  19 

.23 

.22 

.37 

.16 

.  14 

.  27 

•  06 

.  1 6 

.  09 

.  04 

6.18 

MINO 

22 

17 

21 

24 

32 

43 

35 

19 

27 

19 

17 

27 

19 

18 

25 

26 

18 

15 

33 

36 

21 

16 

16 

19 

23 

20 

17 

11 

21 

18 

9 

684 

MAX 

100 

95 

98 

99 

94 

87 

96 

99 

99 

99 

100 

104 

104 

103 

104 

104 

100 

105 

103 

99 

101 

100 

97 

95 

93 

90 

66 

86 

95 

93 

80 

97.1 

MIN 

72 

73 

74 

75 

75 

73 

74 

75 

74 

75 

75 

84 

74 

75 

73 

75 

72 

75 

75 

75 

73 

70 

71 

74 

73 

70 

71 

72 

75 

74 

71 

73.8 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.21 

.31 

.  16 

■  18 

.19 

.04 

.20 

•  30 

.17 

.27 

.31 

.  16 

.17 

.28 

.29 

.30 

.19 

.  13 

.  30 

.  15 

.  15 

.22 

.30 

.  30 

- , 

_  , 

" 

•  1 6 

, . 

ft 

ft 

WIND 

22 

21 

25 

66 

97 

44 

30 

36 

57 

40 

36 

44 

43 

41 

57 

46 

38 

24 

25 

33 

28 

45 

65 

*  32 

*30 

*28 

•  22 

1205 

*       «  « 

NORTH  02 

GAINESVILLE   2  HSW 

EVAP 

.26 

■  22 

.13 

.  16 

.  14 

.25 

.  26 

.28 

.  16 

2^ 

32 

.22 

.23 

.23 

.22 

.45 

.  11 

.26 

.  09 

.  17 

.  1 1 

.  15 

.12 

.32 

20 

20 

.  14 

•  27 

.26 

20 

21 

6.95 

WIND 

46 

25 

30 

32 

46 

22 

30 

44 

13 

'23 

33 

26 

30 

56 

37 

26 

21 

33 

38 

26 

30 

73 

7 

39 

28 

18 

21 

33 

33 

32 

982 

MAX 

96 

96 

92 

88 

93 

99 

100 

99 

94 

102 

98 

99 

97 

99 

97 

94 

94 

92 

92 

87 

91 

92 

94 

94 

95 

95 

96 

9  1 

97 

99 

95 . 4 

MIN 

73 

74 

75 

71 

71 

74 

73 

76 

72 

69 

74 

75 

75 

74 

76 

76 

75 

74 

75 

75 

73 

66 

72 

73 

73 

75 

75 

75 

72 

73 

75 

73.6 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.18 

.15 

.21 

.14 

.20 

.06 

.22 

.25 

.17 

.21 

.27 

.25 

•  26 

.16 

.18 

.03 

.29 

.29 

.28 

.14 

.07 

.27 

.24 

.24 

.25 

.22 

.30 

.15 

.26 

6.358 

WIND 

14 

12 

19 

27 

25 

23 

26 

24 

22 

17 

17 

18 

17 

14 

25 

34 

24 

26 

27 

42 

28 

24 

24 

33 

50 

27 

47 

26 

42 

26 

42 

826 

MAX 

92 

93 

91 

S4 

39 

91 

99 

99 

90 

99 

101 

101 

100 

99 

100 

96 

86 

93 

94 

95 

35 

85 

69 

94 

92 

89 

95 

96 

101 

91 

96 

93  .7 

MIN 

72 

73 

73 

70 

69 

70 

71 

71 

67 

69 

73 

72 

74 

72 

74 

72 

73 

73 

74 

74 

71 

70 

69 

72 

72 

72 

74 

74 

77 

71 

73 

72.0 

*       «  « 

NORTH  CENTRAL  03 

L I S  BON 

EVAP 

.22 

.27 

.21 

.16 

.  19 

.  18 

.  29 

.14 

.  10 

.15 

.25 

.  22 

•  32 

.18 

.19 

.28 

.22 

.  28 

.  30 

.  2 1 

.  08 

*  04 

.13 

.30 

.19 

.27 

.23 

•  17 

.  14 

.21 

.37 

6.49 

WIND 

g 

5 

1 0 

3 

3 

10 

10 

3 

3 

1 0 

5 

5 

15 

5 

1  Q 

IC 

10 

Q 

Q 

0 

13 

3 

3 

3 

10 

30 

215 

*       «  * 

SOUTH  CENTRAL  0** 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

■  14 

.28 

.  16 

.20 

.  13 

.20 

.  18 

.30 

.26 

.09 

.30 

•  18 

.19 

.21 

.26 

.23 

.  25 

.26 

.28 

.  19 

.  18 

.17 

.  14 

.24 

.  17 

.21 

•  22 

•  26 

.26 

.  18 

.29 

6(61 

WINC 

23 

28 

31 

40 

31 

38 

26 

48 

38 

31 

25 

24 

25 

27 

33 

41 

30 

37 

25 

34 

40 

33 

29 

7C 

19 

36 

31 

33 

40 

26 

43 

1035 

MAX 

92 

99 

96 

95 

92 

95 

93 

95 

38 

92 

90 

94 

94 

98 

96 

95 

97 

98 

96 

92 

95 

92 

92 

97 

93 

100 

99 

98 

97 

97 

97 

95 . 1 

MIN 

72 

71 

70 

74 

70 

69 

66 

68 

70 

68 

68 

71 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

69 

70 

70 

68 

68 

67 

70 

66 

70 

70 

66 

66 

68 

69.4 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.21 

.19 

* 

* 

1.54 

* 

.18 

.40 

.30 

* 

* 

.97 

•  16 

.43 

.25 

.32 

♦ 

* 

1.14 

.32 

.46 

.29 

.30 

• 

.61 

.24 

•  37 

.35 

.25 

- 

9.998 

VERD  BFACH  4  W 

EVAP 

.28 

.29 

.23 

.17 

- 

.25 

.23 

.29 

.13 

.16 

.25 

.13 

.26 

.27 

.26 

.25 

.18 

.19 

.24 

.23 

.13 

- 

- 

- 

.28 

.23 

- 

.26 

.30 

7.096 

WIND 

26 

25 

26 

22 

24 

24 

27 

34 

18 

25 

25 

U 

28 

21 

34 

33 

17 

22 

19 

22 

33 

28 

13 

12 

8 

17 

23 

20 

18 

23 

38 

718 

MAX 

99 

101 

9G 

94 

96 

98 

96 

99 

92 

90 

96 

93 

101 

100 

98 

99 

93 

97 

98 

95 

99 

99 

95 

85 

86 

90 

100 

100 

92 

98 

99 

96.1 

MIN 

74 

7^ 

74 

71 

73 

75 

74 

74 

73 

73 

75 

74 

72 

73 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

75 

76 

75 

75 

76 

73.5 

*       «  * 

everglades  and  Sw 

r  n  A  ^  T                             rt  s 

V.  U  A  3  1                                              U  7 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

EVAP 

.22 

.32 

.20 

.17 

.25 

.24 

.14 

.17 

.20 

.12 

.22 

.20 

•  26 

.  35 

.29 

.  24 

.31 

.25 

.25 

.15 

- 

.21 

.25 

.19 

.15 

.15 

•  23 

.26 

.13 

.19 

.25 

6^76B 

MAX 

97 

102 

100 

99 

99 

100 

92 

91 

97 

37 

100 

104 

104 

10! 

101 

108 

105 

108 

101 

104 

104 

96 

93 

99 

104 

104 

91 

100 

105 

100.5 

MIN 

71 

72 

7; 

72 

71 

73 

71 

72 

7 1 

72 

71 

71 

67 

68 

70 

73 

7J 

71 

73 

72 

70 

70 

70 

69 

71 

69 

72 

71 

70 

71 

72 

71. 1 

CLErtlSTQM  U   S  ENG 

EVAP 

.15 

1 6 

.  2! 

.  IS 

.11 

.  19 

.11 

.12 

.21 

.09 

.13 

•  13 

•  34 

.22 

.27 

.29 

.27 

.28 

.21 

.  26 

.  17 

.  14 

_ 

.  14 

.  12 

.  12 

•  23 

.18 

.  17 

•  12 

.17 

5.728 

WIND 

10 

'  14 

17 

18 

15 

17 

13 

19 

20 

24 

19 

12 

22 

15 

20 

21 

19 

18 

15 

16 

17 

17 

16 

15 

11 

15 

12 

11 

12 

10 

14 

494 

MAX 

95 

102 

99 

103 

101 

100 

91 

99 

98 

90 

97 

94 

99 

101 

102 

103 

104 

104 

102 

104 

103 

102 

100 

96 

96 

101 

102 

101 

96 

94 

101 

99.4 

MIN 

72 

7< 

f. 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

69 

7j 

75 

75 

76 

77 

76 

75 

75 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

77 

76 

76 

76 

74.3 

Cl   AMTKinn     DAMPED  CTA 

EVAP 

.32 

•  34 

26 

.  2  G 

.  55 

.  23 

•  35 

.17 

.26 

.  35 

.35 

•  3C 

.11 

.33 

.66 

.24 

* 

.56 

.29 

.50 

.43 

.45 

.36 

.13 

.39 

.38 

.23 

.25 

.42 

10.143 

WIND 

56 

'47 

37 

*58 

44 

56 

69 

86 

68 

67 

63 

41 

44 

29 

29 

60 

77 

48 

* 

63 

54 

43 

54 

20 

Ul 

51 

6C 

71 

73 

52 

60 

1691 

MAX 

98 

97 

97 

95 

96 

95 

98 

96 

94'  97 

96 

97 

94 

96 

98 

95 

100 

98 

9£ 

99 

100 

100 

100 

100 

101 

95 

97 

MIN 

"'^ 

7« 

7-; 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

74 

75 

78 

77 

78 

78 

82 

73 

75 

74 

74 

76 

78 

76 

32 

75 

75.6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.20 

.27 

.33 

.22 

.18 

.11 

.30 

.30 

.20 

.25 

.22 

•  34 

.29 

.27 

.29 

.25 

.28 

.31 

.32 

.27 

.28 

.17 

.21 

.23 

.21 

.27 

.33 

.22 

.12 

7.748 

WIND 

25 

35 

26 

30 

30 

40 

30 

70 

70 

80 

35 

30 

15 

20 

12 

20 

23 

15 

30 

25 

25 

20 

25 

20 

35 

20 

30 

30 

45 

25 

40 

975 

MAX 

97 

99 

102 

101 

101 

96 

92 

96 

93 

96 

97 

96 

lOl 

103 

104 

103 

101 

100 

105 

104 

101 

102 

102 

99 

95 

101 

97 

100 

95 

96 

99 

99.2 

MIN 

74 

74 

76 

73 

74 

74 

75 

65 

75 

73 

73 

76 

73 

73 

76 

76 

76 

78 

76 

76 

75 

74 

74 

74 

73 

74 

75 

76 

74 

74 

74 

74^3 

T4HUMI   TRL   40  MI  BENO 

EVAP 

.2' 

.20 

26 

.23 

.  23 

.  1  ] 

.  06 

.  2S 

.25 

.22 

.15 

.20 

•  22 

.  10 

.  16 

.23 

.18 

.40 

_ 

.22 

.13 

.16 

.22 

.28 

.20 

_ 

_ 

.19 

.28 

6.326 

MAX 

9f 

9- 

9( 

9f 

99 

91 

9< 

9< 

94 

93 

97 

9- 

IOC 

99 

99 

97 

96 

97 

100 

98 

98 

99 

94 

97 

100 

102 

96 

99 

97 

97 

97.4 

MIN 

7] 

ft 

7] 

7C 

71 

7] 

7C 

73 

71 

7 1 

70 

72 

73 

74 

72 

72 

72 

71 

7] 

70 

72 

7] 

74 

74 

73 

74 

64 

71.3 

•      0  * 

LOWER  EAST  COAST  06 

HUlEAH 

EVAP 

.21 

.40 

.28 

.30 

.27 

.25 

.27 

.23 

.32 

.40 

.35 

.25 

.34 

.24 

.30 

.34 

.09 

.08 

.36 

.35 

.26 

.27 

.20 

WIND 

49 

45 

33 

33 

37 

44 

50 

65 

89 

'3 

66 

33 

39 

36 

30 

35 

32 

40 

46 

40 

45 

34 

30 

34 

44 

45 

50 

53 

118 

51 

56 

1475 

LISBON  ,    INSTALLATION  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  :  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  CRUSHED  ROCK  AND  CEMENT. 
WOODRUFF  DAM  .   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

\^kJ\jN  1 1 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDodn  V  Cift 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

1  DRAINAGE  I 

LAHTUDE 

W 

0 
Z 
0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

\JDt3Ctt\  V  Cilt 

TEMP.l 

PRECIP.  1 

EVAP. 

SPECIAL 

1 

PRECIP. 

j  SPECIAL  1 

ftPALACKlCOLA   WSO  P. 

FRANKLIN 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI    WSO  R 

OADE 

BO  16 

NATL   WEATHER  SERVICE 

AfiCAOU 

ozze 

01 

OE  SOTO 

5 

27  14 

81  51 

6- 

6P 

6P 

HAOlO  STATION  WAPG 

MIAMI   CITY  WSO 

5666 

06 

2 

25  43 

15 

KATL  WEATHER  SERVICE 

4CCH3DLD  BIOLOCIC  STA 

0236 

HIGHLANDS 

' 

27  11 

SI  21 

140 

BA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

MIAMI    12  SSW 

11 

DADE 

2 

25  39 

60  18 

10 

BA 

U.S. PLANT   INTRODCTN  STA 

H I GHL AMDS 

MILTON  F.  STOKEY 

MIlTON  ExP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

87  08 

J. 

FLORIDA  EXP  STATION 

HARRY  M.  TOlSON 

MONTICELLO  3  W 

JEFFERSON 

83  55 

AGR I C   RESEARCH  CENTER 

CITY   QF    BAB  TOW 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

GLADES 

Bl  09 

CORPS  DF  ENGINEERS 

8ELLE  GLADE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

EVER C LADES  EXP,  STA, 

MOUNTAIN  LAKE 

POlK 

4P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

BELLE  GLADE  HftCN  GATE 

PALM  BEACH 

CORPS  DF  ENGINEERS 

SARASOTA 

82  19 

5P 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

□RANGE 

WALTER  W.  SCOTT 

NAPLES  Z  N6 

COLLIER 

81  47 

JUNGlE   L&RRV'S  SAFARI 

BLACKHAN  3  HNW 

OKALOOSA 

ORBIE  HUTTD 

NICEVlLLE 

Okaloosa 

86  30 

CHIEFiFORESTRY  DIV 

BLOUNTSTOMN 

CALHOUN 

PETER  Lt  ANDERSON 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

81  00 

MRS.    ANNIE  M.  STEVENS 

80CA  RATON 

0B<.» 

PALM  SEACH 

2 

26  22 

BO  05 

I; 

GUS  P>  HAGER 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

05 

BROWARD 

7 

Z6  20 

BO  32 

16 

CCS  FLA  FLOOD  CON 

SRADcNTDN  5  ESE 

MANATEE 

S 

27  27 

S2  2B 

20 

5P 

5P 

6414 

03 

5 

29  u 

90 

MIO 

CITY  OF  OCALA 

BRISTOL 

Miss  ELMA  SHULER 

OKEECHOBEE  9  w 

OKEECHOBEE 

BO  56 

FLA  FLOOD  CONTROL  OIST 

BCOOKSVILLE  CHlN  HILL 

HERNANDO 

W-CENTRAL  fla.exp.sta. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

Okeechobee 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DUSHMELl  Z  E 

SUMTER 

MRS .   A .   Hi  NELSON 

QPANCE  CITY 

VICTOR  C  SCHAEFER 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORLANDO  WSO  R 

ORANGE 

91  20 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PALM  BEACH 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

OHTONA  LOCK  2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARRABELLE   I  NNW 

FRANKL  IN 

MRS.   HAZEL  F.  COOK 

61  39 

c ity  of  palatka 

C ARYV I L  LE 

WASHINGTON 

CARLTON  wlLLIAMS 

PANACEA  4  SSE 

WAKULLA 

E .   PH  1  L  1  P  HANSEN 

CEDAR  KEV  1  W$H 

LEVY 

CLYDE  0.  COULTER 

PANAMA   CITY  2 

BAY 

65  42 

GEORGE  C.  COOK 

CMIPLEV  3  £ 

15*.*. 

01 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85  29 

13< 

aA, 

61 

G 

R  .  B  .  CHRISTMAS 

paRfil SH 

6880 

04 

MANATEE 

S 

27  39 

82  26 

45 

4P 

HOWARD  0.  CuTmRIE 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  58 

82  46 

6P 

C  ITT  OF  CLEARWATER 

PENNSUCO  9  Nw 

69B8 

05 

DADE 

2 

25  56 

80  27 

10 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

CLERMONT  6  SSW 

IZ' 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

PENSACQLA  WSO 

ESCAMBIA 

87  12 

MID 

NATl  WEATHER  SERVICE 

CLEHISTON  U  S  ENC 

HENDRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOUTH  DADE  UTIL.    I NC . 

CORNWELL  4  NW 

H I GHL ANOS 

U.S.   CEOL ■  SURVEY 

TAYLOR 

FLA.   FOREST  SERVICE 

CRESCENT  CITt 

PUTNAM 

WILLIAM   R .    R AOTKE 

Plant  city 

HILLSBOROUGH 

62  08 

5P 

ELTOn  l.  hintqn 

CRESTVIFW  RADIO  WJSS 

OKALOOSA 

HAOln  STATION  WJSB 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

9P 

STATE   FARMERS  MARKET 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

MART  In 

80  37 

CORPS  DF  ENGINEERS 

BROWARD 

FL    .   POWER  t  1 1 CHT 

PUNTA  GiTROA  4  ENE 

CHARLOTTE 

81  59 

EARL  t.  CLAGETT 

OAyTQNA  BEACH  WSD  R, 

VOLUSIA 

NATl  WEATHER  SERVICE 

aulNCY  3  SSW 

GADSDEN 

84  36 

G 

UNIVERSITY  OF  FlORDIA 

DE  FUNlflX  SPBIN&S 

222( 

01 

WALTON 

3 

30  44 

86  07 

230 

5P 

9P 

LEONARD  S  I£PP 

HAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

02 

UNION 

30  04 

82  U 

120 

FLA.    STATE  PRISON 

DE   LAND  3  NE 

2229 

o; 

VOLUSIA 

8 

29  04 

71 

94 

9A 

ROYAL   PALM  Ranger  STA 

7760 

DADE 

9 

25  Z3 

60  36 

10 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

D£  SOTO  C  1  T V  a  SW 

HIGHLANDS 

81  31 

JACK  SKIPPER 

SAINT  AUGUST  1 n£ 

ST  JOHNS 

CITY  OF  ST.  AUGUSTINE 

DEVILS  GARDEN  TOWEH 

HENORV 

FLA,   FOREST  SERVICE 

SAINT  LEO 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

DOHLING  PARK  3  NM 

Suwannee 

ST  LUCIE   NEW  LOCK  I 

MARTIN 

80  17 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAKULLA 

6P 

FISH  C  WILDLIFE  SVC. 

EVERGLADES 

EVERGLADES  NATL  PARK 

ST  PETERSBURG 

P  INELLAS 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

FEDERAL  POINT 

MRS  BRUCE  GRAY 

SANFORO  £XP  STATION 

o; 

SEM I NOLE 

5P 

CENTRAL    FtA.    EXP.  STA. 

kenory 

SARASOTA 

SARASOTA 

CITY  OF  SARASOTA 

FELLSHEBE   7  SSW 

INDIAN  RIVER 

DIAMOND  G  FARM 

Smith  cEEk 

01 

WAKULLA 

B4  40 

HERSCHEL  ANDERSON 

FERNANOINA  BEACH 

It'll, 

oi 

NASSAU 

2 

30  40 

Bl  27 

2! 

5P 

5P 

ELBERT  I,  GILL 

SOUTH  MIAMI   5  W 

06 

DADE 

2 

25  42 

60  21 

a 

5P 

SAMUEL  B.  HEATON 

FLAMINGO  RANGER  STA 

3020 

05 

MONROE 

! 

25  09 

80  55 

3 

SP 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

STARKE 

esz: 

o; 

BRADFORD 

a 

29  56 

B2  g6 

162 

6P 

RADIO  STATION  WPXE 

FORT  DRUM  b  NH 

3137 

OKEECHCSEE 

27  3S 

BO  50 

Tl 

5P 

9( 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

S3  21 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

FORT  GREE^  12  WSU 

315: 

MANATEE 

27  34 

MRS   JOHN  KEEN 

MARTIN 

BO  15 

RADIO  STATION  WSTU 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

DIXIE  WATER  PL*NT 

TALLAHASSEE  WSO 

fl79f 

01 

LEON 

S4  22 

59 

C      J  \  NATL   WEATHER  SERVICE 

FT  LAUDERDALE  E^P  STA 

BROWARD 

u.  QF  FLA,  Plant  lab. 

TAMIAMI    TRL    40   MI  BEND 

DADE 

80  50 

5P 

SP 

'  NAT  lONSL  PifiK   SVC . 

FORT  MYERS  WSO  R 

LEE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TAMPA  WSO  R 

HI  Li-SBOROUGH 

B2  32 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

P  INELLAS 

62  49 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

FOUNTAIN  3  SSE 

BAY 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

TAVERNIER 

MONROE 

60  31 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

GAINESVILLE  2  WSW 

ALACHUA 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

TITUSVILLE   3  NW 

8942 

BREVARD 

80  50 

6P 

FRANK  B,  ROOF 

3*7( 

02 

1 

30  16 

62  n 

I2f 

IDA 

lOA 

FLORIDA  FOR  EST  SERVICE 

TRAIL-GLADE  RANGES 

9010 

o: 

DADc 

25  46 

80  28 

12 

OADE  COUNTY  WATER  CONTL 

GRACEVILLE 

393f 

01 

JACKSON 

3 

30  58 

B5  31 

19! 

JOSEPH  C.  RHODES 

9120 

02 

29  25 

33 

3P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

GRADY 

LAFAYETTE 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

9176 

SARASOTA 

U 

E,  Raymond  watSON 

ORANGE 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

VENUS  3  SE 

CLADES 

VAN   T.  OXER 

HI  ALEAH 

Dade 

MliMI   WATER  PLANT 

VERO  BEACH  4  W 

9Z19 

04 

20 

BA 

: 

USOA-ARS 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

LOUIS  T,  CLOUTIER 

9401 

ll« 

9( 

DEAN  H,  RICHARDSON 

HILLSBORQUCH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

STATE  PARK 

9415 

01 

149 

WILLIAM   G,  SAUNDERS 

HOMESTEAD  EXP  STA 

DADE 

UNIWERSiTV  OF  FLORIDA 

WEEKI  WACHEE 

943C 

03 

20 

H 

JACK  MAHON 

IHMOKAlEE  3  HHU 

COLLIER 

UNI  V .  OF  FLOR I  DA 

19 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIAN  LAHE  ESTATES 

POLK 

82  41 

ALVIN  H.  PERKINS 

WEWAHITCHKA 

9966 

o: 

GULF 

30  07 

85  IZ 

49 

7A 

MISS  ADELE  LISTER 

IN&LlS 

02 

LEVY 

! 

29  02 

li 

74 

FLA.   POWER  COMPANY 

WINTER  HAVEN 

9707 

PDLK 

! 

28  01 

81  49 

136 

5P 

RADIO  STATION  WSIR 

INVERNESS 

03 

C ITRUS 

■ 

28  50 

82  20 

7A 

CITY  QF  INVERNESS 

■WOODRUFF  DAM 

9795 

o; 

CAOSDEN 

30  43 

107 

6A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ISLAND  GROVE  2  WNH 

U.S.  geol.  survey 

ISLEWORTH 

ORANGE 

CHASE  CHOVES>  INC. 

JACKSONVILLE  wSO  f 

C  J 

NATl  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

OUVAL 

FIRE  DEPARTMENT 

HAM  I LTON 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  Z  E 

OAOE 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  MEST  WSO 

MONROE 

NATl  weather  service 

IIKEY  WEST 

MONROE 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KISSIMMEE  NO.  2 

04 

OSCEOLA 

28  17 

81  25 

6C 

AP 

*P 

CITY  OF  KISSIMMEE 

KISSIMMEE  RIVER 

•'(>3t 

04 

27  48 

81  11 

CEIRGE  G.  SCOTT 

HENDRv 

ALUO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  £XP  STA 

04 

28  06 

81  43 

ia: 

Bl 

BA 

CITRUS  ExP.  STATION 

4731 

COlUMBI A 

H 

30  11 

82  36 

195 

9J 

9A 

9A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

■  LAKELAND  WSO  9. 

4797 

POLK 

28  02 

214 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

*.a92 

o; 

JEFFERSON 

30  25 

93  55 

19{ 

TUNGSTON  PLANTATION 

LICNUHVITAE  KEY 

5035 

07 

MONROE 

24  54 

80  42 

OR.  E.  C.  LUNSPORO 

L ISBON 

5076 

03 

LAKE 

28  52 

81  47 

6i 

9P 

SW  Fl4  wtr  mcmt  oist 

LIVE  OAK 

5099 

02 

5UMANNEE 

30  17 

82  58 

120 

9P 

51 

RADIO  STATION  WNER 

LOXAMATCHEE 

5L6Z 

06 

PALM  BEACH 

: 

26  41 

80  16 

14 

MRS.  C.   A,  KING 

LVNNE  ■.  SE 

5237 

03 

MARION 

29  10 

81  52 

80 

; 

MRS,   OE^VA  A.  VININC 

MADISON 

527S 

02 

HADISON 

10 

30  28 

83  29 

I'D 

MRS.   T.~  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

07 

MONROE 

2 

24  44 

81  02 

9 

6P 

CHARLES  G.   HElTMAN*  JR. 

MARiNELAND 

539t 

02 

FLAGLER 

Z 

29  40 

81  13 

9 

MARINE  STUDIO  INC. 

5539 

02 

LAFAYETTE 

30  03 

83  10 

69 

7A 

TOWN  OF  MAYO 

MELBOURNE 

5612 

04 

BREVARD 

2 

28  OA 

80  37 

10 

MU 

MID 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI   BAVFRONT  PARK 

5653 

06 

DADE 

2 

25  47 

80  n 

SP 

CITY  OF  MIAMI 

(■MIAMI  BEACH 

5658 

06 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

; 

MIO 

MIO 

LIFE  GUARD  PATROL 

t    DRAINAGE  CODE:    1-  APALACHICOLA  2-ATLANTIC   3-CHOCTAWHATCHEE  4-EVERGLADES  5-CUl-F  6-OCHLOCKONEE  7-OKEECHOBEE  8-ST.  JOHNS 
9-ST.  MARY   10- SUWANNEE 


REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
JULY  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Otfice  near  you. 
Adflitional  precipitation  data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIHENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-.     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


n  daylifiht 
are  for 


QgSERVATTON  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
saving  time.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  publishe 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL,  TABLES:  Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  thl-^ 
bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table    and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Pi-ecipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Pi'ecipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
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CLIMATOLOGICAL  DAT. 


U.S.  DEPARTMENT  0/^MMERCE  ^'^x 
NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSfe^RIC  ADMINISTRATK^ 
ENVIRONMENTAL  E*(ta  SERVICE 


FLORIDA 

AUGUST  1971 
Volume  75  No.  8 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATIO^jj^  DIVISION^ '^ATA 


Temperature 


ij 

<s 


High«.l 

5 
a 

t 
2 

• 

a 

Degtee  Days 

No.  oiSsr*.^ 

Max. 

Mio. 

•°| 

9 

72 

30  + 

0 

9 

0 

0 

0 

95 

22 

0 

0 

0 

0 

93 

22* 

6B 

26+ 

0 

17 

0 

0 

0 

93 

25+ 

63 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

95 

19 

67 

27  + 

0 

22 

0 

0 

0 

95 

21* 

65 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

94 

5 

66 

15  + 

0 

25 

0 

0 

0 

93 

22  + 

66 

17  + 

0 

14 

0 

0 

0 

93 

24+ 

67 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

93 

9 

70 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

92 

20+ 

70 

2  + 

0 

14 

0 

0 

0 

93 

23  + 

66 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

95 

9 

69 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

94 

24+ 

65 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

94 

22  + 

67 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

96 

23 

69 

4  + 

0 

22 

0 

0 

0 

93 

31 

69 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

95 

24+ 

64 

16 

0 

0 

0 

0 

66 

10 

0 

0 

0 

0 

95 

24  + 

67 

9 

0 

15 

0 

0 

0 

95 

22  + 

67 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

95 

21  + 

67 

12  + 

0 

24 

0 

0 

0 

93 

22 

69 

27+ 

0 

0 

0 

0 

94 

8 

70 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

95 

25 

66 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

96 

21 

62 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

94 

21  + 

66 

18+ 

0 

19 

0 

0 

0 

95 

8+ 

67 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

96 

13 

65 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

96 

22 

66 

28  + 

0 

24 

0 

0 

0 

97 

22 

67 

29+ 

0 

26 

0 

0 

0 

95 

21  + 

64 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

91 

25  + 

65 

1 1 

0 

15 

0 

0 

0 

93 

30  + 

69 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

97 

21 

66 

8  + 

0 

23 

0 

0 

0 

92 

23+ 

68 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

94 

22  + 

67 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

94 

28  + 

69 

10+ 

0 

25 

0 

0 

0 

17 

69 

10 

0 

12 

0 

0 

r) 

95 

22  + 

65 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

96 

9 

69 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

94 

22  + 

67 

10+ 

0 

24 

0 

0 

0 

95 

22  + 

66 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

95 

8 

70 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

95 

22 

66 

11  + 

0 

25 

0 

0 

0 

97 

22  + 

67 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

96 

18  + 

68 

13  + 

0 

24 

( 

( 

0 

93 

31* 

67 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

95 

e 

66 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

95 

24+ 

65 

11  + 

0 

24 

0 

0 

0 

97 

16  + 

65 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

94 

21 

68 

6 

a 

16 

0 

0 

0 

93 

30+ 

69 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

98 

28  + 

66 

13 

0 

0 

0 

0 

96 

8 

64 

23 

0 

23 

0 

0 

0 

93 

8 

69 

11 

e 

17 

0 

c 

0 

95 

24  + 

65 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

94 

29+ 

67 

11 

23 

0 

0 

0 

96 

9 

67 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

95 

22 

69 

10  + 

c 

IS 

c 

c 

0 

94 

17 

6e 

6 

c 

20 

c 

c 

1 

0 

Precipitation 


From  NormaJ 

Greatest  Day 

.30 

.97 

30 

1  .98 

19 

1.68 

24 

3.39 

25 

2.69 

1.49 

11 

1.38 

17 

.95 

1 

2.76 

2.04 

3.68 

1.29 

6 

1.53 

18 

.30 

2.11 

31 

.58 

18 

1.71 

1 

3.82 

1.73 

1 

2.39 

19 

.72 

6.70 

5.06 

16 

3.29 

16 

3.66 

.47 

1.33 

25 

5.04 

2.94 

16 

9.60 

2.90 

17 

6.75 

17 

5.98 

2.52 

16 

.84 

9 

.76 

2 

2.85 

2.30 

30 

2.08 

17 

1.12 

2.00 

6 

.35 

2.50 

28 

2.50 

6 

1.03 

1.45 

9 

5.40 

16 

3 . 34 

1.23 

1.48 

1 

1 .98 

26 

.67 

1.78 

14 

2  .40 

1.19 

27 

3.89 

.77 

25 

1.34 

1.78 

16 

.56 

1 

1.62 

16 

.  57 

1.51 

1 8 

1.83 

1.53 

2 

1.63 

1  .44 

19 

1.73 

3.50 

24 

2.00 

16 

.15 

1.73 

1 .10 

1 

2.08 

5 

.96 

1 .60 

25 

2.94 

14 

2.12 

16 

4.36 

1 .00 

17 

1.25 

13 

2.23 

1.27 

17 

1.25 

28 

.16 

2.30 

25 

.46 

2.41 

26 

.It 

1.84 

14 

.53 

11 

NORTHWEST  0 

iPALiCHKOLA  WSO 
BLOUNTSTDWN 
C4RBABELLE   1  NNW 
CHIPL6Y  3  E 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

DE  FUNIAK  SPRIN6S 
FOUNTAIN  3  SSE 
HILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 
NICEVILLE 

PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  WSO 
aUlNCY  3  ssw 
Saint  marks  6  SE 

SMITH  CREEK 

TALLAHASSEE  WSO 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


NORTH  02 

cedar  key  1  wsw 
cross  city  2  wnw 
federal  point 
fernandina  beach 

GAINESVILLE   2  WSw 

GLEN   ST   MARY   1  W 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WSO 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 

LivE  Dak 

MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  f^CCAIN  TR 
USHER  TOWER 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


03 


BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

BUSHNELL  2  E 

CLERMONT  6  SSW 

DAYTONA  BEACH  WSO  R 

DELANO  1  SSE 

INVERNESS 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO  R 
SAINT  LEO 

SANFORD   EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WEEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCH80LD  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 

CLEARWATER 
FELLSMERE  7  SSW 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 


89.6 
89.7 

90.0 
91.2 
90. 1 


89.5 
68.3 
89.5 
90.0 
90.4 

90.2 


90.0 
90.6M 

t 

89.5 
91.0 

90.6 
89. DM 
69.4 
86.6 
91.0 

89.5 
91.1 
92. OH 
91.5 
91.6 

90.5 
89.0 

90.4 
91.3 


69, 6M 

90.4 

90.5 

88.9 

91.6 

90.6 
90.3 
91.4 
91.5 
91.2 

93.2 
91.5 
90.5 


89.6 
91.3 
92.6 

88.9 

89.8 
91. 7M 
90.6 
89.5 
91.3 

91.0 
91.3 
89.5 
89.6 


70.7 
70.3 

69.4 
68.6 

70.0 
68.6 
70.5m 

73.5 
73.7 
69.5 
72.2 
68.2 

69.9 

72.2 


74.9 
66 .  6m 

t 

71.8 
70.9 

70.0 
71. OM 
72.5 
73.2 
69.7 

70.1 

70.4 

6B.7M 

70.2 

72.2 

69  .4 


71.4 
70.6 


71. 9M 

70.6 

72.1 

72.4 

70.3 

72.3 
70.5 
72.5 
75.0 
71.2 

71.8 
71.3 
70.0 


68.9 
68.5 

70.5 

72.2 

73.2 
73. 6M 
71.0 
73.1 
70.0 

72.0 
71.9 
72.9 
73.2 


80.2 
80.0 

79.7 
79.9 
80.  1 
76.8 
80. 2M 

81.5 
81. 0 
79.5 
61.1 
79.3 


82.5 
79. 7M 

I 

80.7 
81.0 

80.3 

80. OM 
61.0 
81.0 
80.4 

79.8 
80.6 
80. 4M 
80.9 
81.9 

60. 0 
79.9 

80.9 
81.1 


80. 9M 

80.6 

81.3 

80.7 

81.0 

81.5 

80.4 
32.0 
93.3 
61.2 


79.4 
79.9 

81  .6 

60.6 

61.5 
62. 6M 
80.6 
81.3 
80.7 

81.5 
81.6 
81.2 
81.5 


2.6 

1.0 


4.55 
10.69 

9.37 
3.89 
3.63 
9.23 
4.36 


3.15 
5.96 
7.46 

10.75 

6.02 

6.37 


14.10 
9.71 
3.71 
9 

12.73 

12.19 
18.68 
12.83 
1.94 
4.99 

9.56 
11.12 

7.77 
13.43 

6.92 

13.67 
4.85 

10.94 
20.44 


10.20 
8.91 
7.22 
3.97 
3.96 

10.20 
5.04 
6.10 
7.51 
6,29 

5.30 
8,73 
7,61 


11.97 

12.80 
3.15 
5.14 

3 

5.19 

6.67 
7.43 
7,36 


See  Reierence  Notes  FoUowing  Station  Index 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  101 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


StatloD 

Temperalure 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

w 

J3 
Ul 
iS 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Tolal 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

o 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

•si 

MOUNTAIN  LAKE 

91,4 

71.1 

81.3 

-  ,6 

96 

24  + 

6  7 

10  + 

0 

26 

0 

—  3.13 

1,56 

■  0 

1 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

90.3 

71.7 

81.0 

96 

8 

68 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

ie!6i 

3.96 

12 

■  0 

0 

16 

10 

6 

OKEECHOBEE   HKCN  GATE  6 

5.45 

1,26 

20 

t  0 

1 

PARRISH 

90.3 

71.8 

81.1 

2 1 

67 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

12.67 

2.42 

2 

.0 

0 

14 

10 

3 

PLANT  CITY 

91.2 

71.7 

81.5 

.  1 

95 

22  + 

68 

10  + 

0 

7.04 

-  1.54 

2.51 

iO 

0 

12 

3 

2 

ST  PETERS  BURG 

99,5 

f  6  •  2 

82  •  9 

.  1 

94 

9 

72 

12  + 

0 

1  6 

1  ^ '  a/ 

7.69 

15 

1 4 

9 

SflR  ASCITA 

89.2 

72*0 

80.6 

97 

29 

2  0 

0 

16 

0 

0 

0 

13.34 

14 

'  n 

0 

1 8 

TAMPA  WSD 

R 

73*7 

94 

70 

18 

0 

0 

0 

7.46 

»  ,78 

1  90 

1 5 

'o 

0 

1 1 

2 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

89.0 

72.4 

80.7 

-  1.6 

94 

29 

68 

7 

0 

I  1 

15.83 

6.61 

3.6! 

16 

■  0 

0 

14 

10 

8 

VENICE 

90.7 

73.0 

81.9 

2  1 

70 

11 

0 

25 

13.41 

2.70 

.0 

0 

18 

11 

5 

VERO   BEACH  ^  V' 

89,2 

71,6 

80.4 

93 

24 

68 

6 

0 

14 

2.55 

•  60 

28 

•  0 

0 

f 

2 

0 

WIUCHULA  2  N 

92 .  CM 

7 1 .  IM 

8  1 ,  6M 

6  7 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

7.66 

1.40 

i  0 

0 

1 6 

5 

2 

I.I  T  M  T  C  D     U  A  W  C  M 

HINT  C  K    n  A  V  K  "1 

'  1 .  £ 

69  5 

80.4 

93 

28  + 

10  + 

0 

25 

0 

0 

0 

10.02 

3.47 

.0 

9 

3 

^ 

DIVISION 

81,2 

-  .8 

8.57 

.94 

.0 

EVFRGL4DES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

89.5 

70  •  8 

80.2 

-  .3 

93 

68 

24  + 

0 

22 

0 

0 

0 

6.61 

-  1,85 

2.06 

1 4 

.  0 

0 

2 

CANAL   POINT  USDA 

91.0 

70.0 

80.5 

95 

9 

65 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

5.40 

1.  13 

29 

■  0 

0 

12 

4 

1 

CLEWISrON  U  S  ENG 

90.2 

72.1 

81.2 

95 

31 

67 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

4.71 

.92 

24 

•  0 

0 

11 

4 

0 

DEVILS   GARDEN  TOKER 

ttfCDrt  Ante: 

.6M 

1 .  2M 

79 .  4M 

-  3.6 

94 

30 

64 

1 8 

^ 

10  • 

3.41 

2.00 

1 0 

•  0 

^  7 

^ 

rLt*"lNljU    HANOrK  ilA 

_  _ 

80. oM 

93 

12 

1 1 

0 

10 

0 

0 

0 

1.1? 

9 

•  ° 

- 

1  4 

fOrt  myErs  WSO 

R 

88  6 

74 '  3 

0  1 ,  ? 

~  1.2 

92 

22  + 

7  I 

1 1 

0 

14 

0 

0 

0 

8*06 

68 

* 

1.68 

10 

•  0 

^2 

2 

IMMOKALEE   3  NNw 

91.0 

73!l 

62.1 

96 

69 

3 

0 

24 

0 

Q 

0 

5!95 

1.89 

.0 

0 

14 

4 

1 

LA  BELLE 

92. 3M 

67. 8M 

80.  IM 

97 

22 

62 

2 

0 

25 

0 

Q 

0 

8.76 

1.31 

4,07 

5 

.0 

0 

9 

6 

2 

mqore  haven  lock  I 

89.8 

72*0 

80.9 

•  8 

94 

9+ 

68 

10  + 

0 

20 

^ 

^ 

^ 

8  •  29 

1.37 

2.16 

5 

•  0 

0 

1 3 

3 

3 

NAPLES   2  NE 

91.3 

72  •  6 

82.0 

69 

1 1 

0 

24 

0 

0 

0 

9 . 95 

2.48 

1 3 

.  0 

0 

1 4 

6 

4 

rUlNiA    uUKUA    4  CrNt 

9o .  3 

7  2  •  4 

81.4 

94 

30+ 

1 1 

0 

21 

0 

0 

0 

8  a  96 

1.38 

1 2 

■  0 

0 

1 5 

7 

3 

T4KIAMI   TRL   'lO  MI  BEND 

90. <i 

71  .7 

81  .1 

95 

2  7 

66 

11 

0 

2  2 

^ 

^ 

7.93 

2.00 

24 

.0 

0 

12 

6 

3 

U  1  V  1  0  1  UlH 

80.9 

1,3 

7  -  7  B 

•  3 1 

•  0 

*         *  ♦ 

LOWER   EAST   COAST  06 

F^RT  LAUDERDALE 

90.1 

74,1 

82.1 

.  5 

94 

2  8  + 

70 

10 

0 

22 

0 

0 

4 . 97 

-  1.91 

1.05 

2  8 

■  0 

0 

9 

5 

1 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

89.8 

71.6 

80.7 

93 

28  + 

66 

11 

0 

18 

0 

0 

0 

4.41 

.81 

14 

.0 

0 

a 

6 

0 

HIALEAH 

89. OM 

73. 4M 

81. 2M 

91 

19  + 

65 

27 

0 

0 

0 

0 

9. 16 

1.88 

22 

.0 

0 

12 

6 

3 

HOMESTEAD   EXP  STA 

90. <» 

71.6 

81.0 

.3 

94 

2  7 

67 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

4.27 

-  4,02 

1.15 

29 

.0 

0 

11 

2 

1 

LUXonfl 1 Lnbt 

91.3 

70 . 2 

60.8 

96 

65 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

4.69 

1 .00 

1 4 

•  0 

0 

1 1 

3 

I 

91  9M 

72.7m 

82  3M 

95 

23  + 

67 

0 

0 

0 

0 

5.00 

1.65 

26 

.  0 

0 

^ 

1 

MIAMI  BEACH 

87.2 

76!9 

82.1 

-  ,8 

92 

11 

71 

11 

0 

4 

0 

0 

0 

5.11 

.05 

1.49 

4 

.0 

0 

12 

1 

1 

MIAMI  WSD 

R 

87.3 

76.6 

81.9 

-  .4 

90 

24  + 

72 

11  + 

0 

6.02 

-  ,95 

1.34 

5 

■  0 

0 

12 

6 

1 

MIAMI    12  SSW 

38,6 

73.2 

80.9 

-  1.1 

91 

30  + 

66 

13 

0 

y 

0 

5.09 

-  1,16 

3.07 

12 

.0 

0 

9 

1 

1 

POMPANU  BEACH 

91,7 

75.3 

83.5 

95 

8  + 

69 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

5.67 

1.10 

30 

.0 

0 

10 

5 

2 

SOUTH   MIAMI   5  W 

90.^1 

71.5 

81.0 

27  + 

67 

11  + 

0 

24 

0 

0 

0 

6.18 

1  .04 

1 2 

.0 

0 

13 

5 

1 

STUART   1  N 

90.5 

M 

M 

94 

0 

20 

0 

0 

0 

2.87 

1.04 

■  0 

0 

7 

2 

WEST   PALM  BEACH  WSQ 

R 

90.7 

75.5 

83.1 

.  1 

94 

11  + 

71 

11  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4.38 

-  2.36 

1.01 

2  6 

.0 

0 

11 

3 

1 

DIVISION 

81  .7 

-  .3 

5.22 

-  1,60 

.0 

4       #  « 
<EYS  07 

KEY  WEST  WSn 

87.9 

78.4 

83.2 

-  .4 

91 

9 

71 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

9.03 

4.70 

2.42 

9 

.0 

0 

11 

6 

3 

KEY  WEST 

89,4 

76.4 

82.9 

-  1.4 

93 

10 

69 

6 

0 

13 

0 

0 

0 

7.21 

2.96 

1.91 

14 

.0 

0 

10 

6 

3 

MARATHON  SHORES 

90, "t 

77,4 

83.9 

93 

28  + 

71 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

3.12 

.66 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

TAVERNIER 

86,4 

76.5 

82.5 

90 

29  + 

71 

13  + 

0 

5 

0 

0 

0 

5.60 

1.05 

14 

.0 

0 

13 

5 

1 

DIVISION 

83.1 

-  .7 

6.24 

1.56 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FELLSMERE  7  SSW 

96 

DATE 

28  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

62 

DATE 

02 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
USHER  TOWER 

20.44 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
MELBOURNE 

1.14 

GREATEST   1    DAY  PRECIPITATION 
HIGH  SPRINGS 

6.75 

DATE 

17 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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FLORIDA 


AUGUST  1971 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


The  worst  drought  In  over  40  years  continues 
along  the  lower  East  Coast.  The  July  1971 
Palmer  Drought  Index  in  this  area  stands  at 
-3.94.  The  lowest  12-month  rainfall  total  of 
34.59  inches  was  set  during  the  period  July  '70- 
June  '71.  During  the  period  from  October  15, 
1970,  to  April  15,  1971,  the  total  rainfall  was 
only  3. 10  inches  at  Miami  International  Airport. 
This  amount  is  less  than  one-half  of  the  previous 
driest  6-month  period  when  6.47  inches  was  re- 
corded in  1944-45.  Another  important  factor  that 
has  contributed  to  this  critical  drought  has  been 
the  lack  of  significant  daily  rainfall  amounts 
that  would  allow  moisture  to  reach  sub- surface 
water  tables.  September  15,  1970,  was  the  last 
day  on  which  more  than  1  inch  of  rain  was 
measured  at  Miami  International  Airport  until 
May  15,  1971.  This  242-day  period  exceeds  by 
a  large  amount  the  previous  record  of  118  days 
set  in  1956-57.  After  a  slight  respite  in  June, 
drought  conditions  intensified  in  July  with  only 
71   percent   of  normal  precipitation  recorded. 

During  the  period  of  drought  in  early  June  1971, 
Lake  Okeechobee  declined  to  10.3  feet,  less  than 
0.2  foot  above  the  record  minimum  of  10.14 
feet.  During  May,  in  the  southern  part  of  the 
Everglades  National  Park,  levels  approached 
2  feet  below  sea  level.  Lake  Carroll  (a  key 
lake  in  the  Tampa  area)  was  2.1  feet  below 
normal,  only  0.2  foot  above  the  month-end  mini- 
mum level  for  May,  and  restrictions  on  water 
use  became  mandatory  in  many  parts  of  south 
Florida.  Rainfall  amounts  in  June  and  July  were 
sufficient  to  halt  further  deterioration  of  the 
water  levels,  but  not  copious  enough  to  alleviate 
the  drought  situation. 

There  have  been  other  severe  droughts  in  south 
Florida.    The  most  protracted  drought  occurred 


during  1955  and  1956.  At  the  NWSO,  West 
Palm  Beach,  only  three  months  in  that  24-month 
period  had  above-normal  rain,  and  the  total  for 
the  two  years  of  75.71  inches  was  only  14.01 
inches  above  the  normal  amount  for  one  year. 
The  1955  figure  of  37.31  inches  is  the  lowest 
annual  total  on  record. 

In  1967-68,  peninsula  Florida  suffered  two  years 
of  a  severe  spring  drought.  In  April  1967, 
Weather  Service  Offices  in  Tampa,  Lakeland, 
and  Daytona  Beach  all  reported  their  first  April 
without  measurable  rainfall  since  the  beginning 
of  records.  At  Lakeland,  it  was  the  first  month 
with  zero  rainfall  since  December  1924,  setting 
the  longest  spring  drought  of  record  (36  days) 
at  this  station.  Three  substations,  Fernandina 
Beach,  Saint  Augustine,  and  St.  Leo  Abbey  ex- 
perienced 75  consecutive  days,  each  with  less 
than  0.20  inches  of  rain.  On  April  24,  1968,  a 
drought  emergency  was  declared  by  the  Gover- 
nor for  all  but  the  15  westernmost  counties  of 
the  State.  Other  severe  droughts  occurred  in 
1962,  1945,  and  throughout  the  thirties. 

Drought  is  not  new  to  Florida.  During  the 
40-year  period,  1931-1970,  there  was  an  average 
of  12  drought  periods  covering  37  percent  of  the 
time,  with  some  8  percent  of  the  months  having 
severe  or  extreme  drought.  In  general,  the 
length  of  the  drought  period  increases  southward 
on  the  peninsula. 

Of  more  concern  than  the  breaking  of  the  im- 
mediate drought,  is  the  future  rainfall  prospects 
for  Florida.  By  June  30,  1971,  the  rainfall  for 
Tampa  International  Airport  was  98.93  Inches  be- 
low average  since  January  1961.  For  the  same 
period  of  time.  Lakeland  was  67.41  inches  below 
average. 


James  T.  Bradley 
Climatologist  for  Florida 
National  Weather  Service  Office 
Federal  Building,  Room  B-2 
124  S.  Tennessee  Avenue 
Lakeland,  Florida  33801 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

AUGUST  1971 


Day  of  Month 


O 
E- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      ♦  • 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WSO 

R 

7.24 

.03 

.  7  I 

.  06 

•  06 

.71 

.76 

.03 

.35 

•  25 

_ 

'is 

55 
'  - 

4 

95 
*  fc 

49 

* 

.0 

97 

- 

* 

blountstohn 

*  1  n 

CARRABELLE    1  NNW 

CARYVlLLE 

4.94 

.58 

.18 

,66 

1.01 

1.00 

.41 

.11 

.27 

.66 

.02 

•  04 

CHIPlEY  3  E 

4.55 

.53 

.04 

.03 

T 

.13 

.  15 

.09 

.09 

.50 

.56 

.13 

.07 

1.68 

.50 

T 

.05 

T 

CRESTVIEW  RADIO  MJSB 

.52 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

.40 

*^ 

.0 

.0 

.18 

FOUNTAIN  3  S5E 

3!a^ 

.15 

!l6 

.17 

!20 

.  15 

1  .38 

!45 

.20 

.05 

.42 

!2B 

MILTON  EXP  STATION 

.22 

.  1 3 

,04 

.04 

.26 

MDNTICELLO  3  H 

9!23 

ioi 

!29 

.24 

.23 

U73 

.23 

.06 

.12 

.66 

1.03 

.01 

1.40 

!04 

2.04 

.06 

.68 

,08 

.14 

NICEVILLE 

4.39 

.78 

1.29 

T 

T 

.61 

.42 

.25 

.25 

.56 

.22 

PANAMA  C ITY  2 

.13 

•  01 

PENSACOLA  HSO 

7 ,2" 

1.52 

,18 

.01 

.  12 

.11 

.01 

•  1 1 

,01 

.01 

T 

1.56 

1 . 00 

.24 

T 

.09 

.20 

2.11 

OUINCY  3  SSH 

3.15 

.15 

.50 

.26 

.12 

.22 

.  1 1 

.58 

,04 

•  01 

.  07 

.03 

.02 

.  24 

•  20 

,  16 

.23 

SAINT  MARKS  6  SE 

5 .56 

.24 

*  0 
.0 

.03 

.28 

.0 

'  7 
1,4 

.0 

.03 

.0 

1.94 

.07 

.0 

.17 

.0 

97 

.07 

SMITH  CREEK 

7.45 

1.71 

T 

.45 

T 

T 

.97 

.05 

.76 

.08 

T 

.17 

.83 

.03 

T 

.03 

.03 

.04 

.03 

.46 

T 

1.55 

.03 

.21 

TALLAHASSEE  WSO 

10.75 

1  .73 

.12 

.04 

.80 

.10 

.  19 

HEWAHITCHKA 

WOODRUFF  DAM 

6.02 

•  05 

.70 

.  29 

.90 

.  16 

.28 

2  .  39 

•  32 

.66 

.  1 1 

.  13 

•  03 

NORTM  02 

CEDAR  KEY   1  HSM 

14.10 

1  .70 

.  92 

•  ^* 

.75 

.  IS 

•  20 

5,06 

1  .  74 

.06 

.24 

2.10 

.  18 

.04 

•  16 

.12 

CRESCENT  CITY 

•  10 

.40 

.  1  6 

>  19 

.45 

.  3  1 

1  •  69 

T 

.06 

.03 

CROSS  CITY  2  WNW 

9*71 

60 

I  '10 

'10 

' 

*52 

1  '00 

•  ^ 

FEDERAL  POINT 

3!71 

.09 

!5l 

.01 

.04 

.39 

,10 

.25 

.15 

!22 

• 

• 

* 

1.95 

FERNANDINA  BEACH 

5.39 

.02 

.08 

.26 

.40 

.47 

1.03 

.37 

1.33 

.03 

.90 

.50 

GAINESVILLE   2  WSW 

_ 

CLEN  ST  MARY    1  W 

.05 

.0 

•  92 

1  . 69 

.  04 

• 

1  .40 

HIGH  SPRINGS 

16  6B 

110 

09 

* 

25 

89 

'40 

'  1  R 

6  75 

'25 

'20 

1  75 

'fee 

4  02 

1*15 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

5.43 

.46 

.06 

.35 

T 

.36 

.06 

T 

.52 

U96 

'.14 

.05 

T 

.39 

!48 

T 

!53 

!o9 

T 

!02 

JACKSONVILLE  WSO 

R 

12.83 

T 

T 

T 

T 

2.03 

1.56 

.92 

.22 

2.52 

.53 

T 

.46 

1.22 

1.06 

.24 

1.20 

T 

.26 

.25 

.34 

JACKSONVILLE  BEACH 

1.94 

T 

T 

.64 

T 

T 

.46 

.03 

.27 

.30 

.02 

.01 

.01 

T 

T 

JASPER 

.04 

LAKE  CITY  2  E 

9)56 

!35 

.05 

!27 

.  10 

.52 

.22 

.  10 

•  50 

[26 

I '.16 

!o3 

!l2 

!o5 

1.30 

T 

2!  30 

LIVE  OAK 

11.12 

.80 

1.56 

.08 

.18 

.01 

.03 

.06 

1.67 

.14 

.05 

.05 

.51 

.23 

.14 

2. 08 

1.55 

.28 

.06 

,05 

.05 

1.30 

.16 

.06 

MADISON 

7.77 

.44 

1.40 

T 

T 

.32 

2.00 

.05 

.09 

.02 

« 

1.76 

.27 

T 

.18 

.05 

.57 

.02 

.29 

.06 

.07 

.12 

.06 

MAYO 

•  ^ 

2  • 

,76 

.27 

1.17 

•  ^ 

.11 

.43 

3 .50 

.  77 

1.21 

palatka 

* 

.17 

.60 

'  t 

.04 

•  02 

2 .50 

.02 

,33 

*  20 

PERRY 

13 '  67 

43 

55 

*08 

98 

40 

* 

50 

* 

2  00 
* 

59 

*  85 

43 

'91 

*  10 

'  1 3 

'27 

'as 

'  2B 

.08 

.  34 

.25 

.08 

SAINT  AUGUSTINE 

4!85 

1.45 

.20 

.17 

.29 

!75 

.06 

.40 

!l7 

.11 

!36 

.06 

.61 

.22 

STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

. 

An 

35 

90 

30 

USHER  TOWER 

.10 

.  12 

• 

.10 

5.40 

I  .26 

•  50 

.05 

.  10 

.40 

.33 

.51 

1 . 30 

.21 

.24 

*      •  • 

NORTH  CENTRAL  03 

filTHLO 

1 .70 

.  29 

brooksvi lle  chin  hill 

1  ?ft 

.09 
.08 

BUSHNELL   2  E 

■ 

* 

.32 

.42 

.02 

1 .99 

.  39 

.01 

CLERMONT  6  SSW 

7)22 

iso 

!o9 

!74 

!o3 

.56 

.23 

!l3 

!26 

1.78 

.'20 

.84 

.11 

.03 

.10 

.  12 

.08 

.02 

.61 

.59 

DAYTONA  BEACH  HSO 

R 

3.97 

T 

.11 

.10 

.02 

T 

.90 

,13 

.48 

.50 

.49 

.09 

1,19 

DELAND  1  SSE 

3  56 

21 

30 

37 

06 

05 

16 

50 

.02 

EVA 

6.87 

.35 

.60 

,30 

.10 

.15 

j25 

.40 

'06 

1,35 

.32 

1  .70 

1.25 

.10 

HART  LAKE 

1 .42 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.11 

.12 

.25 

.14 

.04 

liso 

.49 

,09 

.12 

.20 

T 

INVERNESS 

10.20 

1 .07 

.37 

.21 

1.33 

1.39 

1.27 

.06 

.26 

.05 

.86 

1.79 

.75 

.12 

.04 

.10 

.03 

.06 

.21 

.16 

.03 

,03 

ISLEWORTH 

.28 

.22 

.46 

• 

.11 

• 

.42 

.10 

LISBON 

'17 

'4a 

.  14 

■  50 

.45 

.17 

.33 

OCALA 

.07 

.05 

• 

.12 

.48 

.62 

.09 

.75 

•  12 

1 . 62 

.03 

.23 

.06 

.21 

!42 

.02 

.05 

.07 

.16 

.41 

ORLANDO  WSO 

R 

7 '  51 

.  36 

.43 

.  12 

.06 

.35 

.34 

•  55 

1  '36 

1.51 

.55 

•  1  1 

.20 

.  06 

•  52 

•  12 

T 

.07 

SAINT  LEO 

6!29 

.36 

1.53 

.62 

.04 

.08 

.27 

.13 

.67 

1  .13 

!45 

.02 

T 

T 

.87 

.12 

SANFORD  EXP  STATION 

1  *?i 

.01 

1 ,06 

.  1  1 

1 .44 

.04 

.11 

TITUSvIllE    3  Nw 

'  49 

.  60 

3,50 

.12 

1.33 

■  05 

.  10 

WEEKI  WACHEE 

7.61 

1.01 

.42 

.52 

.08 

.79 

.18 

.16 

1 .05 

2.00 

.24 

.48 

.26 

.20 

.22 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

1 . 10 

.21 

.  13 

,03 

.63 

,68 

.73 

•  31 

.03 

.  09 

.  12 

•  72 

,03 

.02 

.04 

.17 

.06 

,18 

ARCH80LD  BIOLOGIC  STa 

on* 

2  .08 

'1 

.76 

.32 

.63 

.01 

1.12 

.46 

.07 

T 

.50 

.  04 

.  18 

T 

.01 

.  2  1 

I  .75 

.30 

.19 

.07 

,21 

AVON  PARK 

829 

10 

*34 

1  10 

15 

81 

* 

'  14 

.35 

,60 

!80 

,02 

.13 

,54 

BABSON  PARK 

4!b7 

.67 

.33 

.50 

.40 

.30 

,31 

,08 

1.17 

,31 

BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 

11  97 

75 

.34 

.  06 

.22 

.36 

.52 

.17 

.20 

•  70 

,49 

CLEARWATER 

12. BO 

. 

.20 

*  ^ 

.31 

.05 

.23 

,05 

1.14 

1  .75 

,  14 

1,73 

2.12 

T 

.35 

,  12 

.06 

1 .  99 

T 

.02 

.44 

CORNWELL  NW 

.  33 

.U 

.  19 

DE  SOTO  CITY  fl  SW 

9.45 

.75 

2.14 

1.80 

.43 

1 ,89 

,27 

.50 

796 

.71 

FELLSMERE   7  SSW 

3.15 

.22 

.16 

.12 

.10 

.72 

1.00 

.27 

!l9 

.11 

.26 

FORT  DRUM  5  NH 

'  •  • 

■ 

.02 

.  17 

' 

.08 

1 .25 

.96 

,19 

.08 

.  12 

T 

.26 

.77 

.02 

T 

.27 

•  31 

.12 

FORT  GREEN  12  WSW 

• 

,80 

.20 

1 ,26 

1  ,28 

•  32 

.45 

T 

.  10 

T 

.  70 

.41 

.65 

FORT  PIERCE 

3  78 

30 

09 

60 

•  '2 

'06 

'07 

.76 

1 .27 

,03 

T 

.01 

.02 

.06 

.39 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

5!l9 

!58 

.06 

.06 

.03 

.42 

!44 

.32 

.15 

.44 

.02 

.  10 

.04 

.02 

.54 

.36 

.16 

.04 

1,25 

.04 

.  10 

KISSlMMEE  NO •  2 

6.67 

.  19 

.13 

1.87 

.18 

.07 

.24 

.06 

.23 

.30 

.03 

2.30 

1.00 

.03 

.02 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

.  1* 

.23 

.  17 

2.41 

LAKELAND  WSO 

R 

* 

* 

• 

. 

* 

.01 

.13 

.  19 

.  35 

.03 

.03 

T 

.22 

,39 

.63 

.01 

•  37 

MELBOURNE 

1*  14 

'20 
* 

'10 

'53 

06 

*03 

•  12 

.  10 

MOUNTAIN  LAKE 

4.62 

.20 

.01 

.08 

1,56 

.05 

.03 

.27 

.12 

.  13 

.06 

.50 

.29 

.30 

.09 

.02 

.  10 

.40 

.41 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

16.61 

.09 

.  12 

.73 

.01 

.80 

.45 

1.14 

3,98 

1.96 

2.60 

2.15 

1.32 

.33 

1.02 

1.00 

.32 

.46 

.11 

NITTAW  I  S 

1  56 

27 

30 

.  3 1 

.27 

T 

.11 

T 

T 

OKEECHOBEE  9  w 

5)92 

.70 

1  i04 

.26 

.40 

.19 

.02 

,11 

.76 

.06 

•  01 

.26 

.03 

.06 

.08 

.53 

.05 

.16 

.40 

.04 

.34 

.02 

.04 

.15 

.20 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

.18 

.  12 

.28 

.  B8 

.61 

1 .  26 

* 

« 

.06 

.04 

.48 

* 

• 

.03 

.71 

PARRI SH 

12.67 

,74 

T 

T 

2.10 

.  17 

.75 

2.42 

.27 

.69 

.57 

.91 

.60 

.38 

.78 

.13 

T 

2.15 

.01 

PLANT  CITY 

7 .04 

.  33 

2.51 

.  13 

.20 

.40 

.50 

.07 

.25 

.41 

1.34 

.10 

.07 

.02 

.47 

,08 

.16 

ST  PETERSBURG 

16.65 

1.30 

.70 

.30 

.20 

.83 

3.50 

1.75 

4.75 

.90 

.  10 

.50 

1.15 

.07 

.30 

.30 

SARASOTA 

'7*46 

' 

.  12 

.14 

.15 

,26 

2 . 00 

.  10 

2  .67 

.90 

1 .4b 

.05 

.02 

.02 

.86 

T 

.06 

.77 

.01 

1.16 

.29 

.44 

TAHPA  WSO 

R 

* 

* 

*n9 

* 

.04 

.31 

.65 

.90 

1  .90 

.75 

T 

.01 

T 

T 

T 

.42 

T 

.  10 

T 

.09 

T 

.01 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

.55 

1 . 60 

1 .52 

3.65 

.01 

.02 

.  14 

1.27 

.26 

.  96 

1.32 

.02 

VENICE 

13.41 

.47 

.6 

.04 

.13 

.  14 

.25 

.97 

1.59 

.10 

1.13 

2.70 

1.67 

.50 

,76 

.11 

1.02 

.20 

.60 

.78 

VERO  BEACH  W 

2.55 

.03 

.03 

.05 

.58 

.02 

.05 

.20 

.32 

.37 

.60 

.15 

.15 

WAUCHULA  2  N 

.08 

.41 

,64 

•  16 

.75 

.36 

.13 

.22 

.17 

1.25 

WINTER  HAVEN 

10.02 

[si 

!l8 

3.47 

.02 

liso 

.'22 

!ofl 

!o5 

.70 

!o5 

.30 

.04 

.02 

2.32 

T 

.02 

.44 

•       «  « 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

6.61 

.04 

.66 

2.06 

.09 

.02 

.98 

.03 

.28 
.89 

.02 

.44 

.61 

.02 

1.18 

.16 

CANAL   POINT  USDA 

5.40 

.13 

.63 

.03 

.02 

.26 

.26 

.37 

.75 

.30 

.05 

.13 

.22 

.07 

.04 

1.13 

.11 

•  01 

CLEWISTON  U  S  ENG 

4.71 

.07 

.67 

.30 

.62 

.17 

.20 

.55 

•  07 

.07 

.01 

.13 

.46 

.28 

.92 

.06 

.13 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

EVERGLADES 

10.75 

.10 

T 

.36 

,40 

.02 

2.00 

,57 

.09 

1.40 

1.25 

.65 

.05 

.22 

1.57 

.42 

.22 

.20 

T 

.29 

,04 

.40 

.20 

T 

•  30 

FLAMINGO  RANGER  STA 

7.99 

.57 

.58 

.22 

T 

.76 

T 

1.15 

,51 

.24 

T 

.09 

.77 

T 

•  OB 

T 

.21 

.02 

.42 

.38 

.39 

.93 

.67 

FORT  MYERS  WSO 

R 

8.06 

.06 

.89 

.18 

.18 

.8B 

1.68 

.03 

.40 

1.31 

.83 

,06 

T 

T 

.03 

.21 

,04 

.80 

.12 

.  14 

7 

•  09 

.11 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


IHHOK&LEE   3  NNH 
Li  BELLE 

MOORE  HiVEN  LOCK  1 
N4PLES  2  NE 
PUNTA  GOROA  ENE 

T4MUBI   TRL  *0  Ml  BENO 

LOWER  EAST  COAST  06 

DANIA  4  WNH 

PORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL  2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI  BAVFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  HSO 

MIAMI   12  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   5  H 


KEY  WEST  HSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


8.76 
8.29 
9.95 
8.96 


5.75 
4.97 
4.41 


4.69 
5.00 
5.11 
6.02 

5.09 
9.14 
5.67 


Day  of  Month 


1  1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  1  e 

1  ^ 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

T 

.15 

1.69 

.11 

,52 

,74 

,04 

,41 

,95 

,  19 

,02 

,20 

T 

,12 

,15 

.10 

.06 

•  11 

.  19  . 

.05 

4,07 

,01 

,01 

,78 

T 

.71 

,73 

1.26 

.52 

T 

,27 

.02 

.01 

.  1 1 

.01 

.25  . 

.35 

2.16 

,27 

.07 

,43 

1,31 

,14 

.26 

,34 

.20 

,04 

,06 

,01 

.  1 1 

,02 

1.62 

.40 

.48 

.12 

.06 

1.30 

,04 

,01 

1.32 

.03 

.96 

2,46 

.62 

.37 

.15 

T 

,10 

1,00 

.03 

T 

.47 

.12 

.  12 

.40  . 

.24 

.16 

.03 

.13 

.09 

.04 

T 

,01 

.83 

1.38 

1,12 

■  23 

.67 

.02 

.26 

.01 

,91 

.01 

.11 

.19 

.  12 

.09 

1.28 

.61  . 

1.12 

.43 

.25 

.10 

,73 

.  15 

,50 

1.41 

.06 

.13 

,32 

2.00 

.71 

46 

'.tt 

03 

1.46 

.02 

.02 

.26 

,89 

.43 

.01 

.41 

.01 

.01  . 

.56 

.09 

.58 

T 

.65 

,03 

,60 

.10 

,11 

,40 

.03 

.64 

1 .05 

.05 

.62 

,01  . 

.03 

.03 

.25 

.02 

,03 

.81 

.01 

,51 

.02 

.71 

.18 

,55 

.03  , 

.07 

1.09 

.38 

,88 

,08 

,72 

,04 

.40 

.20 

1,66 

,20 

1.63 

.95 

.30 

.16  . 

,06 

.06 

.01 

,07 

.  12 

•  25 

1.15 

.04 

.50 

.50 

,40 

1 .30  . 

.47 

.05 

.53 

.21 

.10 

.32 

,30 

1.00 

.16 

.24 

,15 

.84 

.65 

.44 

.19 

.30 

.45 

.29 

,67 

,06 

T 

,02 

.09 

1,65 

.47 

.02 

T 

.48 

.07 

1.49 

.34 

,46 

,40 

.  10 

.07 

,04 

,09 

.  12 

.17 

,47 

.38 

.30 

.16 

.04 

.16 

T 

.50 

1.34 

.57 

.03 

.10 

.15 

.57 

.05 

T 

.03 

,03 

,06 

,71 

.05 

.64 

•  33 

.30 

.06 

.21  . 

.01 

.09 

,06 

.  15 

.14 

.14 

3.07 

.46 

.31 

.09 

.03 

,12 

.05 

,01 

.02 

.  18 

.01 

•  12 

.03  . 

.25 

1.03 

1.10 

,05 

.67 

1.10 

2.52 

,15 

,10 

.06 

,02 

1.89 

•  05 

.13  . 

1.00 

.09 

.02 

.96 

,01 

.03 

.60 

.30 

.15 

T 

,25 

.18 

,  16 

.82 

1  •  10 

.68 

•  22 

.13 

.01 

.77 

,79 

.30 

1.04 

,36 

.34 

T 

,16 

,04  , 

,03 

T 

.21 

.61 

.06 

•  21 

.02  . 

.13 

1,04 

,35 

,85 

.15 

•  10 

.25  . 

.01 

.40 

.10 

T 

,35 

,01 

.14 

T 

.05 

.19 

,13 

.10 

.40 

,04 

1. 01 

.51 

.86 

•  03 

.05  . 

1 .35 

,35 

2,42 

T 

.32 

,79 

,67 

.22 

.02 

T 

,38 

1.01 

.07 

.16 

.05 

T 

.01 

•  96 

.03  . 

1.14 

T 

,66 

,65 

1.10 

1,91 

.70 

,21 

.20 

,15 

.05 

T 

•  41 

.03  . 

.61 

.66 

,06 

,16 

,33 

,65 

.05 

.01 

•  35 

.24  . 

.95 

.15 

.07 

.15 

T 

,75 

,15 

,64 

1,05 

,22 

.07 

.  16 

T 

,16 

.03 

T 

.  10 

.  13 

•  60 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

0) 
0) 

ion  of 
t  mile 

i 

0  _ 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.50-. 99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

Total 

APALACHICOLA  WSD 

23 

E 

13 

1 

6 

6 

7 

0 

0 

20 

55 

6.7 

DAYTONA  BEACH  WSO 

10 

3.2 

7.0 

23++ 

14 

27 

89 

91 

64 

79 

2 

2 

5 

2 

1 

0 

12 

5.9 

FDRT  MYERS  WSD 

15 

1.5 

6.8 

23  +  + 

18 

30+ 

88 

91 

61 

75 

4 

6 

7 

4 

2 

0 

23 

6.5 

JACKSONVILLE  WSO 

11 

2.1 

5.7 

34 

W 

23 

90 

91 

64 

81 

6 

0 

6 

2 

4 

2 

20 

63 

6.5 

KEY  WEST  WSO 

13 

4.3 

9.2 

32 

S 

09 

76 

77 

67 

71 

3 

5 

5 

3 

2 

1 

19 

76 

6.4 

LAKELAND  WSO 

2 

9 

7 

3 

2 

0 

23 

64 

5.6 

MIAMI  WSD 

10 

3.4 

8.5 

32++ 

31 

09 

87 

91 

71 

78 

2 

8 

6 

5 

1 

0 

22 

6.7 

ORLANDO  WSO 

12 

2.5 

7.0 

23++ 

23 

15+ 

86 

87 

61 

75 

4 

4 

10 

3 

2 

0 

23 

6.5 

PENSACOLA  WSO 

5 

1.7 

6.8 

21++ 

24 

23 

81 

85 

63 

69 

2 

5 

6 

0 

3 

1 

17 

6.4 

TALLAHASSEE  WSO 

6 

2.4 

5.4 

24  +  + 

8 

06 

91 

92 

60 

79 

4 

7 

7 

3 

4 

0 

25 

6.6 

TAMPA  WSO 

13 

1.2 

6.7 

23++ 

34 

02 

84 

89 

64 

74 

8 

5 

5 

4 

2 

0 

24 

47 

7.3 

WEST  PALM  BEACH  WSD 

13 

3.7 

B.2 

40++ 

1 

09 

85 

83 

63 

76 

2 

6 

8 

2 

1 

0 

19 

6.8 

Sm  rvfanaca  nolM  lollowing  Slallon  ladn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  Month 

Average 

* 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j 

31 

.         «  . 

NORTHWEST  01 

4P4L4CHICQLA  WSD 

MAX 

87 

83 

88 

88 

88 

87 

89 

90 

92 

69 

85 

87 

89 

90 

83 

89 

87 

88 

90 

91 

91 

90 

90 

83 

85 

85 

87 

88 

90 

86 

88 

86,2 

MIN 

73 

73 

72 

75 

75 

73 

73 

73 

76 

73 

74 

72 

74 

74 

74 

74 

73 

75 

75 

74 

75 

76 

75 

76 

72 

75 

72 

76 

74 

72 

77 

74,3 

BLOUNTSTOHN 

MAX 

93 

93 

91 

91 

90 

69 

83 

92 

94 

95 

92 

88 

92 

87 

65 

90 

91 

90 

89 

MIN 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

CARR48ELLE   1  NNH 

MAX 

MIN 

CHIPLEV  3  E 

MAX 

86 

87 

86 

90 

92 

90 

91 

91 

91 

92 

91 

38 

91 

92 

88 

90 

87 

87 

87 

93 

93 

93 

91 

88 

89 

88 

86 

89 

91 

91 

86 

89,6 

MIN 

70 

68 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

74 

70 

71 

71 

69 

75 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

73 

70 

69 

68 

70 

70 

72 

70 

71 

70 , 7 

CRESTVIEW   RySOIO  HJS8 

MAX 

8^ 

8  1 

90 

92 

90 

92 

89 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

90 

69 

90 

91 

91 

92 

93 

91 

92 

90 

89 

93 

87 

90 

90 

67 

65 

69 

89,7 

MIN 

63 

65 

70 

70 

70 

72 

69 

73 

71 

72 

69 

69 

76 

73 

68 

69 

72 

74 

71 

71 

72 

69 

72 

72 

69 

67 

70 

70 

71 

69 

71 

70,3 

DE   FUNI4K  SPRINGS 

MAX 

88 

90 

93 

92 

91 

90 

92 

91 

91 

90 

91 

93 

90 

90 

89 

86 

66 

95 

94 

94 

92 

94 

90 

90 

85 

91 

92 

39 

85 

61 

90,0 

MIN 

71 

67 

63 

69 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

69 

70 

70 

67 

70 

70 

70 

69 

68 

67 

69 

72 

63 

66 

70 

67 

68 

70 

71 

71 

69,4 

FOUNTAIN  3  S5E 

MAX 

85 

88 

92 

92 

93 

93 

93 

95 

92 

95 

90 

94 

95 

92 

92 

92 

90 

86 

93 

94 

95 

90 

91 

92 

86 

34 

92 

91 

90 

90 

68 

91,2 

MIN 

70 

67 

67 

65 

68 

71 

70 

67 

63 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

73 

70 

70 

66 

68 

66 

68 

70 

69 

69 

69 

66 

66 

70 

68 

70 

66,6 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

80 

87 

90 

93 

94 

89 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

90 

90 

89 

91 

92 

92 

91 

90 

91 

92 

88 

91 

91 

91 

91 

61 

90,  1 

MIN 

69 

67 

69 

66 

70 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

66 

68 

71 

66 

70 

71 

71 

71 

69 

70 

71 

72 

68 

69 

68 

69 

71 

73 

72 

73 

70,0 

HDNTICELLO  3  M 

MAX 

86 

89 

89 

91 

91 

90 

91 

90 

92 

86 

86 

91 

89 

86 

68 

63 

83 

86 

89 

92 

93 

93 

92 

88 

90 

86 

84 

83 

90 

67 

90 

88.9 

MIN 

66 

68 

67 

63 

66 

67 

69 

69 

70 

68 

68 

71 

70 

68 

70 

71 

66 

67 

67 

68 

68 

70 

70 

68 

66 

69 

69 

68 

69 

71 

71 

66,6 

NICEVILLB 

MAX 

84 

86 

66 

89 

92 

93 

90 

91 

91 

93 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

89 

87 

86 

90 

92 

90 

93 

90 

89 

87 

91 

92 

90 

65 

69,9 

MIN 

70 

66 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

74 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

73 

66 

63 

67 

68 

69 

72 

73 

72 

70,5 

PANAHA  CITY  2 

MAX 

84 

87 

89 

92 

91 

90 

89 

91 

93 

88 

84 

91 

92 

91 

91 

90 

89 

86 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

88 

87 

69 

90 

90 

65 

69 

89,5 

MIN 

72 

70 

73 

73 

73 

73 

72 

74 

78 

75 

74 

73 

75 

73 

72 

75 

71 

74 

73 

73 

74 

75 

77 

75 

73 

73 

72 

74 

72 

73 

73 

7  3,5 

PENSACOLA  WSD 

MAX 

76 

85 

87 

90 

92 

85 

88 

88 

69 

91 

89 

91 

92 

90 

92 

92 

64 

87 

91 

92 

90 

89 

91 

83 

88 

88 

91 

91 

86 

80 

83 

86,3 

MIN 

70 

70 

73 

72 

74 

73 

73 

75 

79 

76 

75 

74 

73 

75 

72 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

75 

73 

72 

72 

73 

72 

74 

75 

73 

73 

73,7 

OUINCY    3  SSW 

MAX 

82 

8S 

3B 

89 

93 

92 

69 

90 

93 

92 

91 

91 

90 

90 

89 

69 

89 

88 

89 

83 

92 

93 

93 

89 

92 

66 

84 

89 

89 

87 

89 

89,5 

MIN 

68 

67 

66 

63 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

73 

68 

69 

67 

66 

70 

69 

71 

70 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

69,5 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

89 

88 

89 

91 

90 

90 

90 

91 

95 

92 

90 

91 

92 

92 

89 

86 

66 

90 

89 

90 

93 

92 

94 

92 

86 

85 

87 

87 

92 

91 

90 

90,0 

MIN 

70 

69 

70 

73 

71 

70 

71 

73 

74 

74 

74 

71 

72 

72 

73 

73 

71 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

72 

71 

72 

71 

72 

72 

73 

74 

72,2 

SMITH  CREEK 

MAX 

86 

88 

90 

94 

94 

92 

90 

93 

94 

92 

90 

92 

91 

90 

83 

91 

87 

89 

91 

90 

93 

93 

93 

94 

87 

87 

87 

90 

88 

89 

69 

90,4 

MIN 

68 

66 

65 

66 

66 

67 

66 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

67 

69 

72 

69 

69 

66 

67 

63 

68 

69 

68 

67 

68 

67 

67 

69 

69 

70 

68,2 

TALLAHASSEE  WSO 

MAX 

86 

86 

90 

93 

92 

92 

88 

92 

91 

90 

92 

92 

92 

90 

88 

67 

87 

90 

93 

93 

94 

94 

91 

92 

83 

84 

86 

89 

90 

90 

91 

90,2 

MIN 

63 

67 

68 

70 

70 

69 

69 

71 

71 

70 

73 

70 

70 

71 

72 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

71 

69 

69 

72 

72 

72 

69.9 

WEWAHITCHKA 

MAX 

MIN 

WOODRUFF  0AM 

MAX 

90 

66 

89 

92 

93 

93 

92 

93 

93 

93 

95 

91 

93 

93 

92 

93 

68 

92 

85 

92 

94 

94 

96 

66 

91 

87 

85 

91 

90 

88 

69 

91.0 

«           *  « 

MIN 

70 

69 

69 

69 

71 

70 

71 

72 

72 

75 

75 

72 

74 

72 

73 

73 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

75 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

74 

72.2 

NORTH  02 

CEDAR  KEV  1  WSW 

MAX 

92 

92 

91 

91 

91 

90 

89 

90 

92 

91 

90 

89 

90 

91 

90 

84 

83 

90 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

90 

84 

67 

90 

91 

92 

93 

90.0 

MIN 

69 

72 

75 

77 

74 

71 

73 

76 

78 

72 

73 

75 

73 

75 

74 

72 

74 

76 

79 

77 

79 

73 

78 

73 

72 

75 

75 

76 

73 

74 

78 

74 , 9 

CROSS  CITY  2  WNW 

MAX 

9! 

93 

88 

92 

92 

90 

92 

95 

90 

91 

94 

93 

94 

88 

82 

88 

69 

90 

92 

94 

93 

94 

95 

94 

85 

88 

86 

82 

92 

68 

90,6 

68 

66 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

66 

66 

68 

69 

71 

67 

64 

68 

72 

71 

69 

68 

67 

70 

71 

71 

70 

66 

63 

68 

69 

71 

68.8 

FEDERAL  POINT 

MAX 

89 

89 

88 

88 

90 

69 

94 

92 

63 

91 

92 

93 

69 

87 

87 

80 

95 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

71 

73 

71 

68 

69 

72 

70 

74 

73 

74 

72 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

93 

89 

89 

92 

89 

90 

95 

66 

87 

39 

90 

90 

90 

84 

86 

86 

88 

68 

91 

92 

93 

93 

94 

95 

86 

86 

9o 

67 

88 

90 

63 

89.5 

MIN 

70 

68 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

67 

70 

71 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

73 

74 

72 

70 

69 

72 

74 

72 

73 

72 

73 

71.8 

GAINESVILLE   2  HSW 

MAX 

92 

93 

90 

91 

92 

91 

93 

95 

95 

91 

92 

91 

91 

86 

87 

81 

66 

92 

94 

93 

95 

95 

91 

93 

85 

89 

86 

91 

93 

94 

91 

91.0 

MIN 

68 

68 

69 

71 

69 

71 

70 

72 

74 

67 

68 

71 

70 

73 

72 

71 

72 

70 

73 

71 

72 

73 

69 

71 

75 

70 

69 

72 

72 

72 

73 

70.9 

GLEN   ST  MARY   1  W 

MAX 

92 

90 

92 

91 

92 

92 

90 

94 

95 

68 

91 

92 

91 

91 

87 

86 

77 

86 

92 

94 

95 

94 

94 

93 

92 

89 

90 

66 

91 

91 

90 

90.6 

MIN 

67 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

72 

72 

68 

68 

67 

69 

72 

73 

66 

66 

69 

71 

71 

71 

73 

71 

70 

71 

70 

68 

71 

71 

72 

72 

70,0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

91 

90 

89 

88 

90 

89 

89 

90 

92 

89 

87 

89 

88 

90 

87 

87 

80 

86 

92 

92 

90 

93 

90 

90 

87 

87 

90 

90 

89.0 

MIN 

70 

69 

70 

72 

70 

70 

71 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

69 

70 

71 

71 

71.0 

JACKSONVILLE  wSO 

MAX 

90 

89 

91 

90 

90 

89 

90 

94 

86 

91 

90 

92 

68 

85 

83 

79 

89 

91 

93 

92 

93 

93 

93 

91 

86 

87 

88 

89 

88 

87 

88 

89.4 

MIH 

71 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

71 

71 

72 

74 

75 

74 

75 

73 

74 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

72.5 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

87 

88 

89 

93 

89 

86 

89 

92 

84 

86 

93 

67 

88 

86 

87 

62 

88 

68 

69 

69 

91 

93 

93 

67 

95 

87 

86 

89 

69 

90 

90 

68.8 

71 

73 

75 

73 

74 

74 

74 

74 

71 

68 

72 

71 

75 

76 

77 

72 

74 

72 

73 

73 

78 

73 

73 

72 

70 

74 

72 

72 

72 

72 

79 

73.2 

JASPER 

MAX 

83 

92 

82 

93 

93 

92 

92 

93 

95 

93 

94 

92 

90 

90 

90 

89 

87 

89 

90 

95 

96 

95 

93 

94 

91 

89 

87 

90 

88 

92 

92 

91.0 

68 

62 

69 

69 

68 

69 

69 

72 

72 

70 

69 

67 

68 

69 

71 

74 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

69 , 7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

93 

89 

89 

91 

91 

91 

89 

92 

94 

92 

91 

90 

66 

90 

62 

87 

75 

85 

91 

93 

94 

93 

92 

92 

90 

68 

87 

87 

86 

90 

90 

69,5 

68 

67 

67 

70 

68 

68 

70 

73 

74 

68 

69 

68 

70 

71 

73 

73 

66 

66 

72 

72 

71 

73 

71 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

73 

70, 1 

LIVE  OAK 

MAX 

92 

92 

93 

94 

94 

91 

95 

95 

93 

92 

89 

91 

86 

86 

79 

90 

90 

94 

94 

94 

92 

94 

93 

90 

87 

66 

90 

89 

91 

92 

92 

91,1 

69 

67 

69 

68 

70 

71 

72 

73 

69 

68 

68 

70 

70 

72 

73 

70 

70 

71 

71 

73 

74 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

69 

71 

72 

70,4 

MADISON 

MAX 

89 

91 

94 

95 

91 

92 

92 

95 

93 

93 

94 

90 

96 

91 

66 

69 

92 

91 

95 

94 

90 

90 

66 

94 

92 

92 

92,0 

66 

65 

68 

70 

66 

69 

69 

71 

72 

66 

74 

63 

69 

68 

69 

66 

68 

69 

69 

68 

69 

70 

68 

68 

70 

69 

68,7 

MAYO 

MAX 

92 

91 

93 

94 

93 

92 

94 

95 

95 

94 

92 

93 

69 

91 

66 

88 

80 

91 

92 

95 

95 

96 

92 

92 

92 

87 

87 

89 

92 

91 

92 

91.5 

MIN 

69 

68 

68 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

70 

71 

74 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

69 

69 

68 

68 

71 

71 

71 

70.2 

palatka 

MAX 

92 

92 

91 

90 

93 

91 

95 

95 

67 

92 

95 

95 

92 

86 

90 

84 

90 

93 

96 

95 

96 

97 

95 

92 

86 

91 

93 

60 

92 

92 

90 

91.6 

MIN 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

74 

77 

71 

69 

73 

71 

75 

75 

74 

75 

73 

74 

72 

71 

74 

73 

73 

70 

69 

71 

67 

67 

74 

74 

72.2 

PERRY 

MAX 

88 

92 

92 

95 

91 

86 

92 

94 

92 

91 

86 

69 

86 

92 

88 

82 

92 

91 

93 

95 

95 

93 

89 

92 

88 

87 

87 

88 

89 

94 

93 

90,5 

MIN 

70 

64 

68 

71 

63 

70 

71 

70 

69 

71 

69 

71 

66 

68 

68 

69 

63 

70 

70 

76 

76 

68 

70 

65 

70 

71 

71 

70 

69 

71 

71 

69  .4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

89 

90 

39 

89 

89 

90 

90 

90 

64 

87 

90 

90 

89 

88 

87 

60 

39 

89 

91 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

88 

90 

90 

89 

89 

89 

89,0 

MIN 

72 

66 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

70 

66 

65 

71 

71 

75 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

71 

70 

70 

70 

71 

66 

71 

72 

72 

70.7 

S«e  Refereocs  Notsa  FoUowIng  SUUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  ^ 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

STARKE 

MAX 

Mm 

5TEINH4TCHEE  MCC4IN 

TR 

MAX 
MIN 

90 
70 

86 
71 

8B 

70 

89 

72 

90 
71 

92 

72 

91 
71 

90 
70 

92 
72 

93 
74 

92 
69 

90 
70 

9  1 
71 

92 
72 

90 
70 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

88 
72 

90 
71 

92 
72 

90 

71 

92 

72 

90 
71 

93 

73 

92 
72 

90,4 

71*4 

ushef'  tower 

*         •  « 

MAX 

Mm 

92 

92 
68 

69 

69 

92 
68 

91 
69 

69 

68 

71 

69 

92 
70 

92 
70 

93 
70 

68 
72 

63 
73 

82 
69 

86 
72 

92 
72 

96 
74 

95 
73 

97 
73 

92 
72 

89 

72 

92 
73 

87 

72 

91 
71 

86 

70 

68 

72 

94 

72 

94 
72 

94 
73 

91.3 

NORTH  CENTR4L 

03 

brooksville  chin  hill 

MAX 

Mm 

92 
70 

90 
72 

88 

72 

91 
70 

92 
68 

90 
73 

91 
74 

91 
74 

90 
69 

88 

70 

83 

73 

90 
72 

90 
73 

88 

73 

76 
73 

90 
73 

92 
73 

92 
73 

90 
73 

92 
74 

92 
72 

90 
70 

90 
71 

90 
72 

87 

70 

90 
70 

91 
72 

91 
74 

91 
73 

89,3 
71,9 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

Mm 

91 
71 

92 
69 

91 

70 

90 
69 

90 
70 

89 
69 

92 
71 

93 
71 

91 

71 

69 
67 

90 
68 

90 

70 

90 
71 

83 

73 

61 

73 

60 
73 

90 
74 

94 

72 

93 
72 

93 
71 

93 
71 

94 
71 

92 
71 

93 
69 

91 
69 

90 
70 

90 
70 

92 
71 

92 
72 

92 
73 

91 

72 

90,4 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 

Mm 

90 
72 

90 
70 

91 
72 

91 
71 

91 
7 1 

89 
69 

92 
72 

93 
73 

91 
72 

91 
69 

90 
70 

87 

71 

69 
71 

85 
73 

60 
73 

81 
73 

90 
73 

93 
73 

93 

73 

93 
74 

93 
73 

94 
73 

94 

72 

94 
71 

93 

70 

92 
73 

90 

72 

94 
73 

91 
74 

92 
74 

90 
74 

90,5 
72,1 

D1VT0N4  BE4CH  WSO 

MAX 

Mm 

BS 

73 

80 
72 

38 
71 

B9 
72 

83 

7  1 

89 
70 

90 
74 

92 
74 

60 
70 

63 
69 

90 
71 

91 
72 

69 
70 

87 
76 

91 
74 

67 
75 

94 
73 

90 
72 

90 
72 

69 
72 

89 
72 

90 
72 

90 
73 

90 
72 

67 

72 

87 
73 

90 
72 

69 
72 

67 
73 

69 
76 

86 
75 

63,9 
72,4 

DELANO  1  SSE 

MAX 

Mm 

91 

90 
68 

89 
69 

91 
69 

92 
70 

92 
67 

94 

70 

95 

72 

62 

71 

91 
65 

93 
66 

94 
70 

90 
69 

89 
72 

87 

73 

65 
76 

93 
75 

95 
71 

93 
71 

93 
69 

94 
69 

95 
69 

94 
74 

94 
69 

92 
70 

90 
71 

93 
70 

94 

70 

92 
70 

92 

73 

91 
71 

91,6 
70.3 

INVERNESS 

MAX 

Mm 

93 

70 

92 
7  1 

92 

70 

93 

72 

89 
72 

91 
70 

90 
70 

89 

70 

96 

73 

94 
69 

91 

70 

69 

70 

90 
70 

90 
74 

65 
74 

80 
74 

77 
73 

90 
73 

93 

73 

94 

75 

93 

75 

94 
75 

94 

73 

92 

73 

92 
73 

68 
73 

92 

72 

90 
72 

90 
72 

92 

75 

93 
74 

90.6 

72  u  3 

LISBON 

MAX 

Mm 

90 
69 

89 
67 

88 
70 

90 
70 

91 

70 

B9 
69 

92 
72 

92 

72 

89 
69 

91 
67 

91 
68 

90 
70 

92 
70 

66 

73 

63 
72 

82 
73 

90 
72 

94 

71 

92 
71 

94 

71 

92 
71 

94 
73 

91 
72 

91 
71 

90 
66 

92 
69 

90 
70 

93 
71 

90 
71 

90 
72 

90 
71 

90.3 
70.  5 

0C4L4 

MAX 
MIN 

93 

70 

91 
70 

90 
71 

92 
73 

94 
71 

90 
70 

94 
73 

95 
75 

93 
75 

93 
66 

93 
70 

92 
72 

92 
73 

91 
76 

85 
75 

82 
74 

69 
74 

92 
73 

95 
74 

95 
72 

95 
74 

95 

74 

91 

73 

89 
73 

64 
71 

92 
71 

89 
71 

91 
74 

94 

73 

91 
73 

92 
73 

91.4 
72,5 

QRLANDD  WSO 

MAX 

Mm 

93 

76 

91 

75 

90 
76 

91 
74 

91 
74 

91 

70 

93 

76 

95 
79 

88 

72 

92 
72 

94 

73 

90 
74 

67 
73 

67 
75 

87 
75 

86 
76 

93 
75 

93 
75 

91 

76 

93 
76 

93 
77 

94 

75 

94 
75 

94 
75 

92 
74 

92 
76 

92 
76 

94 

75 

91 
76 

92 

77 

92 

77 

91.5 
75,0 

SAINT  LED 

MAX 

Mm 

93 
69 

92 
69 

92 
70 

89 
70 

91 
71 

91 
68 

93 
72 

94 
71 

92 
73 

90 
69 

69 
63 

89 
71 

92 
71 

84 

72 

79 

73 

82 
72 

92 
73 

94 
73 

93 
72 

94 
72 

94 
"'2 

95 
73 

93 
72 

93 
72 

91 
71 

94 
70 

92 
69 

93 
72 

93 
72 

94 
73 

91 
72 

91,2 
71,2 

SANFDRD  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

91 
73 

92 
71 

92 
71 

94 
71 

92 
71 

92 
69 

96 
72 

97 
75 

96 
76 

92 
67 

96 
69 

94 
71 

90 
69 

SB 
74 

86 
73 

86 
74 

95 
72 

97 

73 

94 
72 

92 
71 

95 
72 

97 
71 

96 
73 

95 

70 

92 

71 

95 
72 

93 
71 

94 
72 

92 
73 

94 

74 

93 

72 

93,2 
71.8 

TITUSVILLE  3  Nw 

MAX 

Mm 

96 
72 

92 
69 

SB 

70 

90 
69 

89 
69 

90 
68 

94 

71 

95 

73 

90 
73 

89 
68 

92 
71 

92 

70 

65 
68 

69 

72 

90 
73 

89 
75 

94 

73 

96 
71 

95 

73 

90 
74 

93 
72 

95 
71 

91 

72 

92 
69 

90 
70 

38 

71 

93 

71 

93 
70 

91 
73 

93 
74 

93 
75 

91,5 
71.3 

WEEKI  WACHEE 

«          *  « 

Mm 

91 
70 

91 
70 

70 

70 

89 

70 

90 
70 

71 

67 

69 

68 

90 
63 

69 

71 

90 
70 

89 
69 

90 

70 

91 
73 

90 
70 

92 

70 

92 
71 

92 
71 

93 
71 

92 

71 

90 
71 

91 

70 

90 
70 

88 
63 

88 
69 

89 

70 

90 

71 

92 

71 

93 
71 

90.5 
70.0 

SOUTH  CENTRAL 

0« 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

91 
68 

90 
68 

93 
68 

91 
67 

90 
68 

90 
66 

91 
67 

95 
67 

92 
68 

88 
66 

89 
68 

80 
70 

80 
69 

80 

70 

64 

70 

67 
73 

94 
70 

93 
69 

68 

70 

92 

70 

89 
69 

94 
69 

93 
68 

90 
69 

92 
70 

91 
69 

92 
69 

91 
70 

93 
66 

92 
73 

69 
67 

89.8 
66.9 

ARCHBOLO  BIOLOGIC  STA 

MAX 

Mm 

92 
67 

90 
67 

95 
66 

95 
67 

92 
66 

86 
65 

92 
65 

94 
65 

95 
69 

93 
66 

90 
65 

91 
69 

65 

71 

79 
72 

84 

70 

87 

74 

69 
68 

95 
69 

92 

71 

89 

70 

94 

70 

93 

70 

95 
67 

95 
68 

93 

70 

92 
69 

93 
69 

94 
70 

91 

70 

92 
69 

93 
69 

91.3 
63.5 

AVON  PARK 

MAX 

Mm 

9« 
74 

95 

71 

96 

70 

93 

70 

89 
69 

92 
67 

95 

70 

97 
74 

97 
68 

93 
68 

92 
66 

85 

70 

84 

70 

63 
69 

65 

71 

86 
70 

94 
72 

97 

72 

93 
63 

93 
72 

95 
73 

95 

72 

95 
67 

96 
73 

92 
68 

94 
72 

94 
72 

92 
73 

95 
74 

96 
74 

92 
65 

92.6 

70  .5 

BARTOW 

MAX 

Mm 

BRADENTON  5  E5E 

MAX 

Mm 

90 
70 

91 
71 

88 
70 

87 
72 

88 
72 

8S 

70 

63 

70 

90 
68 

91 

70 

89 
70 

83 

70 

81 
71 

86 

71 

85 
74 

84 
74 

84 
74 

8B 
74 

91 
74 

90 
74 

91 
74 

94 
74 

93 
76 

92 
73 

69 
74 

90 
72 

89 

72 

90 
73 

92 
74 

91 
72 

91 
72 

90 

72 

68.9 
72.2 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

91 
71 

90 
71 

90 
72 

90 
73 

88 

71 

89 

70 

92 

72 

93 
71 

92 
74 

89 
71 

63 
73 

67 
69 

89 

71 

85 

72 

79 
74 

86 
73 

91 
75 

90 
74 

93 

70 

92 

78 

92 
75 

91 
76 

90 
75 

90 
74 

90 
75 

89 
73 

90 
74 

91 
75 

92 
76 

93 
76 

92 
75 

69,6 
73,2 

fELLSMERE  7  SSW 

MAX 
MJN 

BB 

70 

90 
71 

89 
76 

94 

77 

96 
77 

91 
70 

90 
73 

91 
75 

92 
74 

90 
73 

68 

70 

88 

70 

89 
63 

91 
77 

92 
76 

90 
77 

94 

76 

93 
78 

93 

73 

96 

75 

95 

75 

90 
70 

91 

71 

91 
72 

91 
76 

92 
73 

98 
77 

98 

76 

91 
73 

90 

70 

91.7 
73.8 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

Mm 

89 

72 

91 

71 

92 
68 

92 
71 

90 
69 

90 
67 

93 
69 

96 
73 

91 
73 

39 
68 

92 
63 

86 
71 

67 
72 

65 

73 

86 
73 

90 
73 

91 
71 

92 
71 

90 
73 

92 
73 

92 
72 

90 
71 

95 
64 

92 
70 

90 
72 

92 
71 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

88 

74 

89 
72 

90,6 
71,0 

FORT  PIERCE 

MAX 

Mm 

87 

72 

89 
74 

88 

70 

91 
72 

88 
70 

92 

70 

91 
73 

93 
73 

69 
72 

82 

70 

90 
69 

86 

72 

65 
74 

90 
73 

91 
75 

91 

72 

91 
72 

90 
74 

89 
75 

90 
76 

89 
74 

90 
75 

89 
75 

91 
75 

91 
74 

91 
74 

92 
73 

69 
72 

90 
75 

69 
76 

89 
75 

69,5 
73. 1 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

Mm 

90 
71 

91 
70 

92 
69 

90 
68 

SB 

69 

92 
65 

95 
68 

94 

72 

93 
70 

90 
66 

89 
67 

83 

70 

67 

70 

85 

73 

86 

71 

89 
7* 

95 

71 

93 
69 

91 

70 

93 
71 

92 
71 

93 
72 

95 
69 

95 

70 

91 

70 

92 
69 

94 

70 

93 
70 

91 
71 

92 
74 

90 

7  1 

91.3 
70.0 

KISSIMMEE  NO.  2 

MAX 

Mm 

93 
72 

92 
71 

92 
71 

89 
71 

69 
70 

89 
69 

91 

73 

94 
74 

94 

74 

90 
69 

91 
67 

89 

70 

68 
71 

67 

73 

84 

73 

S6 
74 

92 
72 

92 
73 

92 
73 

91 
72 

93 

73 

93 
74 

94 

73 

94 

72 

92 
70 

91 
72 

92 
72 

93 
72 

94 
74 

90 
75 

91 
74 

91.0 
72.0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

Mm 

94 
70 

91 

70 

92 

71 

93 

70 

69 

70 

91 
69 

89 

73 

92 

73 

96 
74 

91 
67 

91 
70 

91 
72 

88 

71 

88 
73 

82 
75 

84 
77 

86 
74 

93 
73 

95 

72 

93 
73 

92 
72 

93 
73 

95 

72 

93 
72 

95 

70 

94 

71 

93 

71 

90 
75 

94 
72 

90 
7  3 

93 
7 1 

91.3 
71,9 

LAKELAND  WSO 

MAX 

Mm 

89 

72 

89 

72 

91 
73 

88 

70 

89 
70 

S9 
69 

92 
74 

94 
75 

89 

70 

89 
69 

66 

72 

8! 
72 

86 
72 

85 
74 

81 
72 

83 
72 

90 
74 

93 

90 

93 

91 

95 

91 

92 

91 

91 

90 

92 

91 

91 
77 

90 
72 

89.5 

MELBOURNE 

MAX 

Mm 

90 
T> 

68 

72 

89 
73 

90 
73 

B7 

70 

92 
68 

92 
72 

91 

75 

85 
71 

85 
69 

91 
73 

91 
72 

84 
73 

89 
74 

91 
74 

90 
74 

94 
73 

92 
72 

93 
74 

88 
77 

91 
75 

92 
75 

93 
71 

90 
72 

90 
73 

91 
75 

83 
76 

89 
72 

92 
74 

89 
76 

92 
78 

89.8 
73.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

Mm 

90 
71 

91 
71 

71 

69 

90 

70 

91 
67 

71 

71 

73 

67 

90 
63 

89 

71 

67 

70 

64 

74 

84 

73 

86 
71 

93 
73 

93 
73 

91 
71 

93 
72 

93 
72 

96 

71 

95 

71 

96 

72 

93 
71 

94 

70 

94 

7  1 

91 
72 

91 
7  2 

92 

91 

7  1 

91.4 
71,1 

MVAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

Mm 

91 
70 

92 
70 

95 
69 

91 
69 

92 
70 

87 
69 

93 
70 

96 
69 

93 
70 

90 
70 

8! 

63 

81 
69 

66 

70 

81 
72 

79 

73 

66 

73 

92 

72 

94 

74 

90 
76 

91 

74 

93 

74 

92 
74 

94 

72 

86 

74 

93 
73 

93 
73 

92 
72 

94 
7  5 

92 
72 

93 

92 
7 1 

90,3 
71,7 

OKEECHOBEE  HRCN  CATE 

6 

MAX 

Mm 

PARRISH 

MAX 

Mm 

90 
70 

92 
69 

92 
71 

Be 

71 

90 
67 

89 
69 

91 
70 

93 

70 

93 
72 

90 
70 

90 
70 

64 

70 

87 
69 

63 
73 

80 
74 

85 
73 

90 
73 

92 
74 

92 
74 

93 
75 

94 
74 

93 
74 

91 
73 

90 
74 

92 
73 

91 
72 

92 
69 

93 
74 

93 
73 

93 
75 

93 
72 

90,3 
71,3 

PLANT  CITY 

MAX 

Mm 

92 
72 

92 
71 

92 
72 

90 
70 

89 
70 

91 
66 

93 
71 

95 
71 

93 
71 

90 
68 

91 
69 

88 
72 

69 
70 

85 

73 

80 
73 

61 
73 

90 
73 

94 
73 

92 
73 

93 
73 

94 
73 

95 
74 

93 
73 

93 
73 

92 
72 

93 
71 

93 
71 

94 
73 

94 
-.2 

93 
75 

94 
71 

91,2 
71,7 

S«B  Rfliai*DC«  NoUft  FoUowtng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conlinued 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Ave) 

ST  PETERSBURG 

MAX 

Mm 

91 
7! 

92 
79 

89 

77 

86 

76 

86 
74 

66 
74 

88 
77 

93 

75 

94 

79 

92 

73 

90 
72 

64 

72 

89 
75 

86 
74 

80 
74 

62 
76 

66 

77 

91 
77 

91 
73 

92 
77 

93 
76 

92 
77 

92 
79 

89 
75 

89 

77 

90 
77 

90 
76 

90 
77 

92 
77 

92 
80 

92 
77 

89,5 
76.2 

SARiSQTi 

MAX 
I>IIN 

91 
71 

90 
73 

88 

72 

86 
66 

66 
70 

63 
70 

89 

74 

90 
72 

91 
68 

89 
71 

68 
70 

82 
72 

67 
74 

67 
76 

61 
75 

84 
71 

68 
73 

90 
73 

91 
74 

91 
65 

69 
78 

93 
80 

90 
72 

89 
73 

92 
66 

90 
71 

90 
74 

91 
72 

97 
73 

91 
72 

92 
70 

89.2 
72.0 

T4MPA  WSO 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
72 

69 
73 

86 
73 

67 
72 

89 
70 

90 
73 

93 
72 

93 
73 

92 
72 

69 
72 

85 

73 

93 
71 

67 

74 

79 

75 

63 
74 

68 
76 

92 

76 

91 
74 

92 
76 

92 
75 

93 
77 

86 
75 

91 
74 

89 
73 

90 
72 

89 
74 

92 
76 

93 
75 

94 
76 

92 
74 

89.6 
73.7 

TARPON  SPGS  SEWAGE 

PL 

MAX 
MIN 

90 
72 

69 
71 

89 
71 

68 
72 

86 
70 

69 
69 

88 
68 

90 
71 

90 
72 

69 

71 

86 
71 

86 
75 

39 
72 

89 
72 

80 
74 

83 
73 

69 
75 

90 
74 

92 
74 

93 
75 

91 
74 

91 
71 

86 
74 

68 
73 

89 
72 

89 
71 

89 
73 

69 
74 

94 
74 

92 
73 

93 
73 

89.0 
72.4 

VENICE 

MAX 

Mm 

92 
71 

90 
72 

91 
71 

92 
72 

90 
72 

91 
71 

92 

72 

92 

72 

92 
75 

91 
72 

69 

70 

83 
72 

37 

71 

85 

73 

66 
74 

89 
74 

91 
75 

92 
74 

92 
75 

92 
74 

94 
74 

92 
75 

92 
73 

91 
75 

92 
74 

90 
72 

92 
74 

92 
73 

92 
73 

92 
76 

93 
72 

90.7 
73.0 

VERQ  BEACH  *  W 

MAX 
MIH 

88 

71 

88 
72 

68 

70 

71 

69 

87 
68 

90 
70 

92 
72 

73 

69 

70 

71 

73 

73 

73 

72 

70 

72 

72 

74 

72 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

71 

69 
73 

89 
75 

73 

89.2 
71.6 

WAUCriULA  2  N 

MAX 
MIN 

94 
70 

93 
69 

94 
71 

92 
71 

91 
69 

91 
57 

70 

95 

91 
68 

90 
68 

67 

72 

65 

69 

85 
74 

95 

72 

94 
71 

93 
73 

93 
73 

90 
72 

94 

71 

93 
72 

93 
72 

94 
72 

94 

72 

93 
71 

94 

73 

91 

72 

92 
76 

92 
69 

92.0 
71.1 

rtlNTER  HAVEN 

*          *  * 

MAX 

90 
70 

90 
66 

91 

70 

90 
70 

93 
68 

66 
65 

94 
68 

95 
68 

93 
71 

90 
65 

90 
67 

39 

70 

87 
68 

65 

70 

62 
69 

64 
73 

92 
69 

92 
71 

92 
73 

93 
72 

94 

71 

94 
71 

95 
69 

94 
69 

95 
69 

92 
70 

92 
70 

95 
68 

94 
66 

92 
73 

91 
71 

91.2 
69. J 

EVERGLADES  AND  5W 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXC  STA 

MAX 

Mm 

68 

87 

90 

91 

90 

86 

90 
70 

93 
73 

93 

91 

66 
69 

89 

67 

61 

y  ^ 

73 

90 

90 

89 
70 

90 
72 

90 

90 
72 

91 
72 

90 
70 

92 
66 

90 

91 

72 

91 
7  J 

91 
7  J 

91 
70 

90 
73 

90 
72 

89.5 
70.6 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
69 

90 
66 

91 
70 

91 
67 

66 
65 

92 
66 

94 
66 

95 
69 

91 

70 

85 
71 

39 

71 

90 
72 

66 

71 

87 

72 

91 
71 

93 
69 

90 
71 

91 
72 

68 
72 

92 
73 

93 
71 

92 
69 

90 
66 

94 
72 

92 
74 

93 
70 

92 
69 

94 
69 

93 
69 

91 
71 

91.0 
70.0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

Mm 

92 
75 

90 
74 

90 
71 

91 
72 

90 
69 

37 
67 

93 
70 

94 
74 

92 
73 

90 
66 

65 
69 

91 
71 

65 

72 

63 
73 

66 
72 

89 
71 

92 
70 

93 
72 

91 
75 

90 
75 

69 
75 

90 
74 

90 
72 

92 
69 

90 
71 

91 
74 

91 
72 

92 
72 

91 
72 

91 
75 

95 

75 

90.2 
72.1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

Mm 

EVERGLADES 

MAX 

Mm 

67 
(>! 

88 
73 

91 
71 

87 
65 

35 

71 

87 
72 

84 
74 

66 
76 

90 
70 

64 
66 

85 

73 

85 

73 

80 

70 

62 

67 

67 
72 

66 
69 

86 
64 

90 
74 

89 
75 

92 
73 

91 
75 

90 
74 

86 

74 

92 

71 

90 
75 

68 

70 

86 

71 

90 
66 

94 

69 

86 

75 

87.6 

71.2 

FLAMINGO  RANGER  ST« 

MAX 

Mm 

88 
71 

38 
72 

86 
71 

38 
72 

34 
69 

66 
69 

88 
73 

90 
72 

89 
71 

87 
69 

67 
68 

93 
71 

86 
69 

34 
72 

67 
71 

e» 

80 

68 
77 

66 
78 

86 
75 

89 
76 

90 
76 

90 
73 

69 
60 

89 
74 

91 
71 

66 
74 

91 
74 

90 
72 

90 
73 

90 
73 

86.3 
72.9 

FORT  MVERS  WSO 

MAX 

Mm 

88 
74 

89 
74 

89 
74 

38 
73 

34 
73 

87 
73 

89 
75 

92 

77 

92 
74 

84 
73 

36 

71 

64 

74 

82 
74 

82 
73 

66 
75 

68 

77 

90 
75 

91 
75 

91 
75 

92 
72 

92 
76 

92 
75 

90 
74 

91 
74 

90 
75 

90 
74 

69 
75 

89 
75 

90 
75 

91 
75 

69 
73 

86.6 
74.3 

IMMOKALEE  3  NNW 

MAX 

Mm 

89 
74 

92 
71 

92 
69 

90 

70 

38 

70 

67 
70 

95 
72 

96 
75 

92 

74 

91 
71 

90 
70 

65 
72 

64 
73 

86 
74 

64 
74 

91 
76 

91 
72 

93 
74 

90 
74 

92 

74 

93 

74 

95 
76 

93 
74 

92 
74 

92 
73 

93 
73 

91 
72 

96 
75 

94 
74 

92 
77 

91 
74 

91.0 
73.1 

LA  BELLE 

MAX 

Mm 

90 
69 

92 
62 

95 
65 

96 
65 

86 
66 

92 
66 

94 
67 

96 
69 

95 
69 

39 
66 

92 
65 

35 
68 

66 
68 

64 

70 

89 
69 

91 
71 

94 
69 

93 
68 

90 
72 

93 
69 

95 
69 

97 
69 

95 
66 

94 
68 

95 
70 

95 
69 

93 
68 

94 
66 

94 
67 

94 
67 

92.3 
67,6 

HQDrE   haven  LOCK  1 

MAX 

Mm 

89 
74 

86 
74 

90 
72 

93 
73 

92 
69 

86 
68 

90 
68 

94 
72 

94 
73 

93 
68 

37 
69 

62 
69 

84 
73 

62 
73 

65 
72 

65 

71 

91 
71 

93 
71 

89 
76 

86 

75 

91 
75 

91 
74 

92 
73 

93 
70 

92 
73 

90 
74 

93 
71 

92 
72 

91 
73 

91 
74 

90 
73 

89.6 
72.0 

NAPLES  2  NE 

KAX 

Mm 

69 

73 

72 

70 

72 

70 

70 

90 
72 

94 
73 

74 

70 

69 

70 

73 

72 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

75 

73 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

76 

73 

91.3 
72.6 

PUNTA   GORDA  «  ENE 

MAX 

Mm 

90 

89 

91 

90 

89 

39 
7 1 

92 
72 

94 
71 

92 

89 
7 1 

67 

64 

7  2 

82 
72 

64 

65 
71 

69 
75 

92 
73 

94 

73 

92 

93 
74 

93 
73 

93 

72 

91 
72 

91 

73 

93 
73 

91 
73 

92 
73 

92 
74 

93 
72 

94 

90 
7 1 

90.3 
72.4 

TAMIAMI   TRL   40  HI  BEND 
»           •  * 

MAX 

Mm 

83 

68 

88 
70 

90 
72 

89 
72 

90 
71 

86 

71 

91 

70 

92 
71 

94 
74 

94 

70 

86 
66 

91 
70 

68 
70 

87 
69 

87 

72 

89 
71 

90 
71 

91 
72 

91 
75 

91 
75 

92 
75 

91 
74 

91 
75 

91 
70 

92 
75 

93 
75 

95 

70 

91 
71 

93 
73 

92 
74 

90 
72 

90.4 

71  .7 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

Mm 

68 
76 

87 
71 

90 
73 

90 
73 

91 
71 

86 
71 

90 
72 

91 
73 

94 
75 

90 
70 

66 
71 

93 
71 

90 
75 

84 

72 

89 

75 

92 
77 

90 
76 

69 
75 

90 
76 

90 
76 

91 
76 

90 
76 

90 
76 

92 
74 

91 
75 

91 
74 

92 
74 

94 
72 

91 
75 

89 
75 

69 
76 

90. 1 
74.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

67 

72 

86 
71 

68 

70 

89 
70 

69 
68 

68 
67 

90 
71 

91 
69 

93 

72 

69 
70 

86 
66 

92 
71 

69 
74 

87 

71 

67 
75 

92 
72 

91 
72 

89 
75 

90 
76 

90 
76 

91 
74 

91 
72 

91 
70 

91 
70 

92 
72 

92 
73 

90 
70 

93 
70 

90 
72 

91 
69 

89 
75 

89.8 
71.6 

HIALEAH 

MAX 

Mm 

87 

73 

88 
72 

69 
73 

90 
72 

87 
71 

90 
70 

90 
76 

91 
75 

90 
70 

85 

72 

91 
71 

89 
73 

62 
71 

66 

74 

90 
72 

89 
72 

90 
77 

90 
76 

91 

60 

90 
77 

90 
75 

90 
74 

90 
74 

90 
77 

90 
74 

90 
65 

90 
74 

90 
74 

86 
74 

86 
74 

89.0 
73,4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

Mm 

66 

73 

69 

70 

89 
70 

92 
69 

38 

70 

91 
67 

92 
71 

92 
70 

90 
72 

86 
70 

92 
66 

39 

70 

65 
73 

87 

73 

90 
72 

90 
72 

90 
73 

91 
73 

90 
74 

92 
75 

92 
72 

92 
74 

92 
73 

91 

70 

93 
71 

92 
74 

94 
71 

91 
70 

92 
72 

90 
75 

69 
72 

90,4 
71,6 

LOXAHATCHEE 

MAX 

Mm 

68 

72 

89 
70 

93 
68 

90 
69 

90 
69 

65 
65 

93 
69 

96 
70 

92 
71 

92 
68 

94 
66 

93 
70 

63 
74 

91 
72 

92 
73 

69 
72 

92 
71 

92 
70 

91 

72 

92 
72 

93 
71 

93 
71 

93 
70 

93 
69 

92 
71 

93 
72 

93 
69 

92 
70 

91 

70 

90 

70 

69 
71 

91.3 
70.2 

MIAMI    BAVFRDNT  PARK 

MAX 

Mm 

89 
71 

90 
70 

92 
71 

92 
71 

89 
69 

90 
67 

93 
71 

94 
71 

93 
72 

92 
69 

95 
66 

91 
71 

90 
71 

67 
73 

91 
75 

91 
76 

90 
75 

89 
76 

92 
74 

94 
76 

94 
77 

94 
75 

95 
74 

94 

72 

94 
76 

93 
74 

93 
71 

93 
71 

92 
72 

92 
76 

91,9 
72,7 

MIAMI  BEACH 

MAX 

Mm 

6? 

77 

86 
77 

86 
76 

90 
77 

86 
74 

68 
78 

66 
79 

90 
78 

38 
76 

66 
75 

92 
71 

87 
75 

65 
75 

65 
74 

87 
76 

67 

80 

67 
76 

86 
78 

86 
60 

65 

76 

86 
76 

86 
75 

86 
76 

87 
76 

86 
75 

86 
77 

90 
76 

89 
61 

66 
79 

66 
81 

66 
60 

87,2 
76,9 

MIAMI  WSO 

MAX 

Mm 

85 
76 

67 
75 

87 

75 

86 
74 

34 

72 

88 
74 

89 

77 

68 

76 

67 
74 

84 

73 

90 
72 

36 
74 

62 
75 

84 
75 

86 
77 

66 
78 

88 
60 

69 
62 

69 
60 

69 
61 

68 
77 

68 
77 

89 
79 

90 
76 

69 
79 

67 

78 

87 
75 

66 
77 

68 
76 

87 
76 

86 
77 

87.3 
76.5 

MIAMI    12  S5W 

MAX 

Mm 

66 
74 

86 
70 

67 
71 

68 
70 

89 
70 

86 
66 

68 
72 

90 
72 

89 
74 

69 
71 

68 
68 

91 
67 

90 
66 

85 

73 

65 
75 

69 
78 

69 
74 

69 
76 

89 
79 

89 
80 

89 

80 

89 
77 

89 
75 

89 
72 

89 
73 

69 
75 

90 
72 

89 
71 

90 
71 

91 
74 

90 
76 

68.6 
73,2 

POHPAND  BEACH 

MAX 

Mm 

89 

71 

90 
74 

91 
73 

94 
73 

91 
72 

92 

70 

95 

72 

95 

78 

93 
73 

69 
69 

94 

70 

93 
73 

86 
75 

86 
76 

93 
77 

91 
77 

92 
77 

91 

60 

90 
61 

91 
81 

92 
81 

91 

76 

92 
76 

92 
73 

93 
78 

93 
75 

94 
77 

91 
75 

94 

76 

91 

72 

90 
79 

91.7 
75,3 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

Mm 

66 

70 

66 
69 

89 
71 

92 
70 

90 
66 

90 
67 

92 
71 

93 
71 

92 
70 

67 
71 

93 
67 

90 
69 

84 

72 

89 
73 

92 
74 

91 
73 

90 
73 

91 

73 

90 
75 

90 
76 

90 
72 

91 
73 

91 
73 

90 
70 

91 
72 

94 
73 

94 
70 

93 
70 

91 
72 

90 
75 

69 
73 

90.4 
71.5 

STUART   I  N 

MAX 

Mm 

65 

66 

90 

90 

94 

93 

94 

91 

94 

92 

9i 

92 

92 

39 

67 

92 

89 

90 

91 

92 

89 

69 

90 

93 

69 

93 

92 
71 

90 
75 

69 
76 

89 
74 

88 
76 

90.5 

WEST   PALM  BEACH  WSO 

MAX 

Mm 

69 

76 

90 

76 

91 
75 

93 
72 

91 
73 

92 
71 

92 
74 

94 

75 

90 
74 

86 
71 

94 

71 

90 
75 

69 

76 

91 
75 

92 
76 

92 
76 

91 
76 

91 
79 

91 
82 

92 
82 

91 
80 

92 

77 

90 
76 

90 
74 

92 
77 

91 
73 

91 
72 

90 

74 

90 
75 

89 
81 

89 

77 

90.7 
75.9 

See  n«leience  Notes  FoUowlng  Station  Index 
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Contjpued 


DAILY  TEMPERATURES 


4U(iUST  1971 


Day  o{  Month 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*            «  * 

KEYS 

07 

KEY  HiST  WSD 

MAX 

87 

87 

88 

89 

83 

87 

69 

89 

91 

89 

88 

87 

83 

85 

66 

88 

88 

67 

68 

89 

89 

90 

89 

68 

89 

88 

89 

89 

OO 

88 

89 

87.9 

MIN 

71 

78 

80 

81 

72 

77 

80 

82 

73 

79 

75 

79 

75 

75 

78 

61 

81 

81 

78 

80 

82 

82 

82 

75 

80 

79 

79 

81 

80 

75 

79 

78.4 

KEY  WEST 

MAX 

90 

88 

89 

88 

87 

88 

89 

88 

89 

93 

89 

90 

89 

64 

68 

89 

89 

90 

87 

88 

90 

89 

91 

90 

91 

92 

91 

91 

92 

92 

69 

89.4 

MIN 

75 

71 

79 

79 

80 

69 

77 

78 

72 

73 

78 

74 

78 

77 

74 

78 

79 

79 

75 

74 

75 

75 

79 

82 

76 

78 

78 

78 

79 

73 

76 

76.4 

MARATHON  SHORES 

MAX 

87 

89 

90 

89 

68 

90 

92 

92 

90 

89 

91 

89 

67 

86 

90 

91 

90 

90 

89 

92 

91 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

91 

90.4 

MIN 

73 

77 

78 

79 

71 

73 

79 

79 

78 

77 

Tt 

75 

75 

73 

79 

81 

81 

76 

75 

79 

80 

81 

77 

79 

79 

79 

80 

80 

79 

76 

77 

77.4 

TAVERNIER 

MAX 

67 

88 

88 

89 

87 

88 

89 

90 

90 

88 

88 

89 

66 

64 

89 

89 

88 

89 

87 

89 

68 

89 

89 

89 

90 

89 

90 

89 

90 

68 

88 

86.4 

MIN 

72 

76 

76 

76 

73 

73 

78 

79 

71 

74 

74 

76 

71 

73 

72 

78 

79 

79 

75 

60 

79 

80 

76 

81 

82 

78 

77 

80 

79 

76 

80 

76.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


(D 

Day  of  month 

« 

Station 

9) 

Q 

<  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 
MIN 

83 
74 

86 
74 

90 
73 

91 
75 

94 
76 

94 
88 

92 
76 

94 
76 

94 

77 

97 
80 

98 
79 

90 
78 

100 
76 

100 
60 

98 
80 

100 
80 

93 
77 

90 
76 

87 
76 

95 
76 

93 
76 

95 
78 

98 

80 

89 
76 

90 
76 

90 
74 

67 
75 

89 
75 

90 
76 

92 

77 

87 
75 

92.5 
77.0 

GAINESVILLE   3  MSW 

I 

MAX 
MIN 

97 
78 

95 
78 

95 
79 

92 

80 

95 
78 

96 
81 

96 
60 

99 
83 

98 
83 

94 
78 

93 
80 

95 
79 

94 
80 

91 
81 

84 

80 

86 
83 

87 
76 

95 
78 

98 

80 

96 
82 

98 
63 

97 
83 

90 
79 

96 
81 

96 
82 

90 
79 

90 
79 

94 
79 

94 
81 

94 
81 

91 
81 

93.9 
80.2 

4 

MAX 
MIN 

92 
80 

89 

80 

94 
82 

86 
82 

89 
78 

90 
82 

93 
82 

93 

84 

93 
65 

90 
80 

89 

81 

90 
81 

90 
82 

88 
82 

83 

81 

82 
75 

83 
76 

89 
79 

92 
82 

92 
83 

91 
84 

91 
85 

86 
81 

90 
82 

90 
84 

87 
SO 

88 
61 

88 
81 

89 
82 

89 
82 

87 
82 

89.3 
81.3 

8 

MAX 
MU 

87 
84 

86 
83 

85 
85 

85 
85 

85 
83 

86 
84 

87 
85 

86 
87 

88 
87 

87 
83 

85 
85 

85 
83 

85 
85 

85 
85 

86 
85 

85 
78 

80 
78 

32 
80 

85 
82 

87 
85 

87 
87 

87 
87 

37 
85 

86 
85 

86 
85 

85 
83 

85 
85 

86 
85 

87 
85 

87 
85 

86 
86 

85.7 
84.2 

20 

MAX 
MIN 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

85 
84 

86 
85 

86 
86 

86 
86 

86 
86 

86 

86 

86 
85 

85 
85 

85 
85 

85 
85 

65 
83 

83 
83 

83 
S3 

84 
83 

85 
84 

86 
85 

86 
86 

86 
86 

86 
86 

86 
85 

85 
84 

84 
84 

84 
84 

85 
84 

85 
85 

84.9 
84.6 

MILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 

MI^ 

83 
76 

87 
73 

93 
82 

94 
77 

96 

80 

103 

80 

97 
79 

98 
80 

95 

60 

100 
81 

101 
84 

93 
86 

101 
90 

96 
91 

100 
95 

100 
84 

104 
85 

97 
84 

95 
84 

95 
81 

96 
81 

90 
80 

91 
80 

92 
78 

90 
80 

91 
76 

93 
89 

96 
80 

94 
86 

92 
82 

84 
78 

94.6 
82.  1 

MONTICELLO  3  W 

4 

MAX 
MIN 

86 
76 

89 
76 

91 
76 

95 
76 

94 
76 

95 
76 

93 

77 

92 
77 

96 
77 

92 
77 

90 
77 

99 
77 

95 
76 

98 
78 

102 
79 

89 
79 

85 
75 

89 
75 

90 
75 

92 
76 

94 
76 

94 
76 

96 
79 

91 
77 

96 
76 

86 
76 

86 
76 

91 
76 

95 
76 

86 
77 

91 
77 

92.5 
76.6 

QUINCY  3  SSW 

2 

MAX 
MIN 

87 
74 

89 
72 

93 
72 

95 
72 

97 
74 

97 
75 

96 

76 

95 
76 

100 
80 

99 
78 

95 
77 

95 
78 

99 

77 

99 
78 

101 
30 

94 

ao 

95 
75 

97 
75 

92 
73 

96 

73 

97 
75 

101 
78 

98 
76 

87 
74 

101 
75 

92 
75 

89 
74 

93 
74 

93 
76 

84 
75 

87 
75 

94.6 
75.5 

4 

MAX 
MIN 

84 
75 

85 
74 

89 
73 

90 
73 

94 
75 

93 

77 

94 
76 

93 
76 

96 
81 

96 
80 

92 
79 

92 
79 

95 
79 

96 
80 

99 

81 

93 
82 

93 
77 

94 
76 

90 
75 

93 
74 

95 
76 

99 
79 

97 
79 

86 
76 

99 
76 

91 
78 

86 
76 

92 
76 

92 

77 

82 
76 

86 
75 

92.2 
77.1 

8 

MAX 
MIN 

81 
76 

81 
75 

83 
75 

84 
76 

87 
77 

87 
79 

66 
80 

88 
81 

90 
83 

89 
82 

87 
81 

87 
81 

89 
81 

91 
82 

93 
82 

88 
83 

87 
81 

86 
80 

85 
78 

85 
78 

86 
79 

92 
81 

89 
81 

84 
79 

90 
78 

86 
80 

86 
79 

86 
79 

86 
79 

80 
78 

83 
78 

86.6 
79.4 

CHIPLEY  3  E  ,    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE  TO  THE   NORTHWEST.     PALMER  MERCURY- IN-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7:30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  :    ARREDONOA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.     MAX   AND  MIN   FOR   24-HOUR  PERIOD   ENDING    AT   4t30  P.M. 

MILTON  EXP  STATION        ,   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  ;   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 

QUINCY  3  SSW  ,    ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


AUCUST  1971 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 
NORTHWEST 

01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.11 

.09 

.23 

.19 

.24 

.16 

.  17 

•  20 

•  26 

•  22 

•  16 

.14 

.25 

.19 

•  27 

•  26 

•  20 

•  16 

•  17 

•  20 

•  15 

•  11 

.11 

•  18 

.16 

.12 

.20 

.21 

•  0* 

•  21 

.01 

5.41 

WINC 

G 

21 

19 

14 

19 

21 

20 

22 

24 

26 

38 

29 

1 7 

20 

\  J 

1 8 

16 

19 

12 

MAX 

83 

92 

101 

104 

104 

99 

103 

101 

100 

101 

101 

102 

103 

101 

100 

100 

98 

96 

99 

101 

96 

95 

96 

100 

99 

97 

101 

101 

99 

94 

85 

98.6 

MIN 

70 

69 

73 

72 

75 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

72 

72 

74 

74 

72 

74 

74 

74 

73 

73 

74 

75 

71 

72 

71 

72 

73 

74 

73 

71 

73.0 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.15 

.  17 

.  15 

.  22 

.  26 

.  26 

.  30 

•  23 

•  28 

•  24 

•  29 

•  16 

.  25 

.29 

•  34 

•  26 

•  26 

•  1 6 

*f  ? 

"fa 

.22 

' 

•  16 

WIND 

53 

53 

43 

26 

52 

65 

65 

29 

24 

27 

35 

53 

47 

80 

96 

122 

96 

58 

35 

30 

34 

24 

41 

33 

45 

' 

35 

87 

1537 

^      «  « 

NORTH 

02 

GAINESVILLE   2  WSW 

EVAP 

* 

.23 

.23 

.21 

.24 

.21 

.21 

•  26 

•  19 

•  17 

•  23 

•  12 

■  22 

.  17 

•  07 

•  09 

•  14 

•  25 

•  27 

•  25 

•  22 

•  10 

•  21 

•  11 

.15 

■  26 

•  07 

•  26 

.26 

•  20 

6.  018 

WIND 

49 

35 

25 

23 

23 

34 

26 

24 

20 

22 

20 

20 

36 

92 

55 

20 

24 

24 

2  0 

1 3 

27 

31 

7 

15 

33 

25 

27 

917 

MAX 

99 

99 

96 

99 

98 

98 

102 

102 

102 

97 

97 

99 

96 

93 

83 

83 

89 

101 

102 

102 

102 

100 

92 

99 

97 

94 

92 

99 

98 

99 

96 

97.0 

MIN 

70 

70 

74 

75 

72 

74 

75 

77 

77 

70 

72 

73 

74 

73 

72 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.49 

.18 

.24 

.20 

.13 

.24 

.  19 

•  31 

•  29 

•  21 

.16 

.20 

.17 

•  23 

•  10 

•  15 

•  14 

•  12 

•  16 

•  24 

•  29 

•  21 

•  19 

•  19 

.20 

.25 

.18 

.20 

.  17 

.25 

6.91B 

WIND 

49 

35 

29 

16 

32 

37 

32 

22 

30 

33 

23 

25 

16 

66 

72 

60 

90 

32 

27 

26 

17 

19 

27 

25 

24 

20 

24 

26 

26 

43 

46 

1033 

MAX 

96 

95 

89 

75 

102 

97 

MIN 

70 

70 

71 

74 

67 

72 

72 

74 

76 

69 

71 

70 

70 

71 

71 

73 

71 

72 

73 

75 

76 

76 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

71 

72 

72)0 

*       #  ♦ 
NORTH  CENTRAL 

03 

LISBON 

EVAP 

.25 

.  22 

.16 

.  14 

.  16 

.23 

.  17 

•  26 

•  16 

.19 

•  20 

■  21 

•  23 

•  09 

•  11 

•  06 

•  14 

•  20 

.26 

•  23 

•  23 

* 

.28 

■  w 

•  1 1 

•  15 

*  l"f 

•  2^ 

.  24 

.  17 

5.81 

WINC 

15 

20 

10 

15 

15 

20 

20 

15 

10 

15 

35 

15 

30 

10 

50 

80 

50 

20 

30 

25 

25 

35 

25 

15 

15 

15 

15 

15 

30 

35 

25 

750 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL 

04 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.28 

.  24 

.26 

.  22 

.  16 

.26 

.22 

•  23 

•  26 

•  32 

•  21 

•  14 

•  25 

•  09 

•  25 

•  IB 

•  10 

•  26 

•  26 

•  19 

•  f  2 

.24 

*  f 

•  24 

•  29 

■  22 

.22 

•  22 

■  2  1 

.25 

6.97 

WIND 

44 

46 

33 

17 

26 

28 

1 1 

36 

24 

32 

32 

39 

53 

59 

51 

78 

54 

44 

35 

27 

17 

•  1^ 

41 

32 

27 

23 

20 

4^ 

26 

30 

39 

1102 

MAX 

95 

91 

95 

99 

69 

93 

93 

96 

98 

89 

92 

68 

91 

64 

76 

78 

62 

96 

99 

94 

95 

97 

98 

95 

98 

98 

97 

95 

100 

96 

92 

92.9 

MIN 

69 

71 

65 

65 

70 

74 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

66 

72 

70 

71 

70 

69.2 

VERD  BEACH  4  H 

EVAP 

•  25 

.26 

.27 

.28 

.18 

.11 

.22 

•  26 

•  19 

•  13 

•  1 3 

•  2 1 

•  22 

•  1 1 

•  21 

•  11 

•  16 

•  25 

•  25 

•  25 

.12 

•  26 

•  IB 

•  14 

•  16 

•  20 

•  2 1 

•  24 

•  24 

6.29 

WIND 

28 

25 

23 

21 

30 

15 

27 

20 

16 

28 

36 

46 

53 

28 

'51 

40 

26 

19 

24 

29 

24 

"21 

12 

24 

14 

16 

14 

21 

13 

36 

30 

810 

MAX 

97 

100 

99 

101 

95 

90 

95 

95 

96 

88 

38 

94 

69 

86 

93 

93 

69 

94 

100 

99 

100 

100 

99 

99 

98 

93 

98 

96 

99 

96 

97 

95.5 

MIN 

"^^ 

"'^ 

74 

74 

"^^ 

7 1 

71 

76 

71 

70 

^2 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

76 

76 

76 

"'^ 

"^^ 

75 

"^^ 

75 

73 

7* 

75 

75 

73 . 8 

*       *  * 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  14 

.12 

•  17 

.29 

.15 

•  13 

•  23 

•  25 

•  18 

•  16 

•  16 

•  19 

•  24 

■  06 

•  15 

.37 

•  14 

•  16 

•  19 

•  15 

•  14 

•  25 

•  15 

•  22 

•  16 

•  24 

•  30 

•  17 

•  19 

•  22 

•  23 

5.92 

MAX 

100 

95 

101 

101 

97 

92 

99 

99 

99 

95 

91 

99 

95 

95 

94 

94 

97 

94 

99 

98 

99 

98 

97 

104 

104 

105 

100 

99 

99 

96 

96 

97.6 

MIN 

71 

70 

72 

72 

67 

66 

69 

72 

74 

68 

70 

71 

62 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

70 

71 

72 

71,0 

CLEnlSTON  U  S  ENG 

•~~ 

•  J6 

•  30 

'  i 

.11 

*  \ 

•  26 

•  20 

•  13 

•  1 6 

•  22 

•  1 8 

.12 

•  1 2 

.13 

•  13 

.  17 

•  13 

•  \i 

.  14 

.25 

•  15 

.  12 

•  20 

•  20 

•  27 

•  1 2 

.  19 

•  2h 

•  19 

5.52 

WIND 

20 

1 1 

21 

'  e 

15 

27 

15 

23 

17 

16 

22 

33 

5 1 

41 

54 

30 

14 

10 

13 

12 

15 

24 

10 

17 

13 

24 

22 

10 

16 

42 

16 

697 

MAX 

99 

96 

103 

102 

96 

92 

101 

104 

103 

96 

95 

96 

92 

84 

69 

91 

97 

100 

97 

95 

96 

102 

99 

101 

102 

102 

102 

96 

103 

102 

102 

96.0 

MIN 

77 

77 

76 

76 

70 

69 

73 

76 

77 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

77 

75 

73 

73 

72 

75 

75 

75 

75 

75 

74,3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.12 

.61 

.23 

.16 

.27 

.15 

•  34 

•  17 

•  30 

•  06 

■ 

" 

•  32 

.12 

•  07 

.38 

.20 

.16 

•  19 

•  20 

.  36 

.07 

•  07 

" 

~ 

' 

.  34 

.  30 

•  22 

*  17 

6.94B 

WIND 

52 

36 

29 

33 

4 1 

60 

43 

29 

32 

23 

4 1 

92 

187 

171 

90 

80 

55 

70 

55 

37 

* 

60 

49 

14 

86 

71 

1849 

MAX 

90 

96 

92 

96 

89 

91 

97 

98 

100 

95 

94 

94 

90 

94 

94 

98 

98 

98 

96 

99 

99 

96 

99 

99 

98 

99 

96 

95 

98 

101 

96.0 

MIN 

82 

74 

75 

75 

61 

76 

S3 

81 

78 

72 

62 

81 

80 

76 

75 

75 

75 

82 

82 

30 

78 

77 

7S 

75 

- 

76 

76 

74 

76 

77 

77 

77.5 

MOORE   HAVEN   LOCK  I 

EVAP 

.31 

.  27 

.26 

.33 

.  16 

•  22 

•  24 

•  20 

•  38 

•  23 

.  13 

.  14 

•  17 

•  18 

.  19 

.29 

•  08 

09 

•  26 

.22 

•  19 

•  31 

•  45 

■  32 

•  28 

.  16 

•  32 

•  24 

7 ,378 

WIND 

60 

45 

45 

20 

25 

15 

15 

15 

25 

35 

50 

40 

50 

60 

40 

50 

30 

20 

30 

35 

35 

50 

20 

20 

20 

40 

2S 

15 

20 

90 

70 

1110 

95 

66 

103 

93 

96 

103 

102 

99 

94 

97 

92 

67 

91 

86 

97 

93 

9 1 

101 

98 

96 

101 

99 

101 

101 

98 

93 

96^3 

MIN 

74 

74 

74 

76 

71 

69 

71 

76 

76 

72 

71 

72 

74 

75 

76 

74 

74 

74 

73 

74 

76 

77 

76 

75 

74 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

74^3 

TAMIAMI  TRL        MI  BEND 

EVAP 

.04 

.12 

.35 

.20 

.21 

.18 

•  26 

•  07 

•  35 

•  14 

•  09 

.23 

.22 

- 

- 

.39 

•  27 

•  10 

•  27 

.18 

* 

.50 

•  23 

.27 

.13 

.26 

.19 

.25 

•  20 

6.508 

102 

97 

88 

92 

75 

92 

96 

'94 

95 

99 

100 

101 

102 

96 , 1 

MIN 

73 

72 

74 

72 

72 

72 

72 

74 

67 

72 

69 

72 

72 

72 

63 

63 

72 

72 

75 

76 

74 

74 

76 

66 

71 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

71,4 

*       «  « 

LOWER  FAST  COAST 

06 

HULEAH 

EVAP 

.14 

.32 

.16 

.43 

•  13 

•  23 

•  30 

•  OS 

•  33 

.25 

.19 

•  17 

•  25 

•  21 

.29 

.37 

•  26 

•  09 

•  33 

.28 

•  32 

.08 

.37 

•  13 

7. 348 

WIND 

40 

42 

32 

21 

16 

45 

31 

29 

23 

29 

37 

55 

67 

63 

46 

41 

55 

67 

73 

* 

25 

4 

7 

27 

33 

6 

6 

10 

34 

10338 

LISBON  ,   INSTALLATION  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  :  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  CRUSHED  ROCK  AND  CEMENT. 
WOODRUFF  DAM  ,   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

1  DIVISION 

COUNTY 

'  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

APALACHICOLA  M$0  f 

FRANKL IN 

ARCAOU 

0221 

0' 

OE  SOTO 

27  14 

81  51 

63 

023e 

27  U 

ei  21 

UC 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

PALM  BEACH 

ORANGE 

OKALOOSA 

6L0UNTST0WN 

CALHOUN 

BOCB  RATON 

oa<t: 

01 

PALM  BEACH 

26  22 

BO  05 

12 

BRAOENTHN  i  ESE 

MANATEE 

27  27 

82  28 

20 

BUSHNELL  Z  E 

SUMTER 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

FRANKL I N 

WASHINGTON 

CEOAR  KEY   1  HSH 

LEVY 

CHIPLEY  3  E 

151)4 

01 

WASHINGTON 

30  47 

85  29 

13C 

CLEARWATER 

1632 

0' 

PINELLAS 

27  58 

82  46 

65 

CLERMONT  6  5SW 

CLEWISTON  U  S  ENC 

HENDRY 

COKNHElL  4  Nw 

HIGHLANDS 

CRESCENT  City 

PUTNAM 

CRESTVIEm  RAOIO  MJSB 

OKALOOSA 

CROSS  CITY  2  WNW 

BROWARD 

OAYTONA  BEACH  WSO  f 

VOLUSIA 

OE  FUNUK  SPRINGS 

2220 

01 

WALTON 

30  44 

8b  07 

23C 

DELANO  I  SSE 

03 

VOLUS  I A 

29  01 

81  18 

25 

HENDRY 

SUWANNEE 

EVERGl aOES 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

HEIJDRY 

FELLSIERE  7  SSW 

INDIAN  RIVER 

FEHNANalNA  BEACH 

291,! 

NASSAU 

30  40 

Bl  27 

2; 

FLAMINGO  RANGER  STA 

302( 

01 

MONROE 

25  09 

80  55 

0) 

BROWARD 

GAINESVILLE  2  HSH 

ALACHUA 

GLEN  ST  MARY  1  U 

o: 

BAKER 

30  16 

82  11 

i2e 

3S3a 

01 

JACKSON 

■ 

30  5B 

85  31 

ISS 

ALACHUA 

HILLSBOROUGH  RVR   ST  PK 

HI  LLSBORODCH 

IMHOKALEE   3  NNW 

INOUN  LAKE  ESTATES 

POLK 

INCLIS 

4273 

0. 

LEVY 

29  02 

82  41 

12 

I NVERNE  SS 

42B9 

o: 

28  50 

82  20 

50 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

ALACHUA 

I SLEWORTH 

ORANGE 

DUVAL 

JACKSDNVILLE  BEACH 

HAM  I L  TON 

KENDALL  2  £ 

KEY  WEST  MSO 

MONROE 

■KEY  WEST 

MONROE 

KISSIMHEE  NO.  Z 

4625 

0' 

OSCEOLA 

26  i7 

81  25 

KISS  IMMFE  R  1  VER 

4636 

04 

27  48 

48 

05 

26  45 

81  26 

16 

t.7o' 

2i  06 

81  43 

1*5 

LAKE  CITY  Z  E 

•.731 

02 

COLUMB 1  A 

30  11 

82  36 

195 

MLAKELADO  WSO  1 

2B  02 

81  57 

214 

4892 

JEFFERSON 

30  25 

83  55 

190 

LiGNUHVlTAE  KEY 

5035 

0' 

MONROE 

24  54 

80  42 

5076 

03 

28  52 

Bl  47 

66 

LIVE  0/.K 

5099 

02 

SUWANNEE 

30  17 

82  5B 

tOxAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

14 

5237 

o: 

MAR  I  ON 

1 

29  10 

81  52 

80 

MADISON 

5275 

MADISON 

83  25 

190 

MARATHON  SHORES 

535 

07 

MONROE 

24  ..4 

81  02 

HAHINElANO 

539 

02 

FLAGLER 

29  40 

81  13 

MAYO 

5539 

02 

LAFAYETTE 

30  03 

83  10 

65 

5612 

04 

BREVARO 

28  04 

80  37 

10 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

5653 

06 

OADE 

25  47 

SO  11 

VMIAMl  BEACH 

5658 

DADE 

25  47 

60  08 

5 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

AUGUST  1971 

OBSERVER 

ei 

i 

SPECUU.  1 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI  WSO  R 

566! 

01 

DADE 

2 

25  48 

80  L6 

7 

MIO 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RADIO  STATION  WAPC 

MIAMI   CITY  WSO 

DADE 

15 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STa 

5671 

2 

25  39 

80  18 

8A 

U.S.PLANT   INTRDOCTN  SIA 

MILTON  F .    STOKE  Y 

milton  ekp  station 

5793 

5 

30  47 

87  08 

21' 

4P 

4P 

G 

FLORIDA  EXP  STATION 

MONT  I C£  LLH  3  w 

o: 

5 

30  32 

83  55 

G 

AGRIC   RESEARCH  CENTER 

CITY  OF  BARTOW 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

05 

7 

26  50 

81  D5 

2i 

8A 
4P 

CORPS  OF  £Nt I NE EflS 

EVERGLADES  £*P.  STA. 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

04 

7 

27  56 

81  3b 

125 

41 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

27  14 

82  19 

20 

SP 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

WALTER  W.  SCOTT 

NAPLES  2  N£ 

607( 

26  10 

3P 

ORBIE  HUTTO 

N  I  C£ V  ILIE 

6240 

o: 

30  31 

86  30 

IP 

CHIEF/FORESTRY  DIV 

CITY  OF  BLOUNTSTOWN 

NITTAW  1  S 

6251 

04 

OSCEOLA 

27  56 

61  DO 

65 

7A 

MRS.   ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

BROWARO 

CtS  FLA  FLOOD  CON 

GULF  COAST   ttO  STATION 

6414. 

03 

29  11 

S2  08 

91 

HID 

CITY  OF  OC AL A 

Miss  ELMA  SHUL ER 

Okeechobee  9  w 

6480 

27  1* 

80  58 

20 

BA 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

W-CENTRAL   FL a  ,  EkP . STA . 

OKEECHOBEE  HRCN  gate  6 

6485 

04 

27  13 

80  48 

45 

6A 

8A 

C 

MRS.   A.  H.  NELSON 

ORANGE  CITY 

6584 

o: 

VOLUS  t  A 

28  56 

81  18 

52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORLANDO  WSO  R 

663a 

03 

26  33 

81  20 

HID 

HID 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

05 

CLADE  S 

2b  47 

81  18 

21 

MRS.  HAZEL   F,  COOK 

P ALATk A 

6753 

o: 

29  39 

81  39 

20 

5P 

CITY  OF  PAL ATKA 

C  ARLTON  WILLI AMS 

PANACEA  4  SSE 

6B2a 

29  58 

84  22 

CLYDE  0.  COULTER 

PANAMA  CITY  2 

6841 

OL 

BAY 

30  10 

85  42 

i; 

5P 

GEORGE  C.  COOK 

R.B.  CHRISTMAS 

PAHRISH 

MANATEE 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

CITY  OF  CLEARWATER 

PENNSUCO  5  Nw 

69B( 

0! 

25  56 

80  27 

i( 

ED  OL 1 UENBAUM 

699T 

01 

30  26 

67  12 

112 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERR INE 

7020 

25  36 

60  21 

15 

Bl 

SOUTH  DADE  UTIL,  INC. 

U.S.  oeol.  survey 

7025 

02 

30  08 

83  36 

45 

6P 

2P 

Plant  city 

7205 

82  08 

121 

5P 

9P 

RAO  10  STATION  HJSB 

POMPANJ  BEACH 

725-. 

26  14 

15 

5P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

PORT  HAYACA  S  L  CANAL 

7293, 

05 

26  56 

60  37 

39 

FLA.    POWE  R  £  L I CHT 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

7397' 

0! 

CHARLOTTE 

26  58 

81  59 

NATL  WEATHFR  SERVICE 

OUINCY  3  SSw 

742' 

GADSDEN 

30  33 

84  36 

245 

8A 

^G 

UNIVERSITY  OF  FlOROIA 

LEONARD  S  :tPP 

RalFORD  STATE  PRISON 

UNION 

120 

FLA,   STATE  PRISON 

CITY  JF  DELANO 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

776[ 

! 

25  23 

80  36 

10 

5P 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

02 

2 

29  53 

81  20 

IS 

6P 

FLA,    FOREST  SERVICE 

SAINT  LEO 

7851 

o; 

26  20 

82  16 

190 

6A 

FLORDIA  FOREST  SERVICE 

ST  LUC  IE  NEW  LOCK  1 

7859 

06 

MART  I N 

2 

27  07 

80  17 

i; 

SAINT  MARK  S  6  SE 

78671 

01 

5 

30  05 

84  to 

i: 

ep 

BP 

EVERGLADES  NATL  PARK 

ST  PeTERSBURG 

7886 

PINELLAS 

27  46 

82  36 

9P 

SANFORO  EXP  STATION 

7962 

03 

SEMI NOLE 

26  48 

81  14 

i: 

5P 

SARASOTA 

8021 

27  21 

82  32 

30 

SP 

DIAMOND  G  FARM 

SMITH  CREEK 

a29< 

01 

WAKULLA 

30  12 

84  40 

60 

HEfiSCHEL  ANDERSON 

ELBERT  L.  GILL 

SOUTH  MIAMI    5  W 

OADE 

SAMUEL  B.  HEATON 

652" 

o; 

29  56 

62  06 

16i 

fri 

B56S 

29  42 

83  21 

24 

6A 

B62q 

27  13 

80  15 

10 

6P 

6756 

01 

30  23 

84  22 

55 

MIO 

MtO 

8780 

05 

25  45 

80  50 

15 

!P 

5P 

5P 

8780 

27  58 

82  32 

19 

MID 

8824 

0' 

PINELLAS 

26  09 

82  45 

SP 

TAVERN lER 

8841 

07 

MONROE 

25  01 

80  31 

6P 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

TITUSVULE   3  NW 

6942 

o: 

BREVARD 

28  37 

80  50 

30 

6P 

FRANK    B,  ROOF 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

TRAIL-GLADfc  RANGES 

DADE 

DADE  COUNTY  HATER  CONTL 

912( 

02 

29  25 

82  49 

33 

3P 

9176 

04. 

27  06 

82  27 

10 

5P 

SP 

VENUS  3  SE 

9184 

OS 

GLADES 

27  02 

81  21 

62 

VERO  BEACH  4  w 

9219 

04 

INDIAN  RIVER 

27  38 

80  27 

20 

8A 

8A 

6A, 

: 

USOA'ARS 

LOUIS  T,  CLOUTIER 

WAUCHULA  2  N 

9401 

04 

HARDEE 

27  34 

81  49 

5f" 

5P 

WAUSAU  2  SSW 

9415 

01 

WASHINGTON 

30  37 

85  3b 

145 

HEEKI  WACHEE 

9430 

03 

28  31 

82  35 

20 

8A 

8A 

UN  I  V .   OF  FLORIDA 

NWEST  PALM  BEACH  WSO  R 

952S 

PALM  BEACH 

26  41 

80  06 

15 

MM 

MIC 

c  J 

ALVIN  tl,  PERKINS 

WEWAHITCHKA 

9566 

01 

GULF 

30  07 

85  12 

45 

7i 

7A 

MISS  AOELE  LISTER 

FLA.    POWER  COMPANY 

WINTER  HAVEN 

POLK 

5P 

RADIO  STATtUN  WSIR 

CITY  OF  INVERNESS 

HWOODRUFF  0AM 

979! 

01 

GADSDEN 

30  43 

84  92 

107 

8A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FIRE  DEPARTMENT 

OADE  CO.   NURSER I E S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY   ELECTRIC  SYSTEM 

CITY  OF  KISSIMMEE 

G£  I RGE  C.  SCOTT 

FLA,   FOREST  SERVICE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TUNGSTON  PL ANT AT  I  ON 

DR.   E.  C.  LUNSFDRO 

SH  FlA  WTR  mgmt  DIST 

RAOIO  STATION  WNER 

MRS.   C.   A.   KING  ^ 

MRS.    T.C.  MtPCHANT 

CHARLES  G,   HELTMAN,  Jft, 

MARINE  STUDIO  INC. 

TOWN  OF  MAYO 

C  ITY  OF  MELBOURNE 

CITY  OF  MIAMI 

LIFE  GUARD  PATROL 

DRAINAGE  CODE: 


t-CHOCTAWHATCHEE  4-EVERGLADES  5-GULF  6-CX:HLOCKONEE  7-OKEECHOBEE  B-ST.  JOHMS 


REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
AUGUST  1971 


AiiTuona!  precipitation  data  are  contained  in  '■HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

.j^^^j^SipHA^      Cnles.  otherwise  indicated,  dimensional  unit.  " S^^p^^I^S^afoi^^^ta^?^ 

~!Lr^d  .TfTaeTllTttll  irZrlll'"lel'i:il.:l  lTnrd^lil%tToiru:\r..n,  dfrecttoL  anS  speeds  divided  .y  the  nu..er  o,  observations. 

f     „  loral  standard  time      During  the  summer  months  some  observers  take  the  obsei-vations  on  daylight 

?ff™P^ta  l^^^^^r^  ^rbTe;!!D:ur^eci'pTtatiSn^°t:ill""D:ny"::perature^  table,  and  "Evaporatron  and  Wind"  table,  when  published,  are  .or 


the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


J        »K„  =,,„Ha,-rf  wo»ther  Service-tvDe  Dan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
g^^P"?^"""  ^Lran^M^n^val^L     rSe  Evapo^^.o^In^W  nftabL  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of ibserva^ion^     iindJs  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES-     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin.  

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

_  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table,  and  the 

Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  ajnount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'RV     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Pi-ecipi tat  ion  measurements,  made  at   irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price.     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  26801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

66. 1 

72,9 

80,5 

-  1.0 

92 

12 

70 

15  + 

0 

6 

0 

0 

0 

6.98 

.00 

1.45 

7 

■  0 

0 

13 

6 

5 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

87. 9M 

70. 7M 

79, 3M 

67 

30 

0 

0 

0 

0 

7.26 

•  0 

0 

HIALEAH 

67. 2M 

73. OM 

80, IM 

91 

12 

69 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

10.89 

4.04 

6 

•  0 

0 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

86.3 

71,3 

79.6 

-  .2 

91 

30  + 

68 

15 

0 

11 

0 

0 

0 

6.95 

-  3.66 

1.83 

6 

•  0 

0 

10 

5 

2 

LOXAHATCHEE 

87.9 

69 , 7 

78,8 

92 

1 8 

66 

26 

10 

0 

0 

0 

6  •  2  7 

1.31 

■  0 

1 3 

4 

MIAMI   BAYFRDNT  PARK 

86,3 

74,8 

60,6 

90 

13+ 

70 

14 

0 

2 

0 

0 

0 

7.21 

1.66 

1 

,0 

0 

14 

6 

1 

MIAMI  BEACH 

65.2 

76.5 

80,9 

-  .3 

90 

12 

71 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

8.96 

1>60 

2.17 

6 

iO 

0 

12 

6 

4 

MIAMI  WSO 

R 

85.9 

75.4 

80,7 

-  ,6 

89 

11 

73 

29  + 

0 

9.63 

.16 

2.11 

5 

•  0 

0 

16 

8 

3 

MIAMI    12  SSW 

87 .  OM 

71.9m 

79 ,  5M 

_ 

90 

1 3 

65 

1 

0 

0 

0 

6.05 

•  ,96 

2.57 

•  0 

9 

5 

POMPANO  BEACH 

89. 6M 

73, 4M 

81, 5M 

92 

18  + 

67 

1 

0 

0 

0 

0 

2.20 

1 

•  0 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

88.5 

70,9 

79.7 

91 

29  + 

66 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

8.96 

2.73 

1 

,0 

0 

13 

5 

3 

STUART   1  N 

67. 3M 

73,6 

80. 6M 

69 

3+ 

0 

0 

0 

0 

8.44 

1.50 

6 

■  0 

0 

12 

8 

2 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

R 

88.4 

73.7 

81,1 

-  1,0 

92 

25  + 

70 

21  + 

0 

10 

0 

0 

0 

6.24 

-  3.42 

1.27 

12 

•  0 

0 

11 

5 

3 

DIVISION 

80,2 

-  .6 

8.15 

-  1.32 

iO 

*       *  « 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 

67.0 

78,3 

82,7 

.4 

69 

19  + 

73 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

5.47 

-  1.26 

1.68 

22 

■  0 

0 

9 

4 

1 

KEY  WEST 

86.7 

76,6 

82,6 

-  .2 

92 

19 

71 

20 

0 

10 

0 

0 

0 

8.19 

1.66 

2.01 

20 

•  0 

0 

11 

6 

4 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

87. 3M 

76.7m 

82, OM 

69 

28  + 

72 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

3.46 

.90 

2 

•  0 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

82,5 

.0 

5.71 

-  1.34 

•  0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
6  STATIONS 

95 

DATE 

25  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
FOUNTAIN  3  SSE 

51 

DATE 

14 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
NAPLES   2  NE 

16,62 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
HIGH  SPRINGS 

,31 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
NAPLES   2  NE 

7,45 

DATE 

14 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


NORTHWEST  0 

iPALACHICQLa  WSO 
BLOUNTSTOWN 
CARRASELLE    1  NNW 
CARYVILLE 
CHIPLEV   3  E 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
DE   FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  SSE 
MILTON  exP  STATION 
MONTICELia   3  H 

NICEVlLLE 
PANAMA  CITY  2 
P6NSAC0LA  WSQ 
OUlNCY  3  SSW 
SAINT   MARKS  6  SE 

SMITH  CREEf 
TALLAHASSEE  WSO 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  OAM 


5.17 
1.57 
^.09 
l.<.0 


.02   1.3'-  .13 
.0''  .U 
.98  1.20 


.31  1.33 
.05 


.25 
.02 
.33 


,11  .22 
3.53 


.06 
.5 

T  T 


.12     .08  .60 


.02 
T  .06 


.10     .20  .02 


T         .05  T 


NORTH 

CEDAR  KEY   1  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  ClTV  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  MSm 
CLEN  ST  MARY   1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE   Z  WNri 
JACKSONVILLE  »(S0 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY   ^  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  A'JCUSTINE 
STARKE 


1.51 
^..39 


1,  U 
3.68 

*.26 


.19     .55  .65 


.05 
T 

.09  1.73 


.21 

.31 

.34  .61 

.65  1,22 

.JiO  .05 
.50  .26 


.t*7     .20  .02 


.13     .O^*  3.05 


NORTH  CENTRAL 


03 


BITHLO 

8R00KSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL    2  E 
CLERMONT   5  SSM 
OAYTONA  BEACH  WSQ 

DELANO    1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWlRTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  HSO 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVKLE   3  NW 
WEEKI  HflCHEE 


2.78 
2.59 
8.35 


.*1  l.*tl 
.70 
.02  .28 
1.^.5  1.09 


.36  .82 
.71  1.13 
.06  3.21 


.60 
1.19 
1.01 


.16 
1.15 
1.00 


.31 
.77 
.13 
.  1<* 

.07  , 


3.13 
.02  ,02 
.12 


.28     .30  .36 

T 

.'i5  2.55 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHSDLD  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSQN  PARK 
BARTQri 

BHADENTON  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNWELL    4  NW 
DE   SOTO  CITY   8  SW 
FELLSMERE   7  SSW 


7. 56 
6.77 
6.86 


2.  U 
.  12 
.63 
.22 


.12  2.00  1 

2.22  1.77 
.10  1.05 


FORT   DRUM   5  NW 
FORT  f.REEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN   LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE   NO.  2 

LAKE   ALFRED  ExP  STA 

LAKELAND  WSO 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  fi IVER   ST  PARK 

NITTAW    1  S 
OKEECHOBEF  9  M 
OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARAS[?Tfl 
TAMPA  WSO 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  4  w 
WAUCHULA   2  N 
WINTER  HAVEN 


10.16 
15.54 
9.59 

7.95 
7.09 
3.25 


.34     .10  .04 


.02   1.09  ,03 


.10  1.32 

.20  .40 

,26  .36 

.50  .01  .01 


.14   1.44  1,52 


.09     .12  .02 


.21     .06  2.33 


1.05     ,35  .60 


2,20  1.27 

1.50  1 

2.15  2 

.98  1.70 


,13     ,07  ,02 


1,11 
,15 


.13     .03  ,04 


.16     .03  .06 


.16     .21  .03 
.03 

.14  .05 


.31     ,07  .04 


BELLE   GLADE   ExP  STA 
CANAL   POINT  USDA 
CLEWISTDN  U   S  ENG 
DEVILS  GAROEN  TOwER 
EVERGLADES 


1  .90 
1.42 
1,07 


1.58      .02  T 


les  loUowing  Siaiion  Ind* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  oi  Month 

1 

2  1 

3 

4  1 

5  ! 

6 

^  1 

8 

9 

10  { 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IMMOKALEE   3  NNW 

.17 

.07 

1,35 

1,50 

.25 

.25 

.25 

1.29 

.»7 

.25 

1.92 

.35 

.16 

T 

.03 

.04 

T 

7 

MOORE   HiVEN  LOCK  1 

6.  *  I 

.  15 

.96 

.03 

.70 

.92 

T 

.15 

.75 

.01 

.85 

.12 

.03 

7.16 

,  1 9 

.96 

,  24 

.13 

2.52 

.03 

.04 

1.24 

.26 

1.40 

.02 

.07 

.03 

.03 

T 

NAPLES  2  NE 

16,62 

1.11 

2.00 

.  29 

1.03 

.60 

.23 

.24 

1.16 

7.45 

7 

.01 

.21 

.10 

T 

7 

7 

PUNTA  CORDA  i*  ENE 

7.33 

'.11 

176 

!  15 

.04 

!59 

,94 

.23 

.55 

.55 

2.08 

.02 

.10 

.25 

.18 

.34 

.03 

TAMIAMI    TftL  AO  MI  BENO 

.54 

.03 

.19 

.51 

,  12 

,01* 

.19 

.11 

.44 

.06 

.37 

3.40 

.06 

.07 

•       •  * 

LOWER  EAST  COAST  06 

DANIA  4  MNW 
FORT  LAUDERDALE 

.32 

1.03 

.01 

T 

.15 

.01 

1.45 

.25 

.33 

1.24 

.26 

.06 

1.11 

.02 

.92 

T 

.02 

.19 

.04 

.12 

.05 

.04 

.01 

.40 

FT   LAUDERDALE   EXP  SlA 

7  *  26 

.  19 

.99 

.05 

1 .83 

.21 

.25 

.73 

.66 

T 

.67 

.20 

.66 
.90 

.02 

.24 

.02 

.03 

.06 

.02 

.01 

HIALEAH 

1.27 

.46 

.  10 

.40 

4.04 

.  3i 

.57 

.79 

.14 

.37 

1.26 

.03 

.  10 

.04 

.09 

HOMESTEAD  EXP  STA 

6.95 

1.41 

.74 

.03 

.26 

1.83 

.02 

.22 

T 

.96 

.32 

.73 

.  14 

.01 

.11 

.04 

.09 

T 

.02 

T 

KENDALL    2  E 

11.55 

.50 

,40 

.60 

4.60 

.60 

.40 

2.10 

.30 

.40 

LOXAHATCHEE 

.  16 

,15 

.  14 

.10 

.60 

1.15 

.21 

.03 

.73 

!47 

.09 

.05 

.03 

.15 

.22 

HIAHI    6AYFRDNT  PARK 

I'.Zl 

1  .66 

^l52 

.36 

.20 

.55 

.75 

.11 

.80 

.21 

.25 

.94 

.  10 

.05 

.04 

T 

.05 

.10 

MIAMI  8EACH 

8.96 

1 .27 

1,19 

.15 

.29 

2.17 

.  12 

.42 

1.24 

.02 

.55 

.77 

.48 

.13 

.03 

.07 

.06 

MIAMI    WSQ  R 

9.63 

1.20 

.54 

.01 

.17 

2.11 

1.16 

.73 

.19 

.56 

.24 

.22 

.55 

.01 

.89 

.01 

.11 

.13 

.43 

7 

T 

T 

.37 

7 

MIAMI   12  S5M 

.70 

1.  U 

.04 

.44 

1 .47 

.01 

.  06 

.  66 

.  1 1 

.57 

.21 

.03 

.29 

T 

.04 

.02 

.08 

PERRINE 
PDMPAND  BEACH 

_ 

2  .20 

.55 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.30 

.25 

.40 

.40 

.62 

.02 

.20 

.26 

.29 

.15 

.15 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

6.09 

.33 

.43 

,09 

.60 

.  10 

.48 

2.10 

.01 

.45 

.30 

.07 

.02 

.47 

.10 

.54 

SOUTH  MIAMI   5  W 

8.96 

2.73 

1.16 

.21 

.25 

1.92 

.09 

.01 

.33 

.11 

.07 

.56 

.23 

.64 

.  13 

T 

.05 

.  12 

T 

T 

.33 

STUART  1  N 

8. 44 

.95 

,  10 

T 

.04 

.18 

1.25 

1.50 

.31 

.68 

.49 

.67 

.72 

.83 

.51 

.01 

WEST  PALM  BEACH  WSO  R 

6.24 

,23 

.40 

.  15 

.04 

.02 

.55 

.05 

.20 

1.20 

.55 

1.27 

.05 

.11 

T 

.  14 

T 

T 

T 

T 

.06 

.04 

1.16 

KEYS  07 

KEY  WEST  HSO 

5,47 

.23 

.04 

T 

.78 

.03 

.45 

.71 

.02 

.12 

.01 

T 

T 

.01 

.65 

T 

.43 

1 .66 

.01 

T 

.29 

.01 

KEY  WEST 

6.19 

.62 

.24 

.03 

1.26 

T 

1.21 

.53 

.46 

.02 

2.01 

.07 

1.02 

.  19 

.12 

.39 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIEH 

3.46 

.66 

.90 

.26 

.04 

,10 

.61 

.05 

.05 

T 

.02 

.13 

.13 

.05 

.  10 

.25 

.07 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


(D  Q. 


£  E 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


o  ^ 
5  E 


(D  ^ 


^  E 

<ii  <i) 
OS 


Standard  of  Time 
EASTERN 

01     07     13  19 


Number  of  days  with 
precipitation 


o 

CN  O 


—  -5 

a  o 


VI 

I-  o 

a)  <u 
O)  >  <u 

S  8.^ 

> 


APALACHICOLA  WSO 
DAYTDNA  BEACH  WSO 
FORT  MYERS  WSO 
JACKSONVILLE  WSO 
KEY  WEST  WSO 
LAKELAND  WSO 
MIAMI  WSO 
ORLANDO  WSO 
PENSACOLA  WSO 
TALLAHASSEE  WSQ 
TAMPA  WSO 

WEST  PALM  BEACH  WSO 


6 
6 
6 
12 


5 
7 
10 
1 


3.8 
3.2 
2.4 
5.1 


8.6 
7.C 
6.4 
10.2 


26 
23+* 
23+-t 
32 
33 


E 
4 
1 
NW 

sw 


08 

28-» 

10 

11 

06 


84 

se 

94 
78 


4.C 
2.5 
3.2 
3.2 
3.C 
3.< 


9.7 
7.9 
7.2 
6.6 
1.1 
8.< 


37+4 
31  +  4 
23+4 

18  +  4 

25+4 
23  +  4 


19 
26 
21 
15 
34 
21 


12 
11 
05 
08 
12 
124t 


86 
86 
85 

e£ 

8« 
8^ 


85 
92 
95 
8C 


64 


67  78 
61  82 

68  7A 


75 


8C 
71 
75 
72 
7^ 
76 


0  14 

1  18 
1  18 
C  17 
C  21 
C  14 
1  23 
C  18 
1  15 
C  12 
1  1< 
C  22 


65|  5.4 
6.5 
6.3 
70  5.4 


7 

69 


52 


6.9 
5.0 
7.2 
6.1 
6.7 
5.4 
6.4 
7.6 


See  lelerence  notes  lollowing  Siaiion  lodez, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  SEPTEMBER 

Day  oi  Month 

1971 

0) 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  » 

NORTHWEST  01 

4P/SL4CHICQ1.A  WSO 

MAX 
MIN 

86 

89 

86 

87 
77 

84 
75 

86 
75 

86 
76 

81 
75 

64 
75 

86 

64 

85 

67 
72 

65 
69 

85 

70 

68 
79 

66 
7  5 

88 
72 

86 
73 

87 
75 

89 
74 

86 
73 

66 
74 

86 
73 

86 
76 

85 
75 

66 
73 

86 
72 

87 
67 

66 
69 

66.0 
73.6 

BLDUNTSTOWN 

MAX 

Mm 

89 
70 

92 
69 

93 
70 

89 
70 

66 

70 

90 

70 

90 
70 

91 
70 

69 

70 

86 
69 

90 
66 

89 

88 

66 

84 

65 

86 

89 

86 

89 

92 

92 

92 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

66 

89.5 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

it 

89 

88 
69 

89 
74 

68 
73 

89 
75 

91 
72 

69 

74 

69 

77 

69 

85 

86 

90 

68 

85 

63 

86 
69 

87 
71 

68 

7 1 

85 
71 

66 

77 

66 
75 

89 
69 

67 
70 

91 

7  1 

91 
69 

89 
70 

68 
69 

66 
66 

87 
69 

67.7 
71.2 

CHIPLEV  3  E 

MAX 

MIN 

BS 

91 

90 

86 
73 

85 

73 

86 

73 

90 
70 

69 

7 1 

66 

70 

86 

90 

86 

86 

64 

88 

62 
64 

84 
67 

88 
64 

86 
6  5 

69 
66 

90 
67 

91 
68 

69 
69 

90 
70 

69 
69 

91 
69 

89 
69 

67 
67 

87 
6  1 

66 
61 

67,9 
67.6 

CRESTVIEW  RADIO  WjSB 

MAX 
MIN 

89 

90 

89 

85 

71 

89 
72 

89 
74 

89 

72 

86 

70 

90 
69 

69 

90 

90 

86 

89 

62 
63 

89 
74 

67 
72 

90 
77 

91 
72 

92 
78 

89 

71 

92 
75 

68 
71 

89 
70 

68 
69 

89 
72 

89 

70 

89 
69 

87 
66 

68 
64 

88.7 
70.4 

OE  FUNIAK  SPRINCS 

MAX 

Mm 

90 
69 

90 

88 

87 

73 

87 

73 

90 
72 

69 
71 

87 

70 

68 

72 

90 

69 

69 

87 

54 

85 

8! 
64 

85 

88 

66 

90 
65 

92 
65 

69 
67 

86 
71 

89 
69 

91 
65 

89 

70 

89 
68 

86 
64 

87 
59 

69 
58 

68.4 
67.0 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

Mm 

92 

70 

92 

91 
73 

89 
72 

90 
72 

92 

72 

90 
70 

90 
71 

68 
71 

91 
66 

90 

68 

86 

92 

86 

68 

90 

91 

92 

93 
64 

95 

92 

93 

92 

94 
67 

92 

92 
66 

92 
65 

90 
62 

92 
64 

90.8 
66,6 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

SB 

91 

89 

86 
73 

80 
72 

68 
73 

90 
72 

89 

71 

87 
72 

90 

86 

88 

87 

90 

65 

81 
68 

86 
69 

67 

89 

68 
68 

88 
69 

92 
70 

91 
71 

91 
71 

89 
66 

87 
69 

89 
69 

90 
67 

89 
66 

89 
61 

66.1 
68,0 

MONTICELLO  3  H 

MAX 

90 
69 

90 
69 

89 
72 

86 
72 

89 
7 1 

89 
71 

90 
69 

89 

69 

86 
69 

87 
66 

87 
66 

86 

66 

83 

86 

57 

86 

87 

66 

86 

90 

91 

66 

90 

69 

87 

90 

87 

69 
62 

87 

66 
55 

88,0 
65.6 

nkeville 

MAX 

Mm 

B^ 

7 1 

90 
71 

90 
72 

89 
73 

87 
73 

63 
73 

92 
72 

90 
72 

86 

72 

87 
69 

92 
69 

85 

71 

67 
65 

85 
55 

89 

55 

81 
60 

84 

72 

84 
64 

85 
65 

86 
65 

89 
67 

92 
67 

90 
69 

88 
71 

89 
69 

90 
71 

86 
70 

68 
68 

89 
65 

69 
62 

67.7 
67.9 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

90 

90 

89 

85 

67 

90 

90 

87 

85 

90 

66 

85 

85 

66 
62 

85 

86 
72 

86 
78 

85 

66 

68 
71 

91 
72 

68 
70 

86 

B8 
72 

88 
73 

68 
70 

86 
73 

69 

70 

88 
66 

66 
66 

67.5 
71.2 

PENS4C0LA  WSO 

MAX 

Mm 

66 

88 

86 

62 
75 

81 
75 

67 
75 

69 
74 

87 

74 

86 

76 

87 

80 

87 

65 

87 

80 

83 
72 

85 

63 

86 

87 

89 

86 

68 

87 

66 

85 

67 

87 

86 

88 
70 

85.8 
72.2 

QUtNCY  3  SSW 

MAX 

Mm 

SAINT  NARKS  6  SE 

MAX 

Mm 

90 

95 

72 

89 

90 
74 

92 
74 

91 
73 

90 
72 

90 
72 

85 
72 

°9 

89 

88 

90 
7 1 

89 

89 

68 
71 

90 

90 

89 

90 
7 1 

92 

7 1 

92 
71 

91 

93 

70 

91 

89 

93 

92 

92 

93 

90.4 
70.3 

SMITH  CREEK 

MAX 

Mm 

91 
69 

90 
69 

93 
71 

86 

72 

89 
72 

69 
69 

90 
70 

85 

70 

86 

7  1 

90 
66 

90 
65 

89 
70 

69 
65 

90 
55 

88 
59 

68 
65 

86 
66 

91 
66 

91 
63 

92 
67 

92 
66 

69 
66 

91 
66 

90 
68 

90 
69 

86 
66 

90 
65 

90 
64 

89 
58 

90 
56 

89.5 
66,3 

TALLAHASSEE  WSO 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
70 

87 
75 

90 
75 

90 
73 

91 
74 

90 
73 

86 

73 

85 

72 

89 

70 

90 
68 

88 
71 

65 
62 

89 
54 

86 
56 

69 
67 

89 
72 

92 
66 

92 
64 

92 
66 

93 
66 

89 
66 

91 
72 

90 

70 

90 
70 

89 
65 

90 
65 

90 
63 

89 
56 

91 
54 

89.5 
67.5 

WEHAHITCHKA 

MAX 

Mm 

89 

70 

91 
70 

93 
71 

91 
73 

66 

72 

91 

73 

92 
71 

92 
71 

69 

72 

87 
69 

92 
69 

86 

70 

86 
66 

68 
58 

91 
56 

87 

61 

90 
66 

90 
66 

90 
65 

92 
65 

93 
66 

94 

66 

91 
68 

92 

70 

91 
70 

92 
66 

91 
68 

92 
67 

90 
61 

89 
61 

90.3 
67.6 

MOOORUFP  DAM 

*          •  * 

MAX 

Mm 

90 
74 

93 

73 

93 

73 

B6 

74 

90 
74 

91 
74 

92 
72 

92 

73 

69 
72 

89 
69 

92 

93 

70 

90 
73 

86 
60 

91 
60 

67 
6! 

88 

68 

89 

93 

92 

91 

89 

91 

90 

92 

90 

90 

90 

88 
64 

90.2 
69.6 

NORTH  02 

CEOAR  KEY  1  WSW 

MAX 

92 
76 

92 
75 

87 
75 

°6 

91 

75 

73 

86 

85 

82 
72 

64 

74 

89 
74 

85 

73 

88 

70 

85 
72 

86 
75 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

81 

90 

89 

90 

87 

68 

68 
66 

66 
67 

66.1 
73.8 

CROSS  CITY  2  WNH 

MAX 

92 
70 

9« 

70 

89 
69 

92 
70 

94 

69 

94 

70 

91 

70 

90 

70 

66 
67 

84 
67 

88 
66 

69 
66 

65 

70 

90 
69 

92 

70 

69 

70 

93 
67 

90 

91 

93 
67 

94 
68 

95 

95 

93 
65 

92 

91 

91 

89 
S9 

90.9 
66,1 

FEDERAL  POINT 

MAX 

91 
70 

88 

73 

89 

74 

90 

89 

72 

88 
7 1 

90 

87 

92 

69 

66 

90 

92 

91 
66 

93 

7 1 

67 
66 

87 
67 

69 
69 

89 
69 

69 
71 

89 
71 

89 
72 

85 

71 

66 
66 

85 

70 

84 

70 

66 
65 

88.6 
69.6 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

89 
72 

89 
74 

87 

74 

66 

89 

88 
71 

68 

89 

87 

89 
7 1 

90 

90 

68 

7 1 

86 

92 

90 

66 

74 

69 
69 

90 

69 
7 1 

87 
72 

69 
72 

86 
69 

67 
69 

86 
68 

86 
67 

85 
74 

86 
69 

68 
66 

88.3 
71.2 

GAINESVILLE  2  WSW 

MAX 

90 
71 

90 
73 

87 
73 

91 

91 

68 

69 

67 

84 

89 
67 

69 

89 
7 1 

68 

86 
60 

89 

91 
69 

91 

92 

91 
67 

92 
67 

92 
67 

91 
69 

91 
73 

89 
68 

90 
70 

87 
67 

67 
63 

87 
66 

67 
65 

88 
59 

89.2 
68,6 

CLEN  ST  MARY  1  H 

MAX 

91 
69 

93 
72 

92 
73 

89 
71 

90 
71 

89 

70 

90 
69 

90 
68 

90 

66 
65 

67 
69 

90 
72 

68 

71 

87 

70 

88 
69 

69 
60 

90 
61 

90 
67 

93 

92 
67 

91 

90 

91 

91 

69 

69 

69 

86 

86 

86 
56 

89.5 

67.3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

Mm 

90 
72 

90 
72 

88 

73 

90 
71 

91 
72 

86 

71 

84 

67 

86 
67 

86 
7 1 

66 
62 

86 
63 

86 

89 
69 

90 
69 

88 

70 

86 
66 

69 

67 
63 

86 

60 

JACKSONVILLE  WSO 

MAX 

Mm 

B9 

72 

88 
73 

68 
74 

83 

66 
72 

67 
73 

67 

72 

68 

7 1 

67 
7 1 

90 
69 

68 

71 

89 
73 

68 
67 

87 
62 

69 

66 

89 
72 

90 

92 

69 
7 1 

90 
66 

90 
69 

89 
7 1 

90 
70 

87 
70 

87 
69 

65 

66 

87 
66 

86 

68 

87 
64 

66 
61 

68.1 
69.6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

Mm 

91 

90 

86 

89 
77 

88 
76 

86 
79 

86 

89 

84 

74 

89 
70 

90 
72 

89 
71 

91 
74 

90 
64 

90 
66 

86 

73 

87 
72 

89 
75 

65 

73 

88 
71 

68 

72 

68 
77 

89 
77 

88 
76 

67 
79 

84 
76 

88 
74 

60 
73 

82 
66 

65 

66 

87.7 
73.6 

JASPER 

MAX 

93 
70 

92 
71 

91 
71 

89 

91 

90 

90 
69 

90 
70 

69 
69 

66 
66 

90 
69 

92 
71 

66 
68 

87 
59 

86 
58 

90 
6* 

91 
69 

91 
71 

92 
67 

93 
69 

92 

92 

91 

90 
69 

90 

90 

89 

89 

66 

89 
59 

90.2 
67.4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

Mm 

91 
71 

90 
72 

91 
73 

91 

72 

90 
72 

67 
71 

69 

70 

86 

70 

68 

70 

66 
66 

86 
69 

69 
72 

84 

72 

67 
59 

86 
63 

68 
66 

89 

90 

91 

91 
68 

91 
67 

90 
69 

69 
73 

90 
70 

69 
70 

88 
65 

66 
64 

87 
65 

86 
63 

86 
60 

88.9 
66.9 

LIVE  OAK 

MAX 

Mm 

93 
71 

93 
72 

92 
73 

92 
73 

92 
72 

66 

72 

66 
71 

90 
71 

69 
71 

69 
68 

91 
69 

87 
72 

66 

7 1 

90 

90 
6 1 

91 

91 

93 
72 

93 
71 

92 
69 

91 
66 

92 
69 

93 
71 

90 
70 

68 
65 

89 
64 

68 
66 

86 
63 

86 
63 

69 
57 

90.2 
66,4 

MADISON 

MAX 

Mm 

HAYO 

MAX 

Mm 

9» 

71 

92 
71 

93 
72 

88 
73 

92 
71 

90 
72 

91 

70 

91 
70 

90 
7 1 

85 
68 

88 
66 

90 
69 

86 
72 

86 
59 

69 
59 

90 
63 

91 
66 

92 
72 

95 
66 

95 

66 

95 
66 

93 
66 

93 
67 

93 
66 

91 
69 

92 
64 

69 
63 

90 
64 

89 
61 

90 
57 

90. B 
67.3 

palatka 

MAX 

Mm 

90 
73 

89 

74 

91 
74 

89 

74 

90 

73 

90 
74 

90 
71 

90 
71 

87 

71 

90 
67 

92 
72 

86 

72 

90 
71 

90 
66 

92 
66 

94 

73 

94 

71 

94 

71 

92 

70 

90 
69 

90 
70 

91 
70 

92 
71 

90 
70 

89 

71 

86 
69 

66 
66 

87 
67 

86 
66 

89 
63 

89.9 
70.2 

PERRY 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 

71 

93 
70 

94 

71 

92 
69 

90 
72 

93 

73 

89 
69 

69 
69 

69 
66 

69 
69 

85 
68 

89 
69 

69 
69 

91 
62 

91 
66 

90 
72 

91 
71 

92 
68 

92 
67 

94 
67 

92 
67 

94 
69 

91 
68 

95 
69 

91 
64 

91 
64 

90 
65 

89 
61 

69 
58 

91.0 
67,8 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

Mm 

89 
71 

89 
77 

88 
75 

90 
75 

66 
73 

67 
73 

89 
71 

89 
71 

89 
72 

89     89  86 
66     66  71 
S«e  R«l«r«nc«  N 

90     88  90 
71     63  65 
otei  Following  SUU 

90 
71 

89 
70 

88 
70 

87 
71 

67 
67 

88 
69 

89 
71 

68 
73 

87 
76 

66 
76 

S3 
69 

65 
75 

85 

73 

82 
59 

85 
65 

87,7 
71.0 
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DAILY  TEMPERATURES  ^ldr.da 


Conlinued   ~  SEPTEMBER  1971 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STARKE 

MAX 

91 

92 

87 

89 

89 

90 

B6 

90 

85 

66 

89 

86 

90 

88 

90 

92 

92 

93 

90 

92 

91 

92 

89 

88 

87 

86 

88 

89,1 

MM 

71 

71 

73 

72 

7 1 

70 

69 

70 

68 

65 

72 

62 

70 

71 

67 

69 

69 

59 

67.6 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TR 

MAX 
MIN 

USHER  TOWER 

MAX 

93 

90 

91 

93 

95 

92 

92 

68 

81 

89 

91 

89 

89 

86 

90 

93 

92 

93 

94 

93 

93 

92 

93 

93 

92 

90 

90 

90 

90 

92 

91.0 

«           *  * 

MIN 

72 

72 

72 

71 

73 

72 

70 

71 

70 

68 

70 

69 

71 

63 

65 

66 

72 

72 

69 

69 

69 

69 

70 

67 

69 

66 

64 

64 

62 

59 

68.6 

NORTH  CENTRAL  03 

drooksville  chin  hill 

MAX 

89 

B9 

90 

91 

90 

69 

88 

76 

87 

67 

64 

86 

34 

86 

91 

92 

90 

90 

89 

69 

90 

90 

90 

90 

89 

86 

86 

67 

89 

68.3 

MIN 

72 

73 

74 

73 

74 

70 

71 

70 

69 

72 

73 

72 

69 

67 

71 

72 

73 

73 

71 

69 

71 

72 

70 

70 

69 

67 

68 

67 

61 

70.4 

BUSHNEll  2  E 

MAX 

90 

8B 

90 

91 

90 

89 

69 

84 

78 

68 

66 

86 

86 

86 

90 

90 

92 

92 

91 

90 

89 

90 

90 

88 

91 

86 

86 

88 

88 

66 

66.6 

MIN 

71 

73 

73 

72 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

68 

62 

67 

73 

71 

69 

66 

67 

69 

70 

69 

72 

68 

65 

66 

66 

62 

69.3 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 

BB 

88 

91 

92 

90 

90 

86 

82 

77 

64 

85 

83 

67 

87 

90 

91 

91 

93 

92 

90 

90 

91 

91 

90 

92 

86 

86 

86 

68 

90 

6B .  4 

MIN 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

71 

72 

71 

69 

73 

72 

70 

73 

65 

70 

72 

72 

70 

66 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

69 

70 

69 

67 

71.1 

DAVTDNA  BEACH  WSO 

MAX 

BB 

85 

67 

87 

87 

86 

86 

66 

66 

66 

90 

86 

89 

87 

68 

88 

68 

88 

67 

67 

86 

67 

SB 

67 

87 

84 

84 

83 

84 

68 

86.7 

MIN 

73 

77 

74 

76 

75 

74 

75 

71 

72 

68 

72 

72 

73 

68 

65 

69 

70 

73 

70 

68 

71 

70 

76 

76 

77 

77 

76 

73 

72 

67 

72.4 

DELANO  1  SSE 

MAX 

90 

89 

91 

90 

91 

89 

89 

69 

88 

86 

89 

86 

89 

68 

69 

68 

67 

94 

91 

92 

90 

91 

90 

90 

90 

86 

86 

86 

66 

91 

89. 2 

MIN 

70 

69 

70 

72 

70 

72 

69 

68 

69 

66 

70 

72 

72 

64 

66 

70 

68 

59 

66 

62 

69 

65 

66 

65 

69 

64 

65 

64 

68 

63 

67.4 

INVERNESS 

MAX 

9* 

92 

69 

91 

93 

93 

92 

91 

63 

78 

85 

66 

84 

87 

80 

90 

91 

93 

92 

90 

91 

91 

90 

90 

87 

89 

SB 

66 

86 

65 

66.6 

MIN 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

72 

72 

71 

7  I 

73 

72 

66 

65 

65 

73 

73 

72 

70 

70 

72 

73 

72 

73 

7  1 

70 

71 

69 

66 

71.4 

LISBON 

MAX 

90 

86 

89 

91 

90 

90 

86 

65 

60 

85 

87 

85 

86 

87 

69 

90 

90 

91 

90 

91 

89 

91 

90 

86 

91 

86 

88 

87 

86 

89 

88.3 

MIN 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

7  1 

71 

66 

69 

69 

70 

65 

64 

67 

70 

70 

69 

66 

68 

68 

69 

68 

70 

66 

64 

64 

65 

63 

68.3 

OCALA 

MAX 

92 

89 

91 

92 

91 

90 

91 

67 

63 

87 

90 

86 

90 

88 

91 

92 

93 

94 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

92 

90 

90 

90 

69 

92 

90.2 

MIN 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

71 

72 

73 

69 

72 

73 

73 

65 

67 

72 

73 

74 

72 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

69 

68 

69 

69 

66 

71.1 

ORLANDO  HSD 

MAX 

92 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

88 

81 

84 

89 

87 

91 

88 

91 

92 

94 

93 

92 

92 

93 

92 

92 

91 

91 

89 

S9 

86 

88 

91 

90.0 

MIN 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

73 

72 

74 

73 

73 

72 

69 

70 

74 

73 

75 

73 

74 

73 

74 

75 

75 

74 

71 

72 

72 

71 

73.6 

Saint  lEO 

MAX 

91 

86 

91 

94 

86 

89 

60 

89 

81 

77 

86 

87 

68 

88 

68 

92 

94 

91 

93 

91 

90 

91 

91 

90 

92 

SB 

SB 

88 

68 

90 

68.7 

MIN 

70 

72 

71 

72 

66 

74 

74 

72 

70 

72 

69 

70 

70 

71 

65 

70 

73 

73 

71 

68 

69 

71 

72 

71 

73 

69 

66 

69 

66 

67 

70,3 

sanford  Exp  station 

MAX 

93 

91 

93 

94 

93 

91 

89 

91 

67 

85 

92 

90 

90 

89 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

89 

69 

87 

87 

68 

86 

92 

90.6 

MIN 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

71 

70 

72 

66 

72 

74 

72 

70 

64 

67 

69 

70 

70 

66 

69 

66 

69 

70 

72 

69 

68 

69 

70 

66 

70,1 

TITUSVILLE  3  NW 

MAX 

91 

93 

93 

93 

91 

91 

91 

94 

87 

68 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

94 

90 

90 

89 

90 

93 

90 

89 

69 

86 

86 

60 

85 

90 

89,6 

MIN 

74 

74 

74 

75 

74 

71 

72 

70 

70 

67 

70 

71 

71 

72 

63 

67 

66 

70 

70 

67 

69 

70 

73 

74 

72 

75 

67 

75 

75 

66 

70,9 

MEEKI  UACHEE 

MAX 

91 

92 

91 

91 

92 

92 

92 

68 

61 

81 

89 

89 

86 

86 

88 

89 

89 

90 

91 

92 

as 

90 

90 

89 

90 

91 

68 

68 

87 

86 

89,0 

♦          •  ♦ 

MIN 

69 

71 

72 

69 

7 1 

72 

69 

72 

70 

70 

66 

66 

70 

66 

61 

68 

68 

69 

65 

65 

65 

67 

66 

64 

62 

67 

62 

63 

66 

60 

67,2 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCAOU 

MAX 

BS 

90 

91 

86 

90 

68 

84 

60 

72 

80 

86 

90 

B5 

66 

69 

91 

91 

92 

92 

SB 

BS 

89 

88 

86 

87 

89 

87 

87 

85 

92 

87,3 

MIN 

68 

70 

70 

67 

67 

70 

69 

70 

69 

67 

69 

69 

66 

71 

70 

68 

71 

69 

67 

65 

65 

66 

70 

68 

70 

69 

65 

65 

67 

64 

68.1 

archbold  biologic  sta 

MAX 

90 

90 

90 

91 

67 

89 

89 

85 

84 

75 

90 

87 

67 

87 

65 

92 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

91 

92 

90 

89.2 

MIN 

70 

71 

66 

70 

72 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

73 

70 

67 

69 

67 

66 

67 

65 

67 

69 

69 

72 

70 

66 

70 

70 

63 

68.9 

AVON  PARK 

MAX 

90 

88 

95 

93 

92 

90 

66 

85 

80 

84 

89 

86 

85 

67 

91 

92 

95 

95 

94 

92 

95 

94 

93 

92 

92 

91 

90 

90 

92 

94 

90.5 

MIN 

71 

72 

71 

74 

74 

71 

68 

71 

70 

68 

71 

70 

66 

70 

69 

70 

72 

71 

71 

70 

68 

69 

71 

72 

73 

70 

69 

70 

70 

66 

70.4 

BARTOW 

MAX 

90 

86 

89 

91 

90 

89 

88 

65 

78 

84 

85 

85 

87 

89 

90 

93 

93 

92 

93 

92 

90 

91 

90 

91 

91 

90 

69 

69 

69 

91 

89.1 

MIN 

71 

72 

70 

71 

72 

70 

66 

71 

72 

70 

74 

71 

69 

71 

74 

69 

71 

71 

7* 

67 

69 

70 

70 

69 

71 

69 

67 

67 

66 

67 

70.2 

BRADENTON  5  ESE 

MAX 

90 

66 

86 

94 

92 

92 

91 

60 

74 

62 

66 

89 

87 

86 

86 

89 

91 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

SB 

90 

66 

68 

87 

88.3 

MIN 

72 

72 

73 

72 

75 

74 

72 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

74 

72 

70 

68 

70 

71 

73 

72 

72 

71 

69 

70 

70 

65 

71.5 

CLEARWATER 

MAX 

87 

67 

86 

90 

91 

89 

87 

60 

74 

65 

66 

86 

86 

86 

86 

89 

87 

86 

87 

86 

87 

88 

89 

86 

90 

87 

SB 

68 

86 

86 

87.0 

MIN 

73 

71 

70 

73 

75 

74 

74 

72 

73 

70 

73 

76 

73 

75 

71 

72 

76 

7! 

76 

71 

72 

72 

74 

71 

72 

71 

69 

70 

69 

67 

72.3 

FELLSMERE  7  SSW 

MAX 
MIN 

89 

90 

91 

68 

84 

8t 

65 

85 

83 

85 

87 

84 

84 

83 

87 

88 

85 

87 

88 

86 

84 

84 

65 

82 

66 

63 

66 

85 

66 

89 

86.0 

FORT   DRUM   5  NH 

MAX 

87 

87 

87 

90 

90 

67 

67 

86 

77 

B2 

67 

79 

67 

85 

69 

90 

92 

92 

69 

90 

90 

91 

89 

90 

90 

88 

86 

89 

69 

91 

67.8 

MIN 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

69 

71 

73 

71 

73 

67 

66 

70 

70 

70 

67 

66 

65 

69 

70 

72 

69 

67 

69 

69 

67 

69,7 

FORT  PIERCE 

MAX 

8B 

87 

86 

69 

86 

86 

86 

68 

79 

81 

88 

88 

67 

83 

65 

66 

64 

SB 

86 

88 

87 

87 

86 

89 

89 

66 

69 

88 

69 

86 

66.9 

MIN 

73 

74 

74 

76 

75 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

70 

70 

73 

72 

69 

72 

72 

75 

72 

70 

74 

76 

76 

76 

76 

70 

73 

71 

71 

72.7 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 

90 

91 

91 

91 

90 

90 

88 

87 

81 

84 

68 

68 

67 

89 

91 

93 

94 

92 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

86 

89 

86 

68 

92 

69.4 

MIN 

70 

69 

69 

7 1 

71 

71 

70 

70 

70 

66 

71 

71 

70 

72 

64 

67 

69 

67 

67 

65 

66 

68 

69 

70 

71 

70 

67 

69 

69 

65 

66.9 

KISSIMmEE  no.  2 

MAX 

91 

69 

69 

66 

90 

89 

67 

86 

80 

65 

68 

86 

87 

86 

91 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

69 

90 

90 

88 

68 

86 

91 

88.9 

Mm 

7  3 

73 

73 

71 

72 

72 

66 

70 

72 

70 

72 

64 

67 

73 

71 

70 

66 

69 

71 

71 

71 

73 

70 

67 

69 

7  1 

66 

70.5 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

91 

88 

67 

91 

92 

90 

66 

86 

82 

75 

87 

84 

86 

89 

90 

91 

94 

93 

92 

93 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

69 

89 

89 

69.2 

MIN 

71 

73 

72 

75 

73 

75 

71 

72 

72 

66 

68 

72 

73 

73 

64 

65 

72 

70 

66 

66 

67 

70 

70 

70 

71 

69 

66 

67 

68 

66 

69.9 

LAKELAND  WSO 

MAX 

86 

66 

69 

91 

86 

86 

65 

77 

72 

82 

85 

84 

86 

88 

90 

91 

91 

92 

90 

86 

68 

SB 

SB 

86 

86 

66 

66 

66 

85 

89 

66.7 

MIN 

74 

74 

73 

7  5 

74 

73 

71 

71 

69 

69 

73 

71 

72 

73 

71 

73 

74 

74 

73 

71 

72 

74 

73 

73 

74 

71 

69 

69 

70 

69 

72.1 

MELBOURNE 

MAX 

89 

86 

88 

89 

86 

85 

78 

69 

82 

86 

90 

90 

67 

66 

86 

89 

87 

89 

SB 

65 

67 

69 

68 

66 

66 

65 

84 

67 

85 

85 

S6.B 

MIN 

76 

73 

72 

75 

76 

74 

70 

70 

70 

68 

69 

72 

70 

71 

68 

69 

69 

71 

74 

73 

71 

74 

75 

74 

75 

75 

77 

72 

72 

66 

72.1 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

67 

69 

90 

90 

88 

87 

87 

60 

65 

87 

86 

67 

68 

91 

91 

90 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

91 

92 

91 

91 

90 

91 

92 

89,2 

MIN 

72 

72 

72 

71 

73 

72 

71 

72 

71 

69 

71 

73 

71 

73 

64 

68 

70 

69 

68 

6* 

67 

69 

71 

71 

73 

69 

67 

69 

70 

64 

69,9 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

90 

90 

90 

92 

93 

90 

85 

78 

75 

77 

86 

90 

86 

68 

89 

92 

92 

92 

92 

90 

91 

91 

92 

90 

90 

90 

69 

69 

88 

89 

88, S 

MIN 

73 

72 

73 

72 

78 

73 

72 

74 

72 

69 

71 

73 

73 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

69 

68 

70 

^6 

72,0 

□KEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

PABRISH 

MAX 

91 

68 

89 

93 

91 

69 

64 

82 

75 

64 

88 

89 

87 

88 

90 

91 

93 

92 

93 

91 

90 

92 

92 

92 

94 

92 

90 

90 

89 

89 

69,3 

MIN 

72 

73 

73 

72 

74 

74 

72 

72 

71 

70 

73 

73 

72 

73 

71 

72 

74 

74 

73 

69 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

69 

69 

69 

65 

71.5 

PLANT  CITY 

MAX 

91 

90 

90 

93 

91 

92 

87 

87 

75 

85 

67 

86 

68 

89 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

91 

92 

93 

91 

93 

92 

89 

89 

88 

91 

89. B 

Mm 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

72 

70 

67 

71 

72 

72 

73 

66 

71 

74 

73 

72 

67 

70 

70 

72 

71 

72 

70 

67 

67 

68 

64 

70.5 

See  RelMance  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  acrFcnoc 

Day  ol  Month 

age  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ST  PETERSBURG 

MAX 

91 

71 

89 

87 

72 

91 
77 

91 

78 

91 
75 

64 

74 

83 

73 

76 

72 

83 

7 1 

86 

76 

87 

77 

86 

85 

67 
75 

90 
76 

90 
78 

91 
78 

92 
77 

92 
74 

89 
76 

91 
74 

91 
77 

91 
76 

91 
76 

91 
77 

89 
79 

89 
74 

89 
74 

88 
74 

88,4 
75.2 

SARASOTA 

MAX 

91 
66 

89 

89 

93 

88 

88 

73 

87 

86 

86 

70 

82 
71 

87 
75 

87 
76 

65 
79 

66 

72 

89 

76 

90 
73 

89 
73 

69 
74 

90 
78 

90 
70 

90 
72 

92 
67 

91 
68 

92 
73 

91 
74 

90 
70 

92 
67 

92 
70 

91 
72 

90 
67 

89.1 
72.1 

TAMPA  WSO 

MAX 

91 

86 

90 

92 

93 

69 

73 

85 

76 

74 
72 

83 
71 

85 
75 

83 
72 

86 
75 

88 
72 

68 
69 

90 
72 

92 
77 

89 
77 

91 
73 

90 
70 

91 
71 

93 
72 

91 
73 

92 
72 

93 
73 

90 

72 

90 
69 

90 
70 

68 

70 

67 
66 

86,2 
72.3 

TARPON  SPCS  SEWACE 

PL 

MAX 

92 
73 

88 

88 
72 

91 
73 

91 
73 

90 
73 

86 
7 1 

64 

75 
7 1 

84 
71 

89 

70 

86 

73 

66 

66 

87 

90 
69 

90 
75 

91 
78 

68 

73 

90 
68 

93 

71 

92 
71 

92 
72 

91 
71 

92 
72 

92 
70 

89 
66 

89 
68 

87 
69 

65 
63 

68.3 
71.4 

VENICE 

MAX 

90 

71 

87 
72 

89 

73 

93 
73 

92 

74 

90 
73 

83 
71 

78 
75 

76 
7 1 

65 

7 1 

86 

72 

89 
74 

87 

73 

88 

73 

89 

75 

90 
73 

91 
74 

90 
74 

90 
72 

90 
71 

91 
71 

93 
72 

92 
73 

92 

72 

93 
73 

91 
72 

91 
70 

90 
70 

90 
70 

68 

70 

68.6 
72. S 

VERS  BEACH  4  W 

MAX 
MIN 

89 
73 

87 

71 

88 

71 

87 

72 

68 
72 

88 

73 

65 

70 

84 

70 

85 
71 

79 
69 

62 
71 

88 
71 

88 

70 

67 

71 

63 
67 

87 
67 

68 
69 

89 
70 

69 
72 

86 
68 

68 
69 

88 

70 

67 
73 

87 
74 

86 
73 

88 
73 

86 
68 

86 
69 

86 

70 

64 
71 

66.6 
70.6 

WAUCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

91 

89 

91 

92 

90 

90 
72 

66 

70 

64 

72 

77 

71 

65 
69 

90 

71 

90 
73 

88 
7  1 

90 
72 

92 

70 

92 
70 

94 
72 

90 
71 

93 
73 

90 
68 

91 
70 

92 

70 

90 
71 

91 
71 

92 
70 

88 
67 

90 
70 

90 
69 

90 
70 

92 
65 

89.7 
70.6 

WINTER  HAVEN 

t          *  • 

MAX 

89 

72 

88 

89 

91 

90 

90 
69 

86 

83 

76 
71 

84 
68 

82 
72 

88 

73 

67 
71 

89 

72 

90 
66 

91 
72 

92 
73 

93 
70 

93 
69 

93 
70 

91 
73 

90 
74 

89 
73 

90 
74 

93 

72 

92 
74 

91 

71 

91 
70 

90 
71 

91 
65 

69.1 
71.2 

EVERGLADES  AND  SH 
COAST 

09 

BELLE  OLAOE  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

90 

88 
72 

87 

90 

89 

69 
71 

68 
70 

85 

70 

85 
71 

75 
69 

63 
69 

87 
72 

87 
70 

86 
72 

62 

70 

90 
69 

91 
72 

90 
67 

91 
69 

67 
68 

90 
69 

89 

70 

90 
69 

89 
70 

69 

71 

90 
70 

88 
70 

88 
70 

90 
69 

87 
70 

87.7 
70.1 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MDJ 

90 
71 

88 
71 

89 
60 

91 
71 

91 

71 

91 
72 

91 
69 

65 

70 

67 

71 

76 
70 

64 
68 

87 
63 

86 
66 

87 
71 

63 
71 

89 
66 

92 
70 

92 
66 

92 
66 

92 
66 

90 
66 

89 
68 

69 
71 

68 
74 

90 
73 

90 
72 

90 
73 

89 
73 

88 
71 

88 
71 

88.9 
69.8 

clemiston  u  S  ENG 

MAX 

Mm 

95 

87 
7 1 

89 
7  1 

88 

7 1 

90 

91 
73 

69 

70 

65 

70 

67 

71 

76 
70 

61 
69 

68 

72 

88 

70 

87 
72 

64 

70 

87 

70 

90 
71 

92 
71 

89 
72 

89 
71 

69 
71 

89 

71 

68 
76 

90 
76 

90 
78 

90 
73 

69 
74 

89 

72 

83 
71 

87 

71 

88.0 
72.0 

DEVILS  GARDEN  TOMER 

MAX 
MIN 

85 

7 1 

65 

70 

65 

71 

82 
69 

83 
69 

80 
72 

86 
69 

69 
70 

91 
69 

91 
69 

91 
71 

90 
69 

89 
71 

89 
69 

69 

72 

83 
72 

88 
70 

89 
70 

67 
69 

88 
69 

65 
66 

86.7 
70.0 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

86 

81 
72 

87 
7 1 

89 

88 

86 
7* 

85 
72 

68 

66 
74 

67 
73 

38 
73 

87 

74 

86 
73 

66 

70 

67 
72 

89 
75 

90 
78 

89 
60 

88 

83 

90 
73 

89 
79 

68 
71 

68 

72 

83 
72 

90 
72 

89 
74 

90 
72 

91 
73 

87 
72 

66 

87.7 
73.8 

FORT  MYERS  WSO 

MAX 
MIN 

86 

86 

87 

88 

90 

8* 

73 

78 
73 

81 

74 

75 
72 

82 
72 

84 
72 

87 
75 

62 
74 

82 

68 
73 

90 
74 

90 
75 

90 
74 

99 

68 
73 

90 
72 

88 
72 

88 
73 

87 
73 

66 
73 

91 
73 

69 
73 

89 
74 

89 

74 

91 
73 

86.6 
73.4 

tMMOKALEE  3  NNw 

MAX 
MIN 

89 
72 

89 
72 

88 

90 
73 

91 

89 

74 

66 
73 

62 

7 1 

77 
69 

80 

70 

88 
72 

90 
76 

65 

84 

73 

91 
71 

90 
72 

91 
74 

90 
72 

90 

69 
71 

89 

71 

91 
72 

89 

86 
72 

88 
72 

87 

7  1 

83 
69 

69 
68 

87 

69 
69 

67.7 
71.7 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
69 

90 
68 

92 
68 

90 

70 

90 

70 

64 
68 

65 
69 

76 
68 

80 
65 

85 
65 

90 
70 

68 
68 

84 
66 

90 
66 

94 
66 

92 
66 

92 
69 

93 
66 

91 
64 

90 
69 

90 
66 

90 
67 

91 
66 

91 
66 

92 

91 
65 

90 
65 

90 

91 
64 

69.1 
66.9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

88 

72 

87 
72 

88 
71 

88 
72 

90 
73 

88 
74 

89 
70 

85 

71 

85 

71 

75 

71 

60 
69 

86 

71 

67 

70 

66 

73 

83 
71 

88 
71 

69 
71 

91 
72 

91 
72 

90 
72 

89 

71 

89 
73 

68 
74 

90 
72 

92 
72 

89 
72 

89 
69 

89 
69 

89 
70 

89 
69 

87.6 
71.3 

NAPLES  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
72 

89 

73 

88 
72 

90 
71 

90 

72 

86 

73 

79 
72 

81 

71 

75 
74 

65 

72 

86 

70 

69 
74 

89 

73 

89 

70 

87 

71 

91 
73 

92 
74 

92 
73 

91 
74 

90 
71 

90 
72 

91 
72 

91 
72 

90 

72 

90 
74 

91 
73 

90 
71 

90 
70 

91 
71 

90 
70 

86.3 
72.1 

PUNTA  GORDA  "i  ENE 

MAX 
MIN 

90 
73 

87 
73 

90 
73 

91 
72 

90 
72 

86 

73 

81 
72 

80 

74 

75 
73 

80 
71 

86 
71 

86 

75 

86 

73 

86 
74 

69 

74 

92 
72 

92 
73 

92 
72 

91 
72 

69 

70 

89 
71 

90 
71 

90 
72 

91 

72 

90 
73 

90 
69 

90 
70 

68 

71 

90 
69 

67 

68.0 
71.9 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 
»          *  * 

MAX 

Mm 

90 
78 

82 
74 

87 

76 

90 
72 

90 
74 

69 
72 

87 

70 

86 
71* 

86 

73 

64 

72 

90 
71 

91 
75 

89 
72 

86 
68 

67 

70 

90 
74 

90 
75 

96 

77 

91 

91 
73 

89 
79 

90 
79 

90 

92 
75 

91 
75 

90 
74 

89 
74 

90 

90 

89.0 
73.6 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

Mm 

88 

73 

88 

74 

88 

74 

90 
75 

89 

75 

68 

73 

88 

71 

86 
71 

89 

72 

65 

70 

90 
70 

92 
73 

90 
72 

91 

73 

80 

70 

89 
72 

89 
74 

90 

73 

88 

73 

68 

87 

79 

76 

69 

69 

86 

72 

87 

88 

68 

73 

68.1 
72.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
IW< 

88 

72 

83 
72 

88 
70 

88 

70 

86 
69 

88 

71 

84 

70 

69 
69 

90 
74 

90 
71 

90 
74 

80 
69 

89 
71 

90 
7 1 

89 
70 

70 

69 

69 

89 

89 

67 

89 

89 

87 

69 

88 

88 
67 

87.9 
70.7 

HIALEAH 

MAX 

Mm 

82 
72 

87 
73 

88 
73 

88 
75 

88 
76 

87 
69 

87 
72 

87 
73 

85 

72 

80 
73 

91 
71 

89 
73 

90 
75 

78 
73 

90 
71 

86 
76 

69 
76 

89 
73 

68 
74 

88 
73 

86 

67 

73 

86 

88 

88 

87 
71 

88 

86 

89 
72 

67.2 
73.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

Mm 

79 
72 

87 
71 

89 

70 

88 
74 

89 
73 

88 
72 

86 
71 

68 
73 

89 

72 

90 
73 

91 
70 

88 

73 

89 
72 

76 

72 

69 
66 

89 
71 

89 
71 

90 

71 

90 
69 

89 
69 

89 

7 1 

83 

69 

90 
7 1 

90 

91 

90 

91 

90 

91 

70 

68.3 
71.3 

LOXAHATCHEE 

MAX 

Mm 

87 
71 

87 

71 

88 
69 

90 
71 

89 
72 

88 

72 

86 

70 

67 

70 

76 
69 

85 
69 

86 
69 

86 

72 

87 
71 

81 

72 

90 
70 

91 
68 

90 
70 

92 
67 

90 
68 

90 
67 

89 
67 

67 

90 
67 

90 

68 

89 

90 

87 

68 
69 

67.9 
69.7 

MIAMI  BAVFRONT  PARK 

MAX 

Mm 

89 

71 

85 

73 

87 
72 

69 
75 

85 

75 

85 
73 

85 
71 

86 
74 

85 

71 

88 

73 

88 
73 

90 
74 

90 
73 

60 
70 

87 
73 

66 
77 

86 
8 1 

87 
80 

87 

87 
78 

67 
79 

87 
78 

86 

67 

87 

77 

89 

87 

38 

87 
7  3 

86.3 
74.8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

Mm 

82 

73 

84 

72 

87 
82 

86 
75 

86 

74 

65 
71 

85 
76 

65 

76 

66 
73 

68 
74 

88 
76 

90 
74 

89 
75 

81 
73 

84 

66 
61 

86 
82 

84 

8 1 

86 

84 

64 

84 

64 

63 

84 

64 

79 

84 
75 

84 

88 
75 

66 
75 

85.2 
76.5 

MIAMI  WSO 

MAX 

Mm 

83 
79 

85 
79 

87 

77 

67 

77 

86 
75 

83 

73 

65 
74 

65 

75 

62 
75 

87 
74 

89 
73 

87 

75 

87 
74 

77 
73 

86 
73 

68 
76 

88 

79 

79 

67 

76 

79 

79 

6* 

77 

75 

85 

76 

66 
73 

86 
75 

73 

87 
74 

65.9 
75.4 

MIAMI   12  SSW 

MAX 

Mm 

81 
71 

86 

72 

88 
67 

87 
74 

88 
73 

85 
71 

85 

71 

86 
73 

85 
72 

68 

70 

68 
65 

88 
71 

90 
74 

66 
73 

86 
73 

68 
74 

88 

67 
72 

87 

87 

67 

88 
76 

88 
76 

87 
74 

86 
73 

67 
70 

87 

70 

87 
71 

88 
7  1 

87.0 
71.9 

PQMPANO  BEACH 

MAX 

Mm 

89 
67 

89 
74 

90 
73 

91 
71 

92 
72 

89 

71 

90 
70 

69 
69 

86 

70 

91 
70 

81 
74 

89 

70 

91 
74 

91 
73 

92 

77 

91 
7* 

91 
79 

90 
77 

90 
76 

89 
79 

69 

78 

90 
80 

88 

60 

90 
76 

90 
72 

68 
73 

90 
71 

89,6 
73.4 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

Mm 

84 

72 

84 
71 

89 
70 

68 
73 

88 

72 

88 
70 

91 
70 

89 
71 

68 

71 

90 
72 

91 
69 

90 
71 

89 
71 

78 
71 

91 
66 

90 
71 

69 

89 

89 

89 

88 
70 

88 

70 

66 
75 

89 
72 

89 
70 

89 

71 

89 
70 

90 
72 

91 
70 

90 
70 

86,9 
70,9 

STUART  1  N 

MAX 

Mm 

88 

74 

91 
69 

86 
69 

68 
74 

86 
75 

84 

71 

87 

74 

89 

71 

76 
70 

84 
74 

88 

70 

89 

73 

75 

74 

71 

79 

SO 

66 
72 

69 
71 

90 
71 

66 
76 

67 
76 

86 
71 

89 
72 

89 
77 

89 

76 

68 

76 

87 

77 

88 
75 

88 

76 

87,3 
73.8 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

MAX 

Mm 

90 
79 

89 
74 

88 
74 

90 
76 

69 
76 

68 
74 

68 

73 

66 

72 

79 
70 

87 
71 

90 
71 

66 

73 

89 
73 

82 
74 

67 
73 

89 
71 

89 
75 

68 
70 

68 
74 

88 
72 

68 
70 

90 
74 

92 
80 

91 
79 

92 
80 

90 
80 

90 
73 

90 
74 

38 
73 

88 
72 

86.4 
73.7 

S««  R«fei»DC«  NotsB  Following  Sutloo  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 

SEPTEMBER  1971 


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
< 

♦         ♦  ♦ 

KEVS  07 

KEY  WEST  WSO 

MAX 
MIN 

83 

13 

85 
79 

88 
78 

88 
78 

87 

79 

88 
76 

8A 

75 

87 

77 

87 
81 

86 
81 

68 
60 

86 
80 

87 

60 

67 
61 

68 
78 

89 
80 

89 
81 

89 
81 

89 
76 

88 
78 

87 
76 

86 
73 

87 
77 

86 
76 

87 
80 

87 

60 

66 
76 

86 
76 

86 
79 

66 
79 

67.0 
78.3 

KEV  WEST 

MIN 

89 
7* 

64 
7* 

86 
76 

89 
77 

91 
76 

90 
77 

89 
76 

85 
74 

89 

79 

89 

60 

88 

78 

90 
79 

90 
76 

90 
80 

69 

77 

90 
77 

90 
80 

91 
61 

92 
82 

90 
71 

69 
74 

67 
72 

68 
72 

68 
78 

68 
79 

89 
79 

89 
79 

67 
76 

86 
75 

89 
75 

86.7 
76,6 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

8* 

73 

85 
73 

88 
75 

87 

78 

88 

77 

87 

78 

84 

72 

87 

76 

65 

78 

88 

79 

68 

76 

89 

79 

86 
75 

67 

78 

88 

75 

88 

60 

68 

61 

69 
61 

88 

78 

86 

76 

87 
75 

67 
77 

67 

79 

87 

74 

88 

76 

67 

77 

67 
75 

89 
75 

86 
75 

87.3 
76.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

(U 

Day  of  month 

<s> 
131 

Station 

D 
Q 

(IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 
MIN 

86 
75 

90 
73 

92 
76 

90 
73 

63 
76 

87 
76 

89 
76 

89 
75 

86 
75 

89 
76 

96 
75 

92 

77 

90 
76 

95 
74 

91 
74 

85 
75 

84 
76 

65 

73 

36 
74 

92 
76 

95 
75 

96 
71 

86 
76 

86 
74 

90 
75 

92 
75 

95 

76 

92 
77 

92 
75 

93 
74 

89.9 
75.0 

CAINESVULE  3  M5W 

1 

MAX 
MIN 

94 
79 

94 

81 

67 

80 

92 

80 

93 
80 

90 
79 

69 
76 

89 
78 

90 
79 

91 

77 

92 
79 

93 
30 

91 
79 

92 
75 

91 
76 

91 
80 

92 
60 

93 
81 

92 
79 

94 
78 

94 
80 

91 
76 

92 
80 

92 
79 

89 
78 

90 
77 

90 
76 

89 
76 

91 
76 

91 
74 

91.3 
78.4 

4 

MAX 
MIN 

89 
32 

89 
83 

86 
81 

86 
81 

86 
82 

63 
62 

67 
81 

37 
81 

37 

30 

66 
79 

87 
81 

87 
82 

87 
81 

87 
78 

86 
79 

87 
31 

36 
32 

88 
83 

36 
32 

86 
82 

89 
82 

67 
61 

67 
62 

67 
61 

86 
80 

85 
80 

85 
79 

84 
76 

85 
78 

85 
76 

96.9 
80.7 

6 

MAX 
MIN 

86 
86 

86 
86 

86 
86 

86 
84 

84 
34 

84 
64 

64 
84 

84 

84 

34 
83 

83 
63 

64 
63 

84 
84 

84 
83 

84 
83 

84 
32 

84 
84 

85 
84 

84 
84 

86 
84 

86 
85 

65 
95 

85 
83 

63 
63 

63 
63 

83 
83 

83 
83 

83 
81 

82 
61 

81 
79 

81 

80 

84.0 
83.4 

20 

MAX 
MIN 

85 
85 

85 
85 

85 
85 

85 
84 

64 
84 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

64 
84 

64 
84 

84 
34 

34 
64 

34 
64 

84 
84 

34 
84 

34 
84 

34 
34 

84 
94 

34 
94 

84 

84 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

64 
84 

64 
84 

84 
34 

84 
64 

64 
84 

34 
63 

33 
63 

84  ,  1 
84.0 

MILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

86 
77 

91 
77 

90 
76 

89 
79 

83 
77 

85 
76 

90 
77 

90 
77 

39 
78 

90 
78 

91 
81 

89 
76 

93 
76 

94 
75 

95 
81 

84 
77 

86 
76 

86 
77 

90 
36 

90 
76 

92 
78 

92 
78 

94 

60 

94 
80 

95 
80 

87 
79 

67 
77 

89 
76 

90 
76 

91 
76 

89.6 
78.0 

HONTICELLQ  3  W 

4 

MAX 
MIN 

92 
77 

96 
77 

89 
77 

86 
78 

91 
77 

90 
76 

90 
76 

92 
75 

67 
75 

67 
76 

89 
75 

91 
76 

93 
76 

96 

71 

96 
71 

92 
73 

92 
76 

89 
76 

93 
76 

98 
78 

100 
78 

91 
78 

100 
78 

96 
78 

96 

77 

96 
77 

96 
77 

99 
77 

96 
73 

95 
73 

93.3 
75.9 

aulNCY  3  SSW 

2 

MAX 
MIN 

87 
74 

93 
74 

97 
76 

92 
78 

91 
75 

95 
77 

100 
75 

103 
75 

97 
75 

97 
74 

98 
74 

97 
75 

96 
72 

101 
66 

104 
68 

96 
71 

95 
75 

93 
73 

101 
73 

103 
76 

104 
74 

105 
75 

105 
75 

100 
76 

104 

77 

106 
76 

105 
76 

104 
76 

104 
72 

104 

73 

99.2 
74.3 

4 

MAX 
MIN 

86 
75 

92 
75 

94 
77 

90 
78 

89 
77 

92 
76 

97 
77 

100 
77 

94 
77 

93 
75 

94 
75 

94 
76 

93 
74 

97 
71 

99 
71 

93 
74 

92 
77 

90 
75 

97 
75 

99 
76 

100 
76 

99 

77 

100 
79 

96 

79 

100 
79 

101 
30 

101 
78 

100 
79 

99 
76 

99 
76 

95.7 
76.4 

8 

MAX 
MIN 

83 
78 

87 
76 

88 
79 

86 
80 

84 
76 

37 
78 

91 
80 

92 

60 

89 
80 

86 
78 

89 
78 

87 
79 

38 
78 

90 
76 

92 
77 

37 
79 

68 

80 

86 
78 

90 
78 

92 
79 

93 
80 

92 
61 

93 
32 

91 
82 

97 
82 

94 
82 

93 
82 

93 
82 

92 
30 

93 

30 

99.8 
79.5 

CHIPLEY  3  E 
GAINESVILLE  3  WSW 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  3  W 
QUINCY  3  SSW 


:    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE   TO  THE   NORTHWEST.      PALMER  MERCURY- IN-STEEL 
THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7-30  A  M 

:   ARREDONOA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.     LITTLE  SLOPE.   'pALMER  DIAL  TYPE  THER- 
MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   AT  4-30  P  M 

■■   If^^l  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.     PALMER 'mERCURY-IN-STEEL  THERMO- 

METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P  M 

'   P.™PL!;°*"  S°"-'  ^  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  SAM 

:   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.      0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.      PALMER  DIAL 
TYPE  THERMOMETERS. 
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EVAPORATION  AND  WIND  flo«,oa 

  SEPTEMBER  1971 


Day 

Of  Month 

Station 

0  0  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*      «  « 

NORTHWEST  01 

M I LTON  EXP   ST AT  ION 

EVAP 

•  1 1 

.  17 

•  15 

.11 

.  15 

.  06 

.27 

.21 

.  17 

.  2 1 

•  13 

•  06 

•  23 

.22 

.13 

.02 

.20 

.  1 8 

.19 

.18 

.13 

•  1 6 

•  13 

.  1 6 

WIND 

24 

25 

23 

34 

36 

31 

28 

24 

27 

27 

21 

12 

23 

15 

13 

19 

75 

18 

13 

26 

17 

19 

21 

'21 

'18 

'21 

'10 

'16 

'17 

15 

691 

MAX 

91 

100 

93 

93 

82 

90 

96 

97 

94 

95 

94 

94 

95 

97 

96 

80 

93 

96 

95 

95 

96 

98 

99 

98 

97 

90 

95 

97 

96 

97 

94.3 

MIN 

71 

72 

72 

74 

73 

71 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

69 

63 

65 

70 

70 

71 

69 

72 

72 

72 

72 

73 

70 

71 

72 

78 

69 

67 

71.2 

WOOORU^P  DAM 

EVAP 

.  19 

.24 

.  22 

.11 

•  16 

.23 

.26 

.25 

.  24 

•  18 

.22 

.  16 

.20 

.27 

.18 

.14 

.13 

18 

22 

.21 

22 

2g 

19 

26 

.20 

2  J 

2y 

•  32 

6  58 

WIND 

60 

71 

99 

94 

96 

86 

102 

95 

115 

79 

29 

24 

43 

64 

21 

17 

56 

42 

42 

16 

26 

65 

9 1 

89 

'76 

54 

74 

8 1 

76 

1952 

«       *  « 

NORTH  02 

EVAP 

.17 

.23 

•  15 

.13 

.20 

.22 

•  19 

.16 

.14 

12 

•  1 8 

.24 

•  14 

.17 

.  17 

20 

19 

.  19 

24 

.20 

.14 

•  19 

.21 

29 

•  19 

5  67 

WIND 

29 

47 

33 

31 

29 

45 

32 

28 

33 

'l9 

33 

40 

29 

'l7 

'20 

16 

34 

'22 

'16 

*13 

'32 

'16 

55 

'34 

44 

40 

40 

63 

'59 

34 

964 

MAX 

97 

97 

90 

96 

98 

95 

92 

93 

92 

94 

96 

96 

94 

94 

94 

96 

94 

98 

99 

99 

98 

96 

MIN 

74 

75 

74 

75 

75 

73 

73 

73 

74 

70 

75 

74 

74 

67 

67 

74 

74 

76 

71 

72 

73 

72 

74 

71 

72 

69 

68 

68 

65 

65 

7l!9 

LAKE   CITY  2  E 

EVAP 

.23 

.27 

.48 

.07 

.24 

.10 

.16 

.23 

.21 

.19 

.20 

■  20 

.38 

.19 

.06 

.19 

.16 

.24 

.21 

.30 

.14 

.21 

.24 

.27 

.23 

.20 

•  15 

.22 

•  24 

6.428 

WIND 

27 

58 

68 

30 

54 

45 

56 

50 

31 

37 

21 

68 

70 

35 

40 

17 

35 

30 

24 

22 

13 

29 

59 

58 

50 

63 

35 

44 

59 

35 

1283 

MAX 

95 

92 

92 

86 

93 

89 

89 

91 

90 

88 

91 

92 

66 

91 

91 

90 

93 

90 

97 

98 

96 

95 

92 

92 

93 

93 

91 

90 

86 

90 

91.5 

MIN 

73 

71 

73 

72 

73 

71 

70 

70 

71 

68 

69 

71 

70 

65 

65 

67 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

68 

70 

70 

66 

66 

66 

62 

63 

69,2 

*       *  « 

NORTH  CENTRAL  03 

L i5B0N 

EVAP 

1 9 

19 

18 

20 

14 

20 

.13 

06 

06 

12 

14 

.22 

.14 

.14 

.20 

1  A 

50 

•  16 

19 

1  4 

•  12 

4^82 

W I NC 

20 

25 

20 

25 

20 

35 

15 

25 

25 

15 

*20 

25 

35 

20 

10 

15 

25 

'2c 

'  IC 

'15 

'  2  j 

*  3C 

'  15 

*or 

'15 

'is 

10 

679 

»        *  * 

SOUTH  CENTRAL  OA 

EVAP 

1& 

19 

18 

14 

^2 

19 

01 

.01 

10 

15 

19 

22 

2^ 

20 

IE 

14 

2C 

26 

2^ 

2, 

22 

.24 

5.43 

WIND 

'22 

'32 

'29 

'20 

'45 

13 

'35 

'24 

'23 

25 

'44 

'22 

'32 

'4' 

'l9 

'21 

'Ic 

'21 

'23 

'16 

'l9 

'25 

'3s 

'54 

'54 

*61 

'63 

'68 

'79 

51 

1051 

MAX 

95 

86 

84 

86 

90 

88 

84 

91 

77 

70 

83 

83 

83 

86 

93 

92 

91 

92 

92 

95 

90 

86 

88 

87 

87 

67 

86 

86 

86 

8! 

67.2 

MIN 

69 

68 

69 

73 

73 

74 

70 

70 

67 

65 

64 

66 

69 

68 

64 

64 

67 

63 

68 

65 

65 

66 

67 

68 

70 

68 

65 

66 

64 

67.5 

VERD  BEACH  A  W 

EVAP 

.23 

.17 

.20 

.17 

.24 

.23 

.20 

- 

- 

.06 

.09 

.13 

• 

.12 

.  13 

.IE 

.IS 

.19 

.23 

.20 

.20 

.22 

.20 

.20 

.20 

.21 

•  26 

.20 

.20 

.16 

5.586 

WIND 

23 

16 

22 

12 

26 

23 

18 

11 

20 

25 

34 

29 

27 

42 

37 

1  ■; 

17 

18 

17 

14 

18 

38 

34 

23 

27 

43 

53 

40 

46 

789 

MAX 

97 

95 

96 

94 

97 

96 

88 

88 

90 

86 

82 

39 

88 

88 

88 

95 

9! 

96 

98 

96 

96 

95 

94 

93 

94 

95 

93 

93 

92 

92.6 

MIN 

76 

74 

74 

75 

75 

76 

72 

71 

72 

7 1 

70 

74 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

7; 

72 

72 

72 

74 

72 

75 

74 

7C 

69 

71 

70 

72.4 

•       *  * 

Everglades  and  sw 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.14 

.15 

.13 

.18 

.15 

.13 

.13 

.18 

.12 

.11 

.06 

.10 

•  16 

•  11 

.10 

.  13 

.  IE 

.20 

.20 

.16 

.16 

.19 

.22 

.18 

•  18 

.23 

•  26 

.20 

.16 

.13 

4.72 

MAX 

95 

97 

91 

100 

94 

94 

97 

95 

90 

79 

83 

90 

91 

65 

99 

102 

94 

97 

94 

95 

93 

95 

97 

96 

94 

96 

94 

93^9 

MIN 

72 

72 

7i 

72 

73 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

7 1 

^7C 

7] 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

69 

69 

70 

70 

70<8 

Pi  cuTCTnw   II   e  CM^ 
LLtNl^lUi^   U   5  tiNG 

EVAP 

12 

09 

07 

j2 

^  ^ 

08 

^2 

^  ^ 

01 

00 

16 

•  05 

.05 

.10 

.18 

.20 

24 

2  ] 

24 

2, 

24 

.23 

.  2S 

^  ^ 

3E 

•  25 

•  26 

.25 

.23 

4^91 

WIND 

'12 

'16 

7 

'10 

"27 

15 

12 

'30 

'23 

13 

'25 

'36 

31 

45 

46 

1( 

2C 

'16 

*16 

'21 

IE 

'30 

'43 

51 

'43 

'SE 

57 

64 

50 

41 

896 

MAX 

96 

94 

67 

90 

103 

95 

91 

90 

88 

76 

Bl 

89 

90 

8G 

85 

9*; 

9E 

99 

100 

99 

96 

98 

97 

97 

96 

98 

96 

96 

97 

97 

93^5 

MIN 

78 

73 

74 

74 

75 

76 

73 

73 

73 

72 

70 

70 

73 

73 

72 

7j 

71 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

73 

73 

73.6 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.21 

OC 

16 

04 

14 

01 

09 

2^ 

07 

44 

.12 

.20 

.18 

.16 

J. 

,31 

.  2E 

.  3C 

.23 

14 

^  3- 

•  06 

.  32 

.14 

.32 

5.916 

WIND 

23 

'49 

*2« 

'41 

'70 

'59 

55 

'28 

'48 

"47 

'63 

Io9 

72 

135 

26 

39 

77 

'74 

'4; 

37 

51 

49 

92 

56 

'51 

47 

46 

45 

34 

37 

1633 

MAX 

94 

92 

93 

95 

92 

93 

93 

" 

89 

93 

91 

90 

95 

92 

98 

9E 

98 

97 

98 

97 

96 

97 

95 

93 

96 

94 

96 

92 

96 

94.6 

MIN 

70 

73 

74 

82 

81 

76 

75 

77 

77 

76 

76 

78 

77 

73 

7^ 

78 

78 

78 

74 

74 

76 

74 

76 

75 

60 

75 

82 

74 

76.7 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

EVAP 

.  IE 

.3. 

.  OG 

.16 

.25 

.23 

.  1 C 

.12 

.  06 

*  03 

10 

.  IC 

.16 

.15 

.20 

30 

'li 

'Ic 

26 

.  3C 

.  3 1 

.3] 

26 

.34 

•  3! 

•  3C 

.24 

.25 

6.39B 

WIND 

25 

45 

30 

30 

60 

50 

30 

30 

26 

20 

25 

'l! 

40 

45 

50 

16 

50 

'35 

'2! 

50 

IOC 

85 

'7; 

75 

90 

75 

60 

45 

1390 

MAX 

94 

91 

89 

91 

96 

95 

93 

91 

90 

76 

80 

B8 

90 

88 

88 

97 

93 

97 

97 

98 

96 

85 

94 

92 

91 

92 

91 

91 

94 

92 

91.3 

MIN 

75 

75 

74 

74 

75 

76 

63 

72 

75 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

77 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

76 

74 

74 

70 

70 

70 

71 

73.3 

TAMIAMI   TRL   40  Ml  BEND 

EVAP 

.24 

.09 

.09 

.11 

.21 

.15 

.07 

.09 

* 

* 

.12 

.17 

.03 

* 

_ 

.23 

.25 

.15 

.18 

.23 

.16 

.43 

.25 

.16 

.23 

.23 

.19 

4.788 

W I  N[ 

IE 

26 

3C 

10 

'  3] 

36 

26 

14 

27 

37 

138 

9 

67 

72 

73 

• 

56 

39 

MAX 

91 

95 

9< 

9 1 

^? 

9S 

8G 

96 

84 

10; 

9! 

IOC 

10] 

99 

96 

96 

95 

97 

96 

96 

96 

99 

96 

94.9 

MIN 

7C 

6{ 

6E 

69 

66 

67 

6 

6C 

71 

74 

73 

73 

72 

71 

75 

75 

71 

7: 

7: 

7j 

73 

73 

73 

73 

7] 

73 

_ 

70 

73 

71.5 

*       *  * 

LOHER  EAST  COAST  06 

HIAL6AH 

EVAP 

.26 

.21 

.19 

.06 

.32 

.13 

.07 

.19 

.24 

.14 

.36 

.26 

.10 

.24 

.30 

.18 

.34 

.22 

.30 

•  26 

.20 

.15 

WIND 

28 

41 

19 

33 

10 

19 

4 

* 

4 

1 

1 

12 

14 

10 

3 

1 

17 

6 

21 

10 

7 

15 

6 

23 

34 

20 

4 

2 

1 
91 

0 

366 

MAX 

92 

85 

90 

92 

91 

94 

83 

96 

96 

97 

94 

93 

96 

96 

96 

96 

96 

92 

92 

91 

93 

92.8 

MIN 

74 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

76 

74 

75 

76 

72 

76 

76 

76 

73 

74 

71 

71 

72 

72 

73^4 

LISBON  ,    INSTALLATION  NOT  FENCED. 

WOODRUFF  DAM  ,   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 
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STATION  INDEX 


0 1  r\  i  11^  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP.  1 

i 

1  SPECIAL 

FRANKLIN 

MIQ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DE  SOTD 

6P 

RADIO  STATION  HAPG 

ARCMaOLO  BiauOtilC  STA 

HICMtANDS 

8A 

AftCHBOLO  mOLDGIC  STA 

AVON  PARK 

036' 

O*. 

HI GHLANDS 

27  36 

Bl  30 

132 

5P 

5P 

BABSON  PARK 

0390 

01- 

PDLK 

27  50 

81  31 

145 

6P 

HAflRV  M.  TOLSON 

BAATOW 

POLK 

5F 

CITY  OF  BARTOW 

BFLLE  GLAOE  EKP  STA 

PALM  BEACH 

EVERGLADES  EXP.  STA, 

BELLE  OLADE  HHCN  GATE 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

6P 

WALTER  W.  SCOTT 

OKALOOSA 

OBBIE  HUTTO 

blOuntstdwn 

calhdun 

7A 

CITY  OF  BLOUNTSTOhN 

PALM  BEACH 

GUS  P.  HAGEfl 

BSADEtnDN  5  E5E 

MANATEE 

5P 

GULF  COAST  EXP  STATION 

aOISTflL 

1020 

01 

L I6ERTY 

1 

30  25 

B4  59 

16C 

aROOKS^flLLE  CHIN  HILL 

iOt,b 

o; 

HERNANDO 

28  37 

82  22 

^7- 

H-CENTRAL  FLA.EXP.STA. 

auSHNELL  ?  E 

SUMTER 

; 

SP 

MRS.   A.  H,  NELSON 

CAHAL  pniKT  GATE  ! 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  PIINT  USOA 

PALM  BEACH 

SUGAR   PLANT  FLO.  STA. 

CARRAQELLE   1  NNW 

FRANKLIN 

3P 

MRS.   HAiEL  F.  COOK 

C AR YV I  LLC 

WASHINGTON 

7fl 

CARLTON  WILLIAMS 

CEOAR  KEY  1  WSH 

SA 

CLYOE  D,  COULTER 

CHIPlEY  3  E 

WASHINGTON 

8A 

R.B.  CHRISTMAS 

CLEARWATER 

PINELLAS 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  6  SSH 

ibif] 

o: 

( 

28  29 

81  47 

125 

6P 

&P 

CLEHISTIIN  U  S  ENG 

ICS* 

05 

HENDRY 

j 

26  45 

80  55 

20 

SA 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNMELL  4  NH 

HIGHLANDS 

27  Z* 

81  10 

8A 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

PUTNAM 

6P 

WILLIAM  R.  RADTKE 

CRESTVIEW  RADIO  HJSB 

5P 

RADIO  STATION  WJSS 

CPOSS  CITY  2  WNH 

DIXIE 

2P 

FLOftlOA  FOREST  SERVICE 

DANIA  WNW 

BROHAAO 

MIO 

FLA.   POWER  L  LIGHT 

DAYTUNA  BEACH  hSD  R 

VOLUSIA 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

□E  FUNIAK  SPRINGS 

MALTON 

5P 

LEONARD  S  :EPP 

DELANO   I  SSE 

VOLUSIA 

MIO 

CITY  OF  DSLANO 

OE  SOTO  CITY  8  SH 

22S8 

0(, 

HIGHLANDS 

27 

81  31 

85 

SA 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

2298 

05 

HENDRY 

26  36 

81  08 

8A 

SA 

FLA,   FOREST  SERVICE 

DOWLINC  PARK  3  NH 

80 

FLORDIA  FOREST  SERVICE 

9A 

ALBERT  SAVOIE 

EVERGLADES 

COLLIER 

BA 

EVERGHOES  NATL  PARK 

FEDERAL  PDINT 

PUTNAM 

6P 

MRS  BRUCE  GRAY 

HENDRY 

MRS  EDNA  LEWIS 

fellsheme  t  SSH 

INDIAN  RIVER 

4P 

DIAMOND  G  FARM 

FERNANOINA  BEACH 

NASSAU 

ELBERT  L.  GILL 

FLAMINGi")  RANGER  STA 

MO.'VROE 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

0KEECHQ6EE 

'■ 

27  35 

80  50 

71 

5P 

5P 

FORT  GREEM  12  HSH 

3153 

MANATEE 

5 

27  3A 

82  08 

112 

7P 

MRS  JOHN  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

BROMARD 

BA 

SA 

DIXIE  WATgR  Plant 

FT  LAUOEROALE  EXP  STA 

SA 

U.  OF  FLA.   PLANT  LAB. 

FORT  MYERS  WSn  R 

LEE 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

MIO 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

aAr 

5P 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

CAJNESVlLLE  2  WSW 

ALACHUA 

5P 

5P 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

GLEN  ST  MARY   1  H 

BAKER 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

GRACEVILLE 

JACKSON 

JOSEPH  C.  RHOOES 

35<.3 

Oi 

LAFAYETTE 

U 

29  57 

82  57 

3D 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

3040 

03 

ORANGE 

] 

2B  23 

81  11 

6a 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

HlALEAH 

DADE 

12 

MID 

MIO 

BA 

MIAMI   WATER  PLANT 

HIGH  SfPIN&S 

ALACHUA 

SA 

LOUIS  T,  CLDUTIE" 

HILLSBOROUGH 

SA 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

DADE 

MIO 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

IHHOKALEE  3  NH<H 

COLLIER 

3P 

UNIV.   OF  FLORIDA 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

POL" 

5P 

ALVIN  R.  PERKINS 

INCL IS 

LEVY 

FLA.  POWER  COMPANY 

INVERNESS 

CITRUS 

7A 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GHOVE  2  HNH 

02 

ALACHUA 

e 

29  2' 

82  09 

60 

9A 

UiS,   OECL.  SURVEY 

ISLEwrJRTH 

<'332 

ORANGE 

a 

28  29 

81  32 

115 

6P 

CHASE  GROVES/  INC. 

JACKSONi/UlE  WSQ  K 

02 

DUVAL 

8 

30  23 

81  39 

MID 

MIO 

,  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 

HAMI LTON 

SA 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  i  E 

DADE 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  kSO 

*570 

MONROE 

; 

2'>  33 

81  45 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONROE 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KISSI1MEE  HD.  Z 

OSCEOLA 

28  i7 

CITY  OF  KISSIMMEE 

KISSi:iMEE  HrvEfl 

POLK 

CElHCe  G.  SLOTT 

i-bb2 

HENDRV 

5 

26  49 

61  26 

BA 

ALUO  LAND  DEVELOP.  CU. 

LAKE    ALFRED   E*P  STA 

■.707 

o" 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

145 

BA 

8A 

CITRUS  Exp.  STATION 

LAKE  CITY  i  E 

COLUMBIA 

9A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

"LAKELAND  WSO  R 

(.797 

POL" 

; 

26  02 

81  57 

214 

MID 

MIO 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAMQNT   6  WNW 

01 

JEFFERSON 

5 

30  25 

83  55 

190 

TUNbSTON  PLANTATION 

LIGNJHVITAE  KEY 

07 

MONROE 

2 

24  5* 

80  42 

DR.    E.  C.  LUNSFOtD 

LISBON 

5076 

03 

LAKE 

8 

26  52 

81  47 

68 

3P 

3P 

SW  FLA  HTR  MCMT  OlST 

LIVE  OAK 

S099 

02 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  56 

120 

!P 

RADIO  STATION  HNER 

L0XAH4TCHEE 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

»P 

MRS,   C,   A,  KING 

LYNNE  *  SE 

5237 

o: 

MARION 

E 

29  10 

81  52 

MRS.   GENEVA  A.  VINING 

MADISON 

5275 

02 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

190 

5P 

MRS.   T.C.  MERCHANT 

nAHATHON  Shores 

5351 

07 

MONROE 

2 

24  44 

ei  02 

5 

6P 

CHARLES  G.   HElTMAN*  JR. 

harineland 

5391 

02 

FLAGLER 

2 

29  40 

Bl  13 

5 

MARINE  STUDIO  INC. 

MAYO 

5539 

02 

LAFAYETTE 

10 

30  03 

B3  10 

65 

7A 

TOWN  OF  MAYO 

MELBOURNE 

5612 

O* 

BREVARD 

BO  37 

10 

MIO 

MIO 

CITY  UF  MELBOURNE 

MIAMI   BAVFHONT  PARK 

5653 

0( 

OADE 

25  47 

80  11 

SP 

CITY  OF  MIAMI 

IHIAMl  BEACH 

5658 

OADE 

25  47 

80  06 

5 

MID 

MIO 

LIFE  CUARO  PATROL 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

: 

o 
< 

1 
i 

1 

C 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

1  TEMP- 

PRECIP. 

1  EVAP. 

j  SPECIAL 

MIAMI   WSO  R 

5663 

DADE 

2 

25 

48 

eu 

16 

7 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI  CITY  WSO 

566B 

OADE 

43 

80 

17 

15 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI    12  SSW 

5676 

06 

OADE 

2 

25 

39 

BO 

16 

6a 

BA 

U.S. PLANT   INTkDDCTN  STA 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

01 

SANTA  ROSA 

5 

87 

06 

217 

4P 

G 

Florida  exp  station 

MONTICELLO  3  W 

01 

JEFFERSON 

' 

3D 

32 

146 

AGRIC   RESEARCH  CENTER 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5695 

05 

CLAOES 

26 

81 

09 

22 

BA 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27 

Bl 

36 

125 

4P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

HYAKKA   RIVER    JT  PARK 

SARASUTA 

5 

27 

B2 

20 

5P 

5P 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

NAPLES  2  NE 

05 

COLLIER 

26 

10 

Bl 

47 

3P 

JUNGLE   LARRYiS  SAFARI 

NICeVI  LLE 

OKALOOSA 

30 

31 

CHIEF/FORtSTRY  DIV 

OSCEOLA 

27 

56 

Bl 

00 

MRS.   ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

26 

60 

32 

CCS  FLA  FLOOD  CON 

OCALA 

0; 

MARION 

! 

29 

11 

82 

08 

90 

9P 

MID 

CITY  OF  OCALA 

OKEECHOBEE  9  w 

64B0 

OK  EECHOBE  E 

56 

20 

8A 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIS! 

OKEECHOBEE   HflCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

27 

13 

8A 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

6584 

02 

VOLUSIA 

a 

2S 

56 

81 

18 

52 

VICTOR  C  SCHAEFER 

DORLANDO  WSJ  R 

ORANGE 

8 

2a 

33 

SI 

20 

108 

MIO 

HID 

NATL   WEATHER  SERVICE 

ORTOSA  LOCK  2 

GLADES 

26 

47 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

6 

29 

39 

81 

39 

5P 

CITY    OF  PALATKA 

PANACEA  4  SSE 

WAKULLA 

5 

29 

58 

84 

22 

10 

E.   PHILIP  HANSEN 

PANAMA   CITy  £ 

BAY 

30 

10 

85 

CEOROE  C.  COOK 

PARRI^H 

MANATEE 

27 

35 

82 

4P 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  !  Nh 

O! 

DADE 

2 

25 

56 

SO 

27 

IC 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

699- 

5 

12 

112 

MID 

MIO 

PERRINE 

OAOE 

25 

36 

SOUTH  OADE  UTIL.  INC. 

PERRY 

7025 

o: 

TAYLOR 

5 

08 

B3 

36 

4! 

6P 

2P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28 

82 

08 

121 

5P 

ELTON  L,  HINTON 

POMPANO  BEACH 

7234 

BROWARD 

2 

26 

80 

19 

5P 

9P 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  canal 

0! 

MARTIN 

26 

58 

80 

37 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  wORDA  4  ENE 

7397 

05 

CHARLOTTE 

3 

26 

56 

59 

U 

6P 

6P 

EARL  C.  CLAGETT 

QUINCY  3  SSW 

GADSDEN 

30 

33 

81 

36 

8A 

G 

UNIVERSITY  OF  FLORDIA 

RAIFQRO  STATE  PRISON 

UNION 

30 

FLA,    STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

776C 

OADE 

5 

25 

60 

IC 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

7812 

Oi 

2 

53 

61 

20 

15 

6P 

6P 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

28 

20 

190 

7P 

6A 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 

7659 

06 

MARTIN 

2 

27 

07 

60 

17 

15 

CORPS  Of  EN&INEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

01 

WAKULLA 

5 

30 

84 

10 

17 

8P 

FISH  L  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSPURG 

7S86 

04 

PINELLAS 

5 

27 

82 

36 

B 

5P 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANFQRO  EXP  STATION 

7982 

0: 

SEMINOLE 

8 

26 

48 

14 

17 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Duiing  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  tbis 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Pi'ecipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table    and  the 
Station  Tndex.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month . 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  neai-  sunset. 

VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  mo 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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F0UNT4IN  3  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLD  3  w 
NICEVILUE 

PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  WSO 
QUINCY  3  SSW 
SAINT   HARKS   6  SE 
SMITH  CREEK 

TALLAHASSEE  WSO 
WEWAHITCHKA 
WDOORUFF  DAM 


NORTH  02 

CEOAR  KEY  1  WSW 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLE  2  WSW 

GLEN  ST  MARY  1  W 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WSO 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 
MAYO 
PAlATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 


DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


03 


BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

BUSHNFLL  2  E 

CLERMONT  6  SSW 

OAYTONA  BEACH  WSO  R 

DELANO  1  SSE 

INVERNESS 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO  R 
SAINT  LEO 

SANFDRD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  3  NW 
WEEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

4RCHB0LB  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 

CLEARWATER 
FELLSMERE  7  SSW 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 


82.0 
83.8 
83.  1 
81.9 
83.1 


B2.0 
83.4 
83.4 
83.7 
64.5 

84.  1 
85.9 
83.4 


63. 3M 
84. 8M 
85. 4M 
83.3 
65.3 

83.9 
84. 3H 
83.0 
82.9 
83.8 

83.2 
84.9 

85.7 
85.7 

65,3 
83.6 

85.3 
86.1 


85. 9M 
66. 6M 
65.9 
63.7 
86.3 


86.9 
67.9 
88,6 
67,0 
86,3 

85,7 
86.  IM 
87.3 
85.2 
87.3 

87,0 
86,9 
65,4 
85,4 


61.1 
57.9 
61.4 

58.0 
57.6 
58.6 
57.1 
57.9 

65.1 
63.5 
58.7 
64.3 
58.8 

58.6 
60.5 
61.9 


68. 8M 
61. 3M 
66.3m 
65.6 
64.0 

61.0 
62. OM 
63.6 
67.4 
60.6 

61.7 
62.5 

60.7 
66.4 

60.5 
65.7 

62.4 
62.4 


65. 9M 
65. 3M 
67.5 
68.4 
63.2 

65.9 
64.5 
67.0 
70.4 
67.2 

67.3 
67.2 
64. OM 


64.3 
64.6 
67.2 
65.6 
67.5 

67.8 
68. 4M 
67.0 
69.8 
65.7 

67.6 
66.3 
68.9 
69.0 


72.1 
69.9 
72.3 

70.8 
71.6 
71.9 
69.4 
70.6 

73.6 
73.5 
71.1 
74.0 
71.7 

71.5 
73.2 
72.7 


76.  IM 
73.  IM 
75.9m 
74.5 
74.7 

72.5 
73. 2M 
73.3 
75.2 
72.2 


72.9 
74.7 


73.9 
74.3 


75. 9M 
76. OM 
76.7 
76.1 
74.8 

75.7 
75.4 
77.1 
79.0 
77.2 

77.3 
76.8 
76.  IM 


75.6 
76.3 
78.0 
76.3 
76.9 

76.8 
77. 3M 
77.2 
77.5 
76.5 

77.3 
76.6 
77.2 
77.2 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


FLORIDA 
OCTOBER 


SIaUod 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

o  i 

<i 

Average 

Departiire 
From  Normal 

o 
tjl 
iS 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  j 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°  % 

^  1 
Si 

s  S 

•oi 

MQUNT4IN  LAKE 

87,9 

66.4 

77.  2 

2.6 

94 

1 

56 

27 

0 

9 

0 

0 

0 

5.55 

1,69 

1.40 

1 3 

.  0 

3 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

86.3 

67.8 

77.1 

93 

3 

59 

27 

0 

5 

0 

0 

0 

5.46 

.97 

11 

.0 

0 

10 

6 

0 

OKEECHOBEE   9  W 

86. 2M 

67. 2M 

76. 7M 

61 

27 

0 

0 

0 

0 

6.24 

1.53 

16 

•  0 

0 

12 

4 

2 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

PARR  I SH 

87.2 

67.7 

77.5 

93 

6+ 

56 

27 

0 

0 

6,53 

2.46 

11 

.0 

0 

5 

3 

2 

PLANT  CITV 

88.3 

66.9 

77.6 

3.6 

94 

6+ 

S7 

27 

0 

U 

0 

0 

0 

4.34 

1  .12 

1.33 

7 

■  0 

0 

8 

4 

2 

St  PETERSBURG 

86.8 

72.5 

79.7 

3.4 

91 

6+ 

65 

11 

0 

5 

0 

0 

0 

2.41 

-  1.44 

1.45 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

SARASOTA 

89.0 

67 ,  3M 

78. 2M 

93 

5  + 

62 

27+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4.03 

1.60 

10 

•  0 

0 

5 

2 

1 

TAMPA  WSO 

86.6 

68.4 

77.5 

2.8 

93 

5 

59 

11 

0 

6 

0 

0 

0 

4.70 

1.92 

2.20 

17 

•  0 

0 

3 

2 

2 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

85.3 

66.5 

75.9 

1.0 

90 

3* 

54 

11 

0 

4 

0 

0 

0 

3.36 

.09 

1.63 

10 

•  0 

0 

4 

2 

2 

VENICE 

87.3 

69.3 

76.3 

92 

8  + 

61 

27 

0 

6 

0 

0 

0 

3.24 

.85 

1 1 

•  0 

0 

6 

3 

0 

VERO   BEACH  4  W 

85.3 

67.9 

76.6 

91 

2 

61 

26 

0 

2 

0 

0 

0 

7.09 

2.10 

30 

•  0 

0 

12 

5 

2 

WAUCHULA  2  N 

88.  IM 

66.5 

77. 3M 

94 

3 

56 

27 

0 

0 

0 

0 

4.06 

1.41 

11 

.0 

0 

6 

1 

1 

WINTER  HAVEN 

88.6 

67.7 

78.2 

95 

3 

56 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

5.26 

2.80 

6 

•  0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

77.2 

2.1 

5.47 

1.33 

•  0 

*       «  * 

EVERGLADES  AND  SM 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

85.9 

67,6 

76.6 

1.6 

92 

3 

58 

27 

0 

7 

0 

0 

0 

5.69 

.77 

1.15 

16  + 

.0 

0 

10 

5 

2 

CANAL   POINT  USOA 

87.3 

67.0 

77.2 

92 

3 

57 

27 

0 

11 

0 

0 

0 

8.09 

3.12 

7 

•  0 

0 

15 

6 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

86.6 

69.4 

78.0 

95 

7 

61 

28  + 

0 

5 

0 

0 

0 

2.75 

l.U 

7 

•  0 

0 

6 

1 

1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

87.6 

70.0 

73.8 

92 

63 

14 

0 

0 

4.52 

1.13 

6 

•  0 

0 

10 

4 

1 

EVERGLADES 

87 .  3M 

70.0 

76 .  7M 

92 

18+ 

64 

31 

0 

6 

0 

0 

0 

6.65 

2.35 

2.00 

18 

.  0 

0 

1 0 

4 

3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

85. 5M 

70. 8M 

78. 2M 

89 

4  + 

61 

27  + 

0 

0 

0 

0 

0 

7.62 

1.67 

20 

.0 

0 

12 

6 

2 

FORT   MYERS  WSO 

R 

86.2 

71.5 

78.9 

2.8 

92 

5 

64 

26  + 

0 

7 

0 

0 

0 

6.49 

2.40 

1.40 

20 

•  0 

0 

9 

6 

3 

IMMOKALEE  3  NNW 

87.6 

69.1 

76.4 

92 

5  + 

59 

27 

0 

Q 

3.04 

1.50 

9 

•  0 

0 

5 

3 

1 

LA  BELLE 

88.8 

63.6 

76.2 

95 

6 

54 

27 

0 

15 

0 

0 

0 

5.92 

1  .86 

1.46 

8 

.0 

0 

12 

5 

2 

MOORE   HAVEN  LOCK  I 

86.9 

68.2 

77.6 

1.5 

94 

7 

61 

27 

0 

12 

0 

0 

0 

6.35 

1.97 

2.11 

7 

•  0 

0 

8 

3 

2 

NAPLES  2  NE 

87.9 

69,4 

78.7 

93 

4 

62 

27 

0 

9 

0 

0 

0 

5.94 

1 .07 

20 

•  0 

0 

11 

5 

1 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

87.5 

68,3 

77.9 

93 

3 

60 

27 

0 

9 

0 

0 

0 

3.49 

1.69 

11 

•  0 

0 

6 

2 

1 

TAMIAMI   TRL  'lO  MI  BEND 

87. 4M 

72, OM 

79. 7M 

93 

3 

68 

30+ 

0 

Q 

5.66 

1.03 

11 

.0 

0 

11 

5 

1 

DIVISION 

76 . 1 

1 . 3 

5 . 59 

1.20 

•  0 

«       «  ♦ 

LOWER  EAST   COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

86.2 

70.6 

78.4 

.5 

92 

11 

62 

26 

0 

2 

0 

0 

0 

4.57 

-  3.82 

1.22 

30 

•  0 

0 

11 

3 

2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

86.5 

68.6 

77.6 

92 

11 

60 

27 

0 

6 

0 

0 

0 

4,96 

1.57 

30 

•  0 

0 

12 

2 

1 

HIALEAH 

86.2 

71.3 

78.8 

91 

11  + 

63 

2» 

0 

4 

0 

0 

0 

11.16 

3.50 

18 

•  0 

0 

11 

5 

4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

86.5 

68(8 

77.7 

1.4 

9  2 

1 

62 

27 

0 

Q 

5.38 

-  3.34 

1.74 

11 

•  0 

0 

13 

3 

2 

1 ny  A  u  ATCUP P 
LUAMriM  1  \,ncc 

87.1 

67.3 

77.2 

92 

5  + 

57 

27 

0 

9 

0 

0 

0 

5.91 

2.17 

2 

•  0 

0 

6 

4 

3 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

84.8 

73.1 

79.0 

89 

10 

66 

31  + 

0 

0 

0 

0 

0 

6.25 

2.34 

12 

■  0 

0 

10 

3 

2 

MIAMI  BEACH 

83.9 

75.6 

79.8 

1.4 

90 

25 

69 

29 

0 

1 

0 

0 

0 

5.28 

.  1.43 

1.20 

11 

.0 

0 

10 

5 

2 

MIAMI  HSD 

R 

83.9 

73.9 

78.9 

1.1 

89 

10 

68 

27 

0 

0 

0 

7. 46 

-  |73 

1.15 

30 

•  0 

0 

14 

7 

3 

MIAMI    12  SSW 

85.4 

70.3 

77.9 

,  7 

90 

11 

28  + 

1 

0 

0 

0 

8.94 

■  7 1 

2.77 

1 2 

•  0 

5 

3 

POMPANO  BEACH 

87.3 

71.4 

79.4 

92 

3 

63 

27 

0 

7 

0 

0 

0 

10.53 

3.58 

30 

.0 

0 

13 

5 

3 

SOUTH  MIAMI   5  W 

86.9 

66.6 

77.9 

92 

10  + 

62 

28+ 

0 

5 

0 

0 

0 

6.59 

1.46 

12 

■  0 

0 

u 

5 

2 

STUART   1  N 

86. S 

66.3 

77.4 

91 

7 

61 

27+ 

0 

2 

0 

0 

5.43 

2.02 

23 

•0 

0 

10 

3 

1 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

R 

86.6 

71.3 

79.0 

.6 

93 

10+ 

62 

27 

0 

6 

0 

0 

0 

5.13 

-  2.83 

.88 

22 

•  0 

0 

9 

5 

0 

DIVISION 

78.4 

1.0 

6,74 

-  1.41 

.0 

*       *  s 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 

85.1 

77.0 

81.1 

2.1 

86 

17+ 

71 

30 

0 

0 

0 

0 

p 

11.12 

5,30 

6.49 

12 

.0 

0 

10 

3 

2 

KEY  WEST 

86.2 

75.0 

80.6 

1.0 

90 

10+ 

70 

30+ 

0 

3 

0 

0 

0 

9.94 

4.07 

3.96 

12 

.0 

0 

11 

3 

2 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

85.9 

75.0 

80.6 

89 

10+ 

69 

30  + 

0 

0 

0 

0 

0 

8.66 

4.20 

30 

.0 

0 

8 

5 

1 

DIVISION 

80.7 

1.5 

9.91 

3.18 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
TITUSVILLE  3  NW 

96 

DATE 

06 

LOWEST  TEMPERATURE 
DE   FUNIAK  SPRINGS 

35 

DATE 

11 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BITHLO 

11.54 

LEAST  TOTAL  PREC ' P I  TAT  I  ON 
PENSACDLA  WSO 

T 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
KEY  WEST  WSO 

6.49 

DATE 

12 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  124  - 


DAILY  PRECIPITATION 


FLOniOA 

OCTOBER  1971 


Station 

Tota 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 

4   1   5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

APALACMICnLa  WSP 
BLOUNTSTOWN 
CflRI»A9ELLe    1  NNW 
CARVVILLE 
CHIPLEY   3  £ 

ft 

3.56 
i.bO 
<^.6b 
2.16 
2.51 

T 

• 

2.53 
».10 

.69 
1.80 

.04 
2.42 

T 

.26 

.04 

1.35 

2.06 

T 

.11 

T 

T 

.31 
.08 
.56 
.06 
.09 

.01 

CBESTVIFH  RADIO  WJSB 
OE    FUNIflK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  SSE 
MUTDN  FXP  STATION 
MDNTICELlQ  3  W 

.11 
.38 

.48 
3.23 

• 

.03 
1.50 

.01 

.11 
.05 
.02 

T 

.27 

.03 

.40 

T 

.01 
.03 

.08 
.03 

.04 
.57 

.03 

.22 

T 
T 

NICEVULE 
PANAMA  CITY  i 
PENSACOLA  MSG 
auINCV  3  SSW 
SAINT  MIRKS  6  SE 

.05 

3.05 
T 

2.50 
.  10 

T 

T 

1.43 

T 

3.19 

.44 

1.85 
1.65 

T 

.03 

.37 
1 .88 

1.49 

T 

.11 

1.18 
.01 

T 

.01 

T 

T 

.26 
.72 

.03 

T 

SMITH  CEEK 
TALLAHASSEE  WSD 
WGWAHITCHKA 
W3DDftUFF  HAM 

3.88 
3.*.6 
3.95 
1,*9 

T 

.06 

1.68 
2.30 
.22 

1.37 
.28 

3.20 
.96 

T 

.06 
.01 

T 

.11 
.08 

T 

T 

.36 
.18 

T 

.09 

T 

.41 
.81 
.25 
.34 

.02 

T 

T 
T 

T 

NORTH  02 

CEDAR  KEY    1  WSH 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

6.97 
6.69 
5.83 
3.23 

19 

.16 

.03 
.61 

1.00 

3.84 
2.24 
2.75 
1.25 
.66 

.75 
.30 

.42 

.32 
1.32 

.05 
.18 

.37 

T 

.45 
.10 
,06 

.18 
.46 

.06 
.41 

.07 
.55 
.59 
.03 

1 .33 
.06 
.42 

.04 
.21 

.02 
.12 

.30 

.39 
.09 

.02 

.  10 
.02 

.23 
.75 
.03 
.24 

.18 

.  13 

.23 

.35 

.25 

.06 
.27 

.74 

.01 
1.00 

GAINESVILLE   Z  WSW 
GLEN  ST  MARY    1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLANO  CRDVE    2  WNW 
JACKSONVILLE  WSO 

R 

2.98 
7.29 
*..60 
6.'»6 

.34 

1.89 
1.20 
2.08 
1.54 
.49 

.01 
.57 
.41 
.76 

.17 

.36 
.11 
.48 
.14 
1.30 

•  89 
.30 

1.79 
■  4S 

2,15 

.02 
.02 

,70 
.07 

.04 

.46 

.07 

.05 
.14 
.38 

T 

T 

•  04 

.13 
.09 

.29 
.17 

.45 
.75 

.01 
.41 
.64 
.06 

.01 

.01 
.58 

.41 
.14 
1.58 

T 

.01 

.08 
.0! 

.08 
.39 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPE" 

LAKE   CITY   2  E 
LIVE  OAK 
MADISHN 

5.80 
2.95 
3.60 

.05 

.04 

1.10 
.23 

.93 
1.24 

1^29 

T 

.54 

.58 
.07 

1.16 

,01 
,01 

!2S 

.34 
.02 

.18 

.  14 

.27 

.02 
T 

.03 
.08 

.03 

.05 
.09 

.49 
.86 

.02 
.81 

1.12 
.05 

T 

.04 

!l0 

.70 

MAYO 

PALATKA 

PERRV 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

2.06 
h.bb 
5.30 
6.72 

.99 

.75 

.20 
1.42 
2.58 
1.25 

.52 

.02 

.35 
.24 
1.83 

,52 

•  24 
,10 

•  10 

.49 
.12 

.60 
.OB 

.03 
.83 

.U3 

.22 
.03 

.20 

.  10 
.01 

.15 
.85 
.  14 

.43 

.20 

.20 
.51 

.30 
.42 

.39 
.16 
.84 

.60 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

7.12 

.24 

2.50 
3,32 

.20 

•  76 

1.04 

1.55 
1.10 

.46 

NORTH  rENTRAL  03 

BI  THLH 

BPOOKSVILLE  CHIN  HRL 
BUSHNFLL    2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTONA  BEACH  WSO 

R 

IKS'. 
3.20 
5  .5^. 

9.53 

T 

.11 
.01 

.06 

1.07 
.67 

.70 
.50 
.IS 
.01 
.92 

.78 
1.78 

.70 
1.51 
1.70 

,80 

.  13 
,04 

.42 
.20 

.02 
.76 

3.40 

T 

T 

2.31 

T 

•  64 

•  02 

•  10 

.80 

.07 
.03 

1.75 

.90 
.  12 
.30 

2.25 
.10 
.09 
.11 

2.'t0 

.20 

.17 
T 

.28 

.07 

.60 
T 

.78 

.01 

.62 
.01 
.21 

.70 
.35 
.70 

T 

.04 

.47 

T 

.03 
.36 

.08 
.03 

.02 

T 

.03 

DELANO    1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR   ST  PK 
I  NVERNESS 

6,83 
3.27 
7.13 
5.91 
^►.91 

1.32 

.01 
T 

1.  10 
T 

.20 
.  10 
.80 

1.94 
1.25 
1.42 

,07 
1  ,40 

T 

1 ,02 

.40 

T 

1.40 
T 

.17 

!o6 

,08 

1.51 
.09 
.  BO 

.12 
.10 
.21 

.85 

.22 
.53 
.60 

1.35 

1.14 
T 

.10 
T 

T 

.20 

.26 
.65 

.40 

T 

.07 
.82 

.05 
.15 
.04 

T 

.05 
.09 

.21 
T 

.08 

.08 

.07 

ISLEWDRTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO 
SAINT  LEO 

R 

*.35 
3.21 
2. 98 
3.06 
5.03 

.04 
.27 

.72 
T 

.20 

T 

.41 
.20 
.20 

1.94 
1.15 
1.15 
.93 

,40 
,06 

.02 
.73 

T 

1.67 

.15 
.04 

.02 
T 

.01 
.67 

1,05 

.05 

.18 
.21 
.27 
.56 
.03 

1 .08 

.39 
.08 

.08 
.21 

.05 
.01 
.09 

.42 
.19 

.06 
.12 

.45 
.  13 

T 

.05 
.02 
.14 
.14 
.93 

.10 

.03 
.11 
.09 

.31 

.04 
.01 

SANFOfiO  EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WEEKI  waCHEE 

5.49 
5.67 
3.68 

.02 
.90 

.30 

1 .49 
.65 
.06 

.35 

I. 81 

.70 
.62 

.03 
.51 

.09 
.05 

•  57 

•  64 

.15 

.50 

.44 
.23 
.48 

1.39 
.20 

.34 
.57 

.03 

.03 
.11 

.51 
.11 

.06 
.32 

r 

.37 

.02 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

ARCHBOLtl   BIOLOGIC  STA 
AVON  04RK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

6.3<< 
3,20 
7.11 
5.27 
5.95 

1.16 

.05 
1.91 
1.15 

.24 

1.42 
.04 

2.06 

.90 
.19 
T 

1. 00 
.02 
.35 

.66 

.57 
.22 
.35 
.40 
1.00 

1.14 
1.25 
1.60 
.33 
.50 

.08 
.03 

T 

.31 
.20 

.26 

.04 
.01 
.01 

.28 

T 

1.25 

.09 
.05 
.08 

T 

.03 
.08 

.73 

.06 

,12 

,03 

.05 
.21 

.84 

.04 
1.87 
.28 
.01 

.09 

.05 
.05 

T 

.17 

.05 
.04 

.11 

T 

.08 
.15 
.08 

.23 

.20 

BRAOENTON  5  ESE 

CLEARWATER 

C  OHNW  E  L  L    '*  NW 

DE   SOTO  CITY   8  SW 

FELLSMEPE   7  SSW 

4.77 
4.81 

4.70 
10.92 

.09 

.23 

.  17 

1.09 

1.52 
1 .94 

2.38 
1.27 

.60 

.30 
.99 

.07 
.51 

T 

T 

.  19 

1.44 
.IS 

•  08 

.11 
.19 

1.12 
.39 

.  14 
.12 

.04 

.19 

1.11 

.28 
1.81 

.03 
.15 

.03 

.13 
1.51 

.19 
.89 

.05 

.72 
1.79 

.08 
.84 

.09 

FORT   DRUM   5  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  NO.  2 

4.27 
8.77 
6.  19 
4.83 
B.05 

T 

.96 

.11 

.57 
.62 
.50 
3.34 

.  10 
.04 
.15 

.11 

.ei 
.01 

.32 

.02 

.15 

.43 
.02 

.51 
2.50 

.07 
1.04 

.95 

.73 

.39 
1.20 
1.16 

.05 

.04 

.02 

.  15 
1.05 
.45 

.06 

1.66 
.03 

•  08 
.06 

.37 

1.16 

Isi 

.22 
.46 

.06 
.05 
.42 
.08 
.  10 

.16 
.03 
1  .38 
.0*. 
.02 

.01 

.15 
.37 

T 

T 

.05 
.48 

.70 
.38 
.  16 

.86 

.04 
.  16 
.07 

.01 
.40 
.08 
.22 

.03 

T 

.01 

.04 
.21 
.51 
.06 
.19 

.03 

.01 
.04 

.16 

.28 
.12 
.02 

.22 

.02 
■  04 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER    ST  PARK 

R 

6.93 
5.75 

5.46 

.09 

.22 
.75 

2.95 
2.05 
.12 
1.24 

.6B 

.04 
.0<i 
.52 

.33 
.51 
.27 

.49 
.  19 
.54 

.04 

.89 
1 . 86 
.34 
.34 
.85 

1.20 
,  13 
,33 

1,31 
.97 

.02 
.02 
.03 

.12 

.02 
.03 
.02 
1  .40 
.78 

.17 
.04 

T 

.01 

.04 

T 

.41 
.21 

.27 
.01 
.04 
.  10 
.87 

.06 
.39 
1.56 
.08 

.09 

.56 
T 

.  12 

.11 

.55 
.15 

.04 
.04 

.07 

.05 

.05 

.01 
.23 

.15 

.06 
.16 
.31 
T 

.12 

.01 
.01 
.10 
.01 

.  10 

NITTAW    I  S 
OKEECHOBEE    9  W 
OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 
PARRISH 

Plant  city 

3.33 
6.24 

6.51 

T 

*0& 
.04 

1.36 

.07 
1.33 

.12 

.37 
.28 

.  15 

.50 

l!o2 

.52 
.68 

^i'l 

T 

.12 

.37 
111 

.25 

,06 
,52 

1.53 

.02 
!o4 

T 

.40 

!o3 

.37 

.23 
.06 

.06 
.05 

.02 

.  3 1 

.81 
.15 

.04 

.34 
.12 

.03 
.12 

.06 
.01 

.04 

.54 

.29 

.29 
.05 

.03 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 
TAMPA  WSO 

TARPON  5PCS    SEWAGE  PL 

ft 

2.41 
4.03 
4.70 
3.36 

T 

.02 

.03 
.09 

.20 
.40 
.06 
.20 

1.45 
1 .60 
2.14 
1.83 
.69 

.30 
,94 

r 

.06 
.85 

.02 
.06 

,20 

.03 

.01 
.03 

T 

.04 

T 

2.20 

.31 

T 
T 

1 .06 
.80 

.46 

.03 

.08 
.  14 

.12 
.39 
.13 
.04 
.04 

.02 
.10 

T 

.35 

.07 

T 

.03 

.01 
.08 

.01 

VERQ  BEiC"  W 
WAUCHULA   2  N 
WINTER  HAVEN 

7.09 
4.08 
5.26 

.  16 
.27 
2.60 

.55 
.26 
.15 

.07 
.03 

.18 
.07 
.05 

.77 
.46 
.71 

,55 
1.41 
.  54 

.  10 
.04 

.02 
.08 
.12 

.  19 
.06 

T 

.02 

.48 
.19 
.IB 

.22 
,07 
T 

.22 
.35 
.03 

.36 

.08 

1.20 
.57 

.02 
.11 

.05 

.08 

2.10 
.33 

.05 

EVERGLADES  ANO  SW 
COAST  05 

BELLE  CLAOE  ExP  STa 
CANAL   POINT  USDA 
CLEWISTDN  U  5  ENG 
DEVILS   GARDEN  TDwEH 
EVERGLADES 

5.69 
B.09 
2.75 
4.52 
6.65 

1.13 
.09 

.90 
3.12 
1. 11 
.55 
.21 

.13 
.25 
.11 
.10 
.29 

.03 
.32 
.03 
.05 
.27 

.11 
.68 
.18 
.21 
.27 

,76 

,60 
,04 
,85 
1.05 

.49 
.50 
.43 
.04 
1.63 

.02 
.02 

.53 
.37 
.40 
.25 

.02 
•  03 

.20 

.58 

.79 
.62 

1.15 
.18 

1.15 
.29 

2.00 

.  12 
.08 

.06 

.01 

.51 
.20 

.02 

.01 
.10 
T 

.02 
.16 

.21 

.02 
.12 

.21 

.05 

.31 
.22 
.25 

T 

.25 
■  02 
.02 

FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WSO 

R 

7.62 
6.49 

.46 

.12 

.  10 
.04 

.31 
1.37 

.06 

T 

.59 

.62 
1.19 

S«eie 

.32 
.08 

.21 

.05 

T 

.65 

.72 
.  10 

T 

1.67 
l.'.O 

.18 
.02 

1.42 

.32 
.58 

.92 

T 

.08 

.51 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


IMMQKiLEE   3  NNW 
LA  BELLE 

HOQRE  HAVEN  LOCK  I 
NAPLES  2  NE 

PUNTA  GOftOA  *.  ENE 

TAMIAMI    TRL  'tO  MI  SEND 


3.0'' 
5.92 
6.35 
5.94 
3.49 

5.66 


.55  ,12  1.50 

.IB  1.46  1.17 

2.11  .24 

.06  .34 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.40  1.03  .78 


LOWEft   EAST  COAST 


06 


DANIA  4  MNH 

FORT  LAUOPROALE 

FT  LAUDERDALE   EXP  STft 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL    2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  HSO 

MIAMI   12  SSH 

PERRINE 

PGHPANa  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI  5  W 


9.95 
5.91 
6.25 


.02      .35  ,73 

,30  .95 

.02  .01  1.03 
.05  1,74 

4.10  1.40 

1.0k 
,09      ,12  2.34 
.03  1,20 
.06      ,96  1.04 

.13      ,*9  i 


.09 
.Ob 
3.50 


.02 
.07 
.11 


.  10 
.31 
.22 


1.08  .26 


,03      .27  1.06 


,70 
1.05 
,47  1.00 


1.66  1.63 
.32  .46 
.26   2.58  3 


.61      .69  .02 


KEY  WEST  WSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


.06      .04  4.20 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h. 


0)  Q. 
0£  00 


c  E 


o  _ 


o 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
EASTERN 

01     07     13  19 


lumber  of  days  v/ith 
precipitation 


> 
o 

CN  O 


O  " 

a)  — 

(J  (/) 

4)  O 


V) 

^  O 
(1)    <D  ~ 

O)  >  0) 

5    X  c 


APALACHICDLA  WSO 
DAYTONA  BEACH  WSO 
FORI  MYERS  WSO 
JACKSONVILLE  WSO 
KEY  WEST  WSO 
LAKELAND  WSn 
MIAMI  WSD 
ORLANDO  WSQ 
PENSACOLA  WSQ 
TALLAHASSEE  WSD 
TAMPA  WSQ 

WEST  PALM  BEACH  WSO 


8 
3 
2 
3 
6 
10 


2.4 
2.5 
2.4 
5.6 


3.7 
2.2 
3.2 
2.8 
2.4 
2.3 


7.6 
6.5 
6,3 
9.6 


22 

31++ 
22++ 
27 
31 


S  1)9 
12  1)9 
21  LO 

M  LO 

s  b 


8.9 
6.8 
6.9 
6.5 
7.6 
6.6 


20  +  + 
20++ 
21++ 
17++ 
18++ 
23++ 


11 
27 
36 
4 
6 
26 


86 
88 
93 
78 


J9 

L0+ 

10 

L9 

18  + 

24 


87 
86 
83 
90 
86 
86 


89 
90 
96 
81 


90 
90 
87 
92 
90 
89 


64 
63 
67 
69 


69 
58 
53 
53 
60 
65 


79 
78 
87 
74 


78 
74 
67 
74 
75 
78 


7 

18 
17 
15 
20 
19 
20 
17 
2 
9 
13 
20 


90 


50 
75 
63 


49 


4.2 
5.7 
5.9 
5.9 
5.8 
5.0 
6.5 
5.8 
4.8 
5.2 
5.7 
6.9 


See  felerence  notes  loliowing  Slalion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  5 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

a: 

•         *  ♦ 

NORTHWEST  01 

AP4UACHIC0LA  USD 

MAX 
MIN 

89 
71 

87 
73 

89 
73 

89 
72 

88 
74 

88 
74 

87 
68 

82 
63 

79 
71 

78 
59 

73 
54 

77 
56 

79 
66 

84 
7! 

64 

73 

64 
70 

84 
71 

80 
58 

79 
60 

80 
64 

79 
67 

80 
68 

81 
68 

82 
59 

77 
63 

79 
62 

79 
64 

81 
64 

83 
65 

80 

70 

61 
69 

82.0 
57,2 

BLnUNTSTDWN 

MAX 
MIN 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

87 

87 

75 

76 

74 

83 

64 

89 

85 

65 

86 

83 

77 

81 

78 

80 

84 

83 

7B 

61 

83 

81 

82 

77 

33,6 

CARRABELLE   1  NNV 

MAX 
MIN 

89 
62 

89 
63 

88 
61 

89 
62 

68 
68 

88 
64 

91 
70 

86 
56 

89 
59 

81 
52 

76 
45 

78 
52 

78 
59 

79 
51 

80 
61 

82 
52 

85 
64 

84 
62 

81 
57 

61 
56 

82 
57 

80 
50 

79 
62 

82 
64 

77 
59 

79 
58 

82 
59 

84 
6  1 

86 
63 

32 
67 

81 
59 

83.1 
51,1 

CHIPLEy  3  E 

MAX 
MIN 

89 
61 

90 
66 

89 
65 

90 
64 

91 
64 

90 
66 

87 
58 

83 
51 

85 
51 

72 
62 

72 
41 

73 
42 

81 
46 

82 
55 

67 
67 

83 
61 

86 
61 

64 
54 

81 
55 

75 
56 

61 
63 

75 
67 

76 
59 

82 
59 

81 
56 

77 
54 

80 
5 1 

83 
52 

81 
52 

77 
51 

75 
64 

81.9 
57,9 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

89 
7« 

90 
64 

91 
67 

90 
69 

91 
59 

89 
67 

82 
50 

83 
65 

83 
53 

60 
58 

79 
40 

60 
41 

87 
60 

65 
62 

87 
62 

88 
65 

67 
57 

80 
63 

79 
63 

78 
57 

80 
72 

76 
71 

33 
50 

78 
63 

75 
57 

81 
65 

78 
58 

77 
50 

82 
65 

83 
61 

84 
55 

83,1 
51,4 

06  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

92 
65 

92 
66 

92 
65 

92 
63 

90 
64 

86 
64 

85 
57 

83 
45 

SO 
56 

74 
59 

76 
35 

83 
39 

80 
46 

36 
54 

85 
65 

86 
58 

87 
56 

82 
67 

79 
54 

79 
52 

82 
62 

78 
58 

30 
55 

35 
55 

79 
57 

82 
51 

85 
47 

62 
49 

83 
53 

79 
66 

83 
64 

83,5 
58.0 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

94 
63 

95 

61 

94 
60 

95 
60 

92 
64 

89 
60 

88 
58 

89 
48 

86 
50 

85 
55 

75 
38 

64 

40 

84 
48 

68 

70 

85 
66 

87 
57 

66 
65 

84 
65 

82 
55 

32 
55 

81 
62 

82 
57 

85 
56 

33 
57 

«78 
50 

82 
52 

85 
47 

64 
50 

85 
62 

78 
68 

82 
56 

65.5 
67,6 

HILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
64 

90 
65 

92 
64 

91 
68 

91 
66 

87 
65 

84 

55 

83 
50 

86 
57 

85 
57 

79 
37 

64 
41 

84 

52 

67 
63 

87 
54 

88 
61 

90 
67 

88 
69 

82 
57 

37 

60 

79 
50 

80 
55 

64 
57 

32 
55 

80 
56 

83 
51 

62 
48 

85 
54 

84 
59 

82 
63 

84 
66 

65.2 
58,5 

HDNTICELLO  3  H 

MAX 
MDJ 

ee 

56 

90 
62 

89 
63 

90 
63 

91 
53 

90 
53 

88 
51 

84 
47 

65 
49 

73 
60 

76 
41 

72 
41 

61 
42 

33 
63 

84 
69 

85 
64 

84 
54 

78 
66 

81 
54 

75 
54 

76 
62 

75 
66 

81 
59 

82 
59 

80 
56 

76 
55 

78 
49 

81 
50 

80 
52 

78 
61 

78 
66 

81,7 
57,1 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
63 

92 
64 

92 
64 

93 
68 

93 
66 

89 
55 

87 

50 

85 
53 

82 
65 

77 
60 

74 
36 

76 
37 

80 
43 

32 
57 

89 

64 

82 
62 

80 
64 

85 
66 

85 
56 

79 
57 

78 
51 

82 
61 

79 
56 

60 
55 

64 

56 

75 
57 

80 
48 

83 
55 

64 
55 

80 
63 

85 
65 

83,3 
57.9 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

Mm 

90 
70 

89 
72 

90 
72 

89 
70 

89 
72 

86 
70 

85 
58 

84 
58 

75 
57 

74 
61 

73 
60 

80 
51 

82 
69 

65 

71 

84 
67 

64 
65 

85 

70 

83 
69 

77 
60 

79 
64 

60 
64 

79 
68 

80 
62 

80 
55 

75 
63 

78 
61 

81 
65 

62 
50 

84 
64 

80 
70 

80 
59 

82,0 
55,1 

P6NSAC0LA  WSO 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
70 

90 
71 

90 
73 

88 
71 

86 

70 

85 
63 

81 
63 

85 
63 

73 
49 

77 
43 

80 
51 

63 
59 

87 
69 

65 
57 

86 
67 

85 

71 

85 
68 

79 
62 

73 
64 

81 
54 

63 
55 

81 
50 

84 
61 

80 
60 

83 
57 

82 
53 

85 
61 

84 
65 

63 
58 

82 

70 

83,4 
63.5 

OUINCV  3  SSH 

MAX 
MIN 

90 
62 

92 
64 

92 
64 

92 
65 

92 
66 

91 
63 

91 
62 

86 

54 

66 
55 

72 
55 

76 
46 

75 
4! 

82 
50 

84 
67 

87 
58 

86 
63 

85 
65 

62 
56 

82 
54 

77 
52 

80 
59 

79 
67 

60 
51 

62 
50 

82 
57 

77 
55 

80 
51 

82 
54 

82 
59 

82 
59 

79 
63 

83.4 
58,7 

SAINT  MARKS  e>  SE 

MAX 
MIN 

93 
68 

94 

70 

92 
69 

89 
69 

86 

70 

89 
59 

90 
59 

87 
57 

77 
70 

80 
62 

76 
48 

81 
48 

84 
60 

62 

70 

82 
72 

86 
57 

66 
69 

83 
69 

80 
58 

32 
52 

81 
55 

82 
68 

82 
68 

78 
59 

77 
59 

82 
69 

81 
68 

82 
59 

84 

65 

63 
59 

85 
68 

83,7 
54.3 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

93 
61 

92 
62 

94 
63 

92 
62 

91 
63 

92 
53 

88 
55 

87 
48 

62 
63 

78 
61 

75 
44 

61 
42 

82 
62 

88 
57 

88 
68 

39 
50 

85 
65 

63 
63 

79 
53 

82 
52 

81 
51 

85 
65 

85 
61 

82 
59 

77 
54 

82 
52 

83 
60 

82 
53 

81 

60 

60 
57 

80 
65 

84.5 
58.8 

TALLAHASSEE  WSO 

MAX 
MIN 

61 

61 

62 

62 

61 

92 
52 

53 

48 

76 
68 

51 

45 

6  1 
42 

83 
60 

37 
57 

70 

85 

62 

83 
63 

65 

56 

32 
54 

8 1 
55 

66 

84 
58 

83 
67 

78 
53 

80 
51 

83 
48 

82 
54 

8  1 
62 

80 
57 

68 

84.1 
56,8 

WEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

91 
61 

92 
63 

93 
67 

94 
67 

94 

66 

92 
66 

90 
65 

89 
54 

86 
55 

78 
64 

78 
49 

77 
47 

84 
49 

84 
59 

90 
69 

88 
62 

90 
55 

90 
6f 

88 
57 

30 
59 

83 
63 

32 
63 

34 
5 1 

85 
51 

83 

57 

78 
56 

63 
54 

85 
57 

83 
59 

66 

62 

85,9 
60,5 

WOODRUFF  DAM 

•          »  • 

MAX 
MIN 

90 
66 

94 
67 

90 
67 

91 
66 

91 
56 

94 
68 

87 
58 

84 
57 

84 
57 

77 
65 

74 
52 

73 
48 

82 
49 

84 

69 

91 
69 

87 
55 

86 
65 

62 
67 

62 
59 

77 
58 

80 
54 

77 
68 

78 
52 

86 
62 

87 
61 

77 
52 

80 
55 

82 
55 

81 
60 

80 
54 

76 
68 

83  .4 
61,9 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSW 

MAX 
MIN 

37 
71 

89 
73 

89 

73 

89 
75 

89 
75 

88 

75 

88 

73 

86 
56 

88 
69 

80 
72 

76 
54 

76 
55 

81 
63 

36 
70 

83 
73 

82 
73 

8! 

73 

84 

70 

82 
61 

82 
58 

78 
68 

82 
68 

84 

71 

79 
71 

79 
65 

79 
64 

82 
55 

82 
68 

63 
71 

82 
71 

83,3 
58.8 

CROSS  CITY  2  WNH 

MAX 
MIN 

90 
60 

91 
64 

92 
66 

90 
68 

95 
65 

93 
64 

90 
55 

88 
54 

90 
62 

90 
71 

80 
47 

77 
49 

82 
51 

30 
54 

84 
65 

65 
67 

38 
53 

83 
54 

87 
66 

84 
54 

78 
52 

34 
57 

33 
61 

80 
60 

76 
58 

72 
54 

80 
60 

85 
60 

84 
59 

64 
68 

84.8 
61.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

91 
64 

91 
65 

92 
67 

90 
68 

89 
68 

92 
66 

87 
64 

81 
65 

77 
68 

81 
61 

64 
65 

89 
69 

91 
59 

89 
69 

81 

70 

82 

65 

81 
64 

84 
69 

82 
69 

86 
67 

84 
67 

83 
65 

82 
60 

64 

69 

85 

70 

82 
70 

85.4 
56.3 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

MIN 

94 
67 

89 
69 

94 
67 

88 
68 

87 
67 

91 
69 

87 
59 

86 
54 

87 
67 

87 
57 

74 

53 

79 
53 

63 
61 

86 

70 

8S 
68 

87 

70 

82 
71 

76 
69 

76 
50 

77 
62 

84 

71 

80 
69 

84 

75 

79 
54 

79 
62 

80 
59 

81 
60 

79 
54 

76 
70 

80 
'0 

79 
69 

83.3 
65.5 

GAINESVILLE  2  WSw 

MAX 
MIN 

91 
61 

92 
63 

92 
65 

92 
64 

93 

77 

91 
65 

88 
54 

86 
60 

86 

70 

61 
65 

77 
49 

82 
53 

87 
69 

35 
59 

89 

68 

88 
56 

85 
69 

82 
68 

80 
58 

82 
69 

83 
67 

33 
63 

36 
65 

86 
63 

81 
58 

61 
56 

62 
54 

81 
59 

62 
68 

85 
59 

85 
69 

65.3 
54.0 

GLEN  ST  MARY   1  W 

MAX 
MIN 

89 
59 

92 
62 

90 
61 

92 
63 

90 
55 

90 
55 

90 
54 

86 
52 

87 
63 

82 
69 

74 
44 

75 
45 

63 
55 

85 
63 

87 
67 

85 
67 

88 
58 

80 
65 

80 
56 

79 
60 

80 
52 

85 
66 

83 
66 

86 
61 

78 

60 

80 
55 

81 
53 

81 
57 

80 
61 

77 
69 

85 
68 

83.9 
61.0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

86 

60 

90 
64 

91 
68 

90 
67 

89 
56 

89 
56 

86 
57 

85 
57 

82 

70 

80 
47 

75 

50 

82 
54 

64 
52 

84 

70 

86 
68 

82 
59 

81 
59 

84 
69 

85 
65 

87 
67 

87 
51 

82 
59 

81 
55 

80 
60 

82 

70 

83 

84.3 
62.0 

JACKSONVILLE  WSO 

MAX 

92 
64 

90 
69 

92 
67 

89 
64 

88 
64 

90 

87 
58 

87 
56 

85 

74 
57 

74 
47 

79 
45 

82 
57 

86 
69 

89 
68 

88 

70 

82 
71 

76 
53 

76 
59 

80 
62 

85 

71 

78 
69 

86 
68 

79 
6! 

79 
63 

81 
50 

80 
59 

78 
61 

77 
72 

81 

70 

79 

71 

83,0 
63,6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

93 
67 

92 
69 

90 
70 

87 
59 

87 

70 

91 

84 

70 

86 
65 

85 
72 

76 
65 

77 
53 

80 
58 

84 
67 

65 
69 

85 
59 

81 
72 

63 
72 

79 

70 

76 
66 

79 
63 

34 

71 

80 
71 

83 
68 

81 
66 

82 
63 

79 
51 

86 
52 

78 
5fl 

77 
69 

80 
72 

78 
71 

32,9 
67,4 

JASPER 

MAX 
MIN 

91 
59 

94 
62 

93 
65 

94 
65 

92 
64 

90 
56 

91 
59 

87 
53 

87 
54 

78 
58 

79 
43 

75 
44 

80 
45 

75 
58 

85 
53 

85 
65 

89 
67 

80 
65 

80 
55 

78 
57 

79 
65 

85 
58 

87 
57 

66 
52 

79 
59 

77 
59 

80 
53 

64 
56 

83 
59 

79 
68 

75 
69 

83,8 
50.6 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

87 
6 1 

91 
59 

91 
65 

91 
65 

91 
66 

90 

90 
56 

86 
56 

86 

80 
70 

76 
46 

74 
46 

81 
57 

34 
64 

67 

70 

85 
67 

86 
65 

78 
56 

78 
57 

79 
62 

31 
53 

84 
59 

33 
65 

34 
53 

82 
59 

79 
57 

79 
54 

80 
59 

81 

63 

70 
68 

83 
68 

63.2 
51.7 

LIVE  OAK 

MAX 

94 

60 

90 
60 

94 
63 

93 
64 

92 
68 

92 

90 
59 

68 
54 

87 
68 

78 
54 

75 
43 

82 
45 

66 
59 

84 
59 

84 
64 

85 
68 

82 
68 

81 
65 

78 
66 

80 
61 

65 
67 

36 
69 

36 
59 

62 
54 

80 
59 

81 
55 

83 
53 

83 
58 

62 
68 

84 
68 

82 

70 

64.8 
52.5 

MADISON 

MAX 

MAYO 

MAX 

91 
57 

93 
6 1 

93 
66 

93 
55 

94 
64 

95 

92 
65 

89 
53 

90 
63 

80 
69 

79 
47 

79 
44 

84 
45 

87 
60 

68 
71 

66 
57 

88 
67 

86 
59 

82 
56 

80 
56 

81 
62 

84 
68 

85 
63 

86 
64 

80 
60 

80 
55 

81 
53 

84 
53 

83 
58 

62 
69 

84 
68 

85.7 
60.7 

PALATKA 

MAX 

93 
66 

93 
68 

92 
66 

93 
70 

91 
69 

93 

88 

70 

86 
60 

88 

72 

64 

70 

77 
51 

30 
59 

87 
55 

36 
64 

69 

71 

69 

71 

82 

70 

83 
70 

62 
61 

85 
62 

85 
58 

82 

70 

87 
59 

84 
68 

81 
55 

81 
51 

81 
60 

79 
64 

85 

70 

86 
71 

83 

71 

85.7 
66.4 

PERRY 

MAX 
MIN 

93 
62 

93 
65 

93 
64 

94 
63 

91 
55 

93 
58 

90 
63 

89 
54 

88 
60 

89 
54 

78 
41 

84 
44 

66 
64 

85 
71 

87 
60 

88 
66 

84 
60 

63 
63 

83 
55 

78 
58 

60 
52 

34 
65 

82 
63 

80 
51 

60 
56 

80 
55 

83 
51 

80 
55 

81 

65 

60 
64 

85 
57 

85.3 
60.9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

Mm 

92 
65 

92 
67 

93 
69 

89 
69 

87 
66 

90 
58 

85 
59 

84 
62 

84 
73 

80 
65 

75 
51 

79 
57 

83 
68 

67 

70 

37 
57 

87 
69 

80 
69 

80 
57 

76 
51 

82 
65 

84 
68 

79 
69 

36 
56 

34 
56 

83 
62 

82 
60 

79 
50 

76 
55 

64 
66 

82 
69 

80 
68 

63.6 
55.7 

See  Relereace  Notes  Following  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORlDi 
OCTOBER 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

STARKE 

MAX 
MIN 

STEINHiTCHEE   MCCAIN  TR 

ii 

90 
62 

88 
64 

87 
t>7 

88 
66 

84 

58 

82 

60 

65 
62 

88 
66 

90 
68 

84 

60 

82 
44 

64 
46 

86 

53 

67 

60 

89 

64 

86 
68 

87 
66 

84 
64 

62 
62 

86 
66 

86 
68 

85 
65 

84 
66 

86 
66 

84 
62 

82 
64 

80 
58 

32 
60 

85 
62 

84 
66 

82 
68 

85.3 
62.4 

U5HEH  TDWER 

•           *  « 

MAX 
MIN 

92 
62 

92 
64 

93 
64 

95 
65 

94 
66 

92 
6b 

92 
64 

91 
56 

63 
68 

74 
65 

79 
46 

84 

52 

87 

63 

86 
67 

69 

66 

90 
66 

89 
66 

84 
67 

80 
57 

65 
58 

84 
65 

84 
63 

36 
62 

79 
64 

81 
59 

82 
56 

83 
55 

63 
57 

84 

65 

66 
67 

87 
67 

62.4 

NORTH  CENTRaC  03 

iardoksville  chin  hill 

MAX 
MIN 

89 
61 

90 
66 

91 
67 

92 
70 

92 
72 

91 
71 

90 
70 

69 
66 

84 
69 

78 
66 

77 
53 

84 
62 

66 
69 

84 

70 

88 
69 

86 
69 

61 
64 

86 
61 

84 

67 

84 

68 

35 
67 

30 
61 

32 
61 

86 
61 

87 
64 

86 
65 

87 
67 

85.9 
65.9 

BUSHNElL   2  E 

MAX 
MIN 

92 
65 

90 
61 

92 
64 

92 
64 

91 
66 

91 
69 

69 
67 

68 
66 

86 
69 

84 

71 

79 
52 

85 

63 

38 
68 

88 

70 

89 
69 

89 
70 

67 

70 

85 
69 

82 
63 

65 
62 

86 

68 

87 
67 

88 
66 

84 

66 

83 
63 

82 
57 

82 
55 

83 
60 

87 
67 

84 
72 

86.6 
65,3 

CLf^'O^'T  6  SSW 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 
66 

94 
69 

93 
69 

91 
69 

92 

70 

92 
69 

87 
69 

87 

73 

83 
67 

74 
57 

85 
66 

67 

70 

85 
71 

89 

71 

88 
70 

86 
71 

83 
69 

78 
66 

84 
65 

85 

70 

86 
68 

86 
66 

80 
69 

84 
65 

82 
62 

83 
59 

83 
64 

85 

70 

84 

70 

86 
68 

85,9 

67,5 

DAVTONa  BEACH  WbD 

MAX 
MIN 

91 
65 

89 
66 

89 
70 

89 
68 

87 
69 

89 

72 

86 

70 

85 
67 

67 
72 

79 
66 

75 
57 

80 
67 

63 
73 

86 

70 

86 
71 

85 
71 

83 
71 

82 
71 

77 

70 

82 

70 

83 
67 

76 
70 

66 
69 

86 
66 

82 
64 

81 
63 

30 
61 

60 
67 

83 

71 

63 

71 

62 

72 

3  3.7 
68,4 

DE  L  AMD   1   S  S  E 

MAX 
MIN 

91 
61 

92 
60 

94 
61 

94 
64 

90 
64 

95 

70 

90 
65 

86 
64 

92 
64 

75 
61 

78 
50 

62 
60 

89 
66 

68 
65 

90 
66 

92 
68 

84 
69 

60 

70 

76 
67 

83 
66 

87 
65 

64 
65 

89 
65 

86 
64 

84 

60 

83 
56 

63 

55 

80 
56 

85 

56 

85 
67 

86 
67 

63i2 

I N VE  RNE  S  S 

MAX 
MIN 

8S 
65 

92 
65 

91 
67 

91 
67 

94 
67 

91 
70 

90 

70 

89 
67 

69 
67 

86 

70 

76 
56 

77 
5S 

83 
63 

66 
72 

86 

71 

85 

71 

68 
73 

85 

70 

82 
64 

79 
62 

83 
64 

85 
69 

86 
66 

35 
69 

64 
67 

34 

60 

83 
58 

81 
62 

81 
65 

84 
65 

34 

65 

8  5,5 
65  .9 

MAX 
MIN 

90 
62 

91 
63 

92 
66 

92 
66 

91 
66 

92 
68 

90 
60 

68 
64 

87 

71 

85 
63 

76 
50 

64 
60 

67 
66 

88 
68 

90 
67 

89 
68 

86 
69 

83 
62 

'8  0 
60 

8! 

60 

86 
65 

86 
68 

66 
66 

85 
72 

82 
64 

81 
60 

32 
53 

61 
62 

86 
67 

65 

71 

87 
66 

86,3 
64.5 

MAX 

92 
66 

93 
69 

94 

70 

95 
68 

94 

70 

94 

72 

92 
72 

69 
64 

87 

72 

83 
66 

81 

53 

84 
61 

68 
66 

88 
71 

90 
70 

89 
71 

84 
71 

85 
64 

62 
63 

86 
63 

87 

70 

86 
68 

85 
69 

64 
68 

83 
66 

83 
61 

83 
59 

32 
63 

87 
66 

33 

72 

87 

72 

87,2 
67.0 

LJRLA^Dl)  wsd 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 

72 

94 

72 

93 
74 

92 

72 

91 

72 

91 
73 

88 
74 

90 
74 

82 
67 

76 
62 

87 
69 

69 
72 

89 
73 

92 
72 

91 
73 

89 
74 

64 
72 

60 
70 

86 
66 

89 
69 

87 
72 

38 
69 

68 
71 

86 
68 

83 
65 

84 
64 

34 
67 

86 

71 

35 

72 

67 

71 

70.4 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

92 
66 

92 
66 

93 
69 

93 
69 

92 
68 

93 
70 

91 

70 

91 
69 

68 
71 

80 
66 

76 
54 

87 
65 

68 

70 

85 
71 

92 

70 

90 
72 

69 

71 

85 

70 

82 
64 

85 

63 

66 
67 

36 
68 

88 
67 

85 

66 

83 
66 

61 
61 

64 
61 

32 
64 

67 
66 

87 
69 

89 

70 

67,2 
67,2 

SANFDRn  Exp  station 

MAX 
MIN 

94 

94 

93 

95 

91 

93 

92 
69 

86 

90 

84 

77 
59 

83 

90 

90 
70 

91 
69 

92 

86 

82 
68 

76 
67 

66 

86 
67 

83 

70 

86 

65 
68 

86 

34 

66 

83 

66 
66 

86 
68 

87 
69 

87.  3 
67,3 

TITUSVILLE   3  NW 

MAX 
MIN 

94 
66 

90 
67 

91 
67 

93 
68 

91 
68 

98 
69 

69 
66 

87 

70 

68 
71 

85 

70 

78 
60 

83 
66 

87 
69 

88 
71 

90 
71 

89 
70 

61 
70 

83 

68 

80 
68 

83 
68 

87 
65 

61 

70 

86 
66 

89 
68 

34 
62 

82 
61 

81 
60 

83 
62 

85 

68 

83 
66 

83 
67 

86,3 
67,2 

"tCNl  WAl-nCC 

MAX 
MIN 

86 
66 

86 
65 

87 

60 

89 
62 

90 
63 

90 
65 

90 
65 

69 
64 

89 
69 

64 

70 

80 
53 

78 
54 

80 
64 

89 
69 

66 
67 

89 
68 

86 
68 

88 
66 

89 
63 

85 
62 

65 
64 

84 
64 

84 
63 

83 
60 

64 
61 

61 
61 

86 
59 

89 
66 

68 
68 

64*0 

SnUTH   CEfJTRAL  O^t 

MAX 
MIN 

91 
60 

88 
61 

91 
64 

92 
67 

91 
64 

90 
71 

66 
67 

86 
67 

66 

70 

91 
68 

60 
60 

86 
60 

88 
68 

68 
69 

90 
69 

86 

68 

91 
67 

64 
68 

83 
64 

83 
66 

67 
65 

87 
65 

63 
63 

91 
63 

86 
60 

82 
57 

33 
55 

63 
57 

83 

65 

85 
63 

85 
63 

86,9 
64,3 

apchbold  biolugit  sta 

MAX 
MIN 

90 
62 

93 
63 

93 
65 

93 
64 

94 
68 

93 

70 

94 
67 

89 
67 

90 
70 

92 
72 

85 
63 

76 
63 

66 
69 

86 
63 

90 
68 

92 
66 

90 
66 

87 
66 

87 
66 

85 
68 

86 
63 

86 
63 

86 
61 

83 
61 

36 
58 

85 
54 

63 
54 

84 
56 

65 
63 

85 
65 

84 

71 

97,9 
64,6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

94 
66 

92 
67 

95 
72 

95 
71 

96 
70 

95 

70 

91 

70 

92 
65 

91 
69 

83 

70 

75 
60 

65 
66 

88 

70 

69 

70 

94 
69 

93 

70 

90 
66 

84 
69 

83 
68 

87 
66 

87 
67 

89 
67 

90 
65 

88 
68 

83 
64 

86 
61 

35 
61 

64 
63 

86 
63 

88 
67 

69 
66 

67,*  2 

B  ARTHw 

MAX 
MIN 

93 
65 

92 
66 

92 
67 

93 
66 

92 
67 

92 
69 

69 
69 

90 
69 

91 
66 

81 
68 

74 
58 

86 
64 

87 
68 

68 
68 

92 
68 

86 
69 

88 
69 

85 
68 

84 
65 

84 
65 

87 
65 

67 
66 

66 
65 

86 
67 

84 
64 

83 
59 

34 
58 

63 
62 

34 
65 

65 
65 

86 
65 

65,6 

BRADENTQN  5  ESE 

MAX 
MIN 

87 
64 

89 
64 

90 
68 

90 
65 

90 
69 

90 
71 

88 

71 

89 
69 

88 
66 

82 

71 

88 
63 

64 

67 

87 
72 

87 

72 

89 

69 

90 
72 

39 
70 

68 
70 

83 

70 

84 

68 

84 
67 

85 
68 

65 
67 

84 

70 

82 
64 

85 
61 

31 
58 

62 
62 

84 

68 

36 
66 

86 
67 

67, '3 

Clearwater 

MAX 
MIN 

68 
66 

88 
67 

90 
69 

91 
62 

89 
71 

89 
73 

86 

73 

68 

70 

87 
73 

64 
66 

77 
57 

67 
66 

66 
66 

87 

66 

69 

73 

90 
74 

86 

72 

84 
69 

83 
65 

83 
65 

83 
68 

35 
68 

65 

70 

63 

70 

62 
69 

80 
63 

81 
61 

81 
63 

87 
68 

67 
68 

87 
69 

67le 

FELLSHERE    7  SSW 

MAX 
MIN 

90 
74 

93 
75 

91 
74 

88 
67 

85 

69 

84 
66 

84 

69 

66 
68 

87 
67 

87 
68 

88 
67 

88 

70 

90 
69 

86 
71 

89 

74 

69 
72 

89 
70 

86 

70 

86 
71 

84 
69 

65 

68 

86 
66 

86 
67 

61 
66 

83 
64 

80 
64 

81 
63 

80 
62 

80 
63 

68  .4 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
68 

93 
69 

92 
67 

92 
66 

92 
72 

91 
67 

88 
67 

91 

71 

85 
72 

77 
63 

88 
68 

67 
66 

89 
69 

92 

70 

92 
66 

86 
69 

65 

70 

84 
66 

6! 
67 

85 
66 

86 
68 

85 
65 

88 
66 

84 
64 

82 
61 

33 
60 

83 
64 

83 
65 

85 
66 

67 
67 

87,3 
67,0 

FORT  PIEPCE 

MAX 
MIN 

89 

72 

89 
72 

88 

73 

88 
71 

86 
77 

89 
72 

86 

70 

86 

71 

87 
73 

66 
71 

77 
66 

85 
68 

63 

70 

85 
74 

8* 

74 

88 
73 

86 
73 

63 
70 

81 
69 

85 

69 

83 
68 

82 
70 

85 
66 

86 
66 

85 
67 

82 
62 

84 
63 

82 
66 

83 
67 

35 

'0 

85 
70 

8  5,2 
69,3 

INDIAN    LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

93 
63 

91 
63 

92 
68 

91 
64 

91 
64 

92 
69 

90 
66 

90 
67 

92 
70 

87 

72 

74 
62 

87 
65 

69 
69 

90 
69 

92 
66 

90 
67 

88 
68 

84 
69 

82 
67 

85 

67 

86 
65 

65 

66 

86 
62 

88 
66 

85 

60 

83 
64 

83 
57 

83 
61 

34 

66 

86 
64 

66 
66 

65,7 

KISSIMMEE    NOt  2 

MAX 
MIN 

92 
65 

92 
66 

93 
69 

93 
6P 

93 
68 

92 
69 

91 

71 

89 
72 

88 
73 

87 
72 

80 
59 

86 
65 

86 
69 

65 

71 

90 
70 

91 
70 

89 

71 

84 

70 

81 
67 

85 
65 

86 
68 

85 

69 

85 

70 

86 
69 

85 
64 

84 

60 

33 
60 

62 
62 

85 
68 

64 
69 

86 
68 

67I6 

LAKE   ALF^En  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 
64 

"1 
68 

93 
68 

94 
67 

93 
69 

91 

70 

91 

70 

69 
72 

86 

70 

81 
59 

74 
58 

»7 
65 

88 
69 

68 
71 

90 
73 

91 

72 

89 
69 

65 
67 

79 
66 

66 
66 

88 
66 

86 
66 

65 
69 

84 
66 

84 
57 

83 
56 

64 
57 

85 
63 

85 

67 

85 
69 

66.' 3 

LAKE  LAND  WSO 

MAX 
MIN 

89 
71 

92 
71 

92 
71 

91 
73 

91 
71 

89 
68 

89 

72 

69 
72 

86 

73 

79 
64 

72 
60 

84 
66 

85 

71 

85 
71 

89 

72 

90 
73 

67 

72 

83 
70 

79 
66 

83 
66 

87 
69 

87 

71 

67 
68 

64 

70 

83 
67 

81 
64 

82 
63 

81 
65 

83 
69 

84 
66 

84 
69 

85.4 
68.9 

ME  L  BOURNE 

MAX 
MIN 

84 

77 

85 

70 

88 
71 

90 
70 

90 
70 

91 
72 

89 
69 

86 
71 

68 

72 

87 

70 

74 
63 

83 
68 

67 
69 

89 

70 

66 
71 

86 

70 

86 
72 

81 
69 

63 
69 

85 
69 

85 
67 

62 
69 

87 
65 

89 
69 

83 
69 

83 
60 

84 
64 

63 
67 

84 

68 

64 

70 

84 
69 

69.0 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

94 
63 

93 
64 

93 
67 

93 
66 

92 
65 

93 

70 

90 
66 

89 
69 

91 

73 

89 

70 

61 
63 

87 
65 

68 

70 

88 
71 

90 
6» 

68 
68 

88 
68 

85 
69 

64 
67 

86 
67 

86 
65 

66 
66 

87 
64 

88 
68 

85 

62 

84 

67 

35 

56 

64 
60 

86 
65 

86 
67 

87 
67 

87.9 
66,4 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 
MIN 

69 
64 

90 
66 

93 
67 

89 
70 

92 
70 

90 
70 

66 

70 

91 
69 

86 
71 

67 

72 

85 
63 

85 
67 

82 

70 

87 

71 

69 

70 

87 
71 

68 
71 

65 
70 

84 
67 

83 
69 

67 
67 

87 
69 

64 
67 

85 
69 

64 
65 

61 
62 

80 
59 

82 
62 

83 

68 

86 
67 

66 
69 

67)8 

OKEECHOBEE   ^  W 

MAX 
MIN 

94 

71 

90 
65 

69 
68 

90 
66 

84 
64 

77 
67 

66 
69 

87 

71 

88 

70 

91 
70 

92 

70 

69 

70 

63 
68 

84 
68 

85 
67 

65 
68 

84 
66 

86 
69 

68 
67 

85 
63 

83 
61 

84 

62 

64 
65 

82 
66 

36 
66 

86,2 
67,2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

PARRISH 

MAX 
MIN 

69 
64 

90 
65 

91 
70 

93 
71 

92 
69 

93 
72 

89 

71 

90 
69 

90 

71 

66 
72 

76 
62 

86 
66 

86 

72 

68 
72 

89 

70 

90 
72 

89 
72 

89 
70 

86 
65 

65 
67 

85 
67 

86 
68 

65 
67 

86 
69 

82 
65 

82 
60 

82 
56 

83 
63 

86 
67 

89 
66 

86 
68 

67.2 
67,7 

See  Rel9Tenc«  Not«a  roUowing  Statioo  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER 


Day  of  Month 


oiaiioa 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

PL4NT  CITY 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 
6'i 

94 

68 

93 
68 

93 
66 

94 
72 

91 

70 

89 

70 

89 

72 

84 

72 

75 
58 

87 
65 

88 

7  1 

87 

71 

91 

70 

91 

90 

68 

86 

65 

68 

88 

89 
66 

87 
69 

86 
63 

34 

85 

57 

84 
60 

68 
68 

86 
06 

90 
68 

68,3 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

89 

72 

89 
72 

91 
76 

91 

77 

91 
75 

91 
75 

89 
76 

88 
74 

69 
76 

85 
74 

80 
65 

86 

70 

87 
74 

85 
75 

90 
74 

89 
77 

89 
76 

88 
74 

85 
66 

°9 

85 

87 

87 

84 
72 

84 
7  3 

84 

81 
67 

83 
67 

86 

70 

87 

72 

86 
73 

86,8 

SAR4S0T4 

MAX 
MIN 

BS 
67 

90 
68 

91 
66 

93 
67 

93 
66 

91 
68 

91 
68 

90 
67 

89 
69 

91 
62 

75 
63 

91 
66 

91 
66 

91 
66 

91 
72 

91 

90 

69 

92 

°8 

89 

91 

90 
68 

90 
67 

91 

72 

92 
63 

81 
62 

82 
66 

85 
65 

84 
67 

86 
68 

89,0 

TAMPi  HSO 

MAX 

Mm 

St 
65 

89 
66 

91 
70 

91 

70 

93 
69 

90 
74 

91 

73 

91 
71 

87 
73 

81 
65 

78 
59 

88 
66 

86 
74 

85 
74 

86 

73 

68 
74 

89 

72 

66 

70 

64 

66 

85 
67 

65 

84 

64 

84 

63 

82 

83 
50 

85 

52 

°9 

66 

89 

65,6 

TARPON  SPOS  SEWAGE 

PL 

MAX 
MIN 

B7 
62 

BJ 
66 

90 
66 

90 
66 

90 
69 

87 
71 

87 

70 

90 
70 

66 
71 

8! 
68 

79 
54 

86 
63 

87 
69 

87 
73 

65 

7 1 

88 

87 

83 
69 

84 

63 

82 

85 

64 
67 

84 
65 

60 
56 

79 
59 

81 
57 

80 
60 

86 
67 

87 
68 

69 
69 

85,3 
66,5 

VENICE 

MAX 
MIN 

86 
68 

88 

68 

89 
72 

92 
72 

91 

70 

90 
72 

89 
72 

92 
71 

90 
73 

87 
74 

83 
63 

88 
67 

87 
72 

88 
73 

86 

72 

88 
72 

90 
72 

86 

70 

87 
67 

67 
59 

85 
66 

66 

70 

87 
69 

66 
71 

83 
57 

82 
64 

83 
61 

83 
65 

86 
68 

68 
57 

89 
69 

87,3 
69,3 

VERQ  BEACH  4  W 

MAX 
MIN 

87 
70 

91 
70 

89 
70 

89 
66 

86 
68 

86 

70 

90 
69 

86 
70 

85 
72 

87 
71 

85 
64 

77 
66 

85 

68 

85 

70 

89 

70 

87 

70 

86 
71 

85 

70 

83 
67 

82 
68 

84 
67 

82 
69 

82 
66 

86 
66 

67 
66 

83 
61 

81 
62 

83 
64 

82 
65 

63 
68 

63 
69 

85.3 

WAUChULA  2  N 

MAX 
MIN 

93 
63 

92 
63 

94 
67 

92 
66 

93 
69 

91 

72 

90 
68 

90 
67 

89 

7  2 

92 

70 

80 
6 1 

87 

86 

89 

90 

64 

85 

89 

89 

66 
65 

86 
67 

65 
61 

83 
56 

85 

56 

84 

62 

85 
67 

87 
57 

87 
56 

88.1 

WINTER  HAVEN 

•          *  » 

MAX 
MIN 

92 
66 

93 
65 

95 
67 

94 
69 

94 
69 

92 
71 

91 
69 

90 
70 

91 
73 

85 
71 

79 
61 

87 
66 

89 
7  1 

69 
7 1 

90 
72 

91 

93 
69 

86 

72 

82 
66 

88 

87 

87 

90 

87 

86 

83 

84 

84 
65 

85 

90 

91 

88.6 
67 , 7 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

87 
69 

90 
70 

92 
69 

91 
69 

90 

7  1 

91 
71 

91 
71 

86 
71 

69 

72 

89 

72 

89 
66 

75 
67 

84 
69 

85 
69 

90 
69 

86 
59 

88 

86 
69 

63 
67 

83 

63 

65 

85 

86 

88 

85 

80 

61 

61 

81 

62 

85,9 
67,6 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
69 

92 
66 

91 
67 

91 
72 

90 
69 

91 
68 

69 

70 

91 

91 

90 

60 

87 

87 

68 

90 

89 

89 

65 

64 

65 
66 

84 

65 

66 
5  5 

87 
6  5 

87 

81 
57 

84 
59 

63 

83 

84 
65 

87.3 
67,0 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 

70 

90 

71 

89 
7 1 

89 

72 

90 
73 

95 

70 

86 

70 

68 
74 

93 
71 

66 
69 

75 

70 

68 

70 

66 
7 1 

90 
7 1 

89 

67 

87 
73 

84 

62 

85 

84 

85 

85 

86 

87 

82 

83 

83 

64 

84 

86,6 
69 , 4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

86 

69 

89 
68 

89 

71 

90 
79 

92 
69 

92 
72 

92 
71 

88 

71 

89 

70 

89 
65 

79 
65 

85 
69 

87 

70 

85 
63 

86 

70 

89 
68 

66 

70 

69 

70 

85 
72 

89 

70 

65 
69 

88 
69 

85 

70 

85 
69 

81 

70 

89 
75 

85 
69 

90 
72 

69 

70 

90 
7  1 

90 
7  5 

67,6 
70 , 0 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

92 
72 

90 
71 

89 
72 

92 
72 

90 
74 

88 
71 

86 
69 

85 

72 

88 

73 

82 
68 

86 
68 

70 

68 
74 

65 
72 

86 
74 

89 

90 

92 
66 

86 
66 

66 
66 

66 

85 

83 

88 

89 

83 

89 

85 

65 

82 

89 

87,3 
70,0 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

es 

72 

89 
72 

86 

72 

89 
73 

68 
75 

87 

75 

86 

73 

87 
74 

87 

80 

86 
8  2 

86 
67 

81 

7  3 

86 
75 

87 

72 

87 

66 

87 
70 

65 

7 1 

84 
69 

84 

81 

80 

64 

66 

84 

84 

63 

84 

85 

64 

85.5 

70,8 

FORT  MYERS  WSO 

MAX 
MIN 

90 
73 

91 

91 

91 

92 

90 

87 
73 

90 

73 

89 

67 

75 
67 

85 

85 

87 

88 

86 

66 

65 

83 

85 
71 

85 

85 
7 1 

85 

85 

66 

81 

82 

83 

82 

86 

66 

86,2 
71,5 

IMMGK4UEE  3  NNW 

MAX 
MIN 

92 
66 

91 
66 

90 
72 

92 
69 

92 
73 

90 
72 

88 

72 

89 

73 

90 

73 

88 
75 

84 
67 

65 

7 1 

86 

72 

90 

71 

90 

72 

89 

89 

66 

72 

85 
59 

87 
67 

87 

66 

67 
58 

66 
66 

89 
66 

86 

64 
62 

84 

59 

84 

82 
64 

66 
66 

67 

70 

87,6 
59. 1 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

92 
62 

92 

93 
64 

92 

91 

67 

95 
66 

69 
66 

90 
66 

93 
68 

92 
69 

85 
60 

87 
65 

85 

90 
65 

91 

91 

90 

66 
65 

85 
65 

87 
63 

89 

87 

66 

89 

87 

83 
56 

64 

54 

85 

63 
62 

91 
66 

92 
65 

68,8 
63,6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

Mm 

91 
69 

92 
69 

91 
70 

91 
70 

90 
71 

90 
73 

94 

70 

90 
70 

89 
72 

92 
75 

87 
65 

75 
56 

66 
71 

84 
62 

90 
70 

90 
72 

88 

72 

88 

71 

64 

66 

83 
68 

90 
59 

83 
69 

65 
63 

65 
57 

88 
66 

85 
63 

63 
51 

84 
62 

64 
65 

81 
67 

82 
68 

86,9 
68,2 

NAPLES  2  NE 

MAX 

Mm 

90 
69 

91 
66 

91 
72 

93 
72 

92 
73 

90 
74 

69 
72 

91 
71 

69 

73 

89 
74 

83 
67 

85 

72 

62 
72 

67 
71 

89 

71 

91 
72 

91 
71 

89 
69 

86 

66 

66 
57 

87 
58 

86 
69 

67 
54 

68 
59 

88 
66 

67 
55 

64 

52 

84 
65 

65 
67 

86 
65 

87 

70 

67,9 
59,4 

PUNT4  GDRD4  4  ENE 

MAX 

Mm 

90 
67 

91 
67 

93 
71 

91 
70 

90 
71 

89 
73 

89 
71 

90 
70 

92 
72 

67 

72 

80 
64 

87 
68 

68 
72 

90 
72 

89 

71 

90 
72 

89 
71 

87 
70 

85 
67 

86 
68 

68 
57 

86 
67 

85 
57 

88 
56 

84 
64 

32 
51 

62 
50 

83 
64 

85 

67 

88 
65 

86 
68 

87,5 
58,3 

TAMIAMI  TRL  '•O  MI  BEND 
t          t  * 

MAX 

91 

92 

93 

77 

92 

91 

90 
74 

86 
74 

90 

90 

90 

76 

64 

87 
72 

90 
73 

90 

90 
75 

89 
73 

87 
69 

86 

70 

85 
7 1 

83 
69 

87 
7 1 

87 

70 

87 
59 

84 
56 

85 
66 

84 
66 

80 
66 

82 
7  1 

67.4 
72,0 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

90 

89 

89 

89 

87 

69 

89 
73 

65 

74 

73 

66 
77 

92 

67 

65 

86 
73 

87 

73 

88 

87 

87 
72 

64 
69 

84 
69 

65 
70 

84 
68 

85 
69 

85 

70 

86 
53 

68 
62 

83 
55 

85 
55 

79 
67 

80 
67 

83 
57 

86,2 
70.6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

89 

90 

90 

90 

89 

90 

91 
70 

86 
73 

89 

89 

92 

77 

85 

66 
70 

69 

70 

86 

88 
69 

89 
70 

85 
56 

65 
66 

86 
67 

85 
56 

86 
65 

86 
69 

65 
66 

87 
63 

63 
50 

64 
63 

81 
64 

79 
66 

61 
67 

86,5 
68,6 

HIALEAH 

MAX 

91 

90 

89 

76 

89 

90 

69 
74 

89 
74 

88 

88 

91 

71 

84 

89 
73 

88 
74 

68 

87 

7 1 

85 
70 

85 
68 

85 
56 

65 
69 

84 

7 1 

83 

70 

84 
70 

86 

70 

64 
67 

64 
67 

85 
65 

60 
63 

74 
57 

82 

70 

86.2 
71,3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

92 
68 

90 
69 

91 
68 

90 
70 

91 
72 

90 
72 

90 
7 1 

68 
72 

90 

90 

78 

83 

65 

90 

89 

89 

88 

66 
69 

86 
66 

65 
67 

85 
69 

63 
68 

64 

86 
7  1 

86 

64 
65 

84 
62 

83 

78 
64 

80 
66 

87 
66 

86.5 
68.6 

LQX4HATCH6E 

MAX 

90 
69 

92 
66 

90 
66 

90 
66 

92 
71 

89 

70 

88 

86 
7  1 

90 
7  1 

91 

82 

85 

87 

90 

89 

90 

89 

64 
69 

62 

86 

87 
66 

67 
68 

86 
66 

86 
65 

85 
6  5 

81 
62 

8! 
57 

63 
65 

60 
65 

65 
64 

86 
58 

87.1 
67.3 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

87 

87 

68 
72 

86 

86 

87 

86 
74 

86 
75 

87 

89 

84 

84 

63 

84 

87 
77 

66 

85 
73 

85 
74 

65 
71 

84 

70 

82 
73 

63 
75 

83 

72 

86 
72 

67 
7  1 

83 
69 

83 
56 

80 
70 

79 
69 

60 
68 

64 
68 

64,6 
73,1 

MIAMI  BEACH 

MAX 

Mm 

87 

77 

86 
79 

83 

80 

84 

80 

85 

6  1 

85 
78 

84 

84 

83 
82 

87 

79 

82 

83 
7 1 

6! 

87 

85 

66 

63 

80 
73 

61 
73 

85 
75 

61 
73 

64 
76 

83 
74 

86 
76 

90 
74 

86 

70 

82 
70 

79 
70 

78 
69 

82 

70 

84 

76 

83,9 
75.6 

MIAMI  WSO 

MAX 

Mm 

87 

87 
76 

87 

87 

87 

6  1 

87 

85 
76 

86 
76 

66 

69 

61 

82 

77 

66 
75 

86 
76 

86 
77 

65 
76 

82 
71 

63 

70 

82 
71 

61 
73 

80 
71 

62 
71 

63 
74 

86 
71 

83 

70 

83 
56 

79 
70 

74 
70 

82 
69 

83 
71 

83,9 
73,9 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

Mm 

67 
70 

88 
70 

88 
71 

87 
71 

86 
80 

89 

86 
73 

86 
72 

67 

67 

90 

80 

83 

86 
72 

67 

72 

67 

86 

78 

87 

72 

64 
68 

84 
56 

85 
68 

83 
72 

63 
67 

84 

68 

87 
56 

86 
65 

65 

63 

85 
63 

61 
65 

75 
67 

83 
66 

85.4 
70.3 

PQMPANO  PEACH 

MAX 

Mm 

90 

72 

90 
71 

92 
73 

89 
79 

90 
76 

90 
78 

86 

73 

89 
74 

86 
74 

66 
73 

61 

86 

88 

90 

90 

89 

89 

86 

70 

89 
68 

87 
59 

86 
56 

86 
71 

67 
69 

87 
7 1 

88 
70 

86 
66 

86 
53 

64 
68 

78 
68 

82 
57 

88 

74 

67.3 
71,4 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

Mm 

92 
69 

89 
69 

89 
66 

89 

72 

90 
73 

90 
72 

86 
71 

89 
72 

68 
75 

92 
75 

84 

72 

65 
69 

86 
69 

90 
70 

89 

70 

89 
71 

67 

70 

67 

70 

86 
67 

87 
67 

65 
58 

84 
59 

87 
66 

86 
70 

66 
55 

84 
64 

8! 
62 

82 
62 

75 
64 

82 
65 

87 
56 

86,9 
68,8 

STUART  1  N 

MAX 

Mm 

86 

70 

90 
67 

88 
73 

88 
74 

86 
73 

89 
72 

91 
61 

86 
57 

66 
71 

86 
71 

81 
71 

85 

63 

60 
59 

86 
70 

87 

71 

86 
67 

67 
69 

66 
69 

60 
57 

87 
69 

66 
69 

66 
71 

65 
57 

86 
69 

87 
66 

86 
64 

68 
61 

68 
64 

84 
63 

86 
69 

83 
69 

86,5 
58,3 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

MAX 

Mm 

93 
73 

90 
72 

90 
73 

90 
73 

90 
79 

90 
75 

87 
74 

68 
73 

90 
78 

93 

76 

79 
72 

85 

71 

65 
71 

87 
72 

66 
72 

89 
73 

68 
72 

83 
71 

83 
69 

65 
69 

85 

70 

84 
71 

85 
69 

86 
70 

67 
59 

84 
64 

85 
62 

64 
68 

81 
68 

84 
59 

86 

71 

86.6 
71.3 

See  R«l«r«nc*  Not«»  roUowlng  SUlion  Index 
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^      _  DAILY  TEMPERATURES  ^ldr.da 

Continued   DCT09ER  1971 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

«          «  * 

KEYS 

07 

KEY  WEST  WSO 

MAX 
MIN 

86 

78 

87 

79 

87 
79 

87 

79 

87 
82 

87 

79 

87 
80 

88 

78 

87 
80 

86 
82 

85 

72 

80 
74 

86 

80 

67 

80 

87 

78 

87 
79 

68 
76 

86 

75 

63 
75 

84 

77 

85 
77 

83 
74 

64 
74 

84 
75 

85 

77 

83 
75 

62 
75 

82 
75 

82 
75 

82 
71 

84 
78 

85.1 
77.0 

KEY  WEST 

MAX 
MIH 

89 
75 

89 
77 

90 
77 

89 

78 

84 

79 

90 
76 

69 

78 

88 
78 

88 
76 

90 
80 

88 
80 

86 

70 

81 
72 

88 
76 

88 
76 

89 
74 

88 
78 

89 
74 

87 
75 

86 
75 

86 
76 

86 
73 

85 
71 

81 
72 

82 
74 

81 
72 

61 
73 

82 
74 

64 
74 

84 

70 

8! 

71 

86.2 
75.0 

MiPATHON  SHDBES 

MAX 
MIN 

TiVERNIER 

MAX 
MiN 

39 
74 

89 

80 

86 
79 

88 
79 

89 
81 

88 
79 

87 

76 

88 

79 

88 

77 

89 

80 

86 
71 

82 
71 

66 

78 

87 

78 

87 

79 

87 
76 

86 

60 

84 
75 

84 

73 

65 

73 

63 
74 

61 

69 

64 

74 

85 

71 

85 

72 

83 

72 

83 

72 

85 
71 

63 
71 

63 
69 

85 
73 

85.9 
75.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0) 

Day  of  month 

<V 

Station 

« 

fi 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

(IN) 

CHIPLEY  3  E 

4 

H4X 

84 

83.5 

MIN 

74 

7! 

7( 

It 

76 

7- 

7i 

71 

7C 

71 

5< 

5  = 

57 

61 

7C 

6< 

6i 

71 

67 

7i 

7C 

71 

*' 

7C 

6^ 

6t 

65 

65 

62 

67 

72 

69,0 

r.AINESVULE  3  WSW 

1 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

91 

87 

83 

81 

82 

83 

63 

64 

64 

84 

62 

82 

80 

83 

83 

63 

83 

61 

Bl 

81 

60 

76 

60 

62 

84.7 

Mir 

74 

75 

77 

76 

78 

77 

76 

73 

76 

76 

65 

68 

72 

75 

75 

75 

76 

75 

71 

72 

76 

81 

73 

73 

70 

66 

66 

70 

73 

74 

75 

73.7 

4 

MAX 

8: 

85 

85 

86 

86 

87 

66 

85 

83 

81 

77 

76 

79 

79 

81 

81 

82 

31 

81 

78 

79 

79 

81 

81 

77 

77 

77 

77 

75 

77 

79 

BO. 8 

HU 

78 

79 

60 

80 

31 

80 

79 

77 

60 

77 

71 

71 

74 

76 

77 

77 

77 

77 

73 

73 

77 

76 

76 

75 

72 

71 

71 

72 

73 

75 

75 

75.8 

S 

MA) 

81 

81 

32 

S2 

82 

62 

83 

83 

31 

Bl 

76 

75 

75 

76 

79 

79 

79 

79 

79 

77 

77 

78 

79 

79 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

77 

76.8 

Hlh 

31 

81 

SI 

6? 

82 

82 

82 

81 

81 

78 

75 

75 

75 

75 

76 

79 

78 

79 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

75 

75 

76 

77.9 

2C 

Mfi> 

3; 

83 

33 

83 

8; 

83 

83 

63 

33 

83 

83 

60 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

7'^ 

79 

79 

76 

76 

78 

80.4 

MU 

8  = 

83 

e; 

s; 

83 

83 

83 

8; 

fl3 

80 

79 

76 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

76 

78 

78 

80.2 

MILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 

9; 

9Q 

93 

95 

92 

93 

90 

90 

86 

6a 

86 

37 

86 

87 

86 

88 

86 

83 

81 

76 

79 

62 

62 

83 

82 

82 

82 

83 

62 

61 

86.2 

77 

78 

76 

BC 

81 

83 

75 

72 

75 

77 

68 

68 

71 

74 

75 

78 

79 

61 

69 

71 

69 

74 

69 

70 

69 

bt 

67 

66 

69 

72 

7^* 

73.5 

MDNTICELLO  3  W 

4 

9; 

97 

9! 

9S 

95 

9; 

95 

93 

92 

74 

80 

77 

78 

79 

81 

84 

34 

83 

84 

83 

30 

76 

84 

87 

82 

75 

79 

81 

83 

76 

77 

84.6 

MU 

7; 

75 

7t 

77 

77 

77 

75 

67 

67 

7  I 

58 

57 

57 

62 

72 

74 

79 

71 

64 

64 

69 

70 

69 

69 

65 

63 

69 

60 

63 

67 

71 

66.5 

QUINCY  3  SSW 

2 

lo; 

103 

101 

IOC 

9? 

IOC 

101 

100 

9? 

77 

7'; 

80 

84 

84 

Be 

66 

85 

82 

9C 

90 

37 

33 

87 

91 

85 

81 

67 

91 

90 

66 

81 

69.6 

Hlh 

T: 

73 

T. 

75 

74 

7; 

72 

67 

67 

70 

53 

52 

54 

6C 

69 

69 

71 

63 

61 

61 

67 

70 

69 

69 

62 

60 

59 

59 

62 

66 

71 

66,2 

MA> 

9t 

98 

91 

9t 

9< 

97 

97 

It 

95 

It 

78 

76 

80 

8C 

83 

83 

83 

80 

36 

65 

84 

81 

84 

87 

82 

78 

64 

66 

61 

82 

79 

66.3 

Mlh 

7; 

75 

7S 

7  ( 

77 

77 

7e 

71 

71 

71 

57 

55 

56 

63 

70 

72 

73 

71 

65 

65 

67 

71 

71 

70 

66 

64 

63 

64 

67 

69 

72 

69,0 

£ 

MA) 

92 

92 

91 

9C 

35 

9C 

9C 

90 

88 

ec 

77 

73 

75 

76 

79 

80 

79 

77 

Bl 

80 

79 

77 

61 

61 

79 

75 

78 

60 

80 

78 

77 

81.7 

Mlh 

8C 

BC 

8  1 

ec 

ec 

81 

80 

77 

77 

74 

65 

63 

63 

65 

72 

74 

74 

73 

70 

70 

73 

73 

73 

73 

69 

68 

66 

66 

70 

71 

73 

72.8 

CHIPLEY  3  E  :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5   PERCENT  SLOPE  TO  THE  NOFiTHWEST.     PALMER  MERCURY- I N-STEEL 

THERMOMETER.      MAX   AND  MIN   FOR   24-HOUR  PERIOD  ENDING   AT   7,30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  :    ARREDONDA  FINE  SAND,    BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.      PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT   4-30  P.M. 

MILTON  EXP  STATION         :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.      PALMER  MERCURY- IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   8  A.  M. 

QUINCY  3  SSW  :   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,  BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 
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EVAPORATION  AND  WIND  koriqa 

OCTUBER  1971 


Day 

Ol  Month 

"3  tt 

StaUon 

3 

g 

in 
10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  » 

uriDTLiuccT  ni 

MILTDN  EXP  STATION 

E  VAP 

"iz 

.20 

.  19 

.  20 

.  19 

.29 

.15 

.16 

.09 

.10 

.13 

.08 

.16 

.  14 

.  17 

.09 

.06 

.05 

.13 

.18 

.13 

.06 

.14 

.12 

.13 

.07 

.U 

4.26 

WIND 

'l2 

20 

'l2 

17 

22 

22 

20 

'l5 

60 

25 

14 

10 

12 

14 

7 

14 

32 

27 

13 

15 

15 

19 

29 

25 

16 

16 

15 

17 

22 

25 

596 

MAX 

9J 

92 

97 

96 

94 

92 

90 

89 

88 

85 

81 

85 

86 

90 

90 

92 

92 

98 

86 

86 

92 

62 

65 

85 

83 

86 

83 

87 

87 

83 

63 

87,7 

MIN 

67 

68 

69 

72 

70 

70 

62 

55 

62 

61 

48 

51 

57 

67 

69 

66 

70 

71 

60 

64 

62 

68 

63 

64 

60 

57 

56 

58 

60 

64 

66 

63,2 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

•  32 

.  20 

.16 

.  22 

.20 

.21 

.18 

.28 

■  20 

" 

.33 

•  20 

.21 

.11 

.11 

.17 

.13 

.08 

.29 

.23 

.12 

.04 

.10 

.12 

.17 

.15 

.16 

.12 

.19 

.13 

.06 

5.368 

WIND 

39 

2 1 

24 

28 

19 

82 

86 

40 

55 

158 

47 

37 

70 

25 

19 

19 

75 

27 

226 

99 

■  71 

56 

20 

42 

100 

34 

21 

91 

118 

78 

1644 

*      *  * 

NORTH  02 

GAINESVILLE  2  WSW 

EVAP 

.16 

.18 

.  15 

.24 

.13 

.15 

.  26 

.25 

.  18 

.09 

.  13 

*  15 

.  04 

,13 

.08 

.  14 

.06 

.13 

.19 

.14 

.12 

.15 

.11 

.15 

.09 

.11 

.14 

.12 

.12 

.09 

.08 

4.28 

WIND 

37 

15 

19 

12 

34 

12 

38 

28 

50 

43 

38 

34 

36 

31 

20 

22 

59 

114 

16 

55 

50 

18 

22 

22 

46 

7 

48 

101 

64 

35 
88 

1169 

92 

92 

8 1 

8  1 

19 

89 

86 

86 

87 

85 

95 

85 

86 

85 

89 

87 

64 

84 

84 

93 

82 

85 

87.3 

MIN 

67 

68 

69 

70 

72 

70 

69 

62 

71 

70 

52 

58 

65 

71 

70 

72 

72 

70 

59 

61 

69 

67 

70 

68 

64 

61 

61 

63 

67 

70 

71 

66.7 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.25 

.26 

.21 

.15 

.20 

.19 

.27 

.23 

.15 

.03 

.29 

.12 

•  28 

.13 

.08 

.11 

.29 

.15 

.18 

.31 

.10 

.02 

.01 

.10 

.18 

.25 

.10 

.02 

.19 

.06 

.17 

5.08 

3 1 

75 

76 

20 

8 1 

56 

20 

14 

27 

24 

34 

20 

22 

91 

83 

57 

1057 

MAX 

91 

91 

91 

93 

92 

93 

91 

98 

86 

75 

76 

82 

78 

81 

86 

87 

89 

82 

83 

78 

81 

84 

84 

87 

92 

61 

83 

83 

81 

79 

83 

84.6 

61 

70 

70 

67 

66 

63 

6C 

6C 

6C 

67 

66 

63  ( 1 

»       *  • 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

•  17 

.16 

.19 

.  15 

.  17 

.14 

.19 

.12 

.  12 

.07 

.  10 

.  22 

•  16 

.  17 

.10 

.15 

.10 

.3C 

.  14 

.  12 

.  14 

.  14 

.  14 

.  13 

.14 

.17 

.17 

.11 

.12 

.  10 

.12 

4.62 

WIND 

10 

15 

15 

10 

10 

10 

25 

30 

20 

1 5 

15 

20 

0 

20 

10 

15 

35 

35 

10 

5 

15 

25 

20 

30 

15 

25 

35 

20 

10 

560 

•      *  • 

SOUTH  CENTRAL  0* 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.23 

.23 

.23 

.  19 

.  22 

.22 

.21 

.  15 

.27 

.  13 

a  08 

•  18 

.15 

.  10 

.15 

.14 

.22 

.16 

.15 

.10 

.16 

.20 

.17 

.13 

.12 

.18 

.15 

.12 

.13 

.12 

5.168 

WIND 

24 

16 

27 

22 

22 

38 

25 

32 

38 

57 

45 

57 

51 

39 

21 

18 

32 

18 

60 

105 

30 

16 

25 

26 

48 

26 

35 

30 

66 

60 

33 

1142 

9C 

91 

73 

75 

89 

91 

89 

64 

75 

83 

88 

83 

83 

61 

80 

80 

62 

78 

81 

9U 

83.5 

MIN 

6'! 

64 

68 

67 

65 

65 

67 

68 

70 

68 

59 

58 

60 

68 

68 

71 

70 

67 

65 

62 

62 

65 

66 

68 

65 

56 

56 

56 

58 

64 

66 

64.4 

VERO  BEACH  4  M 

EVAP 

.i; 

.16 

.15 

.19 

.20 

.12 

.18 

.13 

.04 

_ 

_ 

.01 

.09 

.  09 

.12 

.16 

.  17 

.07 

.15 

.11 

.07 

.06 

. 

.12 

.16 

.26 

.12 

.16 

.10 

. 

.11 

3.968 

WIND 

i* 

13 

14 

15 

14 

15 

25 

15 

8 

25 

45 

3 

9 

15 

1 1 

14 

16 

7 

16 

14 

U 

5 

12 

12 

24 

35 

23 

35 

14 

20 

15 

516 

MAX 

94 

93 

95 

94 

95 

90 

94 

90 

S3 

92 

83 

76 

85 

85 

91 

93 

95 

85 

9C 

82 

84 

82 

84 

6G 

89 

95 

84 

87 

83 

66 

87 

87.9 

MIN 

72 

73 

73 

73 

71 

7 1 

70 

72 

72 

68 

66 

69 

70 

72 

73 

74 

72 

7C 

69 

69 

70 

6fi 

67 

6G 

64 

63 

64 

65 

6G 

7C 

69.6 

*       •  * 

everclades  and  sw 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  15 

.21 

.21 

.17 

.19 

.16 

.21 

.13 

.10 

.14 

.16 

.10 

.14 

.09 

.  14 

*  16 

.  1: 

.13 

.  14 

.  16 

.  10 

.06 

.16 

.12 

.12 

.14 

.  16 

•  16 

.10 

.11 

.09 

4.34 

MAX 

95 

100 

102 

98 

98 

99 

98 

91 

95 

93 

99 

77 

90 

87 

96 

96 

95 

90 

90 

89 

91 

88 

94 

92 

95 

92 

89 

91 

90 

8G 

85 

92.4 

MIN 

71 

7 1 

72 

70 

70 

72 

7 1 

71 

75 

73 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

66 

66 

6G 

73 

67 

61 

64 

62 

62 

65 

6S 

67 

68.9 

CLEHISTON  U  S  ENG 

EVAP 

.21 

.17 

.23 

.23 

.22 

.  12 

.13 

.10 

.15 

.12 

.12 

•  00 

.  10 

.06 

.12 

.16 

.20 

.16 

.20 

.16 

.  17 

.  07 

.  12 

.  12 

.16 

.14 

.  16 

•  16 

.13 

.02 

.  17 

4.40 

WIND 

22 

14 

15 

17 

29 

16 

12 

17 

19 

11 

55 

7 

10 

l: 

19 

24 

45 

52 

21 

9 

12 

10 

29 

14 

14 

37 

34 

19 

22 

635 

MAX 

98 

96 

98 

98 

97 

90 

94 

93 

96 

97 

97 

75 

90 

84 

92 

96 

9( 

95 

93 

91 

94 

87 

92 

90 

90 

86 

88 

88 

88 

86 

84 

91.3 

MIN 

72 

"'^ 

75 

75 

75 

"^^ 

"^^ 

75 

70 

70 

70 

73 

73 

75 

75 

"^^ 

"'^ 

72 

69 

67 

66 

66 

6fl 

7C 

7C 

71.9 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.19 

.15 

.  17 

.30 

.23 

.24 

.  14 

.04 

.27 

.28 

.12 

•  10 

•  10 

• 

* 

* 

.74 

.21 

.01 

.41 

.19 

.53 

.27 

1.22 

.  1 8 

.  36 

.07 

.09 

•  04 

.15 

7.02 

WIND 

23 

29 

37 

32 

53 

54 

34 

38 

74 

115 

130 

89 

48 

* 

59 

4  1 

40 

26 

27 

30 

27 

24 

83 

35 

18 

26 

* 

52 

42 

26 

1362 

MAX 

98 

96 

96 

97 

97 

97 

97 

96 

96 

96 

88 

91 

93 

97 

96 

94 

95 

93 

94 

92 

88 

86 

91 

86 

86 

87 

96 

90 

92 

89 

92.7 

MIN 

76 

76 

74 

76 

76 

86 

86 

83 

84 

75 

76 

75 

75 

76 

75 

74 

^  ^ 

76 

72 

7C 

74 

81 

82 

75 

74 

7C 

7  J 

•J  J 

76 , 0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.22 

.19 

.22 

.25 

.27 

.  14 

.11 

.22 

.33 

.15 

.  04 

.  1 1 

.  10 

.11 

•  22 

.22 

.  18 

.  19 

.21 

.  16 

.  14 

.05 

.11 

.14 

.  IG 

.20 

.  13 

.16 

.  13 

5,278 

WIND 

2C 

10 

10 

20 

55 

30 

25 

10 

40 

25 

65 

15 

35 

30 

5 

25 

30 

40 

67 

66 

35 

20 

25 

15 

15 

15 

10 

30 

45 

65 

50 

950 

MAX 

91 

94 

86 

96 

89 

8£ 

97 

91.1 

MIN 

71 

73 

74 

75 

74 

76 

73 

73 

73 

75 

66 

67 

71 

74 

73 

74 

74 

73 

70 

71 

70 

66 

69 

69 

70 

66 

66 

67 

67 

66 

70 

71.0 

TAHIAMI   TRL   40  HI  BENO 

EVAP 

.18 

.12 

.30 

.23 

.15 

.17 

.  14 

.12 

.20 

.14 

.18 

.11 

.14 

.06 

.16 

.25 

.04 

.17 

* 

.33 

.  12 

.12 

.04 

.12 

.16 

.18 

.14 

.16 

.18 

.05 

.04 

4,50 

WIND 

21 

1 6 

10 

34 

38 

39 

25 

21 

36 

36 

42 

33 

43 

14 

14 

18 

27 

MAX 

95 

98 

102 

100 

96 

97 

97 

93 

97 

92 

92 

86 

97 

97 

87 

89 

95 

94 

91 

96 

90 

62 

91 

92 

9! 

91 

92 

94 

83 

79 

92.2 

MIN 

74 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

74 

72 

72 

73 

73 

7S 

74 

72 

- 

69 

69 

72 

69 

69 

71 

68 

68 

67 

68 

66 

68 

71.9 

•       •  * 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.19 

.20 

.22 

.28 

.12 

.26 

.24 

,06 

.30 

.15 

.25 

.05 

•  13 

.13 

.15 

.12 

.15 

.20 

.16 

.16 

.05 

.15 

.15 

.09 

.17 

.16 

.22 

.15 

.12 

.22 

.01 

5.07 

WIND 

25 

10 

23 

25 

17 

46 

30 

4 

76 

30 

52 

14 

23 

33 

21 

20 

21 

72 

23 

4 

9 

15 

11 

16 

46 

20 

29 

6 

23 

34 

33 

613 

HIALEAH 

EVAP 

.23 

.18 

.27 

.36 

.26 

.23 

.14 

.08 

.22 

.20 

.20 

,08 

•  12 

.40 

.16 

.25 

.21 

.21 

.11 

.08 

.12 

.35 

.22 

.23 

■  16 

.06 

6.128 

MAX 

97 

97 

95 

96 

94 

95 

93 

89 

93 

93 

95 

79 

86 

95 

94 

92 

92 

89 

85 

85 

83 

95 

83 

85 

92 

92 

90 

90 

81 

76 

n 

89.4 

MIN 

73 

74 

73 

75 

76 

76 

74 

74 

74 

75 

73 

71 

71 

74 

75 

75 

68 

68 

66 

69 

66 

72 

62 

71 

74 

69 

67 

68 

68 

68 

68 

71.3 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED. 

WOODRUFF  DAM      :    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  131  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP.  1 

j  PRECIP. 

1  SPECIAL  1 

AP&LACHICOlA  WSO  R 

FRANKLIN 

Z9  44 

13 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

o< 

OE  SOTO 

Z7  14 

81  51 

63 

61 

6P 

RADIO  STATION  WAPC 

flHCHBOLri  BIOLOGIC  STfl 

0236 

27  11 

81  21 

81 

8A 

ARChbQlD  BIOLOGIC  STA 

0' 

HIGHLANDS 

HILTON  F.  STOKEY 

BiBSUN  PiPK 

O390 

POL>^ 

■ 

27  50 

81  31 

14; 

6P 

HARRY  H.  TOLSON 

PDLK 

27  5* 

125 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BELLe  CliOe  iXP  STfl 

0! 

PALH  BEACH 

26  40 

80  38 

16 

8A 

8A 

BA 

EVERGLADES  E«P.  STA. 

BEILE  ClAOe  HBCN  gate 

PAlH  BEACH 

26  42 

80  43 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BITMLO 

0751 

o: 

ORANGE 

28  33 

81  07 

65 

6P 

WALTER  W.  SCOTT 

BLACKH&M  3  WNW 

0765 

OKALOOSA 

30  57 

86  41 

220 

□RBIE  HUTTO 

BLOUNTSTQWN 

0 

CALHOUN 

30  27 

B5  03 

60 

7A 

CITY    OF  BLOUNTSinwN 

BOCA  RiTQH 

PAlH  BEACH 

26  22 

80  0! 

13 

COS  P.  HAGER 

0' 

27  27 

82  28 

20 

SP 

5P 

GULF  COAST  EXP  STATION 

BRISTOL 

LIBERTY 

HISS  ELHA  SHULER 

BBDOKSVILIE  CHIN  HILL 

iol\ 

03 

HERNANDO 

2B  37 

82  22 

240 

4P 

4P 

W-CENIHAL  FLA,E«P.STA. 

BUSHN6LL   2  e 

1163 

03 

SUMTtR 

28  t^O 

82  05 

7A 

MRS,   A.  H,  NELSON 

CANAL  PillNT  CiTE  5 

127; 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

36 

COPPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  PrilM  ySOi 

1276 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

80  37 

30 

8A 

8A 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

CAftHAeELLE   1  NNH 

1356 

0 

FRANKLIN 

29  52 

10 

9P 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CARVVILLE 

0 

WASHINGTON 

30  46 

85  49 

50 

7A 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDA«    KfV    1  WSH 

1*3; 

02 

LEVY 

29  08 

83  03 

8A 

CLYDE   0.  COULTER 

CMIPlEV  3  e 

WASHINGTON 

30  47 

85  29 

13( 

BA 

C 

R.B.  CHRISTMAS 

°! 

; 

27  58 

82  4b 

61 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  6  SSW 

LAKE 

ED  OLiVENBAUH 

CLEWISTON  U  5  ENG 

16S< 

05 

HENDRY 

26  49 

80  55 

86 

8A 

«A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNkEH  *  NW 

1B6S 

HIGHLAHDS 

27  24 

81  10 

8A 

U.S.  GEOL.  bUflVEV 

CRESCENT  CITV 

197B 

02 

29  2S 

81  30 

5f 

6P 

WILLIAM  R,  RAQTKE 

CRESTUIEM  RAOIO  HJSB 

LQB4 

01 

OKALOOSA 

30  46 

86  35 

240 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WJS6 

CROSS  t ITY  Z  WNW 

zooa 

0, 

DIXIE 

29  39 

83  10 

42 

2P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

21  l<i 

BROWARD 

26  04 

80  12 

T 

Mil 

FLA.   POWER  t  LIGHT 

DAVTUNA  BFaCM  HSO  H 

2156 

03 

VOLUSIA 

29  11 

81  04 

30 

MID 

nil 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OE  FUNUK  SPRINGS 

222C 

0 

WALTON 

30  44 

86  07 

230 

9f 

LEOriAftD  S  ZEPP 

2229 

03 

VOlUS  I  A 

29  01 

81  18 

25 

Mil 

C  ITY  of  DELANO 

Oe  SOTG  CITY  S  SW 

HIGHLANDS 

JACK  SKIPPER 

DEVILS  OARDEN  TOWER 

2291 

05 

26  36 

81  08 

2( 

Bl 

BA 

FLA.   FOREST  SERVICE 

DOWLING  PARK  3  NH 

239 

02 

Suwannee 

10 

83  17 

80 

t 

FLORDIA  FOREST  SERVICE 

26311 

03 

LAKE 

28  23 

81  49 

115 

ALBERT  SAVOIE 

EVEfiCLAOES 

05 

COLLIER 

25  51 

Bl  23 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEDERAL  POINT 

2915 

02 

PUTNAM 

29  45 

81  32 

bl 

6f 

MRS  BRUCE  CRAY 

FELPA 

2923 

OS 

HENDRY 

26  32 

81  £6 

3b 

c 

MRS  EONA  LEWIS 

FELLSHtBE  7  SSH 

2936 

04 

INDIAN  RIVER 

27  41 

80  39 

4P 

4P 

OUMONO  C  FARM 

FERNANOINA  BEACH 

29** 

02 

NASSAU 

30  40 

Bl  27 

25 

5P| 

ELBERT  L.  GILL 

3020 

05 

25  09 

BO  55 

3 

5P 

5P 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FORT  OHUH  5  NW 

OKEECHOREE 

R.   6.  COX 

FQHT  GrtEEK  12  MSW 

3153 

MANATEE 

27  34 

B2  08 

Hi 

7P 

MRS   JOHN  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

06 

BRQWARD 

26  06 

80  12 

16 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT  lAUOfRDALE  Exp  STA 

3171 

26  OS 

80  IS 

SA 

S« 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

FORT  HfERS  WSO  R 

o: 

LEE 

26  35 

81  52 

1! 

Hit 

t  J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

27  28 

80  21 

2; 

MIO 

Mil 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTfllil  3  SSE 

3230 

0. 

30  26 

5P 

51 

WJHC-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE  Z  WSH 

332  1 

ALACHUA 

29  38 

82  21 

86 

5P 

!P 

:g 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

GLE^J  ST  HAHV  1  W 

3*70 

SAKER 

30  16 

82  U 

128 

IDA 

lOA 

FLORIDA  PUREST  SERVICE 

3!3B 

30  5S 

85  31 

15S 

JOSEPH  C>  RHODES 

CPAOy 

LAFAYETTE 

SI.  REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

ORANGE 

28  23 

81  11 

6C 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HIALEAH 

3909 

06 

OADE 

25  50 

80  17 

MID 

MID 

8A 

MIAMI  WATER  PL^MT 

HICH  SPfllMGS 

3956 

ALACHUA 

IC 

29  50 

62  36 

65 

BA 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

HILLSBO-*DUGH  PVP   ST  Pk 

3936 

n: 

HILLSBOROUGH 

28  09 

82  14 

93 

STATE  PARK 

HOnESTEAO  EXP  STA 

06l 

DADE 

25  30 

80  30 

11 

HID 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

IMHOKALEE  3  NNH 

4210 

05 

COLLIER 

26  28 

81  26 

35 

5P 

5P 

UNIV.   OF  FLORIDA 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

POLK 

7 

27  48 

81  21 

85 

5P 

5P 

ALVI'i  R.  PERKINS 

ISGLIS 

'.273 

c; 

LEVY 

29  02 

82  41 

12 

FLA.  POWER  COMPANY 

kZB' 

0; 

28  50 

82  20 

50 

7A 

ISLAND  OflOVE  2  WNW 

ALACHUA 

9A 

U.S.  geOl.  survey 

ISLEHOflTH 

*332 

ORANGE 

28  29 

81  32 

115 

6P 

CHASE  GROVES*  INC. 

JACKSONVILLE  wSO  R 

Oi 

DUVAL 

81  39 

24 

HID 

MI[ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

'i36b 

02 

BUVAL 

30  17 

at  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

".39^ 

02 

HAMI LTON 

IC 

30  31 

82  57 

147 

8A 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL   2.  E 

oc 

25  41 

80  IT 

IS 

DADE  CO,  NURSERIES 

KEY  WEST  WSO 

457( 

07 

MONROE 

24  33 

81  45 

4 

HtD 

MM 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KKEY  WEST 

<.575 

07 

HONRDE 

24  34 

81  48 

t 

8A 

HA 

C  ITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KISSIMMEE  NQ.  Z 

«625 

0* 

OSCEOLA 

28  17 

81  25 

60 

4P 

CITY  OF  KiSSIMMEE 

27  48 

81  11 

48 

c 

LA  BELLE 

05 

HENDRv 

26  45 

81  26 

16 

5P 

8A 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CU. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

*701 

POLK 

28  06 

81  43 

14! 

8A 

ei 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITY  Z  E 

<.731 

02 

C0LIIH8IA 

u 

30  11 

82  36 

195 

9A 

9* 

9* 

FLA.   FOREST  SERVICE 

•LAKELANH  WSO  f 

4791 

POLK 

28  02 

81  57 

214 

MIC 

Mil 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAHDNT  ^  WNW 

(.892 

JEFFERSON 

30  25 

83  55 

190 

CLOSED  9/15/71 

LiCNUMVlTAE  KEY 

S03! 

07 

MONROE 

24  54 

80  42 

DR.   E,   C.  LUNSFORO 

LISBON 

5076 

03 

LAKE 

28  52 

81  47 

: 

SW  FLA  WTH  MGMT  DIST 

LIVE  OAK 

02 

SUWANNEE 

1( 

30  17 

62  58 

IZC 

5F 

SP 

RADIO  STATION  WNER 

LOnAHAlCHEE 

518a 

PALf^  BEACH 

26  41 

80  16 

14 

5( 

MRS,   C,   A,  KING 

LYNNE  SE 

523? 

o; 

MARION 

29  io 

81  52 

80 

MRS.   GENEVA  A,  VININC 

HADISON 

5375| 

02| 

MADI  SON 

iC 

30  28 

83  29 

190 

5P 

5P 

MRS.   T.C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

07 

MONROE 

24  44 

81  02 

5 

6P 

CHARLES  G,  HELTMAN.  JR. 

harineland 

S39l 

02 

FLAGLER 

29  40 

81  13 

5 

MARINE  STJOlO  INC. 

5539 

0. 

LAFAYETTE 

10 

30  03 

83  10 

65 

7A 

7A 

TOWN  OF  MAYO 

HELBQURNE 

5612 

BBEVARO 

2e  04 

80  37 

MID 

MID 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI   BAVFKONT  PARK 

5653 

DADE 

25  47 

BO  U 

5P 

5P 

CITV  OF  HJAMI 

NMIAMI  BEACH 

5653 

01 

DAQE 

25  47 

80  08 

5 

Ml[ 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI  HSO 
MIAMI   C ITY  HSO 
MIAMI    12  SSW 
HILTON  EUP  STATION 
MQNTICELLO  3  H 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  Lake 

MYAKKA   RIVER    ST  PARI 
NAPLES   2  NE 
Nicevi  LLE 


NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA 

OKEECHOBEE  9  w 
OKEECHOBEE  HRtN  GATE  6 
ORANGE  CITV 
DORLANOO  WSO 
ORTONA  LOCK  2 
PALATKA 
PANACEA  4  SSE 


PENNSUCQ  5  NW 
PENSACOLA  WSO 
PERP INE 

Plant  city 
pompand  beach 
port  mayaca  s  l  canal 
punta  gorda 


OUINCV  5  SSW 
RAIFURO  STATE 
ROYAL    PALM  HAI 
SAINT  AUCUSTINI 
SAINT  LEO 
ST  LUC  l£  NEW  LI 
SAINT  MARKS  6 
ST  PETERS8UPC 
SANFORU  EXP  ST 


SMITH  CREEK 
SOUTH  MIAMI   5  H 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TB 
STUART    1  N 
TALLAHASSEE  HSO 
TAMIAMl    TPL  40  Ml  BENO 
TAMPA   HSO  i 


titusvillg  3  nh 
thail-glaoe  ranges 
usher  tower 

VENICE 
VENUS  3  SE 
VERO  8EACH  4  H 


WAUSAU  2  SSW 
WEEKI  HACHEE 
'WEST  "ALM  BEACH  WiO 

hEHAHITCHKA 
HINTER  HAVEN 
MHOOORUFF  DAM 

CLOSED  STATIONS 


DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

£i 

3 
0. 

1    EVAP.  1 

1  SPECIAL  1 

DAQE 

25  48 

80  16 

7 

HID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

06 

OADE 

2 

25  43 

80  17 

15 

NATL  WEATHER  SERVICE 

06 

2 

25  39 

80  19 

10 

BA 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

SANTA  RUSA 

4P 

FLORIDA  EXP  STATION 

01 

JEFFERSON 

9 

30  32 

83  5! 

14B 

SA 

BA 

CO 

A&R IC   BESEARCH  CENTER 

05 

GLADES 

1 

26  90 

81  05 

22 

BA 

SA 

SA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

04 

POLK 

27  56 

Bl  36 

129 

4P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

SARASOTA 

9 

27  14 

82  19 

20 

5P 

9P 

FLORIDA   PARK  SERVICE 

05 

COLLIER 

26  10 

81  47 

JUNGLE   LARRY'S  SAFARI 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  30 

60 

7A 

IP 

CHIEF/FORESTRY  OIV 

OSCEOLA 

a 

27  56 

81  00 

65 

7A 

MRS,   ANNIE  M.  STEVENS 

05 

BROWARD 

7 

26  20 

80  32 

16 

Ct.S  FLA  FLOOD  CON 

9 

29  11 

82  OS 

90 

5P 

MIO 

OKEECHOBEE 

8A 

FLA  FcnOO  CONTROL  DIST 

04 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  48 

45 

61 

8A 

e 

CORPS  OP  ENGINEERS 

03 

VOLUSIA 

28  56 

81  18 

92 

VICTOR   C  SCHAEFEH 

03 

ORANGE 

28  33 

108 

Mil 

NATL  WEATHER  SERVICE 

05 

GLADES 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

02 

PUTNAM 

29  39 

81  39 

20 

5P 

CITY  OF  PALATKA 

01 

WAKULLA 

29  58 

84  22 

E.    PHILIP  HANSEN 

01 

BAY 

85  42 

13 

5P 

GEORGE  C.  COOK 

MANATEE 

27  35 

82  26 

45 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

25  56 

10 

U  S   GEOLOGICAL  SURVEY 

ESCAMBIA 

87  12 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DADE 

25  36 

80  21 

15 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 

02 

TAYLOR 

30  06 

83  36 

45 

2P 

FLA.    FOREST  SEPVICE 

HILLSBOROUGH 

2B  01 

82  08 

121 

9P 

ELTON  L .  HINTON 

BROWARD 

26  14 

80  09 

15 

9P 

5P| 

POMPANO  ST  FARMERS  MKT 

o: 

MARTIN 

26  58 

BO  37 

39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

05 

CHARLOTTE 

26  58 

Bl  59 

IC 

6P 

EARL  C.  CLAGETT 

GADSDEN 

30  33 

245 

8A 

G 

UNIVERSITY  OF  FLOROlA 

02 

UNION 

10 

30  04 

82  11 

120 

FLA.    STATE  PRISON 

25  23 

80  36 

10 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

ST  JOHNS 

6P 

C  ITY  OF  ST.  AUttUSTlNE 

28  20 

82  16 

190 

7' 

6R0.   AUSTIN  VELTEN 

MARTIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAKULLA 

30  09 

84  10 

17 

ep 

FISH  L  WILDLIFE  SVC, 

PINELLAS 

27  46 

9P 

CITY  OF  ST,  PETERSBURG 

SEMINOLE 

28  48 

CENTRAL   FLA.   EXP.  STA. 

SARASOTA 

SP 

C  ITY  OF  SARASOTA 

WAKULLA 

HERSCHEL  ANDERSON 

Dade 

!P 

SAMUEL  B.  HEATON 

02 

BRADFORD 

29  56 

82  06 

162 

6P 

ftp 

TAYLOR 

29  42 

83  21 

24 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

MARTIN 

6( 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

LEON 

NATL  HEATHER  SERVICE 

05 

DADE 

25  4! 

80  50 

15 

9J 

91 

NATIONAL    PARK  SVC. 

HILLSBOROUGH 

HID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PINELLAS 

28  09 

82  45 

SP 

5P 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

07 

MONROE 

2 

25  01 

80  31 

9 

6P 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

03 

BREVARD 

28  37 

30 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

05 

DADE 

2 

25  46 

SO  28 

OADE  COUNTY  WATER  CONTL 

OJ 

29  29 

82  49 

7P 

3P 

FLA,   FOREST  SERVICE 

04 

SARASOTA 

27  06 

82  27 

10 

SP 

9P 

E,   RAYMOND  WATSON 

GLADES 

27  02 

81  ZL 

62 

VAN   T.  OxEfl 

INDIAN  RIVER 

27  38 

80  27 

20 

SA 

SA 

: 

USOA-ARS 

04 

HARDEE 

27  3* 

81  49 

U9 

V 

DEAN  H.  RICHARDSON 

01 

WASHINGTON 

30  37 

85  36 

145 

WILLIAM  C.  SAUNDERS 

HERNANDO 

28  31 

B2  35 

BA 

8A 

JACK  MAHCN 

PALH  BEACH 

26  41 

PO  06 

IS 

MIO 

MIO 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

01 

GULF 

30  07 

85  12 

45 

7A 

7A 

MISS  ADELE  LISTER 

POLX 

28  01 

Bl  45 

136 

SP 

5P 

RABID  STATION  WSIR 

01 

GADSDEN 

30  43 

84  52 

107 

8A 

SA 

8A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01 

JEFFERSON 

30  29 

83  55 

190 

C 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
OCTOBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Ollice  near  you 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly,  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  Vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation   times   in   local  standard   time.     Dunnt;   the  summer  months  some  observers   take   the  observations  on  daylight 
saving  time.      Data   in   the   "Extremes"   table,    "Daily   Precipitation"  table,    "Daily  Temperature"   table,   and   "Evaporation  and  Wind"   table,   when   published,   are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  tlie  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above   the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for   May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in   the   "Supplemental  Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table. "Daily  Soil  Temperatures"   table     and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less   than   10  days  record  is  missing.      See  "Dally  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  sepaiate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

G     "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Pi'ecipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*f    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.    S.    for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY     WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual   Suimnary . )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.      Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Admi 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLK,   N.C.  12/1/71-lOiO 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION        DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


-     '  Precipitation 


Average 

Departure 
From  NonnaJ 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Total 

a, 

a 

S  ? 
»  < 
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sJ 
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62  .  3 

1.0 

85 

2 

38 

22 
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0 

0 
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M 

88 

3 

0 

0 

0 
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1 

35 

12 

167 
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87 

3* 

31 

26 
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86 

2 

29 

8 
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0 
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57.5 
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88 

2 
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26 

0 

0 

6 

0 
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56.9 

90 

2 

26 

26+ 

I 

0 

5 

0 

.63 
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86 

1 

31 
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85 
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26 
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0 
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85 

3 

31 

26 

280 

0 

0 
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.9 

65 
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37 

22 
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0 

0 

0 

0 
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2 

37 

11 
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0 

0 

0 

0 
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66 

3 

32 

11 

0 
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61.3 

63 

7t 

33 

22 
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0 

^ 
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86 

2 

29 
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° 

1.44 
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86 

2 

27 

12 
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0 

4 

0 
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3 

35 

25 
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1 

0 

0 
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88 

2 

37 
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0 

0 

3.13 

59.3 
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66 
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60 
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0 
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89 

3 

31 

26 
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0 

2.44 
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66 

2 

42 

25 
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0 

0 
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87 
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0 
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86 

2 

32 

22 

0 

0 

1 

0 
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B't 
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38 

22 

0 

0 

0 

n 
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88 

2 

30 

22 
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0 

3 
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61.2 

-  .2 

85 

3 

30 

22 
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0 

^ 

^ 
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86 

2 

32 
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0 
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89 

1 

32 

22 
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0 

1 

0 
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32 

26 
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0 

1 

0 
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6S.2 
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87 

1 

38 

22 

76 
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^ 
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3 

31 

22  + 

137 

I 

0 

5 

0 

65. IM 

.9 

85 

3* 

38 

22 

82 
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1 

1 

.59 

2  9 

.0 

0 

5 

1 

0 

1.36 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

.72 

29 

.  0 

0 

4 

^ 

^ 

-  1.56 

4  7 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

.97 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

1.55 

29 

.0 

0 

3 

2 

2 

-  .82 

.  0 

.37 

I.IO 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

1.60 

29 

.0 

0 

5 

I 

1 

.70 

2.10 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

0 

.47 

1,63 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

-  .72 

.67 

29 

.  0 

0 

2 

1  .60 

29 

.  0 

0 

2 

,86 

.65 

29 

.  0 

0 

2 

.64 

29 

.  0 

0 

1 

1.40 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

-  ,60 

.76 

29 

.0 

0 

2 

0 

.80 

29 

.  0 

0 

3 

*  73 

.67 

3 

.  0 

0 

3 

.6B 

29 

.  0 

0 

6 

.02 

1.22 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

2.36 

3 

.0 

0 

5 

.66 

2  .00 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

1.41 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

.80 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

.03 

.0 

-  .43 

.82 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

.50 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

.02 

3 

.  0 

0 

4 

2 

0 

-  1,00 

'.69 

29 

.0 

0 

3 

I 

0 

.40 

1.16 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

-  .30 

.  76 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

.91 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

.63 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

-  .36 

.66 

29 

.0 

0 

: 

1 

0 

.40 

.90 

4 

.0 

0 

4 

^ 

0 

.18 

.71 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

•  76 

I. IB 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

1.20 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

-  .13 

.0 

-  .36 

.75 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

.36 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

-  1,05 

.33 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

-  .07 

.66 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

1.46 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

.28 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

-  ,21 

.90 

3 

.0 

0 

5 

2 

0 

.12 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

.  .97 

1.25 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

.30 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

-  .61 

.41 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

1  ,32 

1.82 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

1.J9 

1.81 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

.96 

2 

.0 

0 

5 

3 

0 

NOBTHHEST  0 

AP4LACHIC0L6  WSO 
BLQUNTSTOHN 
C4RB4BELLE   1  NNW 
CHIPLEY  3  E 
CHE'!TVIEW  RADIO  HJSB 

DE  FUNIAK  SPRINCS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MILTON   EXP  STATION 
MONTICELLO   3  K 
NICEVILLE 

PANAMA  CITY  2 
PENSACQLA  WSO 
QUINCV  3  SSW 
SAINT  MARKS  6  SE 
SMITH  CREEK 

TALLAHASSEE  WSO 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  0AM 


NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  W5W 
CROSS  CITY  2  "NW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLE  2  WSW 

GLEN  ST  MARY  1  W 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WSO 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 
MAYD 

palatka 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


03 


BRODKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTONt  BEACH  W50 
OELANn  1  SSE 

INVERNESS 

LISBON 

OCALA 

orlando  wso 
Saint  lEO 

s4nf0rd  exp  station 
titusville  3  nw 
weeki  wachee 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHBOLO  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

BARTOW 

8RADENT0N  5  ESE 

CLEARWATER 
FELLSMERE  7  SSW 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE  ALFRED  EXp  STA 
LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 


71.3 
73.3 


71.2 
72.2 


71.7 
71.9 
71. IM 

72.0 
70.5 
72.9 
72.9 
74.4 

73.8 
74,4 
71.9 


75. 7M 
76.0 
75. 4M 
76. OM 
77.2 

74. 9M 
74. 5M 
74.3 
73.9 
74.9 

73.9 
76.7 
73.6 
76.0 
77.4 

76. 8M 
76. OM 
75,6 


78, 6M 
76, 4M 
76.6 
75.2 
77.3 

76.6 
77.8 

78.0 


76.6 
78.9 
77.8>1 


60.8 
80.8 
81.3 
78.6 
79,1 

78.0 
78. 8M 
80.0 
79.2 
79,3 

79.3 
79.1 
76,4 
77.5 


45.7 
42.3 
42. 3M 

51.4 
49.6 
46.0 
49.7 
44.0 

42.5 
46.4 
47.3 


54, 2M 
54. 9M 
50.3 

46. OM 
50. OM 
49.0 
55.7 
44.7 

48.4 
48.5 
50.7 
44.8 
52.9 

46.4 
54. 2M 

49 


54. 7M 
52. 8M 
56.9 
56,6 
51.3 

53.0 
55.9 
54.6 
59.4 
56.2 

56.2 


57.1 
57.2 
56.3 
55.6 
56.6 

58.4 
59. 2M 
57.9 
63.0 
55.6 

56.3 
55.3 
59.0 
62.1 


See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NOVEMBER  1971 


Slatton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

M 
01 

s 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More  1 

o 

i 

2 

1.00  or  More 

S  < 

s  S 
%£ 

Tolal 

MGUNT4IN  LAKE 

79.8 

56.2 

68.0 

.  8 

89 

1 

39 

12 

33 

0 

0 

0 

0 

2,13 

•  54 

.81 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

MYiKKA  RIVER   ST  PARK 

78.1 

59,0 

68.6 

88 

1 

45 

22 

27 

0 

0 

0 

0 

1.77 

1.17 

2 

.  0 

0 

2 

2 

1 

OKEECHOBEE   9  W 

80.5 

58,8 

69.7 

89 

2 

47 

22 

19 

0 

0 

0 

0 

,54 

.  15 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

PARRISH 

80. 0 

58,0 

69.0 

89 

1 

44 

22 

23 

0 

0 

0 

1.74 

.87 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

PLANT  CITY 

80.5 

56,2 

66.4 

1  ■  8 

90 

2 

42 

22 

33 

1 

0 

0 

0 

5 ,  56 

3.91 

1.61 

2 

.0 

0 

6 

5 

2 

ST  PETERSBURG 

79.0 

63.2 

71.1 

2,2 

88 

1 

50 

22 

4 

0 

0 

0 

0 

3,33 

1.57 

1.84 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

SARASOTA 

91.6 

56.1 

69.9 

92 

2 

44 

25 

15 

2 

0 

0 

0 

2.21 

1.59 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

TAMPA  WSO 

R 

78.3 

57,1 

67.7 

.9 

90 

1 

45 

22  + 

41 

1 

0 

0 

0 

1.40 

_ 

.06 

.72 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

TARPON   SPGS   SEf*AGE  PL 

78,2 

55.5 

66.9 

,0 

90 

1 

42 

22  + 

49 

i 

Q 

° 

1  .70 

.04 

.52 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

VENICE 

30 . 5 

60,5 

70.5 

91 

1 

48 

22 

12 

1 

0 

0 

0 

1 . 52 

1.01 

29 

.  0 

0 

4 

1 

1 

VERD   BEACH  4  W 

79.  1 

61.3 

70.2 

86 

4  + 

47 

22 

19 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.57 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

WAUCHULA  2  N 

Bo. 3 

56.8 

68.6 

90 

1 

41 

12 

26 

1 

0 

0 

0 

1.23 

.63 

10 

.  0 

0 

2 

1 

0 

WINTER  HAVEN 

79.8 

58.7 

59.3 

89 

1 

45 

12 

21 

0 

0 

0 

0 

2.96 

1.13 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

DIVISION 

68.8 

.9 

1,89 

.12 

.0 

*         4  « 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

79,8 

61.0 

70.4 

1.6 

88 

4+ 

50 

25  + 

7 

0 

0 

0 

0 

5.09 

2.51 

3.48 

4 

.0 

0 

6 

2 

1 

CANAL   POINT  USDA 

80.9 

61.3 

71.1 

88 

2 

52 

28 

1 

0 

0 

0 

0 

1 .  80 

1  .07 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

CLEWISTON  U   S  ENG 

80,0 

64,4 

72.2 

90 

4 

56 

27+ 

1 

1 

0 

0 

0 

2.54 

1  .65 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

EVERGLADES 

80.5 

61  .4 

71.0 

-  1,2 

90 

1 

49 

12 

3 

1 

0 

0 

0 

.47 

,  99 

.35 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

FLAMINGO  RANGER  STA 

80. 7M 

65, 7M 

73. 2M 

86 

7 

55 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

1  .79 

.82 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

FORT   MYERS  WSO 

R 

79.8 

62 . 1 

71.0 

1 ,  8 

87 

1 

52 

25  + 

3 

0 

0 

0 

0 

,16 

1 . 04 

,  1 1 

29 

.  0 

0 

1 

0 

0 

IMMOKALEE   3  NNW 

81.0 

60.6 

70.8 

87 

3+ 

44 

22 

8 

0 

0 

.53 

.3! 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA  BELLE 

81. 4M 

58,8m 

70.  IM 

89 

3 

46 

22  + 

U 

0 

0 

0 

0 

,13 

- 

I. 10 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOOPE   HAVEN   LOCK  1 

79 , 5 

60.9 

70 . 2 

1 ,  1 

89 

4 

50 

22 

13 

0 

0 

0 

0 

,90 

.43 

.35 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

NAPLES   2  NE 

83.0 

61.9 

72.5 

89 

1 

52 

25  + 

1 

0 

0 

0 

0 

1,03 

.39 

29 

.  0 

0 

3 

0 

0 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

79,7 

59,4 

59.5 

88 

I 

47 

25 

15 

0 

0 

0 

0 

1,43 

.81 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

81,8 

65.5 

73.7 

88 

2  + 

57 

26+ 

0 

0 

° 

0 

0 

,  89 

.  76 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

71.3 

1.0 

1.41 

• 

.12 

T 

*       *  » 
LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

81,1 

65.2 

73.2 

,6 

88 

25 

55 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

5,27 

2.09 

2.05 

6 

.0 

0 

7 

2 

2 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

81,2 

63,9 

72.6 

86 

5  2 

22 

0 

0 

0 

0 

3,37 

1.42 

6 

.0 

5 

2 

2 

HIALEAH 

80,9 

66,6 

73 . 8 

86 

2-f 

56 

22  + 

Q 

0 

0 

0 

0 

.  84 

.40 

7 

.0 

Q 

2 

0 

Q 

HOMESTEAD  EXP  STA 

81,6 

63,0 

72.3 

1.6 

88 

3 

50 

22 

1 

0 

0 

2,47 

.19 

1.22 

3 

.0 

0 

6 

1 

1 

LOXAHATCHEE 

8U.3 

60.6 

70.5 

88 

3 

50 

26  + 

4 

0 

0 

0 

0 

8  ,  87 

3.83 

3 

.0 

0 

8 

3 

2 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

79,2 

70,8 

75.0 

1.2 

86 

30 

59 

22  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2  ,05 

.48 

1  . 20 

10 

.  0 

0 

3 

1 

1 

MIAMI  WSO 

R 

79.8 

68.0 

73.9 

1.5 

84 

1 

56 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

,98 

- 

1.85 

.28 

3 

0 

5 

Q 

0 

72  •  5 M 

86 

52 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

3.57 

1  .08 

1.86 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

POMPAND  BEACH 

SOUTH  MIAMI   5  W 

STUART   1  N 

80, <» 

62.2 

71.3 

87 

30  + 

51 

25  + 

5 

0 

0 

0 

0 

4.21 

1.59 

6 

.  0 

0 

7 

2 

1 

WEST   PALM  BEACH  WSO 

R 

80,9 

65.2 

73.1 

.6 

87 

3 

54 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

10,77 

7.91 

2. 68 

4 

.0 

0 

10 

5 

3 

DIVISION 

72.8 

.8 

4.25 

1.41 

.0 

*         «  <4< 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 

79,6 

72,0 

75.8 

1.7 

85 

3 

66 

23  + 

0 

0 

0 

0 

0 

1.59 

1.11 

.56 

4 

.0 

0 

7 

1 

0 

KEY  WEST 

81,0 

71.4 

76.2 

1,3 

88 

4 

55 

23  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2.11 

.70 

.84 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

81,4 

71.1 

76.3 

87 

3 

53 

23  + 

0 

0 

0 

0 

0 

3.19 

2.02 

2 

.0 

0 

6 

1 

1 

TAvERNIER 

80,1 

69.9 

75.0 

84 

7+ 

50 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

1  .68 

.40 

15 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

75.8 

1,3 

2.17 

.26 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
SARASOTA 


LOWEST  TEMPERATURE 
FOUNTAIN  3  SSE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WEST  PALM  BEACH  WSO  R 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LA  BELLE 


GREATEST  1  DAY  PREC I P I T ST  I QN 
LOXAHATCHEE 


92 

DATE 

02 

26 

DATE 

25  + 

10.77 

.13 

3.83 

DATE 

03 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


NQftTHWFST  U 

aPiLacHicnii  wsn 

ftLQUNTSTDWN 
CAHRfliifcl  LE    1  NNW 
C  aRY>'I  L  L  E 
CHI PLP '   3  E 

fRESTVIFH  RADIO  hJSP 
Of    FUNIftK  5PfiINGi 
FOUNTATN   3  SSE 
MILTON  EXP  STflTIUN 
MONTlCEl LO  3  W 

NICEVll IE 
PiNAMi  CITY  2 
PENSfiCPLA  WSD 
QUINCY   3  S5W 
SAINT  MARKS   6  SE 

SMITH  CREEK 
TALLAHA5SEE  WSD 
WEWAHITCHKA 
WOOOPUFF  DAM 


NORTH 

CEDAR  kFY   1  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEOERAt  POINT 
FERNANuINfl  BTACH 

CaiNESVILLE   1  WSW 
GLEN  ST  MARY    1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE    2  WNW 
JACKSONVILLE  HSO 

.aCCSONVULE  BEACH 
JASPPq 

LAKE    CITY   2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


ncjrth  central  03 

EI  THLfl 

BRQOKSVILLE   CHIN  HILL 
6USHNEL1    I  E 
CLERMONT   6  S5H 
DAlTrjNA   BEACH  WSC 

DELANO    1  SSE 
EVA 

HART  Lr-CE 

ULLSRfJROlJGH  PVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISl  EWOIiTH 
L  ISBQN 
OCALA 

ORLANOn  HSO 
SAINT   , EO 

SANFORD  EXP  STATinM 
TITUSVll LE   3  NW 
hEEKI  WACHEE 


SOUTH  CEMTflAL 


04 


CRC AD! 0 

ARCHeGLfl   BIOLOGIC  STfi 
AVON  PaRK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON   5  ESE 
C  LE ARWATER 
CQRNwElL  MW 
Oe    SUTO  CITY   8  SW 

fellsmere  7  ssw 

fort  drum  5  nw 
fort  green  12  wsw 
fort  pierce 
indian  lake  estatfs 
kissimmee  no.  Z 

lake  a(  fred  exp  sta 
lakeland  wso 
melbourne 
mountain  lake 
myakka  river  st  park 

NITTAW    1  S 
OKEECHOBEE   9  W 
OKEECHOBEE   HRCN  GATF  6 
PARRISH 

Plant  city 
st  petfrspurg 

SARAS3I A 
TAMPA  rtSO 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERD  BFAC"  W 
WAUCHUlA   ?  N 
WINTER  HAVEN 


BELLE   GLADE   EXP  STA 
CANAL    POINT  USDA 
CLEWISTCN  U   S  ENC 
DEVILS   TAROEN  TDwFH 
EVERGLADE'S 


2.t9 
1 .99 
1.9*. 


1.84 

\  .04 

^.37 
1.26 
2.01 


1 .27 
1-77 
1  .69 
.63 


1.45 
1.63 
1.47 


2.2t 
.3S 
.B2 


1  .7« 
1.73 
1.59 
1.21 


3.1£ 
2.7? 
2.1: 
1.77 


1.40 
1.70 
1  .62 


.06 
.20 
.02 

.06 
.03 
.97 
1.23 


.  12 

.03 
1.4C 
.45 
,67 
.67 

.31 


.42 
.  IC 
.26 


.36  .2C 


.01      .20  .01 


16     17  18 


19     20  21 


25     26     27     28     29     30  31 


,10l  .05 


1.36 

;  .22 

1.38 


1.32  1.26 
.30 
.B3  1.87 
.4B 

1.05 
.07  .29 
1  .66 

.59 
.04  1.36 

.04  .72 


.47 
.86 
U5» 


1.10 
1.16 
1.60 


1  .60 
1.02 
.65 


1.22 
1.23 
.02  2.00 
.03  1.41 


1.00 
.82 
.50 
.55 
.69 

1.16 


.22 


.15 
.29 
.66 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


H 

1  1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1 

18 

19  J 

20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26 

27 

28  I  29 

30 

31 

.53 

.02 

.02 

.  1 1 

T 

.03 

.35 

.13 

.03 

.04 

.06 

.90 

.23 

.35 

.24 

T 

.03 

.02 

.03 

1 .03 

.  3  I 

.25 

.01 

T 

.01 

1.43 

.58 

.01 

T 

T 

.03 

T' 

T 

.81 

T 

.69 

.03 

.76 

.10 

2  .73 

.02 

.  15 

.60 

.05 

1.13 

.03 

.38 

•  20 

.07 

.cl 

.02 

.07 

5,27 

.08 

.04 

.09 

2.00 

.12 

2.05 

.39 

.06 

.  1 1 

.16 

.15 

02 

3.37 

.02 

.03 

.01 

1.00 

.13 

1.42 

.01 

.36 

.07 

.15 

.01 

,08 

.07 

•  01 

.05 

.07 

.  40 

.  15 

.06 

2,47 

.22 

.27 

1.22 

.  19 

.04 

.09 

.  10 

.29 

.04 

T 

.01 

8. 67 

.49 

.54 

3.83 

.38 

2.48 

.40 

-  20 

,h7 

2.oa 

.  17 

.43 

.06 

.08 

.06 

1.20 

.03 

.98 

T 

.  14 

.26 

.  12 

.12 

.07 

.06 

.03 

.15 

.01 

T 

3.67 

T 

.  18 

.*.4 

.20 

.31 

.64 

1.85 

.04 

2.17 

,  10 

.25 

.10 

.35 

.2* 

.2B 

.20 

.  13 

.  52 

1.29 

.01 

.40 

.45 

.10 

.21 

4.21 

.10 

.38 

1  .69 

.75 

.09 

.30 

10.77 

.80 

.96 

2.3C 

2.68 

2.65 

.02 

.u 

.27 

T 

T 

.10 

.27 

.32 

.05 

.04 

1.69 

.25 

.26 

T 

.56 

T 

T 

.02 

.17 

.17 

.11 

T 

T 

.11 

.03 

.01 

T 

2.  U 

.28 

.84 

.02 

.17 

.27 

T 

.01 

.08 

3.19 

.11 

2.02 

.oe 

.02 

.31 

.08 

.  12 

.03 

.03 

.07 

.  12 

.22 

1.6B 

.36 

.04 

.21 

.08 

.  12 

.05 

.05 

.20 

.11 

.40 

.06 

iMMDKaLEE  3  NNH 
Li  BELLE 

HOORE  HiVEN  LOCK  1 
NAPLES  2  NE 
PUNTA  CDROA  4  ENE 

TiiMIAMI    TRL   40  MI  BENO 

LOWER    EAST  COAST  06 

DAMIA  MNW 

F13RT  LAUDERDALE 

FT   LAUOFROALf   EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL   2  E 

L3XAHATCHEE 

MIAMI    flAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WSQ 

MIAMI    12  SSW 
PEHRINE 

pqmpand  beach 

royal  palm  ranger  sta 

south  miami  5  w 


KEY  WFST  MSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

u  n  sst 

1,2 

c 

H) 
O) 

ion  of 
,t  mile 

v-  i 

0  _ 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o 

o 

1,99 

2,00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste; 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
o 

o 

o> 

6 

1,00- 

Total 

APALACHICOLA  WSD 

25 

E 

23 

2 

1 

3 

0 

1 

0 

7 

89 

3.1 

DAYTDNA  BEACH  WSU 

1 

2.5 

8.B 

23++ 

35 

25  + 

80 

84 

59 

76 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

5.1 

FORT  MYERS  WSO 

5 

5.4 

8.7 

21++ 

7 

06 

81 

85 

55 

69 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

5.3 

JACKSONVILLE  WSD 

36 

2.5 

7.0 

35 

SE 

29 

fi8 

93 

57 

86 

6 

2 

1 

1 

0 

0 

10 

69 

4.1 

KEY  WEST  WSO 

7 

9.8 

12.7 

26 

E 

19+ 

77 

SO 

69 

74 

6 

3 

6 

1 

0 

0 

16 

74 

6,8 

LAKELAND  WSO 

3 

1 

1 

2 

1 

0 

8 

65 

4.3 

MIAMI  WSO 

4 

6.1 

10.8 

24++ 

6 

17 

75 

80 

59 

66 

2 

4 

5 

0 

0 

0 

11 

6.2 

ORLANDO  WSO 

2 

4.1 

8.9 

23++ 

17 

29+ 

81 

84 

51 

70 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

4.9 

PENSACOLA  WSO 

4.6 

8.6 

22++ 

3 

03 

79 

82 

54 

69 

2 

2 

4 

0 

1 

0 

9 

4.0 

TALLAHASSEE  WSD 

2 

3.2 

7.0 

21++ 

1 

10 

85 

86 

49 

76 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

9 

3.5 

TAMPA  WSO 

7 

4.9 

8.4 

20++ 

9 

23 

86 

87 

54 

74 

1 

1 

3 

1 

0 

0 

6 

50 

4.9 

WEST  PALrt  BEACH  WSD 

6 

5.9 

11.3 

29++ 

2 

03 

81 

83 

60 

74 

2 

3 

5 

2 

0 

3 

15 

6.5 

See  releience  notes  loUowing  Suiion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stalion 

Day  of  Monlh 

17(1 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1  30 

31 

> 
< 

*          »  » 

NORTHWEST  01 

4P4L4CHIC0L«  WSO 

MAX 
MIN 

61 
70 

85 

72 

78 
59 

67 
49 

73 
50 

76 

60 

80 
56 

66 
42 

64 
47 

63 
49 

68 
46 

72 
48 

74 
54 

73 
55 

74 
55 

74 
57 

74 
59 

74 
64 

76 
64 

72 
55 

72 
51 

57 
38 

61 
47 

75 
46 

59 
41 

62 
45 

75 
56 

68 
54 

75 
58 

68 
49 

71.3 
53.2 

BLOUNTSTOWN 

MAX 

MIN 

81 

86 

88 

80 

67 

75 

82 

76 

67 

6! 

64 

72 

75 

76 

77 

77 

79 

61 

80 

01 

68 

71 

69 

60 

62 

60 

66 

75 

69 

n 

73.3 

C4BR4BFLL6    1  NNW 

MAX 
MIN 

69 

83 
68 

61 
42 

71 
44 

82 
42 

61 
56 

79 
55 

79 
39 

67 
40 

66 
39 

71 
39 

70 
35 

76 
44 

74 
45 

76 
45 

77 
46 

78 
48 

77 
49 

76 
52 

77 
61 

74 
43 

70 
40 

69 
41 

72 
40 

62 
42 

71 
36 

73 
42 

75 
49 

76 
46 

69 
44 

74.5 
46.1 

CHIPLEY   3  6 

MAX 
MIN 

ai 

66 

67 
69 

87 
70 

76 
41 

67 
39 

73 
39 

81 

56 

71 
33 

64 
38 

58 
42 

63 

32 

71 
33 

73 
35 

76 
37 

76 
44 

76 
44 

77 
47 

60 
50 

80 
52 

60 
48 

65 
42 

69 
32 

66 
34 

56 
46 

51 
33 

59 
31 

68 
33 

72 
38 

67 
43 

'4 
33 

71.2 
42.7 

CRESTVIEW  Raoia  W.'SB 

MAX 
MIN 

B* 

62 

88 
73 

79 
60 

67 
36 

79 

77 
4  1 

69 
56 

65 
29 

56 
42 

63 
42 

70 
34 

73 
35 

76 
44 

77 
43 

76 
42 

78 
51 

79 
55 

77 
52 

80 
56 

78 
52 

74 
49 

69 
34 

61 

41 

64 
45 

59 
33 

68 
31 

66 
50 

72 
4  1 

69 
48 

71 
41 

72.2 
45.6 

DE   FUNISK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 

60 

68 
69 

SO 
66 

68 
41 

73 
33 

62 
46 

73 
59 

65 
32 

57 
39 

64 
42 

73 
30 

75 
29 

75 
41 

76 
40 

77 
40 

79 
41 

84 

44 

60 
47 

82 
47 

73 
45 

70 
42 

59 
32 

56 
42 

54 
46 

60 
31 

69 
26 

74 
43 

65 
45 

73 
51 

65 
36 

71.9 
43.0 

FOUNTAIN   3  SSE 

MAX 
MIN 

87 
6'i 

90 
66 

81 
67 

69 
35 

75 
38 

64 
51 

78 
58 

69 
34 

65 
41 

65 
43 

74 
27 

76 
26 

76 
39 

79 
37 

78 
41 

80 
49 

62 

45 

60 
49 

62 
51 

74 
40 

71 
43 

65 

32 

58 
45 

60 
49 

63 
23 

69 
26 

70 
51 

77 
36 

76 
59 

69 

40 

74.1 
43.7 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

66 
63 

85 
71 

62 
69 

70 
37 

74 
41 

72 
46 

71 
57 

67 
31 

64 

42 

63 
45 

72 
31 

74 

34 

77 
41 

77 
41 

76 
45 

78 
49 

81 
49 

79 
52 

79 
56 

68 
43 

69 
41 

66 
33 

59 
45 

55 
47 

61 
40 

66 
32 

73 
54 

69 
39 

69 
55 

64 

41 

71.7 
45.7 

HONTICELLD  3  H 

MAX 
MIN 

82 
66 

84 
65 

65 
64 

78 
44 

65 
35 

74 
45 

80 
54 

79 
34 

63 
38 

64 
40 

62 
29 

69 
31 

73 
34 

75 
40 

77 
40 

75 
43 

77 
46 

79 
48 

78 
54 

79 
56 

68 
42 

69 
30 

58 
32 

57 
45 

63 
31 

59 
28 

67 

30 

76 
41 

66 
43 

76 
40 

71.9 
42  .  3 

NICEVILLE 

MAX 

MIN 

82 
63 

81 
67 

65 
69 

78 
41 

67 
42 

78 

70 
33 

66 
34 

60 
42 

63 
32 

70 
32 

72 
35 

75 
41 

76 
42 

75 
44 

76 
47 

79 
51 

76 
46 

65 
38 

69 
33 

59 
32 

59 
45 

61 
33 

61 
31 

73 
38 

70 
47 

'1 
41 

71.1 
42.3 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

85 
67 

85 
71 

80 
66 

69 
48 

74 
44 

81 
59 

76 
64 

66 
38 

63 
46 

63 
46 

68 
40 

71 
42 

74 
47 

76 
50 

75 
51 

76 
55 

60 
57 

76 
59 

79 
59 

71 
53 

70 
53 

64 
37 

60 
46 

62 
45 

60 
39 

67 
40 

75 
55 

72 
50 

70 
62 

67 
46 

72.0 
51.4 

PENSACOLA  WSO 

MAX 
MIN 

02 
68 

84 

73 

79 
53 

68 
45 

70 
49 

72 
57 

69 
47 

67 
38 

64 

48 

64 
44 

71 
37 

71 
44 

78 
50 

77 
49 

76 
55 

76 
54 

77 
56 

76 
02 

79 
60 

67 
48 

71 
49 

57 
39 

58 
49 

59 
43 

61 
41 

65 
41 

73 
50 

70 
49 

70 
50 

65 
47 

70.5 
49.8 

OUINCV   3  SSW 

MAX 
MIN 

82 
68 

85 
64 

86 
65 

79 
44 

66 

40 

74 
49 

81 
56 

77 
38 

64 
40 

65 

43 

64 
32 

70 
34 

74 
37 

75 
43 

77 
45 

76 
52 

79 
51 

80 
56 

80 
54 

80 
54 

66 

40 

69 
34 

59 

36 

59 
47 

66 
34 

61 
34 

76 
47 

73 
43 

67 
55 

76 
45 

72.9 
46.0 

SAINT    MARKS    6  SE 

MAX 
MIN 

81 
69 

83 
70 

79 
ol 

69 
46 

77 
45 

62 
58 

63 

60 

67 
39 

70 
43 

6! 

48 

70 
38 

73 
42 

74 
43 

75 
47 

77 
49 

80 
55 

61 
55 

80 
59 

74 
58 

72 
51 

72 
48 

60 
33 

61 
46 

71 
48 

62 
35 

63 
38 

74 
51 

68 
51 

75 
59 

69 
44 

72.9 
49.7 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

84 
03 

86 
64 

78 
65 

68 
44 

75 
35 

80 
55 

81 
54 

78 
35 

70 
35 

65 
44 

72 
29 

75 
30 

77 
35 

79 
39 

76 
40 

80 
46 

60 
47 

81 

53 

80 
54 

74 
57 

71 
35 

65 
29 

59 
36 

74 
60 

62 
31 

67 
31 

79 
43 

69 
44 

77 
58 

09 
38 

74,4 
44.0 

TALLAHASSEE  WSO 

MAX 
MIN 

85 

62 

56 

67 
38 

76 
36 

82 
54 

80 
52 

39 

66 

43 

35 

7  \ 
28 

27 

32 

78 
39 

76 
39 

79 
47 

45 

82 
47 

62 
51 

70 
38 

72 
37 

60 
34 

62 
47 

70 
47 

62 
34 

68 
29 

79 
41 

40 

79 
54 

70 
41 

73.8 
42.5 

WEWAHITCHKA 

MIN 

31 

86 

''0 

60 
47 

69 
40 

42 

82 

79 

70 
44 

65 

65 

74 

76 

78 

80 

78 

61 

83 

82 
57 

70 

72 

61 

61 

60 

70 

64 

70 

78 

72 

75 
43 

46.4 

WDOORUFF  DAM 

MAX 

82 

70 

88 
68 

85 
67 

78 
49 

77 
45 

75 
45 

62 
59 

71 
40 

64 
40 

62 
40 

63 
37 

70 
37 

72 
39 

75 
41 

72 
46 

75 
46 

75 
52 

81 

53 

81 
58 

81 
59 

66 
45 

68 
39 

57 
39 

62 
46 

56 
41 

69 
38 

67 
40 

70 
44 

67 
45 

'5 
50 

71.9 
47,3 

NORTH  02 

CEDAR   KEY   I  WSW 

MAX 
MIN 

86 
72 

86 
74 

83 
75 

85 
52 

71 
53 

77 
60 

83 
63 

81 
50 

73 
5 1 

77 
56 

66 
46 

66 
51 

74 
52 

73 
54 

75 
65 

78 
59 

77 
61 

77 
63 

77 
65 

79 
66 

74 
55 

70 
40 

71 
42 

72 
45 

73 
40 

69 

54 

74 
61 

73 
63 

74 
57 

75.7 
56.4 

CROSS   CITY   2  WNW 

MAX 
MIN 

84 
68 

86 
70 

89 
69 

84 
47 

72 
44 

81 
55 

85 
59 

79 
42 

70 
39 

80 
42 

67 
32 

70 
34 

72 
37 

73 
39 

78 
42 

82 
42 

60 
49 

81 
52 

82 
54 

80 
56 

72 
46 

72 
33 

60 
36 

69 
43 

67 
39 

65 
31 

75 
33 

72 
35 

77 
63 

7  5 
63 

76,0 
46,5 

FEDERAL  POUIT 

MAX 
MIN 

85 
70 

86 
69 

85 
56 

80 
65 

69 
54 

74 
53 

6! 
55 

59 
44 

74 
44 

75 
48 

77 
44 

78 
55 

78 
62 

80 
59 

80 
56 

83 
59 

78 
60 

73 
47 

62 
43 

70 
48 

77 
61 

66 
4? 

69 
45 

79 
52 

72 
57 

79 
64 

72 
50 

75.4 
54.2 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

78 
71 

87 
71 

84 
68 

76 

75 

81 

70 
50 

66 
54 

66 
56 

65 
49 

73 
40 

77 
45 

76 
44 

77 
46 

78 
54 

76 
61 

77 
52 

76 
59 

82 
59 

77 
61 

76 
48 

76,0 
54,9 

GAINESVILLE   2  WSW 

MAX 
MIN 

68 
69 

68 
69 

66 
65 

75 
48 

79 
49 

83 
58 

82 
58 

78 
46 

76 
46 

71 
53 

70 
33 

74 
36 

74 
36 

76 
41 

77 
43 

76 
59 

81 
52 

80 
58 

62 
55 

78 
56 

72 
40 

70 
35 

70 
46 

76 
60 

75 

41 

71 
36 

77 
52 

76 
61 

79 
63 

74 
46 

77,? 
50.3 

GLEN   ST    MARY    1  W 

MAX 
MIN 

84 
69 

85 
6B 

65 
69 

81 
47 

67 
53 

77 
54 

82 
53 

75 
40 

73 
39 

64 
32 

71 
35 

78 
44 

78 
42 

77 
57 

79 
45 

82 
55 

77 
52 

81 
56 

76 
40 

70 
31 

58 
36 

64 
54 

77 
40 

62 
31 

71 
45 

77 
53 

70 
53 

74.9 
48,0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

83 

70 

85 
70 

85 

70 

65 
49 

67 
46 

80 

48 

62 
44 

71 
46 

64 
36 

70 
38 

75 
39 

74 
46 

75 
59 

76 
58 

79 
56 

79 
55 

60 
56 

66 
35 

58 
40 

77 
42 

75 
35 

70 
63 

76 
47 

74, J 
60,0 

JACKSONVILLE  WSO 

MAX 

82 
70 

66 
69 

82 
62 

68 

75 

61 

81 
57 

64 
45 

72 

65 
43 

72 
37 

74 
42 

76 
44 

78 
44 

77 
48 

78 
54 

80 
51 

76 
55 

82 
55 

77 
48 

72 
45 

58 
32 

65 
44 

78 
44 

60 
37 

68 
37 

79 
50 

70 
52 

79 
s9 

73 
44 

74,3 
49,0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

60 
73 

84 
■'I 

84 
69 

75 

75 

82 

77 
62 

77 
56 

71 

65 

54 

70 
44 

75 
44 

76 
44 

75 
49 

69 
53 

73 
62 

80 
56 

76 
68 

78 
60 

77 
60 

71 
49 

63 
38 

69 
53 

78 
61 

62 
42 

64 
44 

74 
54 

68 
57 

80 
61 

69 
49 

73,9 
55,7 

JASPER 

MAX 

85 
69 

86 
67 

86 
67 

80 
4  5 

68 

76 
5  2 

81 
57 

81 
4  1 

65 
40 

71 
42 

65 
33 

72 
35 

76 
38 

78 
39 

78 
42 

80 
44 

78 
47 

80 
50 

80 
52 

63 
53 

73 
44 

70 
30 

59 
32 

60 
45 

75 
33 

63 
31 

71 
33 

76 
48 

71 
50 

77 
41 

74,9 
44.7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

8<i 

70 

84 
66 

85 
68 

80 

67 

76 

80 
57 

81 
43 

66 
4  I 

73 
50 

63 
34 

70 
36 

73 
36 

75 
42 

76 
44 

76 
56 

77 
48 

79 
58 

76 
53 

81 
60 

74 
42 

71 
30 

57 
39 

63 
49 

74 
37 

61 
32 

69 
40 

77 
54 

69 
56 

77 
42 

73.9 
46.4 

LIVE  DAK 

MAX 

87 
72 

88 
68 

83 
69 

76 

77 

83 

80 
60 

82 
42 

73 
4  1 

66 

50 

73 
32 

77 
35 

72 
41 

79 
41 

79 
43 

80 
56 

82 
46 

60 
59 

82 
54 

77 
60 

72 
43 

66 
32 

60 
41 

76 
53 

72 
32 

71 
32 

74 
47 

78 
48 

78 
63 

75 
42 

76,7 
48.5 

MADISON 

MAX 

89 
/ 1 

86 
69 

81 
66 

74 

74 

80 

60 
57 

69 
38 

68 
4  1 

63 
47 

68 
39 

73 
43 

72 
61 

76 
49 

75 
50 

77 
53 

79 
57 

78 
59 

80 
52 

74 
61 

71 
44 

63 
32 

58 
51 

74 
51 

68 
37 

66 
35 

76 
60 

73 
49 

76 
62 

68 
44 

73.6 
50.7 

MAYO 

MAX 

85 
67 

89 

89 

82 

68 

78 

63 
56 

63 

67 
39 

74 
4  3 

65 
33 

72 
33 

76 
37 

77 
39 

79 
43 

79 
43 

6! 
48 

82 
46 

61 
53 

83 

53 

76 
41 

73 
33 

59 
33 

62 
46 

77 
33 

62 
32 

72 
34 

77 

50 

72 
54 

78 
42 

76.0 
44, S 

PALATKS 

MAX 

87 

70 

86 
71 

66 
67 

75 
5 1 

79 
5 1 

83 
59 

61 
56 

75 
50 

76 

70 
56 

71 
41 

7! 
42 

75 
46 

76 
45 

77 
51 

78 
62 

60 
54 

84 
56 

83 
56 

79 
61 

74 
46 

69 
38 

71 
41 

78 
61 

74 
42 

71 
39 

79 
54 

73 
58 

81 
63 

74 
50 

77,4 
52,9 

PERRY 

MAX 
MIN 

87 
67 

89 
64 

90 
67 

76 
45 

76 
41 

76 
54 

74 
55 

62 
39 

72 
41 

66 
47 

71 
31 

76 
32 

76 
34 

77 
40 

78 
41 

80 
53 

82 
49 

78 
57 

78 
54 

77 
52 

72 
49 

66 
31 

68 
43 

64 

32 

32 

46 

51 

52 

40 

76.6 
46.4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

84 

70 

85 
68 

65 
68 

60 
51 

79 
63 

83 
70 

77 
62 

71 
55 

72 
52 

66 
54 

70 
41 

75 

40 

76 
40 

76 
45 

72 
50 

7S 
63 

76 
54 

60 
60 

80 
66 

79 
61 

74 
45 

65 
38 

70 
53 

77 
43 

72 
41 

79 
50 

71 
60 

80 
62 

74 
46 

76.0 
54.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLDR 1  DA 


Day  ol  Month 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 
< 

ST4RKE 

MAX 

87 

68 

84 

75 

78 

84 

79 

72 

75 

64 

71 

75 

73 

77 

78 

79 

79 

78 

33 

78 

70 

60 

70 

77 

69 

71 

76 

68 

77 

72 

75.6 

MIN 

72 

70 

65 

49 

47 

57 

57 

4  7 

42 

5  3 

32 

35 

36 

37 

60 

44 

STEINHITCHEE   MCCaiN  TR 

MAX 

MIN 

USHER  TOWER 

MAX 

89 

87 

84 

77 

80 

83 

64 

75 

77 

69 

71 

75 

75 

77 

79 

80 

81 

81 

82 

79 

73 

60 

74 

75 

72 

71 

76 

77 

75 

72 

77.0 

♦           *  * 

MIN 

67 

68 

66 

47 

45 

56 

57 

43 

42 

50 

33 

32 

37 

40 

43 

55 

49 

53 

5  6 

54 

36 

32 

40 

56 

35 

34 

47 

56 

60 

42 

NORTH   CENTRAL  03 

BRDOKSVILUE    CHIN  HILL 

MAX 

87 

85 

82 

81 

80 

83 

B2 

79 

74 

72 

75 

77 

75 

60 

81 

62 

80 

83 

79 

74 

70 

73 

76 

80 

7  5 

76.6 

MIN 

70 

71 

67 

54 

53 

62 

52 

52 

56 

43 

51 

51 

54 

55 

62 

60 

6C 

61 

54 

47 

40 

47 

62 

42 

42 

54 

54  .7 

bushnell  ^  E 

MAX 

89 

81 

84 

78 

82 

85 

82 

77 

80 

70 

72 

74 

74 

77 

80 

62 

83 

60 

84 

60 

75 

72 

74 

79 

69 

74 

82 

80 

V  5 

78.4 

MIN 

t>9 

71 

67 

55 

52 

60 

59 

52 

50 

57 

40 

36 

38 

40 

52 

62 

59 

57 

60 

54 

44 

38 

45 

6? 

4  3 

42 

52 

64 

50 

52,8 

CLERMONT   6  SSW 

MAX 

87 

81 

84 

75 

61 

83 

61 

76 

78 

71 

70 

72 

72 

74 

78 

79 

80 

79 

80 

79 

72 

65 

75 

78 

72 

72 

78 

77 

77 

V  2 

76.6 

MIN 

70 

72 

t.9 

57 

57 

65 

62 

56 

56 

59 

47 

44 

46 

49 

56 

65 

65 

59 

63 

59 

49 

43 

51 

62 

48 

46 

56 

55 

66 

54 

5  6.9 

DAVTONA   BEACH  H'Jn 

MAX 

6? 

82 

84 

75 

80 

82 

79 

72 

75 

68 

68 

72 

73 

75 

76 

79 

80 

79 

81 

80 

73 

62 

73 

76 

60 

71 

79 

72 

80 

69 

75.2 

MIN 

70 

72 

68 

57 

66 

64 

63 

57 

54 

53 

45 

43 

43 

45 

55 

67 

61 

67 

62 

57 

48 

41 

59 

59 

47 

46 

55 

6  5 

D  1 

56.6 

DELAND   1  SSE 

MAX 

87 

64 

67 

76 

60 

83 

82 

74 

79 

66 

72 

76 

75 

77 

79 

61 

82 

81 

83 

80 

75 

65 

74 

76 

63 

74 

80 

74 

80 

75 

77.3 

MIN 

63 

69 

66 

58 

55 

58 

56 

54 

55 

49 

41 

36 

36 

38 

49 

64 

5C 

53 

53 

54 

40 

40 

43 

61 

45 

39 

53 

50 

65 

47 

51.3 

INVERNESS 

MAX 

86 

67 

84 

83 

72 

80 

83 

81 

74 

77 

65 

70 

74 

75 

76 

76 

79 

81 

79 

82 

76 

73 

62 

73 

74 

60 

73 

(  0 

78 

62 

76.6 

MIN 

71 

71 

69 

55 

55 

55 

63 

54 

53 

53 

42 

43 

43 

43 

47 

57 

58 

59 

61 

60 

47 

41 

41 

50 

43 

45 

46 

55 

58 

52 

5  3.0 

LISBON 

MAX 

88 

82 

83 

75 

62 

85 

62 

74 

79 

73 

74 

76 

75 

78 

80 

80 

82 

81 

62 

78 

74 

66 

74 

77 

73 

74 

60 

75 

79 

'1  4 

77.8 

MIN 

67 

69 

66 

52 

52 

68 

63 

61 

58 

56 

4  2 

48 

45 

48 

55 

65 

65 

59 

60 

62 

47 

40 

47 

64 

4  5 

43 

56 

5  5 

06 

52 

5  5.9 

OCALA 

MAX 

88 

85 

85 

77 

80 

64 

83 

80 

78 

73 

73 

75 

75 

77 

80 

79 

81 

60 

82 

60 

75 

69 

74 

76 

70 

72 

79 

77 

80 

'  4 

7  8.0 

MIN 

69 

72 

68 

54 

53 

62 

63 

52 

50 

56 

42 

49 

46 

48 

54 

60 

58 

60 

60 

60 

47 

39 

47 

62 

42 

43 

56 

5  7 

65 

51 

54 .  R 

ORLANDO  WSO 

MAX 

87 

84 

68 

79 

62 

85 

64 

78 

81 

70 

74 

77 

76 

78 

83 

64 

84 

82 

84 

63 

77 

68 

78 

62 

07 

76 

81 

81 

78 

/6 

79.6 

MIN 

72 

73 

72 

61 

61 

67 

66 

59 

59 

55 

51 

48 

46 

52 

60 

66 

66 

64 

63 

63 

53 

46 

52 

64 

50 

49 

59 

56 

70 

59 

59.4 

SAINT  LED 

MAX 

89 

62 

85 

75 

83 

85 

82 

78 

82 

73 

75 

76 

75 

78 

81 

83 

8? 

81 

84 

60 

73 

65 

76 

60 

OR 

75 

81 

79 

78 

7  5 

73.6 

MIN 

70 

71 

68 

57 

55 

62 

62 

54 

53 

55 

47 

47 

49 

50 

56 

62 

62 

60 

6  1 

01 

51 

40 

48 

62 

45 

4  5 

57 

55 

65 

55 

56.2 

SANFORD   ExP  STATION 

MAX 

87 

86 

68 

78 

62 

82 

61 

77 

80 

73 

75 

76 

74 

78 

75 

82 

81 

80 

82 

81 

74 

68 

7! 

81 

78 

74 

78 

78 

79 

76 

78.4 

MIN 

68 

70 

71 

59 

59 

61 

62 

57 

55 

59 

50 

43 

44 

47 

55 

64 

63 

58 

58 

58 

48 

43 

49 

61 

48 

49 

5  5 

54 

56.2 

TITUSVILLE   3  N« 

MAX 

66 

62 

86 

78 

80 

84 

80 

78 

78 

73 

70 

79 

75 

75 

71 

85 

82 

65 

85 

63 

76 

70 

76 

79 

7*^ 

63 

79 

80 

76 

73.9 

MIN 

68 

70 

68 

59 

59 

66 

63 

58 

60 

58 

49 

43 

43 

45 

56 

60 

69 

63 

62 

60 

46 

43 

47 

62 

49 

45 

55 

55 

65 

53 

56.7 

WEEKI  UACHEE 

MAX 

88 

89 

84 

85 

75 

85 

85 

80 

66 

70 

73 

73 

75 

80 

80 

62 

83 

63 

79 

72 

71 

74 

7R 

62 

74 

"  2 

77 

82 

77.8 

*           *  * 

MIN 

6A 

62 

06 

55 

52 

54 

51 

54 

39 

37 

40 

41 

43 

57 

57 

56 

56 

55 

44 

40 

40 

50 

43 

37 

44 

54 

56 

47 

49 .  8 

SOUTH   CENTRAL  04 

ARCAOIA 

MAX 

86 

81 

66 

75 

63 

83 

84 

81 

81 

76 

75 

78 

75 

76 

61 

85 

82 

82 

65 

65 

62 

69 

85 

64 

77 

79 

85 

62 

81 

7  9 

60. 8 

MIN 

68 

70 

65 

63 

59 

65 

63 

56 

60 

61 

48 

42 

47 

50 

58 

63 

59 

56 

60 

56 

5  1 

44 

49 

62 

59 

46 

52 

5  4 

62 

62 

57.  1 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

MAX 

90 

39 

61 

87 

76 

81 

85 

85 

62 

64 

74 

75 

77 

78 

79 

83 

84 

85 

62 

84 

83 

75 

76 

79 

64 

72 

74 

80 

P  1 

V  6 

80. 8 

MIN 

67 

71 

65 

63 

63 

67 

64 

63 

62 

61 

50 

42 

42 

47 

56 

61 

60 

56 

6  1 

54 

49 

46 

53 

63 

59 

49 

49 

49 

t-0 

65 

57.2 

AVON  PARK 

MAX 

91 

02 

88 

76 

83 

65 

65 

61 

81 

76 

75 

78 

78 

79 

62 

85 

84 

85 

85 

86 

84 

73 

73 

63 

61 

80 

81 

82 

79 

V9 

31.3 

MIN 

69 

71 

68 

62 

59 

67 

64 

50 

61 

56 

51 

50 

50 

54 

60 

64 

63 

58 

60 

59 

54 

47 

53 

63 

53 

50 

54 

55 

65 

16 

58.3 

BARTOW 

MAX 

88 

83 

83 

78 

81 

84 

82 

80 

76 

75 

73 

75 

75 

74 

79 

83 

82 

6C 

63 

81 

74 

70 

76 

62 

77 

74 

78 

78 

76 

/5 

73,6 

MIN 

68 

70 

66 

60 

58 

62 

61 

57 

58 

66 

44 

44 

45 

47 

58 

62 

59 

57 

60 

57 

51 

43 

47 

62 

50 

41 

54 

52 

6  1 

57 

55,6 

BRAOENTON    5  ESE 

MAX 

88 

65 

85 

78 

81 

64 

62 

64 

79 

77 

72 

75 

72 

72 

80 

63 

81 

82 

82 

80 

77 

79 

77 

81 

77 

72 

75 

76 

60 

76 

79.  1 

MIN 

66 

72 

67 

63 

59 

64 

66 

60 

59 

61 

49 

45 

45 

48 

48 

63 

62 

58 

61 

58 

52 

45 

51 

63 

54 

44 

53 

f  5 

4  7 

59 

56.6 

CLEARWATER 

MAX 

88 

81 

64 

78 

61 

85 

62 

79 

79 

71 

70 

72 

73 

75 

81 

63 

82 

82 

61 

79 

73 

66 

77 

79 

73 

74 

79 

77 

79 

7  6 

78.0 

MIN 

73 

75 

09 

59 

57 

65 

63 

57 

56 

56 

47 

47 

49 

52 

56 

62 

63 

62 

63 

62 

61 

44 

49 

65 

50 

46 

57 

to 

67 

56 

58  .4 

FELLSMERE   7  SSH 

MAX 

82 

81 

87 

78 

80 

79 

75 

76 

78 

75 

76 

78 

76 

77 

60 

82 

62 

81 

79 

80 

81 

7  8 

70 

60 

79 

'8 

76.8 

MIN 

69 

66 

66 

60 

58 

61 

59 

58 

64 

56 

58 

63 

61 

63 

69 

64 

59 

58 

51 

55 

62 

50 

49 

52 

54 

55 

59.3 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 

88 

79 

67 

77 

80 

85 

85 

80 

82 

74 

7! 

77 

76 

60 

81 

83 

83 

81 

63 

83 

74 

72 

80 

63 

7  5 

78 

80 

79 

76 

79 

80.0 

MIN 

69 

71 

68 

63 

62 

66 

65 

63 

6  1 

59 

50 

46 

48 

52 

57 

62 

57 

56 

60 

55 

54 

47 

49 

60 

57 

4  8 

54 

'  3 

63 

62 

57.9 

FORT  PIERCE 

MAX 

86 

80 

87 

79 

61 

83 

64 

81 

78 

75 

73 

78 

74 

78 

79 

8? 

81 

81 

61 

83 

71 

72 

78 

84 

73 

77 

81 

79 

77 

79 

79.  2 

MIN 

70 

72 

70 

69 

73 

75 

07 

65 

67 

55 

53 

57 

52 

53 

68 

72 

71 

7! 

64 

60 

56 

49 

67 

66 

57 

54 

57 

55 

64 

00 

63  .  0 

INDIAN    LAKE  ESTATES 

MAX 

87 

61 

87 

77 

82 

64 

63 

80 

78 

72 

73 

76 

77 

76 

61 

83 

82 

80 

65 

83 

78 

70 

76 

62 

7"' 

77 

80 

71 

77 

76 

79.3 

MIN 

66 

71 

65 

63 

60 

66 

60 

57 

59 

59 

49 

38 

4  1 

45 

59 

62 

61 

54 

57 

53 

50 

44 

50 

03 

54 

43 

51 

50 

65 

53 

55,5 

KISSIMMEE   NO,  2 

MAX 

87 

65 

85 

77 

80 

84 

83 

61 

79 

79 

73 

75 

79 

75 

81 

81 

81 

79 

82 

81 

77 

74 

75 

61 

80 

74 

80 

79 

77 

76 

79.3 

MIN 

69 

71 

70 

00 

58 

65 

62 

57 

57 

59 

49 

43 

43 

42 

59 

62 

60 

61 

01 

58 

49 

42 

48 

63 

49 

46 

56 

54 

61 

56 

56.3 

LAKE    ALFRED   EXP    SI  A 

MAX 

87 

90 

66 

66 

78 

62 

65 

83 

60 

80 

66 

74 

76 

76 

76 

82 

64 

63 

79 

84 

79 

73 

67 

77 

82 

65 

73 

60 

77 

7  8 

79.1 

MID 

70 

7  1 

08 

6  1 

58 

62 

60 

56 

52 

59 

45 

42 

49 

45 

45 

59 

63 

59 

56 

64 

54 

42 

45 

57 

49 

44 

49 

56 

6  2 

56 

55.  3 

LAKELAND  WSO 

MAX 

87 

80 

82 

74 

78 

83 

81 

77 

77 

67 

71 

76 

74 

74 

79 

81 

80 

77 

62 

79 

73 

64 

75 

79 

64 

73 

78 

78 

75 

'3 

76.4 

MIN 

72 

69 

59 

57 

66 

64 

58 

59 

53 

49 

5  1 

53 

55 

60 

64 

66 

63 

64 

62 

54 

44 

51 

64 

49 

48 

on 

59 

06 

59 

59.0 

MELBOURNE 

MAX 

85 

63 

88 

76 

60 

53 

81 

77 

80 

71 

71 

73 

73 

74 

79 

80 

61 

78 

61 

83 

73 

67 

76 

82 

70 

74 

80 

75 

77 

72 

77.5 

MIN 

73 

70 

65 

74 

75 

68 

65 

68 

56 

5  1 

48 

49 

56 

70 

68 

70 

72 

68 

67 

55 

46 

57 

68 

47 

51 

57 

54 

66 

57 

62,1 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

84 

85 

78 

82 

65 

84 

81 

79 

76 

74 

76 

76 

77 

61 

63 

63 

80 

65 

83 

78 

72 

77 

82 

80 

75 

76 

79 

76 

76 

79.8 

MIN 

69 

71 

07 

62 

59 

64 

61 

58 

57 

59 

47 

39 

43 

46 

57 

63 

6? 

57 

60 

56 

47 

43 

50 

64 

51 

46 

54 

51 

66 

56 

56.2 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

88 

84 

85 

76 

82 

82 

82 

79 

80 

74 

72 

73 

74 

75 

79 

81 

81 

82 

80 

79 

72 

67 

76 

61 

74 

74 

78 

80 

78 

II, 

76.1 

MIN 

70 

70 

66 

63 

60 

67 

64 

60 

60 

62 

48 

47 

64 

53 

59 

63 

62 

58 

61 

58 

54 

45 

52 

63 

58 

47 

55 

56 

62 

00 

59.0 

Okeechobee  9  w 

MAX 

67 

89 

82 

88 

77 

85 

81 

85 

82 

80 

73 

75 

77 

77 

80 

61 

84 

83 

83 

63 

82 

74 

72 

60 

63 

74 

80 

61 

79 

n 

80.5 

MIN 

69 

71 

67 

65 

63 

66 

65 

63 

62 

62 

51 

49 

51 

54 

59 

63 

60 

59 

59 

56 

56 

47 

50 

58 

59 

48 

53 

4  J 

63 

04 

58.8 

OKEECHOBEE    HRCN   GATE  6 

MAX 
MIN 

PARRISH 

MAX 

89 

66 

85 

61 

82 

86 

82 

80 

81 

78 

74 

76 

76 

77 

60 

83 

63 

63 

84 

82 

74 

71 

78 

31 

78 

75 

80 

40 

78 

n 

30.0 

MIN 

72 

73 

69 

62 

57 

65 

62 

60 

58 

61 

48 

46 

47 

52 

58 

63 

62 

59 

62 

59 

53 

44 

51 

64 

51 

46 

55 

57 

64 

59 

58.0 

See  Relereace  Notes  Following  Slalion  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  j  9 

i  '° 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

plint  c itv 

MAX 
MIH 

ai 

7C 

90 
70 

85 
67 

76 
59 

81 

56 

86 
63 

83 

62 

60 
57 

81 

55 

80 
1  59 

74 
45 

77 
43 

78 
45 

1 

78 
48 

82 
56 

83 
64 

84 
63 

84 

58 

82 

60 

62 
58 

75 
48 

72 
42 

78 
50 

82 

79 
49 

76 

82 

BO 

79 

'7 
57 

30.! 
56.2 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

e« 

74 

87 
71 

85 
7  1 

80 
62 

60 
62 

84 

70 

83 
68 

82 
62 

80 
63 

77 
62 

73 
54 

74 
58 

74 
59 

74 
61 

80 
65 

81 
65 

61 
66 

81 
66 

83 
66 

62 
67 

75 
64 

73 
50 

76 
56 

78 
6  5 

77 

75 
5  4 

78 

79 

76 
6  9 

Ii 
02 

79.0 
63.2 

5SR4S0T1 

MAX 
MIN 

91 

bf 

92 
72 

84 

70 

79 
64 

78 
56 

86 
64 

86 

60 

84 
61 

85 
61 

77 
62 

7  6 
49 

75 
46 

75 

60 

77 
52 

66 
58 

85 
60 

83 
61 

65 
60 

84 
66 

82 
59 

76 
59 

71 
46 

84 
45 

66 

84 

60 
4  7 

78 

79 

77 

/e 
6 1 

SI. 6 
58.1 

T4MP4  USn 

MAX 
MIN 

90 
70 

79 
71 

81 

70 

76 

60 

82 
58 

86 
66 

84 
63 

81 
58 

82 
56 

72 
51 

74 
46 

73 
45 

74 
48 

78 

50 

62 
57 

83 
64 

82 
65 

83 
62 

82 
62 

80 
56 

73 
53 

67 
45 

79 
5 1 

79 
64 

67 
49 

75 

77 

7'> 

75 
5  9 

Ii 

=  5 

78.3 
57.1 

T4RP0N  SPGS  5EW4r.fc 

PL 

MAX 
MIN 

■JO 
70 

83 
72 

83 

f>7 

75 
57 

62 
55 

85 
63 

82 
60 

79 
56 

81 
53 

73 
57 

70 
46 

72 
42 

72 
44 

77 

61 
55 

83 
59 

84 
64 

83 
62 

81 
59 

78 
57 

71 
56 

71 

77 
48 

79 

72 

75 

77 

76 

80 

/6 
52 

78.2 
55.5 

VENICE 

MAX 

MIN 

91 

7  1 

84 

74 

38 

10 

77 
64 

84 
60 

87 

6  ! 

65 
65 

6  2 
62 

63 
61 

77 
63 

75 
50 

77 
50 

77 
61 

78 
55 

81 
60 

85 

64 

83 
63 

65 
60 

85 
63 

82 
60 

74 
60 

70 
48 

61 
53 

60 
65 

75 
61 

77 
49 

79 
57 

80 
6  0 

75 
66 

/9 

80.5 
60.5 

"ERO   BE4rH   U  W 

MAX 
MIN 

;o 

72 

70 

66 

66 

80 
7  2 

67 

63 
64 

60 
66 

61 

73 
51 

73 
50 

76 
55 

77 

55 

79 
64 

80 

68 

81 
60 

81 
67 

8  1 
65 

61 
59 

83 
55 

73 
47 

70 
51 

77 
68 

B3 

61 

70 
51 

77 
57 

79 
55 

79 
60 

n 
04 

79.1 
61.3 

hAUChUI 4    2  N 

MAX 
MIN 

VO 
^9 

84 

72 

88 
67 

76 

62 

62 
59 

86 
65 

63 
62 

80 
60 

80 
59 

77 

60 

74 
48 

78 
4  1 

76 
4  5 

75 
49 

80 
57 

85 

64 

82 
57 

82 
59 

83 

77 

72 

7B 

83 

78 
50 

79 

79 
52 

B  1 
53 

79 
64 

n 

38 

80.3 
56.8 

WINTER  H4JErl 

MAX 
MIN 

n" 

71 

■14 
72 

83 

78 
6  2 

80 
60 

87 
66 

85 
64 

83 
58 

79 
60 

77 
59 

50 

75 
45 

76 
47 

7R 
50 

60 
6  1 

81 
63 

62 
65 

78 
62 

83 
62 

84 
56 

77 
5  1 

74 
46 

75 
5  B 

64 

BO 

74 

82 

79 

77 
6  7 

'6 

79.8 
58.7 

EVERGI  4Dr?   4Nn  S  v 
C04ST 

05 

sELLE   CLSriE   EXP   S  rs 

MAX 
MIN 

en 

69 

85 

71 

-  B 

SB 
67 

78 

'0 

78 
69 

82 
66 

83 
6  b 

62 

80 
65 

73 
58 

76 

76 

76 
5  7 

80 

62 

81 

61 
57 

81 

82 

82 

75 

74 

78 

64 

73 

77 

79 
54 

BO 

Ii 
65 

79.8 
61.0 

C4M4L    POIMT  USD4 

MAX 
MIN 

e"- 

3P 

82 
67 

67 
6B 

80 
69 

8  0 
69 

83 
69 

84 

68 

63 

66 

82 
65 

/4 

59 

77 
61 

76 
56 

77 
56 

80 
56 

62 
63 

81 
59 

82 
57 

82 
60 

66 
56 

83 
66 

75 
55 

74 
54 

78 
62 

84 
63 

83 
54 

80 
53 

79 

5 

82 
53 

n 
05 

80.9 
61.3 

CLPUISTG'I   U   S  EUG 

MAX 
MIN 

B-i 

86 

~! 

o9 

90 
68 

77 
69 

8C 

70 

83 

72 

63 
69 

61 
68 

fll 
67 

73 
57 

74 
59 

74 
58 

75 
62 

76 
66 

62 
66 

82 
67 

62 
65 

83 
66 

84 

6  1 

84 
63 

76 
56 

71 
57 

79 
66 

85 
66 

72 
59 

74 
56 

81 
58 

P5 

6  1 

n 
05 

80.0 
64.4 

■JEVILS    G4R0EN  TDWhB 

MAX 
MIN 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

90 

7? 

6? 

68 

89 

'2 

84 

72 

8  5 

70 

83 
68 

84 
64 

87 
66 

83 

66 

84 
65 

75 

53 

76 
49 

76 
54 

68 
62 

79 
64 

80 
68 

79 
53 

83 
64 

83 
59 

83 

58 

80 
64 

78 
54 

79 
52 

80 
55 

75 
5  6 

76 
55 

79 
5f 

79 

79 
6  1 

75 

00 

80.5 
61.4 

FL4MINGQ   RANGER    ?  T  *■ 

MAX 
MIN 

85 
74 

82 
71 

7  3 

63 

72 

83 

70 

85 

70 

86 

72 

65 
69 

61 
69 

7B 
57 

78 
57 

76 
59 

S4 
61 

60 
66 

79 
70 

80 
6B 

79 
67 

80 
70 

81 
64 

79 
65 

75 
55 

78 
60 

61 
67 

78 
66 

78 
59 

7B 
5° 

79 
6  I 

eo 

64 

32 

'1 

80.7 
65.7 

FORT   MYEPS  rfSO 

MAX 
MIN 

B7 

7? 

B5 
75 

R5 

75 
66 

81 
66 

83 

70 

84 
66 

82 
63 

82 
64 

74 
SB 

76 
54 

77 
54 

76 
52 

78 
57 

82 
60 

82 
66 

82 
62 

82 
61 

83 
67 

82 
63 

76 
60 

71 
55 

79 
52 

82 
65 

73 
57 

77 
52 

79 
56 

83 
6  1 

76 
6  8 

81 

05 

79. B 
62.1 

IMMOKAl  EE    -)  NNK 

MAX 
MIN 

87 

'0 

84 

71 

67 
69 

80 
6B 

81 
64 

8  3 
69 

84 
66 

82 
63 

81 
65 

79 
65 

75 

50 

77 
50 

79 
51 

79 
55 

83 
59 

80 
65 

82 
65 

82 
60 

84 

63 

84 
58 

82 
61 

75 
44 

79 
54 

65 
64 

80 
63 

78 
58 

6? 

51 

79 
54 

75 
58 

31 
65 

81.0 
60.6 

LA    BELI  E 

MAX 
MIN 

B8 
65 

82 

',=  7 

89 
63 

78 
62 

73 
69 

84 
64 

86 

61 

62 
60 

82 
65 

77 
64 

76 
50 

77 
46 

82 
56 

83 
62 

82 
55 

84 
57 

86 
59 

66 
57 

79 
60 

78 
46 

78 
52 

86 
63 

82 
62 

7B 
48 

6  3 
5! 

79 
^  4 

78 
63 

8  2 
04 

61. t 
56.8 

MODRt    H4UEM    LOCK  ] 

MAX 
MIN 

6'i 
7? 

86 
73 

83 

70 

89 
68 

78 
64 

79 
65 

82 
66 

64 
64 

81 
65 

80 
65 

73 
52 

75 
52 

75 
55 

76 
56 

77 
58 

78 
62 

81 
65 

81 
66 

81 
67 

82 
59 

84 

60 

76 
50 

72 
51 

77 
60 

63 
62 

73 
51 

75 
51 

79 

^  1 

Bl 
60 

78 

79.5 
60.9 

NAPLES   2  NE 

MIN 

89 

/n 

87 
73 

8  B 
'1 

87 
69 

84 
65 

85 
69 

87 

67 

86 
64 

65 
67 

82 
66 

52 

79 
52 

80 
53 

8  1 
57 

6  1 
60 

82 
70 

85 
62 

84 
62 

8  4 
64 

83 
57 

80 
62 

79 

53 

6  1 
55 

84 
65 

83 
64 

8  1 
52 

81 

54 

63 
57 

P  3 
61 

83 
65 

83.0 
61.9 

PUNT4    G0RD4    4  ENF 

MAX 

SB 
/4 

85 
7? 

87 
68 

74 
64 

82 
61 

86 
67 

84 
64 

82 
62 

81 
61 

74 
64 

74 
5  1 

76 
48 

76 
46 

77 
5? 

79 
57 

63 
63 

83 
61 

63 
58 

83 
60 

82 
60 

75 
59 

69 

50 

78 
52 

61 
63 

72 
62 

76 
47 

7B 
53 

8  1 
56 

FO 
62 

81 
62 

79.7 
59.4 

T4MIAHI    TRl    ".U   MI  RENO 

MAX 
MIN 

88 
73 

8B 
72 

35 

72 

87 

70 

80 
70 

84 
72 

84 

70 

86 

70 

83 
69 

83 

68 

77 
57 

76 
60 

7B 

6  1 

80 
64 

80 
66 

81 
67 

60 
66 

82 
67 

83 
66 

83 
63 

83 
63 

82 
58 

75 
61 

80 
66 

85 

66 

77 
57 

71 
61 

E2 
63 

f.  1 
62 

32 
07 

31.8 
65.6 

LOWER   EfST  COAST 

06 

FORT  LAUHER'^ALE 

MAX 
MIN 

85 
74 

85 
75 

84 
7  1 

64 

70 

83 

70 

82 

70 

83 

70 

84 
68 

62 
69 

80 
69 

76 
57 

76 
56 

85 
58 

85 
58 

79 
65 

61 
68 

60 

70 

80 
72 

61 
71 

81 
64 

63 
64 

78 
55 

77 
56 

77 
66 

86 
60 

80 
57 

76 
58 

f  1 
59 

79 
64 

(9 
69 

81.1 
65.2 

FT   LAUflERilAl  E   EnP  ST4 

MAX 
MIN 

86 

70 

86 
74 

33 
69 

86 
69 

83 
69 

82 

70 

84 
68 

85 
66 

62 
69 

79 
66 

76 
56 

78 
57 

78 
56 

79 
62 

80 
64 

82 
75 

80 
71 

81 
72 

62 

69 

83 
59 

84 
61 

78 
52 

77 
59 

78 
61 

85 
63 

7B 
54 

80 
55 

P3 
55 

BO 
60 

79 
67 

81.2 
63.9 

HI4LE4H 

MAX 

86 

86 

84 

84 

82 

33 

83 
68 

84 
68 

63 
V  1 

60 
68 

78 
56 

77 
58 

76 

78 
59 

60 
67 

80 
74 

80 
73 

81 
73 

81 
73 

61 
6  4 

83 
65 

80 
56 

77 
60 

79 
62 

83 
67 

79 
57 

77 
6  1 

62 
1 1 

80 
69 

80 
'0 

80.9 
66.6 

H0NESTE4D    EXP  ST4 

MAX 
MIN 

85 

70 

83 

8fl 

81 
6  B 

85 
68 

84 

86 
69 

84 
66 

81 
69 

7a 

78 
56 

78 
56 

79 
58 

81 
63 

79 
70 

80 
7  1 

81 
69 

83 
65 

62 
62 

84 
59 

60 
56 

77 
50 

81 
58 

84 

63 

79 
60 

79 
55 

8  3 
55 

ei 

56 

hO 
^2 

36 
o7 

61.6 
63.0 

LD)'4H4TCHEE 

MAX 
MIN 

86 

70 

84 

7  1 

88 
o7 

80 
66 

79 
68 

82 
68 

84 
66 

82 
64 

79 
67 

75 
63 

76 
54 

79 
56 

7B 
53 

79 
60 

81 
64 

83 
66 

62 
62 

82 
58 

82 
61 

63 
58 

77 
57 

75 
50 

78 
50 

85 
62 

76 

5B 

77 
50 

80 

54 

FO 

75 
58 

82 

60.3 
60.6 

MIAMI    B4yFRnNT  PftOK 

MAX 
MIN 

MI4HI  BEAC^ 

MAX 
MIN 

84 
77 

81 

76 

84 

75 

80 
73 

82 
73 

82 
77 

83 
78 

81 
71 

77 
72 

80 
64 

76 
59 

75 
63 

75 
7  1 

80 
74 

78 
74 

78 

76 

77 
74 

78 
75 

78 
75 

64 

70 

83 
65 

75 
59 

76 
7? 

30 
72 

73 
64 

74 
05 

60 
68 

78 
65 

-'9 
74 

86 

Ii 

79.2 
70.8 

MIAMI  use 

MAX 

84 
76 

82 

?2 

80 
70 

82 
7  1 

83 
7  5 

83 

70 

82 
69 

79 
73 

76 
6  1 

77 
59 

77 

60 

77 
61 

80 
67 

78 
74 

80 
75 

82 
75 

81 

75 

80 
69 

61 
66 

78 
61 

75 
56 

79 
71 

61 
70 

78 
62 

77 
57 

78 
63 

79 
(  3 

79 
72 

03 
09 

79.8 
68.0 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

85 
66 

85 

74 

R2 
72 

86 
69 

81 
69 

83 
7  1 

83 

70 

64 
67 

80 
66 

78 
57 

7  5 
58 

77 
58 

79 
62 

79 
71 

78 
73 

79 
72 

60 
73 

80 
73 

60 
60 

81 
61 

81 
52 

77 
55 

79 
70 

82 
65 

79 
54 

77 

56 

78 
5  8 

no 
57 

80 
68 

80.3 
64.7 

POMPANO  REACH 

MAX 

SOUTH  MIAMI    5  w 

MAX 
MIN 

STUART   I  N 

MAX 
MIN 

83 
69 

86 
70 

85 

10 

87 

70 

80 
6fl 

84 
67 

81 
71 

79 
69 

79 
70 

79 
69 

78 
56 

79 
55 

79 
58 

7B 
51 

79 
63 

79 
61 

81 
64 

80 
67 

61 
60 

85 
62 

79 
68 

79 

60 

77 
59 

75 
51 

73 
51 

62 
56 

83 
60 

80 
f  1 

76 
57 

87 
53 

80.4 
62.2 

WEST   PALM   BEACH  WSO 

MAX 
MIN 

86 
76 

84 
73 

87 
69 

83 
69 

80 
10 

83 
74 

65 
68 

B5 
69 

81 

7  3 

76 

60 

78 
57 

80 
58 

79 
56 

80 
64 

63 
73 

63 
74 

82 
73 

83 

73 

63 
67 

83 
64 

76 
57 

76 
55 

77 
62 

84 
67 

77 
59 

77 
54 

78 
59 

BO 
f  8 

77 

63 

80 
63 

80.9 
65.2 

■  Notes  FoUowlng  Station  Index 

-   141  - 


DAILY  TEMPERATURES  ^^o.^.. 

Conlmued  NOVEHeER  1971 


Station 

Day  o£  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•          *  * 

KEYS 

07 

KEY  WE";!  WSO 

MAX 
MIN 

84 
77 

84 
75 

85 
78 

63 
75 

93 
74 

83 
76 

83 
76 

81 
75 

60 
74 

82 

70 

75 
66 

76 
69 

77 
70 

78 
70 

76 
72 

78 
73 

79 
72 

76 

73 

60 
73 

81 
70 

77 

70 

73 
67 

79 
66 

81 
73 

74 
69 

77 
69 

73 
6  ) 

PO 
70 

81 
75 

83 

75 

79. f 
72, C 

KEY  WE5T 

MAX 
MIN 

82 
78 

83 

74. 

85 
72 

68 
75 

65 

75 

83 
74 

64 
76 

85 
74 

66 

75 

76 
74 

84 
65 

78 
67 

7B 
69 

79 
70 

78 
71 

77 

72 

78 
71 

81 
71 

79 
72 

62 
70 

83 
70 

79 
67 

75 
65 

82 
69 

77 
66 

79 
69 

80 
6' 

f  2 
72 

11 
70 

82 
75 

81. r 
71.4 

HARHTHON  SHORES 

MAX 
MIN 

86 
77 

84 
72 

97 
76 

84 
76 

82 
73 

83 
74 

65 
75 

84 
73 

82 
73 

60 
69 

76 
63 

76 
67 

77 
68 

78 
69 

78 
67 

79 
72 

62 
73 

81 
75 

64 
75 

79 
71 

81 
66 

62 
68 

75 
63 

84 
71 

82 
70 

82 
68 

79 
67 

E4 

70 

83 
75 

84 
74 

81.4 
71. J 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

63 
78 

82 
73 

64 
77 

84 
73 

82 
71 

84 

74 

84 
74 

82 
70 

80 

70 

79 
69 

76 
60 

78 
63 

79 
64 

79 
68 

76 
70 

78 
73 

79 
72 

78 
73 

80 
73 

61 
66 

80 
68 

76 
63 

79 
65 

82 
73 

78 
69 

78 
70 

8T 
67 

79 
t  5 

82 
74 

83 
J3 

90.  1 
69.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

Day  of  month 

<u 

Station 

(V 
Q 

(  IN  ) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY   3  E 

4 

MAX 
MIM 

81 
77 

85 
71 

87 
74 

91 
60 

75 
57 

75 
54 

92 
60 

78 
56 

71 
56 

61 
54 

67 
50 

70 
50 

71 

50 

71 
52 

75 
56 

74 

57 

73 
57 

76 
59 

75 
62 

74 
66 

70 
53 

66 
46 

61 
46 

58 
52 

60 
46 

60 
44 

62 
42 

65 
51 

6  J 

4d 

68 
49 

71.1 
53.2 

GAINESVILLE   3  WSrf 

1 

MAX 
MIN 

65 
75 

84 
76 

82 
74 

82 
67 

75 
63 

77 
68 

78 

68 

77 
65 

74 
63 

73 

66 

70 
55 

70 
56 

70 
56 

71 
58 

72 
59 

72 
65 

74 
62 

74 
65 

76 
65 

75 
66 

71 
56 

66 
5j> 

67 
57 

71 
64 

71 
58 

67 
54 

70 
60 

o9 

71 
66 

71 
59 

73.6 
62.9 

4 

MAX 
MIN 

«1 
76 

81 
77 

81 
76 

80 
71 

73 
66 

76 

70 

75 
70 

75 
68 

71 
67 

72 
68 

69 
61 

67 
60 

68 
61 

67 
61 

69 
62 

70 
66 

70 
64 

7l 
66 

72 
67 

72 

67 

70 
62 

67 
59 

f  5 
60 

67 
63 

6  7 
60 

64 
57 

66 
51 

^7 
65 

69 

62 

71.0 
65  .  0 

8 

MAX 
MIN 

77 
77 

77 
77 

80 
77 

80 
74 

74 
73 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

72 
70 

71 
71 

71 

67 

67 
66 

67 
66 

66 
65 

66 
66 

66 
68 

68 
t6 

69 
68 

«.9 
69 

69 
69 

69 
66 

66 
63 

63 
63 

65 
63 

65 
64 

65 
63 

65 
64 

65 
65 

66 
63 

67 
60 

69.6 
68  .  3 

20 

MAX 
MIN 

7U 
78 

78 
76 

76 
78 

79 
79 

73 
77 

77 
77 

77 
76 

76 
76 

76 
75 

75 
74 

74 
73 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

71 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
7U 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

59 
69 

69 
69 

69 
69 

72,6 
72.2 

MILTON   EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

83 
73 

83 

76 

62 
75 

75 
60 

74 
59 

78 
64 

73 

67 

73 
57 

70 
59 

65 
56 

67 
57 

66 
52 

67 
55 

69 

57 

72 
59 

73 
59 

72 
61 

72 
63 

72 

64 

70 
60 

69 
56 

68 
54 

64 
57 

60 

57 

64 
53 

62 
54 

70 
59 

69 

58 

6  1 

5a 

65 
53 

7U.5 
59  .  8 

MDNTICELLO   3  W 

MAX 
MI^ 

82 
72 

65 
72 

85 
72 

77 
54 

67 

50 

71 
50 

78 
59 

75 
52 

71 
52 

66 
5  2 

69 
46 

71 
48 

72 

49 

74 
51 

76 

55 

74 

55 

77 
57 

77 
57 

76 

62 

79 
62 

77 
56 

73 
49 

67 
49 

61 
5  4 

62 
47 

64 
44 

67 
44 

70 
54 

6  J 
5-. 

72 
51 

72,8 
54,4 

QUINCY  3  SSW 

2 

MAX 
MIN 

85 
72 

90 
69 

68 
69 

78 
50 

76 
49 

60 
49 

87 
61 

65 
49 

77 
48 

69 
49 

71 
44 

76 
45 

77 
46 

79 
48 

81 
53 

80 
53 

°2 
56 

83 
57 

93 
60 

80 
61 

77 
52 

74 
45 

71 
45 

62 
5b 

64 
42 

65 
41 

71 
52 

73 
50 

62 
5o 

72 
47 

76.7 
52.5 

4 

MAX 
MIN 

82 
72 

86 
71 

83 
70 

78 
54 

75 
52 

76 

52 

82 
62 

81 
54 

73 
52 

67 
53 

68 
48 

71 
47 

73 
51 

74 
51 

76 
55 

76 
55 

78 

!e 

79 
59 

79 
62 

76 
62 

75 
55 

71 
48 

67 
48 

60 
52 

61 
40 

62 
45 

65 
54 

69 
53 

61 

70 
50 

73.  1 

54.8 

8 

MAX 
MIN 

76 
72 

80 
73 

78 
72 

76 

f.2 

72 
60 

71 
59 

76 
65 

75 

61 

70 
59 

65 

58 

6s 
55 

67 
54 

67 
55 

69 

57 

70 
58 

71 
60 

72 
61 

73 
62 

73 
65 

72 
65 

71 
59 

67 
56 

63 
55 

61 
56 

60 
52 

59 
50 

60 
53 

65 
53 

6i 
50 

66 
55 

69.1 
59.3 

CHIPLEY  3  E  :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5   PERCENT  SLOPE   TO  THE   NORTHWEST.      PALMER  MERCURY- I N-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7-30  AM 

GAINESVILLE  3  WSW  :    ARREOONDA  FINE  SAND,    BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4.30  P.M. 

MILTON  EXP  STATION         :    SANDY  LOAM  SOIL,    BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE   EAST.      PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY- IN-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   8  A.  M. 

QUINCY  3  SSW  ,   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.      PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 


See  BelereDce  Notes  FoUowLug  Station  Index 
-   142  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


NOVEMBER  1971 


Day 

Of  Month 

Station 

3^0" 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      *  * 

NORTHWEST  01 

MILTDN  EXP  STATION 

EVAP 

*  12 

.  09 

.26 

,20 

.13 

.05 

.  15 

,16 

.07 

.06 

.11 

,11 

.10 

.11 

.07 

.05 

.16 

.13 

.16 

.07 

,04 

.06 

.07 

.11 

■  15 

.12 

3.366 

WIND 

27 

27 

62 

51 

19 

14 

53 

41 

22 

61 

16 

18 

16 

'l2 

'l8 

'l9 

25 

36 

37 

57 

47 

55 

40 

62 

53 

22 

46 

21 

52 

25 

1056 

MAX 

87 

87 

65 

74 

74 

73 

73 

70 

67 

66 

71 

72 

72 

74 

76 

79 

78 

63 

75 

72 

70 

72.3 

MIN 

65 

73 

71 

43 

43 

53 

59 

39 

41 

47 

41 

43 

5i 

50 

51 

53 

55 

57 

59 

52 

46 

39 

45 

50 

41 

39 

55 

46 

53 

46 

90.2 

WODORUFF  DAM 

EVAP 

•  21 

■  26 

.25 

*  25 

.  15 

•  14 

,30 

.20 

.03 

.15 

,08 

.12 

.10 

.  10 

09 

.07 

.  12 

.11 

.17 

.25 

.15 

■  07 

.04 

.06 

.09 

.07 

_ 

.14 

4,178 

WINO 

52 

23 

28 

160 

107 

63 

146 

106 

97 

95 

22 

22 

19 

22 

'65 

'31 

75 

73 

54 

59 

176 

91 

90 

136 

53 

36 

37 

70 

66 

2126 

*       *  « 

NORTH  02 

CAINESVIILE  2  WSW 

EVAP 

.  19 

.  16 

.  IS 

.21 

.16 

.21 

.  13 

.15 

.06 

.16 

.11 

.04 

.06 

.  19 

.12 

.12 

.05 

.21 

.11 

.09 

.15 

.  16 

.06 

■  00 

.10 

.07 

.09 

.06 

■  26 

.05 

3.76 

WIND 

31 

24 

42 

87 

86 

11 

34 

74 

63 

24 

27 

4 

23 

25 

60 

34 

44 

32 

34 

39 

56 

66 

50 

64 

26 

47 

13 

60 

33 

1333 

MAX 

93 

92 

86 

84 

78 

83 

84 

82 

75 

74 

69 

73 

72 

77 

78 

76 

80 

79 

82 

60 

74 

70 

66 

73 

73 

69 

75 

75 

76 

75 

77^5 

MIN 

72 

72 

69 

93 

46 

60 

63 

50 

47 

56 

42 

45 

45 

49 

52 

59 

57 

60 

61 

63 

46 

39 

45 

59 

45 

42 

54 

62 

63 

52 

54.4 

LAKE   CITY   2  E 

EVAP 

.12 

.10 

.13 

.15 

,23 

.11 

.13 

.20 

.07 

.13 

.15 

.13 

.12 

.11 

.05 

.14 

.13 

.15 

.08 

.  U 

.21 

.15 

.12 

.04 

.07 

.11 

.05 

.13 

.06 

.  12 

3.61 

WIND 

44 

32 

32 

43 

76 

79 

36 

60 

86 

44 

32 

15 

23 

16 

15 

53 

32 

62 

41 

96 

44 

13 

98 

76 

70 

33 

25 

63 

51 

69 

1423 

MAX 

85 

85 

85 

81 

70 

75 

82 

83 

69 

69 

71 

69 

68 

75 

77 

76 

64 

76 

74 

78 

76 

69 

59 

64 

71 

66 

(6 

71 

69 

72 

74.0 

MIN 

69 

68 

69 

50 

45 

54 

56 

45 

41 

43 

41 

42 

43 

45 

48 

56 

55 

56 

57 

58 

41 

36 

36 

43 

40 

38 

41 

53 

54 

50 

49.2 

*       «  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.16 

.12 

.04 

,19 

,14 

.10 

,14 

.13 

,09 

.11 

.10 

.10 

.11 

•  09 

,11 

.11 

.12 

.05 

.16 

.11 

.08 

.01 

.13 

.08 

.10 

,08 

.09 

.12 

3.17 

WIND 

20 

10 

5 

40 

25 

20 

10 

35 

20 

35 

15 

10 

5 

'lo 

'20 

30 

20 

20 

20 

20 

45 

30 

25 

15 

35 

10 

20 

10 

60 

15 

655 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  04 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.14 

.16 

.06 

,14 

.17 

.09 

.17 

.09 

i  18 

.16 

.25 

.16 

,10 

.07 

,06 

.23 

,11 

.16 

.10 

.15 

.12 

.12 

.25 

,11 

.12 

.  1 1 

■  12 

.13 

.18 

.06 

4.09 

WIND 

26 

35 

24 

47 

95 

69 

47 

57 

64 

50 

67 

30 

12 

20 

47 

66 

51 

50 

33 

46 

39 

43 

66 

52 

61 

52 

42 

57 

41 

54 

1465 

MAX 

84 

87 

76 

78 

73 

74 

80 

80 

82 

76 

76 

70 

74 

72 

70 

75 

77 

78 

71 

81 

76 

71 

65 

66 

76 

65 

69 

76 

73 

70 

74.8 

MIN 

68 

66 

66 

56 

54 

54 

59 

54 

52 

55 

43 

41 

46 

42 

49 

5  3 

59 

55 

95 

63 

52 

40 

41 

45 

48 

42 

43 

46 

57 

55 

92.0 

VERO  BEACH  ^  M 

EVAP 

.10 

.  13 

*  04 

,  13 

.14 

.  1 1 

.  12 

.  16 

,  1 1 

.10 

.  18 

.  1  4 

,09 

.13 

.09 

.10 

,13 

14 

.07 

.15 

.17 

.09 

,07 

14 

06 

09 

06 

.04 

3.33 

WIND 

12 

24 

6 

23 

70 

53 

22 

52 

44 

26 

60 

46 

18 

24 

16 

35 

26 

'41 

"27 

17 

41 

59 

43 

53 

'57 

*97 

'l2 

'23 

14 

45 

1070 

MAX 

89 

89 

80 

B6 

76 

77 

85 

85 

78 

79 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

82 

80 

79 

81 

79 

72 

70 

72 

81 

74 

72 

75 

75 

73 

78.2 

MIN 

71 

73 

71 

70 

68 

69 

69 

64 

64 

65 

51 

52 

52 

58 

59 

65 

64 

64 

64 

72 

60 

50 

50 

56 

62 

55 

55 

60 

60 

63 

61.9 

.       t  • 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  10 

,09 

.04 

•  10 

.10 

.  10 

•  15 

■  14 

.15 

,14 

*  14 

i  1 2 

.13 

.11 

.05 

,11 

.17 

.11 

.  13 

•  15 

.15 

.  09 

,08 

.11 

.13 

.09 

.08 

.09 

.02 

3,266 

MAX 

96 

89 

87 

95 

85 

79 

64 

69 

66 

86 

76 

80 

60 

60 

61 

64 

81 

62 

63 

85 

64 

60 

82 

83 

84 

82 

79 

81 

84 

65 

83.9 

MIN 

70 

72 

69 

69 

69 

69 

74 

65 

74 

66 

62 

97 

54 

56 

56 

62 

58 

59 

60 

61 

60 

51 

91 

56 

63 

51 

51 

57 

67 

6i 

61.9 

CLEHISTDN  U  S  ENG 

EVAP 

.15 

.13 

.12 

.13 

.13 

.12 

.19 

,16 

.15 

,16 

,12 

.15 

.15 

.12 

.12 

.11 

.15 

.13 

.12 

.16 

.17 

.14 

,08 

.14 

.14 

.07 

.11 

.02 

3.896 

WIND 

20 

16 

1 1 

19 

64 

54 

43 

64 

73 

25 

75 

46 

19 

26 

32 

29 

25 

24 

17 

6 

36 

37 

55 

24 

48 

45 

•!l 

8 

7 

999 

MAX 

93 

91 

85 

90 

80 

!o 

67 

90 

87 

67 

77 

SO 

SO 

82 

80 

83 

61 

85 

66 

85 

84 

80 

77 

79 

84 

81 

79 

78 

84 

73 

82.9 

MIN 

72 

75 

71 

72 

69 

69 

70 

67 

67 

67 

55 

55 

55 

61 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

55 

50 

60 

65 

53 

93 

61 

65 

65 

63.4 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.01 

.11 

.17 

,08 

.26 

.04 

.16 

* 

,37 

,13 

,09 

« 

.24 

.02 

.27 

.22 

.13 

.12 

.01 

.04 

.14 

« 

* 

.39 

.11 

.10 

' 

3.76S 

45 

48 

2  7 

37 

44 

36 

43 

101 

65 

4  1 

33 

• 

54 

155 

85 

64 

69 

26 

30 

2 1 

36 

36 

27 

53 

22 

32 

66 

1366 

MAX 

66 

85 

91 

91 

89 

86 

66 

85 

66 

! 

82 

61 

78 

- 

61 

76 

82 

83 

85 

85 

84 

76 

76 

88 

85 

61 

81 

84 

82 

88 

84.0 

MIN 

81 

82 

77 

75 

71 

75 

72 

73 

70 

- 

58 

56 

64 

• 

65 

71 

67 

68 

68 

69 

66 

54 

63 

64 

66 

61 

61 

62 

70 

70 

69.0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.19 

.15 

.08 

.16 

.20 

.14 

.16 

.21 

,21 

,18 

.25 

.14 

.17 

.17 

.16 

.16 

.14 

.23 

.20 

.20 

.14 

.18 

.16 

,12 

.11 

.17 

.10 

.  12 

.14 

.03 

4.61 

WIND 

50 

50 

40 

20 

90 

100 

80 

90 

HO 

65 

125 

60 

?5 

25 

70 

80 

60 

70 

90 

50 

30 

50 

70 

70 

40 

75 

45 

10 

40 

50 

1840 

MAX 

94 

91 

85 

91 

81 

81 

86 

88 

65 

86 

77 

77 

78 

60 

79 

82 

61 

84 

83 

84 

84 

85 

75 

76 

84 

79 

82 

81 

83 

83 

62.8 

MIN 

72 

74 

72 

72 

65 

71 

69 

65 

65 

67 

52 

92 

55 

58 

62 

67 

65 

65 

65 

63 

62 

53 

52 

57 

65 

53 

93 

61 

66 

62.7 

TAMIAHI    TRL    "lO   MI  BENO 

EVAP 

.13 

.09 

.11 

.13 

.19 

.02 

.  16 

.19 

.17 

.16 

.16 

.16 

.15 

19 

.11 

.  10 

.13 

.17 

.16 

.10 

.16 

.16 

,06 

.10 

.13 

.17 

■  10 

.06 

.01 

3.90 

WIND 

34 

35 

26 

29 

73 

60 

71 

81 

81 

46 

96 

64 

46 

64 

'39 

40 

57 

59 

42 

34 

15 

36 

53 

27 

36 

70 

21 

9 

26 

1406 

86 

92 

85 

80 

63 

89 

86 

85 

67 

61 

82 

86 

64 

83 

84 

63 

at 

85.5 

MIN 

71 

73 

72 

71 

69 

71 

69 

67 

68 

68 

54 

91 

57 

61 

64 

64 

63 

65 

65 

64 

64 

57 

57 

64 

66 

56 

97 

65 

63 

64.0 

•        «  « 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.13 

.11 

.16 

.12 

.21 

,21 

.15 

.21 

,17 

.16 

.22 

.24 

,20 

.33 

.21 

.11 

.19 

.12 

.16 

,08 

.22 

.14 

.16 

■  12 

.10 

5.136 

WIND 

27 

44 

32 

20 

49 

62 

98 

40 

122 

57 

86 

63 

30 

120 

140 

141 

143 

97 

43 

34 

20 

57 

90 

55 

51 

18 

U 

20 

35 

1660 

HIALEAH 

EVAP 

.21 

.15 

,08 

.02 

.08 

.19 

.23 

.16 

.24 

7.ai 

.16 

.16 

.16 

.20 

.20 

.22 

.31 

.26 

.13 

.12 

.22 

.02 

.12 

.11 

.16 

,14 

.17 

.07 

11.686 

WIND 

250 

1 

336 

47 

37 

■11 

125 

125 

135 

142 

100 

39 

26 

34 

51 

73 

43 

44 

34 

13 

36 

29 

MAX 

90 

90 

83 

82 

85 

87 

85 

90 

B9 

78 

62 

79 

79 

78 

80 

77 

79 

85 

83 

B2 

84 

83 

80 

79 

86 

83 

78 

81 

82 

77 

82.5 

MIN 

71 

75 

73 

72 

71 

71 

70 

67 

66 

36 

56 

96 

60 

61 

66 

67 

66 

62 

66 

65 

65 

58 

56 

61 

67 

57 

58 

63 

64 

66 

63.9 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED. 

WOODRUFF  DAM     ,    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 
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STATION  INDEX 


APALACHICOLA  hsd 


ARCHBOlD  BIOLOCIC  sta 
AVQN  PARK 
BABSOK  PARK 
BARTOW 

BELLE  CLABE  EKP  STA 
BELLE  CLADE  HRCN  CaTE 

SLACKHAf'   3  WNW 

BlOUNTSTOkN 
60CA  RATON 
6RA0ENTON  5  ES£ 
BRISTOL 

BROOKSVILLt  CHIN  HUt 

flUSHNELL   2  E 
ANAL  POINT  GATE  5 
ANAL  POINT  USDA 
ARftABELLE   1  NNH 
ARYVILLE 

EOAR  KE¥   I  WSW 
HIPLEV  3  E 
LEARWATER 
LERrlOriT  6  SSW 
LEUISTON  LI  S  ENG 
ORNWELL  *  NH 
RESCENT  CITY 
RESTVIEW  RADIO  HJSB 
ROSS  CITY  2  WNW 
OANIA  *.  HNh 

DAYTONA  BEACH  HSD 


DELANO   1  SSe 
D£  SOTO  CITY  B  SW 
DEVILS  GARDEN  TOhER 
QOhLlNG  PARK  3  NH 

VERCLAOES 
EDEftAL  POINT 
ELOA 

ELLSHEfE   7  SSW 

ERNANDINA  BEACH 

LAHINGO  BANGER  STA 

ORT  DRUM  S  NM 

□RT  GREEN  12  HSH 

ORT  LAUOEflDALE 

T  lAUDEHPALE  EXP  STA 

ORT  MYERS  WSO 

ORT  PIERCE 

OUNTAIN  3  SSE 

GAINESVILLE  2  WSM 

CLEN  ST  MARY  1  H 

CPACEVILLE 

GRADY 

HART  LAK6 

HIALEAK 

HICH  SPRINGS 

HILLSBOROUGH  flVP   ST  PK 

MOHESTEflO  EKP  STA 

IMMOKAlEE  3  NNM 

INDIAN  LAf£  ESTATES 

INCLIS 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNH 

ISLEHORTH 

JACKSONVILLE  WSO 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER 

KENDALL  Z  E 

KEY  WEST  WSO 

KEY  WEST 
KISSIMMEE  NO.  2 
KISSIMMEE  RIVEft 
A  BELLE 

AKE  ALFRED  E»P  STA 
AKE  CITY  2  £ 
AKELAf^D  WSO 
IGNUHVIT4E  KEY 
ISBON 
IVe  OAK 

.OXAHATCHEE 
YNNE  V  SE 
HAD  I  SON 

MARATHON  Shores 

HARINELANfl 
MAYO 

HELBOUHME 

MIAMI  BAYFRONT  PARK 
HHIAMI  BEACH 
MIAMI  WSO 


FRANKLIN 

CE  SOTD 

HIGHLANDS 

HIGHLANDS 

POLK 

PClK 

PAL"  e£ACH 
PAL>-'  BEACH 
□RAHCE 
OK  ALOOSA 

CALHOUN 
PALM  BEiCH 
MANATEE 
LIBERTY 

hfpnandcj 

SUMTEP 
PALM  BEACH 
PALM  BEACH 
FPaNKL IN 
WASHINGTON 

LEVY 

WASHINGTON 

PIMELLAS 

LAKE 

HENORY 

MICHLANOS 

PUTNAM 

OKALOOSA 

DIXIE 
BROWARD 

VOLUSIA 

WALTON 

VOLUSIA 

MIGHLASUS 

HENDRY 

SUKANNEE 

LAKE 

CCjLI  lEP 

PUTr.AM 

HENCiRY 

INDIAN  filVEf 

NASSAU 

MCNRQE 

QKEECHC5EE 

MANATEE 

8PGHAP0 

aPUWARt 

LEE 

ST  LUCIE 
BAY 


ALACHUA 

BAKER 

JAC>'SON 

LiFAYETTt 

OPANDE 

OiOF 

ALACHUA 

MILLSBDRQUGH 

DADE 

ccllier 

PCjLK 

LEVY 

CITRUS 

ALACHUA 

ORANGE 

OUVAL 

OUVAL 

HAMILTON 

OAOE 

MONROE 

MONROE 
OSCEOLA 
PC  LI' 
HENDRY 
POLK 

COLUHBU 
POLf 
MONROE 
LANE 

SUWANNEE 

PALM  BEACH 

MARION 

MAOISON 

MONROE 

FLAGLER 

LAFAYETTE 

BREVARD 

DADE 

DADE 

OAOE 


27  36 
27  50 
27  5t 


30  27 

26  22 

27  27 
30  2! 
2e  37 
26  'lO 
?6  52 
26  52 


27  58 
2£  2*) 
2b  45 


25  51 

26  32 


30  ftO 

25  09 
27  35 
27  34 

26  C6 
26  C5 

26  35 

27  28 
30  26 

29  38 

3G  16 

3y  58 

29  57 

2B  2i 

25  50 
29  50 

26  C9 

25  30 

26  28 

27  46 


81  5 
Bl  2 
Bl  30 


81  31 

Bl  03 

83  17 

81  23 

81  32 

81  26 


85  31 

82  57 

81  n 

80  i7 


82  l<l 

82  20 

62  09 

Bl  32 

91  39 

81  2* 

82  57 

80  17 

81  45 

61  46 


62  58 

80  16 

at  i2 

83  25 

61  02 

81  13 
83  10 
80  37 
80  11 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NATL  WEATHER  SERVlCt 
RADIO  STATION  WAPO 
AKCHBOLD  BIULOCIC  STA 
HILTON  F.  STOKEY 
HARRY  M,  TOlSON 
CITY  OF  BARTOW 
EVERGLADES  EXP.  STA. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WALTER  w.  SCOTT 
ORB  IE  HUTTO 

CITY  OF  BLOUNTSTOwN 
GUS  P,  HACER 
GULF  COAST  EJtP  STATION 
MISS  6LMA  SHULER 
W-CENTRAL  FLA. EXP. STA. 
URS.   A,   H,  NELSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SUr.fiR   PLANT  FlD,  STA, 
MRS.   HA£EL  F.  cook 
CARLTON  WILLIAMS 

CLYDE   n.  COULTER 
H.B.  CHRISTMAS 
CITY    OF  CLEARWATFR 
ED  OLlVENBAUM 
CURPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  GEOL,  SURVEY 
WILLIAM  R.  RAOTkF 
RADIO  STATION  WjSB 
FLORIDA  FOREST  SERVlCt 
FLA.  POWER  C  LIUHT 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEONARD  S  ZEPP 

ClTv   JF  DELANO 

JACK  SKIPPER 

FLA.  FOREST  SERVICE 

FLOROIA  FOREST  SERVICE 

ALBERT  SAVOIE 

EVERGLADES  NATL  PARK 

MRS  RRUCE  CRAY 

MRS  EDNA  LEWIS 

DIAMOND  r.  FfiRH 
ELEERT  L.  CILL 
NATIONAL  PARK  SVC, 
R.   b.  COX 
MRS  JOHN  KEEN 
DIXIE  WATER  PL^NT 
UNIVERSITY  OF  FLORIDA 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  FT,  PIERCE 
WJHG-TV  STATION 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 
FLORIDA  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  C ,  RHODES 
ST.   REGIS  PAPER  CO. 
U.S.   CEUl,  SURVEY 
MIAMI    HATER  PLANT 
LOUIS  T,  CLUUTIER 
STATE  PARK 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 
UNlV.   OF  FLORIDA 

ALViN  R,  PERKINS 
FLA,   POt^EH  COMPANY 
CITY  OF  INVERNESS 
U.S.   GEOL.  SURVEY 
CHASE  GROVES.  INC. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
FIRE  DEPARTMENT 
CITY  OF  JASPER 
DADE    CO.  NURSERIES 
NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 
CITY  OF  KISSIMMEE 
GEIRGE  G.  SCOTT 
ALUO  LAND  DEVELOP.  CU. 
CITRUS  £XP.  STATION 
FLA.   FOREST  SERVICF 
NATl  WEATHER  SERVICE 
DR.   E,   C.  LUNSFuPU 
SW  FLA  WTR  MCMT  OIST 
RADIO    STATION  WNFR 

MRS.    C.    A,  KING 
MRS.   GENEVA  A,  VINtNC 
MRS.    T,C,  MERCHANT 
CHARLES  C,   HELThAN/  JR, 
MARINE  STUOlO  INC. 
TOWN  OF  mAYL 
CITY   OF  MELBOURNE 
CITY  OF  MIAMI 
LIFE  CUARU  PATPUL 
NATL  WFATHER  SEflVICt 


STATION 

,     INDEX  NO. 

1        DIVISION  J 

COUNTY 

0 

UJ 

g 

1  LONGITXTOE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

\IN. 

< 

TEMP. 

PRECIP. 

^  SPECIAL 

MIAMI  CITY  WSO 

£5  43 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI    12  SSH 

DAOE 

25  39 

U.S. PLANT   INTRODCTN  SIA 

MILTON  FXP  STATION 

5793 

01 

5 

30  47 

67  06 

217 

4P 

4P 

G 

FLORIDA  EXP  STATION 

5879 

01 

JE  F  FER  SON 

5 

83  55 

I'-e 

SA 

1a 

C 

AGRIC  RESEARCH  CENTER 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

27  56 

MOUNTAIN  LAt-E  CORP. 

SARASOTA 

27  14 

FLORIDA  OARK  SERVICE 

NAPLES    2  NE 

JUNGLE    LARRY'S  SAfAR] 

OKALOOSA 

CHIEFjFQRESTPY  DIV 

OSCEOLA 

27  56 

MRS.   ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

BROWARD 

26  20 

CCS  FLA  FLOOO  CUN 

OCALA 

MARION 

29  U 

CITY  (JF  OCALA 

OKEECHOBEE  9  U 

G4B0 

04 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  58 

20 

BA 

BA 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

QKEECHOflEE  HRCN  GATE  6 

Okeechobee 

27  13 

80  48 

45 

6A 

?A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

*^65 

03 

VOIUS 1  A 

VICTOR  C  SCHAEFER 

OR  ANGE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CORPS  OF  ENGInFERS 

CITY  QF  PALATKA 

WAKULLA 

E ,   PHILIP  HANSEN 

GEORGE  C.  COOK 

HOWARD  0,  GUTHRIE 

PENNSUCO  !  NW 

DADE 

25  56 

U  S  CEOLOCICAt  SURVEY 

PFNSACOLA  WSD 

6991 

01 

ESCAMBIA 

5 

30  2JS 

67  12 

112 

HID 

MID 

NaTL    WEATHER  SFRVICE 

PERR INE 

7020 

06 

2 

80  21 

15 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 

30  08 

6P 

2P 

FLA.   FOREST  SERVICE  * 

PLANT  CITY 

HIlLSBORQUCH 

ELTON  L,  HINTON 

POMPANO  BEACH 

BROWAR  D 

POMPANO  ST  FARMERS  MKT 

PORT  HAYACA  S  L  CANAL 

?6  58 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GOROA  4  ENE 

CHARLOTTE 

26  58 

EARL  C.  CL'DETT 

9UINCY  3  5SM 

GADSDEN 

3U  33 

UNIVERSITY  OF  FLOROIA 

RAIFORO  STATE  PRISON 

30  04 

FLA,   STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

25  23 

NATIONAL  PARK  SVC. 

SAINT  AUCOSTINE 

7812 

o: 

ST  JOHNS 

j 

Bl  20 

15 

6P 

tP 

CITY  OF   ST.  AUGUSTliJE 

SAINT  LEO 

PASCO 

2a  20 

7P 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

ST  LUC  1 E  NEW  LOCK  I 

TBSfl 

06 

MARTIN 

2 

27  07 

80  17 

15 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01 

5 

^0  05 

F  1  5h  t  n  I  LOl  IFE   ".i/r  . 

ST  PETERSBURG 

7SB6 

pinellas 

5 

27  46 

82  38 

6 

CITY  OF   ST.  PETtRSOUPG 

SANFORD  EXP  STATION 

7982 

03 

SEMINOLE 

e 

28  4B 

61  LA 

17 

5P 

CENTRAL   FLA.  £XP.  STA. 

SARA  SOTA 

S021 

Sarasota 

5 

82  iZ 

30 

5P 

SP 

C ITY  OF  SARASQTi 

6290 

01 

WAKULLA 

6 

3D  12 

60 

!P 

HERSCHEL  ANDERSON 

8396 

06 

2 

80  £1 

8 

5P 

5P 

SAHUEL  B,  HEATON 

STARKF 

6527 

BRADFORD 

8 

29  56 

82  06 

162 

tP 

RADIO  STATION  WPXE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

8565 

Oi 

5 

83  21 

24 

STUART  1  N 

MARTIN 

27  13 

6P 

tP 

RADIO  STATION  WSTU 

TALLAHASSEE  WSO 

6758 

01 

LEON 

! 

30  £i 

64  22 

55 

MID 

HID 

:  J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

TAMIAMl   TRL  <.D  MI  8EN0 

9780 

05 

DADE 

25  45 

60  60 

15 

9A 

^A 

NATIONAL  PARK  SVC. 

TAMPA  WSO  R 

B768 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

19 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

B824 

PIMtLLAS 

5 

26  09 

82  45 

5F 

ISP 

CITY  UF   TARPON  SPKlNCb 

TAVERNIER 

8841 

o: 

MONROE 

2 

25  01 

80  31 

5 

iP 

CAPT.  Eur-ENE  LOWE 

TITUSVILLE  3  NW 

8942 

03 

BREVARD 

2 

26  37 

80  50 

30 

FRANK   R.  HOOF 

9010 

05 

2 

ao  28 

13 

OAOE  COUNT V  MATER  CUNTL 

USHER  TOWER 

9120 

02 

LEVY 

5 

29  25 

82  49 

33 

7P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

27  u6 

82  n 

10 

5P 

SP 

E,   RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

9194 

o; 

Glades 

27  02 

81  21 

62 

VAN  T,  OXER 

VERO  BEACH  4  W 

9219 

INDIAN  RIVER 

27  38 

80  27 

20 

RA 

SA 

8A 

: 

USOA-ARS 

HAUCHULA  2  N 

9401 

5 

27  34 

81  49 

U9 

5P 

!P 

SEAN  H.  RICHARDSHN 

WAUSAU  2  SSW 

9415 

01 

WASHINCTON 

30  37 

65  36 

WILLIAM  G,  SAUNDERS 

WEEKI  mACHEE 

HERNANDO 

i 

26  31 

82  35 

20 

SA 

!A 

JACK  MAHON 

»WEST  PALM  BEACH  WSO  R 

95^' 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

60  06 

15 

MIO 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HEHAHITCHKtt 

01 

GULF 

1 

30  07 

65  12 

45 

7A 

7A 

MISS  40ELE  LISTER 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  45 

136 

5p 

RADIO  STATION  WSIR 

KWODDRUPF  DAM 

9795 

01 

GADSDEN 

1 

30  43 

84  52 

107 

8A 

SA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

t     DRAINAGE  CODE;     1-    APALACKICOLA    a-ATLANTlC    3-CHOCTAWHATCHEE   4-EVEBGLADES   3-GULF    6-OCHLOCKONEE   7-OKEECHOBEE   3- ST.  JOHNS 
9-ST.  MARY   10- SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained   in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

PTWKNSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  obst^'vers  take  the  observations  on  daylitjht 
saving   time.      Data  in   the   "Extremes"   table,    "Daily  Precipitation"   table,    "Daily  Temperature"   table,   and   "Evaporation  and  Wind"   table,   when  published,   are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 iraat ologi cal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bu  1 1  e  t  i  n . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE-  THE  FOLLOWING: 

-     No  record   in   the   "Supplemental  Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"  table. "Daily  Soil  Temperatures'   table,   and  the 
Station  Index, 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table . 

S     Storage  precipitation  station.     Pi-ecipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  fiom  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes   the  Annual   Summary.)      Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent   of  Documents.      Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government   printing  Office.    Washington,    D.   C.   204U2 . 
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.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
SARASOTA 

90 

DATE 

14 

LOWEST  TEMPERATURE 
MDNTICELLQ  3  W 

29 

DATE 

19 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

7.96 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NAPLES  2  NE 

.21 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
GLEN   ST   MARY   1  W 

4,00 

DATE 

03 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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FLORIDA     -     DECEMBER  1971 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


The  tourists  loved  it,  but  to  agriculture  and 
some  of  the  other  weather  sensitive  industries 
of  Florida,  the  warmest  December  in  40  years 
was  too  much  of  a  good  thing.  All  stations  re- 
ported temperature  averages  above  normal  for 
the  month,  the  average  being  7°  above  normal 
in  the  northern  divisions  and  over  4°  above 
normal  in  the  southern  divisions.  This  month 
has  had  the  highest  average  temperature  of 
any  December  since  1931  and  has  replaced  the 
December  of  1948  as  the  second  warmest  De- 
cember since  summarization  of  statewide  clima- 
tological  data  commenced  in  1891.  Daily  high 
temperatures  frequently  reached  into  the  eighties 
at  almost  all  stations,  while  temperatures  of  32° 
or  below  were  recorded  only  on  one  night  at 
isolated  stations  in  northwest  Florida.  Apala- 
chicola  and  Carrabelle  (79°)  and  St.  Marks  (76°) 
were  the  only  stations  not  registering  at  least  one 
80°  for  the  monthly  high  temperature. 

The  State  was  under  the  influence  of  a  static 
high  pressure  system  for  most  of  the  month. 
The  500  mb.  trough  was  well  west  of  Florida 
and  what  few  frontal  passages  did  occur  were 
not  that  strong  and  were  followed  by  rapid  warm- 
ing. Rainfall  was  near  normal  for  most  of  the 
State  except  for  the  interior  portions  of  the 
South  Central  Division  and  along  the  West  Coast 
from  Naples  to  Cedar  Key.  Rainfall  distribu- 
tion, however,  was  not  beneficial.  Most  of  the 
rainfall  in  the  northern  sections  fell  during  the 
first  week  of  December,  with  a  slight  additional 
amount  between  the  18th  and  23d.  In  the  southern 
sections,  most  of  the  rainfall  occurred  during  the 
period  of  the  21st-24th,  with  little  or  no  rain 
during  any  other  period. 

Another  dominant  weather  feature  of  December 
was  the  strong  winds  of  December  22-24.  During 
this  time  an  exceptionally  tight  pressure  gradient 
brought  strong  northeasterly  winds  to  the  entire 
State.  Sustained  winds  of  20  to  30  m.p.h.  with 
gusts  to  over  40  m.p.h.  prevailed  throughout 
the  State  for  periods  up  to  24  hours  on  Dec.  22 
and  23.  The  highest  gust  reported  was  58  m.p.h.  at 
Kennedy  Space  Center,  with  unofficial  reports 
of  65  m.p.h.  at  Delray  Beach.  Along  the  lower 
east  coast,  heavy  rains  of  1  to  3  inches  ac- 
companied these  winds. 

However,  the  main  weather  story  of  the  month 
was  the  continued  hot  weather.  Table  1.  shows 
a  comparison  of  temperatures  by  division  for 
various  years  of  interest.  As  can  be  seen, 
December  1971  is  warmer  than  1948  in  the 
northern  divisions  and  just  slightly  cooler  in 
the  southern  divisions;  1931  continues  to  hold 
the  record  high  temperatures  for  all  divisions. 

While  other  industries  have  suffered  (the  liquid 


fuel  industry  reports  fuel  deliveries  to  be  down 
80  to  90  percent  from  last  year),  the  biggest 
problems  have  been  in  agriculture.  The  straw- 
berry growers  report  that  they  have  more  vine 
than  berry  and  that  what  berries  they  do  have 
are  not  firmed  up  yet.  In  the  sugarcane  crop,  the 
sucrose  is  lower  than  normal,  thus  reducing  sugar 
yield;  many  pepper  fields  have  turned  red,  which 
brings  very  little  price,  while  head  lettuce  is 
smaller  in  size  and  has  not  firmed  up  yet. 
While  this  continued  warm  weather  does  not 
produce  an  instant  crop  loss,  there  are  con- 
tinuing accumulative  effects.  The  goal  of  the 
truck  crop  farmers  is  to  have  crops  available 
for  market  throughout  the  growing  season  and  not 
all  at  once.  Many  corn,  tomato,  and  pepper 
growers  are  now  picking  crops  which  they  had 
planned  to  harvest  as  much  as  a  month  later. 
Along  the  lower  east  coast,  the  winds  of  the 
22d-24th  have  added  to  the  plight  of  the  grower 
by  felling  pole  beans  and  vine  tomatoes  and 
scarring  most  fruit.  Some  corn  was  also  de- 
hydrated at  the  tip.  In  other  sections,  the 
strong  winds  caused  little  damage  other  than 
dirtying  leafy  vegetables,  which  lowers  quality. 

The  increased  fruit  drop  due  to  the  high  winds  of 
the  22d-24th  and  the  continuing  hot  dry  weather 
is  also  causing  concern  in  the  Florida  citrus 
industry.  Cooler  weather  is  necessary  to  im- 
prove the  color  and  flavor  of  the  fruit,  while 
the  continued  dry  weather  is  lowering  the  amount 
of  juice.  The  carrying  quality  of  the  fruit  has 
also  been  adversely  affected  and  there  is  in- 
creased rust  mite  infestation.  Some  fruit  is 
now  being  picked  that  would  not  normally  be 
picked  until  February  or  March,  thus  making 
for  harvesting  difficulties.  The  early  bloom  well 
in  evidence  this  year  will  also  cause  harvesting 
problems  with  next  year's  crop.  Finally,  the 
trees  are  not  semi-dormant  and  a  freeze  at  this 
time  would  cause  much  more  damage  than  normal. 

In  conclusion,  December  1971  was  the  second 
warmest  December  on  record  and  the  warmest 
December  since  1931.  To  the  average  citizen, 
this  measn  excellent  weather  for  tourist  and 
visitors,  early  bloom  on  the  citrus  trees  and 
the  use  of  county  foggers  for  mosquito  control. 
To  agriculture  it  has  meant  that  the  regular 
cycle  of  harvesting  has  been  upset  this  year  and 
in  many  instances  will  have  repercussion  in 
future  years.  To  all  it  will  be  a  December  to 
remember. 

ACKNOWLEDGEMENTS: 

1  would  like  to  thank  Florida  Citrus  Mutual, 
various  research  centers  of  the  University  of 
Florida  Institute  of  Food  and  Agricultural  Sciences 
and  Messrs  Mincey  andYatesof  the  Federal-State 


-  149  - 


SPECIAL   WEATHER     SUMMARY    -  Continued 


Frost  Warning  Service  for  supplying  information 
and  data.  I  .would  also  thank  Misses  Ellen 
Bradley  and  Margaret  Dolson  for  compiling 
temperature  averages  for  60  stations  as  part 
of  the  service  requirement  for  their  Girl  Scout 


weather  badge. 
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STORM  DATA. 


Table  1.  Comparison  of  December  Tem.peratures  by  Division  f  F). 


DIVISION 

NORMAL 

DEC. 

DEC. 

DEC. 

1971 

1931 

1948 

NORTHWEST  01 

54.3 

62.3 

63.9 

59.0 

NORTH  02 

57.4 

64.9 

68.0 

63.0 

NORTH  CENTRAL  03 

61.3 

68.4 

70.6 

66.8 

SOUTH  CENTRAL  04 

63.4 

69.8 

71.9 

68.7 

EVERGLADES   &  SW  COAST 

05  66.0 

71.6 

72.3 

71.5 

LOWER  EAST  COAST  06 

68.2 

73.1 

74.2 

72.9 

KEYS  07 

7L2 

76.3 

76.6 

75.8 

James  T.  Bradley 
Climatologist  for  Florida 
National   Weather  Service  Office 
Federal  Building,  Room  B-2 
124  South  Tennessee  Avenue 
Lakeland,  Florida  33801 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


NORTHWEST  0 
APALiCHlCriLi  WSO 

blountstown 

CaRRflBELLE    1  NNW 
CARY\/lLLE 
CHIPlEV    3  E 

CRE5TVIEM  RADIO  MJS8 
DE    FUNUK  SPRINGS 
FDUNTAIN   3  SSE 
MILTON  ExP  STATION 
MDNTICELLQ  3  W 

NICEVlLLE 
PANAMA  CITY  I 
PANAMA  CITY  5  NE 
PENSACOLA  MSO 
OUINCY  3  SSW 


SE 


SAINT  MARKS 
SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE  WSO 
MEMAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


NORTH 

CEDAR  KEY    I  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  Z  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE    Z  MSW 
ClEN  ST  MARY    1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE   2  WNW 
JACKSONVILLE  WSO 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY   Z  E 
LIVE  OAK 
MADl SON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL  03 
BITHLO 

BRDOKSVlLLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL    2  E 
CLERMONT   6  SSW 
OAYTONA  BEACH  WSO 

OELAND   1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBQRDUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 
L  ISBON 
OCAIA 

□RLANOQ  WSO 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE    3  NW 
WGEKI  HiCHEE 


SOUTH  CENTRAL 


0<i 


ARCADIA 

ARCHBOlD   BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BA8S0N  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNWELL  NW 
DE  SOTO  CITY  8  Sw 
FELLSMERE   7  SSW 

FORT  DRUM  5  Nw 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN   LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE   NO.  2 

LAKE   ALFRED  ExP  STA 

LAKELAND  WSO 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NITTAW    1  S 
OKEECHOBEE    9  W 
PARRISH 

Plant  citv 
st  petersburg 

sarasota 

TAMPA  wSO 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  4  w 


BELLE  GIAOE   EXP  STA 
CANAL   POINT  USOA 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 


4.4B 

5.02 
-..37 

7.96 
3.68 
'..10 


3.78 


3.93 
6.  06 
6.37 


.0*- 
1  .80 


1.29 
1.93 
1.22 
2.*.9 


1.29 
1  .08 
1.92 
1.18 

I.e. 

2.00 
.60 
1.50 

1.00 

l.'.O 
1.32 


1.22 
2.26 
1.04 
1.36 


•  4.35 

.80  1.36 
1.50 

.08   1.30  1.34 


.23  2,13 
.to  1.71 
1.83 
.(.2  1.26 
.17  1.26 


.13  2.19 
.06  *. 
.16  2.22 


.15  2.20 

.<.3  2.36 

.1*  2.80 

.66  3.32 


1.30 
T       1 .06 
.50 

.03 
.67  1,05 

.28  1.<.5 


1.52 
.<fl  1. 
.39  1.05 
T  1.'.5 


.73 
I. "2 
1.33 
2.65 


2.60 
.67 
2,*0 
3.19 


.01  'Ol 


.07  ,03 


16     17     18     19     20  21 


.12      .0*.  .03 
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22     23  24 


.O*.  1.83 

.42  1.05 

.33  1.16 

.08  1,'.7 


1.22 
1.11 


.17 
.02 


.17 
.10 
.18 
.15 


.20      .43  .32 


.45      .36  .05 


.03     .94  .38 


.07  ,31  .16 
.38  .28  .96 
T         .29  ,10 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

H 

1    1    2    1  3 

4  { 

5  1 

6 

7  1 

8  9 

10 

11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  18 

19  1  20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  27 

28  1  29  1  30 

31 

.93 

.07 

.09 

26 

1.0<r 

.06 

.02 

T 

.05 

!75 

.16 

1.20 

.22 

.68 

.30 

.21 

.05 

.  10 

T 

T 

.01 

.09 

.45 

•  43 

T 

1.70 

2.23 

.07 

.01 

2.71 

.31 

.06 

.04 

2.53 

.27 

.01 

.  04 

01 

.03 

_ 

* 

1  *f 
1.40 

. 

2.26 

.  16 

.05 

T 

T 

T 

.37 

1.47 

.21 

3.00 

.30 

.26 

.08 

.05 

1.26 

1.19 

.  14 

5.74 

T 

.02 

T 

T 

.12 

.03 

T  .02 

.02 

1.20 

2.10 

1.93 

I 

1.95 

.09 

.02 

.07 

.07 

4.33 

.31 

.05 

T 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.01 

.23 

1.83 

1.15 

.71 

T 

T 

3,75 

.41 

.06 

.01 

•  01  . 

i.ei 

.20 

^  79 

2.22 

.62 

.07 

.  08 

1.12 

3.28 

.40 

.03 

.17 

.01 

.01 

.01 

2.27 

.33 

.05 

4.77 

.37 

T 

4.72 

.40 

.01 

.02 

.05 

1.85 

1.84 

.55 

1.87 

.26 

T 

.19 

.01 

.01 

.05  T 

.01  .11 

.45 

.65 

.  16 

.01 

T 

1.59 

T  T 

T 

.02 

.01 

T 

.01  T 

1.54 

T 

T 

T  .01 

T 

2. 15 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.06 

.06 

T 

2.00 

T 

T 

•  03  • 

1.92 

.11 

.06 

.13 

.99 

.91 

.09 

.02  . 

3.91 

.50  .75 

T 

.05 

.07 

.15 

.20 

1.25 

.09 

.38 

.47 

IMHQKALEE   3  NNW 
LA  BELLE 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  2  NE 
PUNTA  CDROA  U  ENE 

TAMUMI    TBL   '►O  Ml  BEND 

LOWER   EAST  COAST  06 

DANIA  4  MNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE   ExP  STfi 

HIALEAH 

HOhESTEAO  EXP  STA 

KENDALL  2  £ 

L0XAH4TCHEE 

MIAMI    SAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WSO 

MIAMI    12  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


KEY  WEST  WSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

WincJ 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

Lf  1 

1.0 

c 

0) 
0> 

ion  of 
t  mile 

«_  i 

0^ 

Standard  of  Time 
EASTERN 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

"3  "> 

0>  Q. 
oe.  CO 

Avero 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
q 

■<* 

6 

o. 
o 

1.00- 

Total 

APALACHICOLA  WSO 

27 

NE 

23 

0 

1 

4 

2 

0 

1 

8 

78 

7.2 

DAYTDNA  BEACH  WSD 

8 

3.1 

8.5 

31++ 

7 

22 

88 

88 

65 

83 

5 

6 

1 

1 

1 

0 

14 

6.2 

FORT  MYERS  WSO 

8 

5.1 

8.5 

21++ 

6 

23+ 

86 

89 

53 

73 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

4.2 

JACKSONVILLE  WSO 

6 

1.4 

8.1 

33 

NE 

22 

93 

93 

70 

87 

7 

1 

1 

0 

2 

1 

12 

47 

7.1 

KEY  WEST  WSO 

9 

10.9 

13.2 

28 

NE 

23 

78 

79 

67 

74 

9 

4 

0 

0 

1 

0 

14 

86 

4.9 

LAKELAND  WSO 

6 

0 

0 

1 

0 

0 

7 

62 

4.3 

MIAMI  WSO 

7 

8.6 

11.3 

33++ 

4 

23 

76 

79 

62 

72 

6 

4 

2 

1 

2 

0 

15 

5.6 

ORLANDO  WSD 

8 

2.6 

7.7 

27++ 

7 

23 

87 

89 

60 

75 

4 

1 

2 

0 

1 

0 

8 

5.5 

PENSACOLA  WSO 

11 

3.2 

9.0 

23++ 

19 

10 

90 

89 

77 

87 

7 

3 

4 

1 

1 

0 

16 

7.6 

TALLAHASSEE  WSO 

11 

2.4 

7.6 

21++ 

36 

17 

93 

91 

68 

86 

7 

2 

4 

2 

1 

0 

16 

7.3 

TAMPA  WSO 

10 

4.1 

8.6 

22++ 

8 

23 

87 

90 

60 

78 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

44 

5.1 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

9 

8.4 

11.5 

35++ 

6 

23  + 

80 

81 

64 

76 

3 

5 

5 

1 

0 

0 

14 

5.3 

Sec  cefeience  notes  lollowing  Staiion  Indvi. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

28 

29 

30 

31 

Aver 

♦         «  * 

NORTHWEST  01 



APALACHICQLA  WSO 

MAX 
MIN 

66 

57 
49 

66 
42 

50 
42 

59 
46 

66 
59 

74 
63 

73 
6  1 

66 
6  1 

74 
61 

71 
66 

75 
64 

70 
62 

73 
62 

76 
66 

76 
66 

79 
59 

63 
51 

67 
46 

76 
65 

72 
62 

71 
55 

65 

51 

69 
46 

68 
54 

70 
55 

69 

54 

72 
56 

66 
57 

74 
60 

74 
65 

69.5 
56.6 

BLOUNTSTDwN 

MAX 

MIN 

6S 

64 

54 

56 

48 

62 

77 

75 
52 

70 
5  2 

77 
59 

80 
65 

70 
68 

60 
60 

79 
56 

79 
63 

79 
67 

83 
66 

82 
47 

61 

41 

70 
42 

72 
62 

76 
50 

69 
46 

62 
43 

70 
44 

75 
44 

76 
45 

77 
50 

81 
56 

79 
52 

60 
55 

72.1 
53.5 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 
MIN 

66 
»5 

66 
48 

71 
49 

46 

61 
43 

71 
59 

72 
63 

76 

78 

78 
59 

76 
59 

73 
59 

73 
59 

73 
56 

75 
61 

78 
65 

78 
62 

73 
46 

75 
44 

76 
53 

70 
62 

73 
55 

71 
50 

71 
43 

72 
52 

79 
53 

78 
54 

74 
51 

76 
53 

70 
59 

76 
60 

73.3 
54.5 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

65 
39 

57 
44 

49 
43 

50 
38 

45 
39 

57 
42 

77 
57 

74 
46 

72 
49 

79 
56 

61 

65 

80 
66 

60 
66 

78 
56 

76 

60 

60 

70 

83 
66 

80 
47 

67 

32 

70 
34 

71 
64 

75 
51 

66 
45 

59 
43 

69 
43 

73 
45 

81 
45 

75 
46 

79 
56 

76 
58 

76 
56 

71.2 
50.8 

CRESTVIEk^  RADIO  WjSB 

MAX 
MIN 

52 
3"> 

66 
41 

50 
43 

48 
38 

62 
42 

73 
43 

74 
60 

70 

77 

77 
62 

77 
67 

80 
66 

7  5 
64 

74 
56 

75 
60 

73 
64 

77 
54 

60 
44 

70 
36 

70 
56 

77 
62 

72 
50 

62 
44 

70 
40 

74 
46 

76 
40 

78 
52 

73 
61 

79 
62 

77 
59 

75 
65 

70.9 
52.2 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

57 
3? 

49 

43 

49 
40 

46 
38 

50 
42 

75 
49 

75 
60 

72 

78 
49 

78 
65 

78 
66 

80 

70 

79 
66 

77 
50 

76 
67 

62 
71 

60 
59 

60 
45 

66 
30 

71 
60 

77 
64 

70 
47 

62 
44 

70 
41 

76 
41 

76 
44 

77 
57 

76 
60 

79 
55 

78 
64 

70.8 
52.3 

FOUNTAIN  3  5SE 

MAX 
MIN 

63 
*0 

58 
41 

56 
42 

46 
39 

54 
43 

78 
53 

76 
60 

75 

78 

82 
63 

80 
72 

81 

70 

80 
58 

80 
51 

80 
64 

64 

64 

82 
62 

75 
60 

70 
30 

71 
56 

76 
62 

71 
46 

62 
45 

73 
42 

75 
42 

77 
40 

78 
44 

8 1 
54 

78 
56 

79 
50 

80 
59 

73.6 
51.9 

MILTCN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

61 
'.'> 

46 
45 

51 
44 

48 
39 

50 
42 

74 
48 

72 
56 

68 
4  7 

77 
50 

77 
67 

78 
65 

80 
68 

79 
64 

77 
60 

76 
68 

60 
66 

77 
67 

67 
42 

65 
36 

70 
62 

79 
63 

76 
49 

69 
45 

71 
41 

74 
47 

76 
45 

78 
53 

79 
64 

76 
65 

78 
61 

75 
66 

71.2 
64.3 

MDNTICELLD   3  W 

MAX 
MIN 

66 
37 

62 
40 

52 
42 

63 
37 

45 
36 

66 
44 

77 
62 

72 
56 

73 
49 

75 
51 

77 
61 

77 
66 

79 
63 

77 
54 

60 
57 

79 
60 

82 
64 

62 
46 

60 
29 

72 
40 

7  1 
61 

66 
47 

61 
47 

56 
40 

7  1 
43 

74 
41 

77 
43 

76 
47 

60 
50 

78 
52 

76 
56 

71  .2 

N  I  C  E V  I  LLE 

MAX 
MIN 

65 
43 

60 
45 

51 
45 

50 
39 

49 
39 

60 
44 

72 
56 

72 
46 

73 
50 

7! 
57 

76 
65 

76 
69 

80 
65 

75 
57 

76 
58 

78 
69 

80 
63 

79 
55 

65 

40 

72 
43 

73 
62 

75 
55 

76 
52 

63 
41 

71 
43 

70 
43 

70 
43 

73 
54 

72 
63 

73 
57 

76 
62 

70.3 
62.5 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

64 
45 

52 
47 

61 
42 

49 
43 

58 
45 

74 
57 

PANAMA  CITY   5  NE 

MAX 
MIN 

PENSACDLA  wSO 

MAX 
MIN 

56 
46 

50 
48 

53 
43 

49 
41 

55 
45 

74 
55 

66 
50 

71 

70 

78 
65 

77 
68 

79 
67 

75 
64 

75 
64 

77 
70 

80 
66 

78 
52 

63 
46 

67 
46 

71 
65 

76 
59 

73 
56 

63 
49 

70 
49 

70 
54 

76 
46 

75 
57 

74 
63 

73 
63 

77 
63 

77 
63 

70.0 

QUINCY  3  SSW 

MAX 
MIN 

66 
40 

62 
43 

54 
43 

58 
38 

47 
39 

65 
46 

75 
62 

76 

72 

77 
57 

61 
66 

82 
68 

79 
60 

78 
56 

79 
60 

79 
67 

64 

62 

61 
47 

61 
36 

70 
49 

71 
62 

74 
52 

63 
46 

61 
43 

72 
43 

74 
44 

77 
48 

77 
50 

80 
56 

78 
64 

79 
66 

72.1 
51.9 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 
MIN 

67 
44 

56 
45 

72 
42 

50 
41 

63 
45 

70 
59 

70 
61 

74 
61 

74 
57 

68 
62 

70 
65 

74 
65 

75 
62 

73 
60 

75 
63 

72 
68 

76 
60 

62 
46 

67 
43 

71 
56 

68 
58 

67 
49 

62 
46 

74 
45 

74 
60 

70 
50 

71 
51 

72 
53 

75 
54 

72 
57 

75 
65 

69.7 
54.4 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

67 
39 

61 
43 

64 
45 

49 
38 

57 
43 

74 
55 

76 
64 

73 
52 

78 
52 

72 
65 

60 
67 

80 
66 

79 
64 

78 
54 

79 
57 

83 
66 

83 

65 

68 
46 

69 
35 

73 
55 

72 
59 

70 
49 

62 
44 

72 
41 

74 
43 

77 
42 

78 
46 

80 
50 

78 
53 

73 
62 

60 
65 

73.0 
52.2 

TALLAHASSEE  WSO 

MAX 
MIN 

65 
40 

52 
46 

65 
43 

49 
41 

62 
45 

77 
62 

77 
66 

73 
52 

78 
52 

78 
65 

77 
70 

82 
67 

60 
54 

60 
51 

60 
55 

84 
68 

83 
57 

64 
35 

71 
30 

73 
60 

73 
56 

65 
51 

62 
50 

73 
46 

75 
43 

79 
42 

78 
47 

31 

51 

79 
55 

79 
63 

80 
65 

73.4 
52.2 

WEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

43 

46 

46 

41 

41 

62 
45 

76 
56 

79 

79 

59 

63 

o6 

61 

56 

59 

68 

66 

49 

40 

40 

62 

56 

47 

44 

44 

48 

48 

61 

56 

66 

67 

74.4 

WOODRUFF  DAM 

*           #  « 

MAX 
MIN 

65 
45 

59 
45 

51 
45 

55 
40 

46 

40 

64 
44 

77 
62 

74 

69 

79 
57 

60 
66 

78 
66 

80 
61 

75 
60 

75 
60 

80 
67 

84 
65 

62 
50 

69 
40 

70 
44 

71 
62 

72 
62 

65 
48 

60 
45 

66 
45 

69 
46 

76 
46 

75 
50 

75 
56 

72 
57 

80 
60 

70.9 
52.6 

NORTH  02 

CEDAR  KEY   1  WSW 

MAX 
MIN 

70 
5J 

71 
53 

66 
55 

74 
44 

59 
45 

65 
53 

69 
64 

7  5 
65 

75 
65 

76 
66 

75 
65 

76 
64 

77 
61 

78 
65 

64 
68 

79 
67 

79 
65 

79 
53 

62 
47 

72 
52 

73 
60 

70 
61 

72 
57 

63 
53 

73 
54 

76 
56 

77 
60 

75 
60 

76 
59 

77 
64 

77 
64 

73.4 

CROSS   CITY   2  WNH 

MAX 
MIN 

71 
41 

73 
45 

67 
46 

57 
45 

59 

50 

69 
55 

80 
51 

75 
61 

75 
58 

81 
60 

80 
62 

61 
67 

79 
64 

62 
62 

80 
60 

61 
62 

77 
60 

75 
48 

65 

40 

73 
42 

75 
64 

70 
52 

72 
50 

73 

60 

74 
50 

75 
56 

72 
46 

75 
59 

73.8 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

70 
51 

63 
56 

75 
51 

69 
45 

75 
49 

72 
64 

79 
66 

81 
64 

78 
64 

62 
61 

62 
62 

31 
59 

61 
59 

76 
63 

64 
63 

83 
62 

62 
62 

80 
52 

30 
50 

81 
56 

73 
63 

68 
60 

67 
00 

70 
56 

73 
57 

79 
54 

79 
64 

80 
56 

78 
55 

80 
56 

80 
56 

76.9 
5  7.7 

FERNANDINA  BEACH 

MIN 

67 
41 

60 
52 

75 
47 

62 
40 

70 
42 

72 
57 

77 
63 

75 
63 

72 
5  5 

76 
57 

80 
59 

61 
60 

76 
55 

62 
57 

83 
63 

64 
61 

80 
59 

75 
41 

60 
42 

73 
53 

79 
62 

67 
56 

60 
49 

79 
45 

71 
52 

75 
52 

79 
46 

32 
49 

79 
57 

01 
67 

77 
57 

74.5 
53.3 

GAINESVILLE   2  WSW 

MAX 
MIN 

71 
48 

68 
51 

77 
59 

72 
43 

72 
46 

76 
65 

79 
62 

79 
70 

76 
66 

81 
61 

64 
57 

6? 
57 

63 
54 

79 
63 

85 
63 

63 
60 

82 
59 

77 
52 

73 
45 

81 
56 

75 
64 

68 

60 

60 
52 

74 
52 

75 
55 

80 
50 

80 
60 

62 
52 

81 
52 

81 
56 

79 
53 

77.4 
55.9 

Glen  st  mary  i  w 

MIN 

77 
36 

70 
38 

69 
53 

77 

41 

66 
54 

70 
63 

75 
67 

78 
55 

73 
51 

62 
57 

80 
54 

60 
59 

79 
57 

63 
58 

81 
59 

80 
49 

65 
37 

74 

40 

77 
63 

69 
58 

62 
46 

65 
46 

74 
48 

75 
46 

79 
47 

80 
50 

80 
65 

80 
64 

74.5 
51.7 

HIGH  SPRINGS 

MIN 

71 
45 

69 
48 

67 
51 

75 
42 

69 

77 
63 

77 
63 

79 
56 

61 
69 

82 
57 

79 
58 

75 
61 

63 

61 

82 
58 

81 
52 

70 
40 

76 
63 

67 
60 

65 

52 

66 
60 

79 
56 

79 
51 

79 
52 

79 
63 

75.1 
54.5 

JACKSONVILLE  WSO 

MIN 

66 

42 

62 
52 

76 
44 

49 
43 

70 
49 

74 
66 

77 
66 

79 
62 

76 

6  1 
61 

83 
60 

81 
61 

62 
56 

79 
56 

63 
60 

62 
60 

79 
59 

69 
41 

73 
39 

77 
54 

70 
59 

64 

57 

59 
50 

72 
52 

71 
52 

78 
49 

79 
60 

83 

54 

80 
54 

79 
65 

75 
56 

74.2 
54.5 

Mm 

67 

48 

65 
50 

76 
48 

57 
41 

71 
46 

65 

63 

74 
63 

66 
60 

74 

60 

79 
62 

80 
61 

78 
61 

75 
59 

63 
64 

83 
61 

60 
60 

51 

71 
53 

60 
59 

70 
64 

67 
61 

65 
56 

64 
57 

65 

52 

76 
52 

71 
55 

30 
56 

75 
56 

80 
56 

77 
57 

73.4 
56 . 6 

JASPER 

MAX 
MIN 

70 
40 

67 
42 

59 
45 

72 
39 

50 
41 

66 
50 

77 
63 

75 
66 

79 
52 

74 
54 

81 
56 

63 
62 

61 
60 

81 
56 

60 
60 

62 
59 

64 
63 

60 
46 

71 
39 

73 
41 

74 
62 

74 
49 

60 
47 

56 
45 

73 
47 

74 
46 

79 
47 

30 
49 

82 
49 

80 
52 

79 
57 

74.1 
51.2 

MIN 

77 
43 

68 
47 

64 
49 

76 
40 

54 
42 

51 

61 

74 
64 

76 
57 

75 
59 

79 
56 

62 
56 

80 
55 

78 
58 

79 
59 

82 
59 

82 
62 

30 
49 

60 
40 

72 
55 

75 
62 

68 

57 

64 
48 

56 
47 

74 
51 

73 
47 

79 
48 

78 
51 

80 
50 

79 
54 

79 
56 

73.7 
52.7 

LIVE  OiK 

MIN 

69 
41 

65 
46 

77 
47 

54 
41 

65 
50 

79 
52 

75 
64 

79 

76 
5  5 

81 
59 

78 
59 

75 
59 

74 
57 

60 
57 

83 
63 

82 
56 

62 
61 

60 
46 

78 
39 

86 
53 

70 
62 

68 
53 

59 
47 

74 
46 

75 
51 

60 
46 

61 
47 

62 
50 

60 
51 

80 
55 

78 
65 

75.6 
52.8 

MIN 

MAYQ 

MIN 

72 
42 

69 
42 

59 
47 

77 
40 

50 
41 

67 
49 

8 1 
61 

75 
66 

77 
53 

78 
55 

81 
59 

84 
57 

83 
57 

76 
57 

82 
62 

63 
60 

62 

63 

32 
50 

62 
34 

74 
35 

77 
64 

70 
56 

65 

50 

60 
46 

75 
47 

75 
46 

61 
47 

80 
49 

61 
50 

61 
52 

80 
55 

74.3 
61.4 

palatka 

MAX 
MIN 

71 
48 

65 
57 

77 
61 

72 
44 

75 
43 

72 
65 

81 
64 

82 
66 

79 
65 

83 
62 

84 
62 

62 
60 

83 
60 

60 
63 

85 
61 

85 
62 

83 
63 

76 
55 

74 
46 

82 
56 

78 
64 

66 
60 

66 
68 

71 
53 

74 
59 

81 
52 

60 
54 

H 
55 

79 
55 

81 
56 

61 
67 

77.8 
57.9 

PESRY 

MAX 
MIN 

41 

40 

42 

40 

40 

80 
58 

75 
62 

77 
66 

76 
55 

80 
61 

61 

58 

79 
56 

75 
48 

82 
58 

60 
61 

62 
54 

60 
51 

76 
50 

72 
35 

73 
50 

75 
59 

68 
55 

60 
51 

73 
46 

75 
60 

76 
47 

79 
43 

80 
51 

79 
46 

73 
51 

73 
63 

76.7 
51.1 

See  Refereoce  Notes  ToUowlng  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FL0RI04 
DEtEWBER 


1971 


Day  of  Month  Si 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

Saint  aucusting 

69 

65 

76 

66 

75 

79 

78 

77 

79 

64 

61 

81 

79 

64 

83 

80 

62 

76 

82 

76 

69 

69 

67 

66 

80 

79 

79 

80 

76  t  5 

MIN 

45 

56 

61 

44 

52 

65 

62 

62 

56 

59 

58 

57 

64 

63 

61 

59 

53 

55 

58 

62 

55 

63 

56 

57 

51 

52 

53 

55 

57.1 

ST4RK6 

MAX 

69 

61 

77 

69 

67 

72 

77 

78 

72 

79 

63 

61 

82 

79 

83 

83 

80 

71 

72 

79 

70 

64 

53 

72 

75 

76 

30 

80 

80 

81 

SO 

75.2 

42 

49 

53 

42 

44 

60 

65 

67 

62 

55 

56 

57 

54 

59 

61 

57 

57 

47 

37 

57 

63 

58 

48 

51 

53 

47 

44 

50 

50 

54 

44 

STEINH4TCHEE  MCCAIN 

TR 

74 

76 

66 

64 

65 

72 

77 

78 

77 

79 

79 

80 

81 

82 

61 

80 

78 

79 

72 

74 

75 

72 

75 

78 

79 

76 

80 

79 

80 

79 

80 

MIN 

39 

44 

49 

47 

47 

52 

53 

58 

60 

62 

64 

65 

66 

66 

66 

60 

56 

55 

47 

56 

64 

52 

54 

58 

56 

56 

64 

60 

62 

60 

62 

56.9 

USHER  TOWER 

73 

65 

75 

65 

67 

82 

79 

79 

81 

81 

91 

85 

82 

79 

78 

82 

81 

70 

75 

78 

72 

71 

62 

73 

72 

86 

80 

85 

80 

82 

79 

77.1 

MIN 

44 

49 

57 

39 

43 

61 

60 

65 

61 

60 

57 

55 

54 

60 

62 

58 

57 

49 

35 

5 1 

6  1 

57 

5 1 

50 

50 

47 

47 

50 

49 

5 1 

5 1 

52.9 

NORTH  CENTRAL 

03 

srdoksvUlE  Chin  hill 

76 

74 

75 

69 

68 

81 

83 

81 

80 

82 

83 

82 

63 

81 

85 

83 

82 

75 

76 

61 

78 

73 

71 

75 

74 

80 

81 

60 

82 

81 

62 

MIN 

5  1 

57 

62 

45 

49 

64 

62 

63 

6  1 

65 

63 

62 

59 

60 

64 

62 

66 

54 

47 

55 

66 

61 

58 

56 

56 

56 

58 

57 

61 

59 

59 

58.6 

BUSHNELL  2  E 

77 

71 

78 

68 

67 

81 

84 

62 

81 

84 

85 

83 

82 

81 

85 

85 

82 

73 

75 

62 

81 

74 

76 

73 

76 

79 

81 

63 

82 

82 

63 

79 .  2 

Mm 

5 1 

59 

62 

47 

50 

65 

60 

62 

6  1 

64 

60 

57 

55 

58 

57 

58 

64 

55 

44 

58 

63 

6 1 

55 

56 

52 

51 

52 

52 

54 

54 

52 

56.4 

CLERMONT  6  SSW 

76 

68 

75 

68 

68 

79 

82 

77 

77 

80 

79 

79 

79 

79 

82 

82 

81 

69 

73 

81 

60 

74 

73 

76 

73 

76 

77 

76 

79 

79 

79 

MIN 

60 

63 

50 

51 

64 

64 

64 

64 

66 

62 

58 

58 

6  1 

64 

64 

65 

61 

63 

62 

63 

58 

60 

55 

^' 

56 

59!; 

DAVTONA  BEACH  WSO 

74 

69 

76 

57 

74 

74 

62 

78 

77 

61 

80 

79 

79 

80 

84 

63 

62 

66 

73 

80 

80 

74 

73 

76 

70 

76 

77 

78 

77 

81 

80 

76 . 4 

MIN 

50 

64 

55 

4  6 

53 

68 

67 

6 1 

63 

63 

60 

58 

57 

58 

65 

59 

65 

56 

59 

58 

62 

65 

67 

65 

60 

55 

53 

63 

55 

55 

59.2 

DELAND  1  SSE 

77 

65 

76 

68 

76 

73 

64 

83 

83 

64 

84 

83 

82 

63 

64 

84 

62 

66 

75 

83 

83 

75 

V4 

76 

73 

81 

79 

82 

81 

31 

81 

MIN 

45 

56 

56 

48 

50 

62 

66 

60 

60 

60 

59 

55 

5  3 

53 

53 

58 

57 

51 

44 

53 

52 

6  1 

61 

5  7 

59 

50 

5  1 

60 

53 

5 1 

50 

54)6 

INVERNESS 

72 

73 

66 

77 

62 

70 

80 

84 

60 

80 

83 

82 

81 

60 

82 

85 

85 

78 

69 

75 

83 

77 

72 

65 

73 

74 

77 

81 

78 

80 

83 

77.0 

MIN 

5 1 

52 

5  8 

42 

42 

52 

61 

6  5 

65 

65 

63 

59 

58 

58 

62 

62 

62 

55 

4  6 

50 

59 

62 

59 

55 

55 

56 

53 

53 

5  7 

5  6 

58 

56.6 

LISBON 

77 

69 

77 

69 

72 

78 

84 

82 

80 

81 

83 

81 

81 

80 

85 

64 

83 

75 

73 

62 

78 

74 

74 

76 

75 

80 

78 

81 

80 

BO 

81 

MIN 

62 

63 

46 

50 

67 

65 

65 

65 

6! 

64 

60 

59 

61 

68 

61 

68 

•.5 

6 1 

64 

62 

6  1 

57 

59 

54 

56 

55 

5  7 

56 

5  5 

59)4 

OCALA 

74 

71 

76 

68 

74 

79 

62 

79 

81 

82 

82 

81 

82 

80 

86 

64 

83 

77 

74 

82 

76 

72 

65 

73 

76 

80 

30 

81 

81 

81 

80 

73.2 

MIN 

56 

60 

46 

49 

66 

64 

68 

66 

64 

62 

60 

59 

6  3 

65 

63 

67 

54 

45 

6 1 

66 

61 

58 

55 

56 

54 

5  5 

67 

56 

5  8 

58 

53.8 

ORLANDO  WSO 

61 

70 

77 

65 

72 

61 

86 

81 

63 

85 

84 

84 

83 

03 

86 

86 

85 

70 

76 

83 

64 

80 

77 

80 

77 

81 

31 

84 

84 

83 

82 

80.5 

MIN 

57 

63 

64 

52 

5  3 

69 

66 

66 

64 

67 

65 

61 

6  3 

6^ 

65 

63 

70 

57 

5  5 

61 

66 

65 

67 

64 

63 

58 

59 

59 

62 

59 

59 

62.2 

SAINT  LEO 

80 

69 

77 

68 

70 

83 

85 

66 

81 

66 

85 

83 

64 

81 

87 

85 

85 

71 

75 

83 

81 

75 

75 

77 

76 

83 

84 

79 . 8 

MIN 

54 

59 

63 

48 

51 

64 

63 

64 

62 

66 

62 

59 

60 

59 

65 

61 

66 

51 

46 

49 

66 

61 

57 

57 

57 

59 

58 

53.9 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

76 

69 

77 

77 

75 

76 

84 

84 

63 

83 

84 

83 

63 

62 

85 

86 

64 

80 

74 

82 

82 

76 

72 

77 

75 

81 

80 

61 

60 

80 

62 

79.8 

52 

61 

63 

48 

52 

66 

67 

64 

64 

64 

62 

56 

59 

60 

62 

61 

66 

57 

49 

56 

62 

62 

64 

60 

62 

57 

53 

65 

57 

56 

56 

59.4 

TITUSVILLE  3  Nw 

80 

72 

73 

71 

75 

78 

84 

83 

80 

84 

83 

63 

81 

63 

81 

63 

83 

78 

76 

84 

62 

77 

75 

76 

77 

75 

80 

83 

82 

81 

80 

79,5 

MIN 

50 

63 

64 

50 

52 

67 

67 

61 

62 

64 

60 

57 

57 

62 

65 

60 

67 

57 

59 

55 

63 

64 

66 

65 

62 

55 

53 

65 

56 

56 

63 

59.9 

UEEKI  WACHEE 

74 

78 

72 

78 

64 

62 

82 

82 

60 

82 

83 

82 

80 

81 

62 

80 

65 

83 

62 

81 

82 

83 

79 

73 

76 

79 

61 

82 

82 

82 

79.  1 

•          »  ♦ 

MIN 

56 

46 

62 

56 

62 

56 

^' 

5  5 

57 

57 

57 

56 

45 

45 

46 

56 

57 

56 

50 

49 

48 

5  5 

5  1 

5  2 

53.2 

SOUTH  CENTRAL 

04 

ARCADIA 

MAX 

82 

78 

73 

69 

77 

83 

67 

88 

82 

69 

84 

84 

84 

84 

86 

86 

86 

76 

73 

85 

83 

79 

75 

79 

76 

81 

81 

84 

83 

83 

86 

31.5 

MIH 

54 

59 

63 

45 

36 

58 

65 

6  1 

63 

62 

6 1 

62 

56 

58 

62 

60 

62 

60 

52 

54 

62 

63 

63 

64 

59 

61 

52 

53 

54 

55 

52 

57.8 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

80 

82 

78 

73 

67 

75 

82 

67 

87 

64 

84 

84 

82 

62 

81 

86 

85 

85 

70 

75 

85 

83 

76 

75 

76 

79 

80 

60 

81 

81 

83 

MIN 

56 

56 

59 

58 

^' 

62 

56 

59 

61 

56 

54 

60 

6 1 

64 

64 

60 

5  5 

52 

62 

55 

55 

49 

57!e 

AVON  PARK 

84 

78 

75 

73 

80 

63 

87 

87 

85 

66 

8! 

85 

85 

65 

87 

62 

87 

78 

78 

85 

84 

81 

72 

83 

81 

84 

81 

63 

83 

83 

84 

82.4 

MIN 

56 

55 

61 

54 

5  3 

60 

68 

63 

65 

63 

62 

56 

60 

59 

63 

60 

65 

61 

55 

59 

64 

65 

65 

63 

61 

53 

55 

56 

59 

56 

56 

59.9 

BARTOW 

79 

77 

74 

71 

74 

81 

63 

85 

61 

82 

83 

83 

81 

81 

84 

65 

84 

79 

75 

82 

82 

77 

75 

76 

76 

73 

80 

83 

62 

82 

80 

MIN 

54 

69 

5  1 

52 

61 

65 

62 

63 

60 

6  1 

55 

57 

56 

60 

59 

6  1 

56 

51 

57 

63 

62 

61 

60 

58 

56 

52 

55 

55 

55 

55 

58.0 

BRADENTON  5  ESE 

MAX 

79 

76 

76 

74 

71 

82 

82 

84 

80 

82 

63 

81 

83 

82 

64 

85 

82 

80 

68 

61 

80 

78 

74 

78 

76 

78 

80 

82 

81 

82 

81 

79.6 

MIN 

6  1 

56 

47 

59 

62 

62 

62 

64 

60 

54 

56 

60 

65 

62 

64 

56 

48 

54 

63 

64 

56 

56 

57 

56 

52 

55 

S6 

54 

53 

58.1 

CLEARWATER 

79 

74 

78 

69 

73 

82 

81 

84 

79 

83 

82 

80 

81 

82 

63 

83 

67 

73 

75 

80 

80 

77 

76 

78 

77 

78 

78 

79 

80 

81 

82 

79 .  2 

MIN 

5  7 

60 

56 

50 

58 

65 

65 

64 

66 

63 

64 

60 

64 

67 

63 

63 

58 

53 

63 

65 

62 

60 

57 

57 

57 

57 

68 

6  1 

62 

58 

60.6 

FELLSMERE  7  SSW 

MAX 

78 

76 

74 

32 

84 

85 

84 

82 

84 

81 

62 

80 

64 

64 

79 

81 

82 

77 

69 

80 

62 

81 

63 

82 

80.7 

MIN 

59 

60 

62 

6  1 

55 

5  7 

5  8 

59 

60 

57 

58 

59 

62 

55 

56 

55 

56 

55 

53 

58.0 

FORT  DRUM  5  NW 

61 

61 

73 

71 

74 

84 

84 

87 

83 

84 

82 

84 

84 

82 

84 

84 

85 

74 

75 

83 

65 

79 

74 

79 

80 

82 

80 

63 

82 

81 

82 

80.8 

MIN 

3  5 

63 

61 

56 

56 

62 

60 

66 

60 

53 

56 

61 

65 

64 

62 

59 

57 

57 

57 

55 

50 

53 

58.9 

FORT  PIERCE 

79 

77 

76 

69 

76 

81 

85 

85 

85 

86 

80 

86 

80 

80 

63 

83 

63 

73 

75 

84 

85 

77 

75 

78 

78 

73 

79 

79 

79 

79 

81 

79.  8 

MIN 

66 

54 

65 

69 

6  5 

63 

65 

6 1 

61 

6 1 

62 

66 

63 

68 

63 

66 

65 

62 

65 

63 

67 

69 

60 

57 

58 

61 

64 

58 

62.9 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

81 

77 

75 

72 

73 

83 

86 

65 

81 

8! 

82 

63 

83 

81 

66 

85 

84 

77 

76 

83 

82 

80 

76 

79 

81 

80 

31 

84 

84 

83 

84 

61.0 

MIN 

59 

64 

59 

60 

5 1 

54 

54 

60 

58 

6  1 

59 

54 

56 

60 

60 

65 

63 

56 

53 

50 

50 

53 

50 

50 

56.8 

KISSIMMEE  NO.  2 

MAX 

80 

77 

74 

75 

69 

81 

83 

61 

82 

8! 

82 

62 

82 

60 

83 

83 

82 

81 

74 

81 

81 

73 

76 

78 

76 

79 

79 

81 

81 

80 

80 

MIN 

5 1 

61 

64 

64 

58 

6  3 

60 

60 

68 

56 

5  2 

59 

61 

63 

64 

62 

59 

55 

53 

56 

59 

54 

55 

59)1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

75 

81 

74 

75 

69 

72 

72 

85 

85 

82 

82 

81 

84 

63 

81 

83 

86 

84 

69 

70 

83 

64 

79 

74 

80 

75 

81 

81 

84 

62 

82 

79.3 

MIN 

62 

6  1 

64 

63 

63 

62 

5  5 

55 

60 

60 

64 

5 1 

49 

54 

60 

61 

61 

58 

56 

54 

5  1 

55 

54 

55 

54 

57.1 

LAKELAND  WSO 

MAX 

76 

72 

74 

64 

71 

80 

83 

84 

81 

82 

84 

82 

80 

60 

83 

85 

82 

68 

73 

81 

81 

76 

73 

77 

73 

77 

80 

63 

81 

80 

81 

MIN 

56 

66 

64 

63 

63 

65 

65 

68 

56 

5  5 

61 

66 

63 

6  1 

60 

60 

57 

61 

62 

63 

62 

63 

61.6 

MELBOURNE 

77 

75 

74 

70 

75 

80 

86 

60 

78 

81 

71 

81 

81 

61 

80 

82 

83 

80 

74 

83 

60 

75 

73 

76 

76 

78 

79 

60 

80 

81 

82 

76.5 

MIN 

59 

67 

6  2 

67 

66 

6  1 

56 

60 

64 

68 

64 

68 

63 

63 

60 

65 

70 

62 

66 

64 

60 

56 

58 

57 

57 

57 

62.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

80 

76 

74 

74 

73 

82 

85 

86 

85 

81 

76 

85 

85 

79 

77 

80 

60 

80 

80 

84 

82 

83 

82 

30.5 

MIN 

54 

59 

6  1 

64 

60 

61 

57 

52 

62 

60 

63 

63 

63 

58 

56 

50 

57 

57 

5  8 

53 

58.9 

MVAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

79 

77 

75 

71 

71 

79 

82 

62 

79 

61 

80 

80 

80 

81 

63 

82 

61 

81 

74 

81 

81 

78 

76 

78 

77 

78 

78 

60 

80 

61 

79 

73.9 

MIN 

57 

62 

66 

57 

50 

58 

63 

63 

65 

63 

63 

58 

62 

60 

63 

61 

64 

60 

55 

50 

63 

64 

62 

61 

58 

57 

55 

56 

58 

55 

55 

59.5 

Okeechobee  9  w 

MAX 

80 

82 

60 

74 

68 

78 

81 

84 

87 

84 

83 

82 

62 

83 

81 

83 

64 

65 

72 

77 

82 

83 

79 

77 

78 

79 

80 

81 

81 

81 

80 

80.4 

MIN 

57 

58 

62 

56 

50 

52 

65 

60 

60 

60 

59 

57 

60 

56 

58 

63 

64 

60 

53 

50 

60 

59 

62 

65 

60 

56 

57 

58 

58 

57 

53 

58.3 

PARRISH 

MAX 

81 

60 

75 

73 

73 

82 

84 

85 

81 

84 

84 

83 

63 

82 

65 

87 

84 

76 

74 

63 

81 

79 

76 

61 

79 

80 

82 

83 

82 

62 

82 

81.0 

MIN 

57 

60 

67 

56 

50 

57 

62 

63 

64 

65 

64 

59 

60 

62 

65 

63 

66 

56 

52 

61 

64 

63 

57 

59 

57 

57 

56 

58 

59 

57 

58 

59.6 

See  Reierence  Noles  FoUowljig  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 ^   ucvcnocr^ 

Day  of  Month 

age 

1 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j 

31 

Aver 

Plant  city 

MAX 
MIN 

81 

79 
59 

74 
65 

72 
52 

75 
52 

83 
62 

65 
63 

67 
63 

65 
63 

85 
6! 

65 
63 

84 

58 

84 

57 

83 
60 

66 

65 

86 

62 

87 
64 

34 

57 

78 

50 

83 
60 

63 
65 

79 
62 

76 
58 

79 
59 

79 
58 

82 
57 

82 
55 

85 

56 

85 
58 

63 
66 

65 
65 

59*' 

St  f-ETERSBURG 

MAX 
MIN 

n 

64 

77 
64 

75 
67 

74 
58 

72 
56 

60 
64 

61 
66 

83 
67 

83 
64 

63 
67 

84 
66 

62 
66 

81 
68 

81 
69 

83 
66 

62 
68 

82 
66 

79 
60 

73 
60 

79 
64 

60 
70 

77 
66 

76 
65 

77 
62 

75 
63 

78 
62 

79 
64 

81 
65 

90 
61 

61 
62 

81 
64 

79.2 

SJRASOTA 

MAX 
MIN 

61 
5T 

78 
60 

79 
66 

74 
57 

76 
50 

60 
54 

63 

60 

82 

60 

81 
64 

82 
63 

84 

64 

34 
59 

84 

60 

90 
58 

63 
56 

64 
62 

81 
64 

75 
59 

73 
54 

62 
64 

84 
59 

79 
62 

77 
66 

61 
60 

79 
58 

60 
57 

83 
57 

81 
52 

81 
59 

81 
64 

76 
56 

BO.6 

Tampa  wSD 

MAX 
MIN 

Bl 
56 

74 
60 

75 
62 

67 
50 

76 
52 

62 

60 

61 
67 

62 
64 

81 
64 

62 
63 

61 
63 

31 
57 

82 
59 

82 
62 

63 
64 

62 
61 

82 
66 

66 
53 

76 
50 

79 
62 

80 
66 

79 
62 

78 
59 

60 
58 

78 
59 

80 
59 

80 
54 

80 
56 

81 
56 

82 
60 

80 
56 

79.2 
69.5 

TARPON  SPGS  SEWAGE 

PL 

MAX 
MIN 

79 
54 

76 
57 

76 
64 

71 
51 

73 
49 

81 
56 

82 
60 

80 
62 

60 
60 

82 
64 

81 
61 

60 
60 

82 
57 

61 
61 

84 
66 

61 
63 

83 
63 

76 
49 

74 
51 

61 
62 

79 
68 

77 
62 

72 
60 

76 
57 

76 
58 

60 
55 

79 
53 

79 
56 

80 
59 

79 
60 

79 
56 

76.7 
58.5 

VENICE 

MAX 

MIN 

B? 
59 

78 
62 

75 
68 

73 
58 

71 
52 

63 
59 

B2 
65 

82 
65 

84 
64 

63 
62 

61 
64 

83 

60 

83 

62 

83 
61 

84 
65 

63 
64 

83 
67 

74 
62 

75 
56 

60 
61 

80 
65 

80 
65 

77 
63 

60 
61 

80 
60 

32 
57 

82 
56 

83 
59 

32 
60 

82 
59 

61 
59 

60.4 
61.4 

VERO  BEACH  U  M 

MAX 
MIN 

77 
55 

78 
61 

76 
71 

74 
54 

68 
54 

77 
61 

80 
69 

64 
63 

84 
62 

60 
62 

81 
58 

79 
55 

60 
57 

80 
57 

60 
66 

82 
61 

64 
65 

62 
61 

71 
63 

74 
61 

33 
61 

84 
64 

74 
63 

74 
65 

78 
56 

77 
57 

79 
56 

78 
55 

80 
55 

78 
55 

60 
55 

78.6 

WAUCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

ai 

55 

79 
60 

75 
66 

73 
49 

76 
49 

62 
58 

87 

67 

88 

62 

63 
64 

84 
61 

84 
63 

62 
55 

81 
58 

63 

57 

86 

60 

86 
61 

84 

62 

79 
56 

75 
56 

85 
59 

63 
63 

60 
64 

76 
56 

79 
64 

76 
59 

61 
57 

61 
53 

34 
53 

82 
57 

63 
64 

64 
64 

81.4 
5  6.5 

WINTER  HAVEN 

♦          *  * 

MAX 
MIN 

79 
57 

76 
60 

74 
66 

76 
64 

75 
53 

61 
63 

66 
63 

84 
62 

85 
65 

83 
63 

87 
62 

86 
56 

83 
60 

81 
59 

66 
64 

8! 

61 

83 

60 

34 
57 

82 
54 

85 

61 

63 
61 

79 
62 

74 
63 

77 
62 

81 
59 

33 
56 

80 
54 

83 
59 

81 
59 

64 
59 

62 
54 

61.! 

EVERGLADES  ANO  SW 
COAST 

05 

BELLE  GLAOE  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

78 
58 

8 1 
59 

79 
66 

80 
61 

69 
46 

80 
53 

82 
65 

85 
62 

65 
61 

8  5 
61 

84 
61 

57 

60 

6  2 
62 

65 

63 

66 

8  5 
62 

62 

60 

59 

66 

65 

64 

62 

56 

57 

60 

62 

68 

58 

60.5 

MIN 

78 
58 

81 
60 

60 
64 

77 
60 

77 
47 

79 
48 

63 
63 

86 
61 

56 

60 
59 

81 
59 

82 
57 

62 
58 

80 
62 

62 
61 

84 

61 

65 
65 

82 
65 

74 
62 

74 
58 

63 
58 

83 
60 

77 
64 

74 
65 

76 
63 

79 
56 

61 
56 

83 
60 

84 
61 

81 
57 

61 
55 

80.4 
69.4 

ClEWISTON  u  s  eng 

MAX 
MIN 

77 
67 

80 
66 

81 
65 

78 
62 

68 
54 

74 
65 

85 
67 

88 
64 

82 
64 

60 
63 

81 
65 

79 
64 

83 
65 

82 
65 

63 
65 

87 
6! 

86 
66 

85 
64 

72 
65 

7S 
62 

66 
62 

67 
62 

77 
65 

74 
66 

78 
65 

77 
62 

78 
63 

78 
65 

83 
64 

79 
62 

66 
59 

60.3 
63.6 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

63 
65 

81 
70 

81 
56 

60 
68 

78 
60 

61 
61 

82 
68 

82 
69 

84 
66 

82 
65 

82 
62 

78 
65 

61 
66 

82 

n 

62 
67 

64 

66 

81 
67 

76 
63 

61 
64 

61 
67 

60 

71 

73 
64 

79 
65 

79 
62 

60 
64 

60 
62 

60 
61 

79 
62 

76 
62 

80 
65 

60.4 
64.9 

FORT  MYERS  WSD 

MAX 
MIN 

61 
61 

78 
62 

79 
68 

72 
58 

73 
51 

63 
64 

64 
65 

86 
64 

84 
61 

85 
62 

64 

64 

82 
61 

82 
63 

63 
62 

83 
63 

66 
66 

83 
66 

76 
61 

80 
62 

66 
61 

65 
66 

60 
67 

78 
68 

82 
66 

82 
64 

63 
59 

63 
62 

85 
62 

83 
60 

65 
59 

65 
69 

62.0 
62 . 5 

IMMOKALEE   3  NNW 

MAX 
MIN 

61 
57 

79 
62 

62 
65 

72 
61 

75 
47 

63 
58 

86 
65 

86 
64 

85 
62 

85 
59 

63 
61 

83 
56 

89 
61 

64 
60 

85 
63 

85 
63 

66 
67 

81 
58 

75 
59 

63 
58 

64 
61 

79 
63 

73 
64 

78 
63 

78 
60 

81 
55 

81 
55 

61 
57 

80 
57 

80 
66 

62 
56 

81.3 
59.9 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

82 
56 

80 
58 

77 
65 

74 
60 

80 
45 

83 
58 

86 
67 

87 
60 

64 
61 

86 
58 

84 
61 

84 
56 

63 
59 

86 
56 

67 

60 

87 
64 

89 
65 

61 
55 

78 
62 

88 
56 

86 
59 

79 
64 

80 
56 

81 
53 

82 
55 

82 
57 

82 
56 

82 
63 

84 
53 

83.0 
66.4 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

79 
60 

79 
60 

79 
60 

77 
60 

68 
54 

77 
53 

64 
65 

86 
63 

83 
63 

62 
61 

63 
62 

80 
62 

61 
63 

60 
63 

83 
64 

88 
66 

66 
66 

85 
60 

72 
63 

75 
63 

64 
62 

64 

61 

78 
64 

74 
65 

78 
60 

76 
59 

79 
58 

79 
61 

81 
62 

79 
62 

83 

57 

60. 1 
61.4 

NAPLES  2  NE 

MAX 
MIN 

84 
59 

65 
62 

81 
60 

78 
62 

78 
52 

82 
61 

65 
67 

67 
65 

85 
62 

8! 

59 

67 
59 

65 
59 

86 
64 

65 

60 

86 
66 

87 
66 

66 
68 

82 
61 

79 
61 

85 
61 

66 

62 

63 
66 

83 
64 

82 
65 

83 
60 

84 
58 

64 
56 

85 
58 

64 

58 

64 
67 

85 
68 

83.9 
61.2 

PUNTA  CORDA  ENE 

MAX 
MIN 

8 1 
57 

79 
61 

75 
67 

73 
58 

74 
46 

62 
51 

65 
65 

66 
62 

84 
62 

85 

60 

63 
63 

82 
59 

82 
63 

63 
62 

65 
64 

86 
63 

83 
67 

71 
62 

76 
55 

84 
56 

82 
61 

60 
65 

72 
66 

30 
64 

79 
60 

60 
56 

61 
66 

63 
57 

81 
56 

63 
61 

83 
60 

60.7 
60.0 

TAMIAMI   TRL   40  MI  BEND 
•          *  * 

MIN 

65 
64 

62 
66 

61 
69 

84 
65 

77 
56 

79 
61 

63 
65 

66 
66 

8  5 
69 

8! 

66 

86 
66 

82 
65 

63 
69 

82 
65 

64 
67 

84 
66 

83 
64 

66 

63 

79 
65 

80 
64 

83 
67 

65 
68 

64 
67 

30 
66 

86 
67 

61 
69 

64 
69 

63 
67 

84 
68 

84 
68 

83 
67 

63.0 
66.3 

LOWER  EAST  COAST 

Ob 

FORT  LAUtERDALE 

MAX 
MIN 

84 

65 

79 
69 

79 
67 

63 
64 

76 
59 

60 
60 

81 

70 

82 
67 

63 
65 

62 
67 

82 
65 

60 
66 

82 
66 

62 
69 

62 
69 

82 
68 

8' 

70 

64 
64 

80 
66 

75 

70 

60 
66 

64 
65 

77 
66 

74 
66 

77 
70 

78 
70 

60 
66 

60 
64 

79 
66 

79 
66 

79 
67 

60.3 
66.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
58 

81 
71 

79 
72 

63 
63 

75 
57 

60 
61 

81 
67 

85 
63 

64 

60 

63 

58 

82 
60 

82 
59 

62 
67 

82 
62 

62 

72 

84 
63 

83 

70 

63 
62 

80 
64 

75 
68 

62 
60 

85 

62 

78 
53 

74 
60 

77 
62 

76 
66 

61 
60 

61 

57 

80 
62 

81 
68 

80 
56 

80.6 
62.7 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

81 
60 

80 
70 

83 

72 

78 
61 

80 
59 

82 
56 

85 
63 

84 
63 

83 
60 

85 

60 

61 
59 

82 
59 

61 
61 

8? 
62 

84 
68 

8! 
64 

65 
64 

82 
59 

76 
70 

63 
65 

84 
62 

77 
64 

73 
65 

79 
62 

79 
60 

79 
62 

60 
57 

60 
59 

80 
58 

80 
62 

81 
69 

81.2 
62.1 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

80 
54 

60 
64 

88 
71 

74 
62 

80 
47 

82 
61 

86 
65 

86 
63 

64 

60 

84 
60 

81 
58 

61 
55 

82 
56 

81 
58 

62 
64 

65 
60 

85 
63 

76 
59 

72 
64 

82 
68 

86 
58 

78 
64 

74 
53 

76 
65 

79 
56 

80 
56 

61 
55 

61 
59 

80 
61 

81 
66 

82 
56 

61.0 
59.5 

MIAMI    BAYFRDNT  PARK 

MAX 

Mm 

79 
74 

79 
74 

36 
71 

76 
67 

78 
67 

78 
67 

62 
73 

81 
71 

80 
74 

63 

71 

79 
74 

80 
74 

80 
72 

60 
74 

60 
75 

80 
74 

81 

73 

80 
66 

79 
66 

79 
70 

82 

70 

78 
69 

75 
65 

78 
66 

76 
66 

79 
66 

78 
72 

77 
71 

76 
72 

77 
72 

79.3 
70.5 

MIAMI  BEACH 

MAX 

MIN 

77 
75 

78 
75 

80 
74 

78 
66 

77 
64 

76 
73 

80 
76 

80 
75 

78 
75 

80 
75 

76 
73 

77 
72 

77 
75 

78 
73 

76 
75 

80 
76 

82 
74 

79 
68 

75 
71 

79 
74 

60 
75 

77 
64 

74 
68 

75 
71 

75 

70 

76 

71 

77 
70 

76 
74 

78 
74 

7  6 
73 

76 

77.6 
72.4 

MIAMI  WSO 

MAX 
MIN 

78 
6S 

79 
75 

61 
74 

75 
65 

78 
61 

60 
69 

81 
74 

81 
70 

60 
69 

81 
66 

76 
66 

60 
71 

80 
68 

81 
71 

81 
75 

61 
73 

82 

70 

79 
64 

76 
71 

80 
73 

61 
66 

76 
67 

75 
68 

77 
69 

78 
65 

79 
71 

78 
69 

79 
69 

79 

70 

79 
71 

79 

79.1 
69.2 

MIAMI   12  SSW 

MAX 
MIN 

80 
66 

81 
66 

79 
73 

83 
65 

77 
60 

76 
61 

61 
71 

62 
67 

82 
67 

61 
65 

81 
64 

80 
65 

80 
72 

80 
73 

60 
73 

33 

73 

81 
68 

84 

60 

81 
62 

76 
70 

61 
65 

62 
66 

74 
60 

75 
63 

78 
67 

78 
63 

80 
66 

79 
66 

79 
66 

79 
70 

60 
72 

79.8 
66.7 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

82 
79 

81 
76 

83 
72 

60 
73 

60 
56 

61 
67 

85 

73 

85 
68 

64 

70 

81 
77 

82 

78 

83 
74 

82 

70 

83 

78 

84 

76 

83 
60 

86 
75 

82 
64 

83 
70 

82 
72 

85 

71 

76 
72 

76 
69 

76 

70 

60 
73 

79 
69 

60 

71 

82 
65 

81 
7  1 

61 
72 

82 
67 

61.7 
71.6 

SOUTH   MIAMI    5  w 

MIN 

81 
59 

60 
69 

84 

71 

78 
64 

79 
58 

61 
56 

63 
67 

84 
63 

B4 

63 

84 
59 

60 
59 

82 
60 

61 
62 

81 
61 

83 
71 

83 
65 

67 
65 

62 
59 

78 
68 

82 
69 

85 

62 

79 
63 

75 
64 

79 
64 

79 
59 

80 
64 

80 
67 

80 
66 

80 
60 

60 
60 

60 
60 

61.1 
62.5 

STUART  1  N 

MAX 

MIN 

60 
57 

77 
56 

76 
57 

74 
59 

75 
54 

80 
59 

83 
68 

65 
66 

62 
64 

79 
58 

79 
63 

80 
64 

79 
59 

79 
59 

82 
60 

83 

60 

78 
69 

78 
65 

82 
60 

61 
57 

66 
61 

63 
64 

63 
55 

79 
67 

77 
67 

79 
67 

78 
56 

79 
56 

79 
58 

80 
60 

63 
69 

79.9 
60.6 

WEST    PALM   BEACH  WSO 

MAX 
MIN 

80 

70 

79 
72 

78 
72 

75 
55 

78 
53 

62 
73 

82 

70 

83 
65 

62 
64 

80 
66 

60 
62 

81 
70 

81 
61 

61 

73 

81 

73 

82 
66 

61 
69 

77 
64 

73 
69 

60 
66 

63 
61 

78 
66 

76 
68 

79 
70 

79 
70 

79 
69 

80 
64 

60 
70 

79 
66 

60 
63 

80 
61 

79.6 
66.6 

S«e  Re(»r«i)C*  Notes  FoUowlng  Station  Index 
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,  ,  ,  DAILY  TEMPERATURES  fldmd. 

Conlloued  PECEMBEK  1971 


SlaHon 

Day  oi  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

* 

KEYS 

*  * 

07 

KEY  WEST 

WSO 

MAX 
MIN 

82 
73 

80 
74 

80 
75 

78 
72 

76 
68 

81 

72 

83 
76 

83 
76 

82 
75 

82 
75 

81 
74 

81 
73 

81 
74 

81 
73 

62 
75 

83 
75 

82 
74 

78 
71 

77 
71 

81 
74 

82 
72 

76 
67 

74 
68 

78 
70 

77 
70 

80 
70 

80 
71 

80 
71 

80 
70 

79 
73 

80 
72 

80.0 
72.4 

KEY  WEST 

MAX 

MIN 

Si 
75 

84 

74 

81 
74 

83 

73 

80 
67 

76 
68 

77 
67 

86 

73 

85 

74 

83 
74 

84 

72 

84 
73 

84 

71 

83 
74 

83 
74 

83 
74 

84 

73 

83 

72 

84 

70 

83 
71 

84 
70 

81 
72 

78 
65 

75 
70 

80 
69 

79 
69 

80 
69 

84 

70 

83 
70 

82 

71 

82 
71 

82.0 
'1.3 

MARATHON 

SHORES 

MAX 

MIN 

S« 
74 

79 
75 

82 
75 

79 
72 

78 
66 

85 
70 

86 

73 

86 
75 

84 

75 

86 
74 

82 
72 

87 
73 

84 
72 

82 
72 

85 

72 

84 

71 

86 
73 

86 

71 

79 
70 

86 

74 

82 
71 

80 
72 

76 
65 

77 
67 

80 
69 

80 

72 

85 
70 

83 
72 

83 
72 

82 
73 

84 
71 

82.6 
71.7 

TAVEBNIER 

MAX 
MIN 

80 
73 

78 
73 

81 
70 

79 
70 

78 
65 

80 
72 

82 
74 

81 

75 

81 
74 

82 
74 

79 
73 

79 
72 

79 
72 

80 
71 

80 
71 

81 
74 

82 
71 

80 
69 

78 
67 

80 
73 

61 
71 

77 
69 

75 
65 

78 
67 

79 
67 

77 
69 

79 
71 

79 
72 

78 
72 

78 
72 

79 
71 

79.4 
70.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

J3 

"S. 
0) 

<  IN) 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 

63 

56 

52 

50 

48 

5S 

65 

68 

65 

69 

70 

73 

75 

74 

70 

73 

75 

73 

62 

62 

55 

73 

64 

50 

63 

61 

68 

67 

75 

72 

70 

65.6 

MIN 

50 

50 

48 

47 

46 

47 

53 

57 

55 

55 

64 

69 

69 

62 

66 

bt 

67 

57 

48 

47 

51 

59 

52 

50 

49 

52 

53 

53 

59 

53 

61 

56.0 

GAINESVILLE  3  WSW 

1 

MA)^ 

68 

68 

69 

58 

66 

71 

71 

74 

74 

74 

75 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

57 

70 

70 

57 

55 

58 

69 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

70.9 

MU 

58 

61 

62 

57 

59 

65 

64 

59 

69 

56 

70 

65 

54 

68 

66 

66 

66 

63 

58 

62 

57 

54 

52 

60 

51 

60 

50 

61 

61 

62 

52 

63.2 

4 

MAX 

66 

66 

66 

65 

65 

68 

68 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

56 

67 

66 

56 

65 

56 

57 

68 

67 

68 

68 

58 

68 

58.  1 

MIN 

61 

62 

62 

65 

59 

63 

65 

68 

69 

57 

66 

66 

66 

68 

67 

67 

t7 

66 

60 

63 

66 

55 

52 

51 

52 

62 

62 

62 

53 

54 

64 

54.2 

8 

MAX 

68 

67 

67 

57 

66 

66 

66 

59 

71 

71 

71 

71 

71 

59 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

67 

67 

67 

64 

65 

65 

65 

66 

56 

56 

56 

67.7 

MIN 

67 

67 

67 

55 

63 

63 

66 

66 

69 

7d 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

66 

67 

67 

67 

54 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

56 

65.6 

20 

MAX 

69 

69 

69 

69 

58 

67 

67 

69 

69 

69 

59 

59 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

58 

58 

66 

58 

68 

69.  1 

MIN 

69 

69 

69 

58 

67 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

59 

59 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

59 

68 

68 

68 

58 

58 

68 

68 

66.8 

HILTON  EXP  STATION 

MAX 

62 

56 

53 

53 

54 

63 

68 

67 

56 

70 

72 

74 

74 

74 

70 

74 

75 

70 

63 

65 

74 

73 

70 

65 

68 

59 

70 

73 

73 

72 

72 

67.8 

54 

53 

51 

50 

50 

53 

52 

56 

58 

65 

67 

70 

68 

55 

68 

69 

»9 

56 

51 

60 

65 

62 

56 

54 

56 

57 

50 

66 

69 

66 

50 

60.2 

MONTICELLO  3  W 

4 

MAX 

66 

60 

52 

57 

51 

61 

70 

69 

71 

70 

72 

73 

76 

75 

74 

73 

7» 

79 

66 

68 

55 

68 

62 

58 

66 

68 

71 

72 

74 

74 

73 

58.2 

MIN 

49 

49 

51 

4  7 

47 

51 

61 

64 

58 

58 

54 

66 

67 

62 

62 

62 

»9 

57 

50 

50 

62 

58 

52 

50 

49 

52 

51 

55 

5? 

50 

60 

56.5 

QUINCY  3  SSW 

2 

MAX 

67 

63 

50 

55 

50 

60 

73 

75 

67 

74 

76 

78 

78 

77 

75 

75 

80 

78 

57 

66 

56 

72 

61 

55 

59 

72 

74 

75 

77 

78 

77 

70.0 

MIN 

45 

40 

46 

45 

44 

49 

59 

56 

55 

55 

64 

68 

65 

57 

58 

63 

t5 

53 

43 

45 

62 

55 

48 

47 

45 

50 

52 

53 

56 

59 

64 

54.0 

4 

MAX 

65 

60 

50 

54 

51 

59 

69 

70 

66 

69 

73 

74 

79 

74 

72 

72 

77 

74 

64 

65 

65 

70 

62 

61 

6o 

58 

68 

70 

73 

74 

73 

67.3 

MIN 

48 

48 

50 

47 

45 

48 

59 

58 

56 

56 

65 

68 

57 

59 

60 

63 

46 

55 

47 

46 

62 

57 

51 

49 

43 

52 

55 

54 

57 

60 

62 

55.5 

8 

MAX 

62 

58 

54 

54 

51 

58 

64 

67 

65 

56 

59 

70 

72 

70 

70 

68 

73 

71 

63 

62 

53 

67 

52 

59 

61 

53 

54 

66 

66 

69 

68 

64.4 

MIN 

52 

53 

52 

50 

49 

50 

58 

60 

59 

59 

64 

59 

57 

53 

64 

63 

68 

60 

52 

52 

61 

61 

55 

53 

53 

55 

55 

58 

60 

62 

62 

58.0 

CHIPLEY  3  E  :   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7-30  A  M 

GAINESVILLE  3  WSW  ,   ARREDONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.     LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETFRS.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4:30  P.M 

MILTON  EXP  STATION        ,   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT   4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  ;    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.      PALMER  MERCURY- I N-STEEL  THER- 

MOMETER,    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 

QUINCY  3  SSW  ;   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 


See  Helerence  Notes  Following  Statioo  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  hcr.d. 

DECEMBER  1971 


Day 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

g 

- 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      ♦  * 
NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.05 

.06 

.01 

.01 

.01 

.  12 

.07 

.04 

.05 

.02 

,06 

.07 

.05 

.03 

.04 

.07 

.04 

.11 

.06 

.07 

.06 

,12 

.07 

.06 

.06 

.07 

.06 

.06 

.07 

.05 

1.66B 

WIND 

36 

50 

63 

26 

34 

84 

80 

19 

35 

106 

48 

53 

27 

49 

102 

55 

64 

66 

42 

77 

34 

20 

37 

19 

15 

17 

30 

33 

26 

63 

44 

1458 

MAX 

66 

51 

49 

49 

51 

70 

72 

71 

73 

76 

77 

79 

77 

77 

76 

79 

76 

67 

69 

82 

76 

71,2 

MIN 

46 

46 

44 

41 

44 

50 

61 

51 

55 

67 

68 

70 

66 

61 

68 

68 

67 

45 

39 

56 

65 

54 

47 

46 

50 

52 

57 

66 

66 

63 

67 

56,6 

WOODRUFF  0AM 

EVAP 

•  12 

.  1 1 

.  11 

.  04 

.02 

.05 

.02 

.07 

.04 

.04 

.09 

•  07 

.07 

.07 

.10 

.  06 

.11 

•  14 

.16 

,26 

.02 

.04 

,04 

.04 

.06 

.04 

.07 

.04 

.05 

.04 

.08 

2.29 

WIND 

87 

126 

153 

126 

101 

68 

63 

9 

25 

45 

56 

21 

14 

41 

69 

47 

23 

124 

120 

93 

34 

20 

125 

134 

40 

24 

13 

16 

12 

24 

34 

1909 

*       «  * 

NORTH  02 

GAINESVILLE   2  WSH 

EVAP 

.16 

.06 

.10 

.00 

.02 

.01 

.04 

.05 

.07 

.08 

•  12 

.09 

.09 

.12 

.06 

.10 

.22 

.11 

.09 

.04 

.06 

,10 

.06 

.09 

,10 

.07 

.10 

•  09 

.13 

.09 

2.626 

HIND 

49 

105 

73 

72 

66 

83 

39 

30 

26 

29 

14 

26 

29 

45 

21 

27 

90 

64 

47 

26 

79 

154 

94 

61 

21 

15 

20 

12 

39 

31 

1497 

MAX 

73 

72 

74 

73 

73 

77 

77 

80 

79 

79 

83 

83 

82 

60 

83 

6 1 

6 1 

78 

70 

77 

75 

68 

64 

72 

76 

79 

79 

81 

80 

60 

76 

77.0 

MIN 

48 

52 

56 

46 

49 

65 

63 

69 

68 

62 

60 

62 

60 

64 

62 

62 

62 

53 

43 

57 

66 

60 

55 

53 

55 

55 

56 

57 

57 

60 

56 

56.0 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.10 

.02 

- 

- 

.04 

.00 

.07 

.00 

.12 

.01 

.10 

.13 

•  09 

.09 

.09 

.13 

.07 

.14 

.17 

.01 

.31 

- 

,13 

.09 

.07 

,13 

,07 

.07 

•  IS 

.10 

.10 

2.668 

WIND 

36 

92 

104 

72 

65 

93 

47 

59 

24 

37 

39 

36 

25 

27 

36 

54 

52 

75 

94 

47 

61 

32 

163 

121 

51 

27 

19 

19 

30 

10 

69 

1742 

MAX 

70 

66 

55 

70 

50 

64 

73 

71 

76 

69 

75 

80 

79 

79 

77 

78 

77 

75 

61 

65 

70 

66 

61 

55 

69 

72 

76 

76 

78 

77 

76 

70.5 

MIN 

45 

47 

46 

44 

43 

47 

62 

62 

59 

58 

54 

61 

60 

60 

60 

61 

62 

51 

38 

40 

56 

59 

47 

46 

48 

53 

63 

55 

67 

57 

59 

54.0 

•       •  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.10 

.01 

.13 

.10 

.02 

.03 

.09 

.06 

.  10 

.06 

.11 

.12 

.11 

.12 

.11 

.11 

.10 

,12 

.10 

.10 

.05 

.08 

,11 

.07 

.07 

,09 

,06 

.07 

.11 

.12 

.09 

2.76 

WIND 

15 

25 

60 

30 

35 

45 

25 

15 

10 

25 

15 

10 

15 

25 

60 

0 

30 

45 

35 

35 

15 

40 

55 

40 

25 

10 

25 

5 

5 

36 

15 

826 

»       »  t 

SOUTH  CENTRAL  04 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.15 

.  14 

.03 

.06 

.  10 

.08 

.12 

.02 

.17 

.10 

.11 

.11 

.11 

.18 

.08 

.12 

.11 

,12 

.16 

.11 

.11 

.10 

,10 

.21 

.08 

,09 

,10 

.12 

.10 

.14 

.11 

3.44 

WIND 

35 

65 

83 

62 

42 

38 

48 

32 

22 

21 

27 

29 

26 

27 

54 

36 

20 

68 

74 

57 

43 

47 

107 

137 

33 

25 

63 

39 

22 

32 

39 

1455 

MAX 

72 

74 

65 

68 

67 

66 

74 

80 

80 

76 

60 

79 

61 

77 

72 

77 

79 

74 

67 

66 

76 

74 

74 

70 

72 

70 

73 

75 

76 

76 

74 

73.9 

MIN 

51 

51 

57 

50 

51 

51 

59 

63 

64 

63 

63 

61 

58 

57 

56 

59 

63 

50 

44 

51 

56 

59 

60 

55 

56 

54 

52 

54 

55 

55 

55 

55.9 

VERO  BEACH  4  M 

EVAP 

.  10 

.  10 

.  10 

.03 

.  10 

.01 

,06 

.09 

.06 

.05 

.06 

.06 

.07 

.07 

.07 

.06 

.06 

,07 

.  13 

.09 

.08 

.07 

,  16 

,18 

,  10 

,08 

•  06 

.07 

.07 

.08 

2.556 

WIND 

20 

47 

76 

51 

37 

16 

42 

22 

7 

11 

13 

12 

16 

17 

31 

23 

14 

26 

71 

36 

25 

29 

69 

66 

19 

21 

15 

13 

14 

14 

20 

895 

MAX 

75 

76 

71 

71 

71 

75 

80 

82 

82 

80 

81 

79 

78 

78 

76 

80 

80 

60 

66 

64 

81 

60 

76 

72 

76 

75 

77 

76 

79 

76 

76 

.77. 1 

MIN 

56 

56 

63 

59 

57 

57 

66 

66 

66 

65 

63 

60 

61 

61 

61 

64 

64 

63 

57 

59 

62 

64 

63 

63 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

61.2 

«.       *  . 

EVERGLADES  AND  Sw 

COAST  05 

BELLE  OLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  07 

.09 

.  12 

.07 

.13 

.07 

.  09 

•  13 

.09 

•  06 

.10 

•  10 

.08 

.06 

.11 

.11 

.12 

.  13 

,13 

.06 

.07 

.  13 

,07 

.  12 

,10 

,13 

•  10 

,07 

.08 

,12 

.12 

3.09 

MAX 

65 

65 

61 

74 

76 

80 

84 

83 

86 

86 

85 

85 

64 

65 

64 

86 

66 

66 

76 

67 

83 

86 

80 

76 

60 

61 

61 

60 

63 

83 

62 

62.2 

MIN 

57 

57 

59 

63 

50 

50 

63 

65 

64 

62 

62 

38 

57 

61 

63 

63 

66 

64 

56 

58 

60 

68 

64 

63 

62 

57 

53 

59 

61 

59 

59 

60.2 

CLEWISTON  u  S  ENG 

EVAP 

.13 

.12 

.10 

.04 

.09 

.06 

.09 

.12 

.10 

.11 

.09 

•  13 

.09 

.11 

.10 

.09 

.10 

.11 

,17 

.08 

,07 

,09 

,14 

,06 

,12 

,12 

.11 

•  08 

.09 

,06 

.13 

3.14 

WIND 

37 

32 

20 

50 

31 

12 

14 

10 

1 1 

16 

12 

17 

11 

12 

10 

10 

7 

18 

97 

15 

9 

20 

93 

63 

44 

33 

13 

13 

7 

10 

7 

774 

MAX 

63 

63 

81 

73 

75 

79 

85 

86 

86 

85 

64 

65 

63 

85 

84 

65 

84 

85 

75 

74 

84 

85 

77 

75 

81 

83 

83 

83 

84 

60 

85 

82.0 

MIN 

64 

64 

65 

64 

56 

57 

66 

68 

66 

68 

68 

65 

65 

67 

66 

65 

68 

66 

61 

62 

63 

66 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

66 

64 

63 

64.6 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.11 

.16 

.  16 

.15 

.16 

.02 

.07 

.26 

.27 

.06 

* 

•  24 

.13 

.13 

.25 

.01 

.18 

.17 

,22 

,04 

,21 

,05 

.05 

,37 

•  34 

.17 

.00 

.10 

4.58B 

WIND 

53 

69 

106 

63 

43 

35 

54 

5 1 

56 

70 

39 

1 

112 

86 

46 

35 

24 

105 

59 

30 

27 

62 

62 

59 

61 

48 

44 

57 

60 

39 

1678 

MAX 

87 

86 

82 

85 

85 

63 

67 

87 

67 

66 

85 

84 

65 

67 

86 

88 

86 

66 

85 

65 

85 

73 

76 

80 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

84.0 

MIN 

70 

72 

69 

73 

63 

64 

72 

72 

70 

71 

- 

65 

66 

67 

67 

72 

78 

66 

66 

66 

70 

70 

68 

65 

76 

78 

65 

66 

64 

65 

73 

69,0 

HDORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.17 

.21 

.16 

.00 

.12 

.18 

.04 

.13 

.10 

.13 

.11 

.17 

.14 

.15 

.18 

.14 

.14 

,12 

.25 

.13 

.10 

.  12 

.20 

,12 

.17 

.17 

•  13 

.09 

.12 

.13 

.14 

4.26 

WIND 

40 

85 

115 

50 

50 

25 

70 

5 

20 

20 

35 

35 

40 

45 

65 

50 

35 

15 

165 

60 

25 

15 

165 

170 

75 

70 

45 

10 

35 

10 

5 

1670 

MAX 

66 

62 

80 

77 

75 

77 

83 

87 

86 

87 

83 

85 

83 

84 

83 

66 

66 

86 

75 

83 

85 

8 1 

80 

8  1 

6  1 

MIN 

62 

62 

75 

74 

55 

65 

66 

72 

72 

66 

65 

64 

64 

74 

74 

74 

68 

65 

62 

61 

64 

67 

65 

65 

63 

62 

61 

63 

65 

76 

62 

66.2 

TAMIAMI    TRL    40   MI  BEND 

EVAP 

.17 

.09 

.14 

.11 

.14 

.06 

.10 

.11 

.11 

.13 

.15 

•  12 

.12 

•  13 

•  16 

.13 

.21 

.13 

.23 

.06 

.05 

,10 

_ 

- 

.22 

,19 

.16 

.17 

.16 

.06 

.10 

4.148 

WIND 

34 

SO 

64 

59 

54 

16 

45 

23 

24 

25 

26 

28 

37 

43 

46 

41 

39 

109 

43 

17 

17 

26 

111 

41 

69 

60 

70 

20 

30 

1 1 

29 

1331 

MAX 

67 

85 

76 

82 

80 

77 

83 

86 

86 

87 

90 

64 

84 

85 

66 

86 

65 

90 

80 

83 

85 

66 

78 

76 

76 

79 

60 

62 

64 

80 

81 

83.1 

MIN 

65 

65 

66 

69 

59 

59 

64 

64 

69 

66 

67 

65 

66 

66 

66 

67 

65 

64 

64 

64 

64 

67 

65 

64 

67 

66 

67 

69 

66 

65 

64 

65.3 

*       »  ♦ 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.22 

.27 

.35 

.13 

.12 

.11 

.15 

.14 

.05 

.21 

.16 

.12 

.19 

.17 

.18 

.15 

.21 

.14 

.07 

.23 

,12 

.35 

.33 

,21 

,26 

•  16 

.14 

.20 

.12 

.26 

5.65 

WIND 

20 

132 

166 

81 

120 

13 

31 

34 

21 

37 

15 

59 

36 

77 

75 

74 

44 

7 

162 

89 

109 

22 

140 

267 

124 

139 

46 

26 

48 

69 

34 

2319 

LISBON  ,    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     :    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

•i 

S| 

>  J 

<s 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

® 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

s  < 

sl 

.°l 

•=l 

♦       *  # 

IPRU  1971 

CARRABEULE    1  NNW 

77,0 

50 

9 

6'i  .0 

88 

24 

35 

8  + 

101 

e 

0 

0 

0 

1.20 

50 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

«       *  * 

MAY  1971 

MARATHON  SHORES 

87.7 

81.1 

91 

10 

69 

4 

0 

9 

0 

0 

0 

2.51 

1. 

43 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

JUNE  1971 

CARRABELLE   1  NNW 

8S.8 

65 

9 

77. 

94 

14 

52 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

5.53 

2 

90 

14 

.0 

0 

5 

4 

1 

KEY  WEST 

89.^ 

76 

7 

83.1 

.3 

91 

28* 

72 

15  + 

0 

19 

0 

0 

0 

3.11 

-  .90 

69 

15 

.0 

0 

9 

\ 

0 

»       *  » 

JULY  1971 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

91.3 

78 

0 

8<..7 

93 

6+ 

72 

11 

0 

30 

2.68 

86 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

VENICE 

91.7 

72 

1 

81.9 

94 

31  + 

69 

7  + 

0 

26 

0 

0 

0 

11.23 

3 

50 

29 

.0 

0 

11 

8 

3 

*       «  * 

AUGUST  1971 

BARTOW 

91.7 

71 

1 

81. 4 

-  1.1 

96 

8 

66 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

8.24 

.73 

1 

36 

26 

.0 

0 

14 

6 

3 

CARRABELLE    1  NNW 

9o.* 

71 

6 

81.0 

94 

28  + 

70 

27  + 

0 

2  \ 

0 

Q 

Q 

7.46 

1 

45 

23 

.0 

0 

10 

5 

3 

STARKE 

90.5 

70 

2 

eo.'i 

95 

20+ 

66 

3  + 

0 

21 

0 

0 

0 

8.11 

3 

72 

16 

.0 

0 

8 

■ 

3 

WEWAHITCHKA 

91.2 

70 

5 

80.9 

96 

14 

68 

3+ 

0 

24 

0 

0 

0 

11.28 

1 

63 

18 

.0 

0 

20 

7 

4 

»       «  * 

SEPTEMBER  1971 

EVERGLADES 

87. 7h 

72 

5M 

80.2M 

-  1.9 

93 

20 

65 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

8.89 

-  .61 

2 

10 

14 

.0 

0 

17 

5 

4 

MADISON 

89.9 

66 

2 

78.1 

-      .  1 

94 

15 

58 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

2.25 

-  3.33 

70 

9 

.0 

0 

8 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

89. i( 

77 

83.^ 

92 

17 

73 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

4.51 

2 

21 

1 

.0 

0 

7 

3 

1 

4         «  * 

OCTOBER  1971 

MADISON 

61. 9M 

59 

3M 

70. 6M 

44 

11 

8 

0 

0 

0 

6.48 

3.59 

2 

40 

10 

.0 

0 

8 

4 

3 

MARATHON  SHORES 

87.5 

75 

'i 

81.5 

96 

9 

70 

31  + 

0 

10 

0 

0 

0 

7.55 

2 

32 

12 

.0 

0 

7 

4 

3 

STARKE 

83,9 

63 

2 

73.6 

92 

4  + 

42 

11 

8 

5 

0 

° 

0 

2.31 

95 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


2   I  3 


Day  of  Month 


13  14 


15 


16     17  18 


23  I  24  ~2S  I  26 


APRIL  1971 
C&RRABELLE    I  NNW 


.40  .50 


MAY  1971 
MAR4THQN  SHORES 


.70     .21  ,01 


.13     T  .03 


OEVUS   GARDEN  TQWER 
HILLSBOROUGH  RV"    ST  PK 
MARATHON  SHORES 
VENICE 


6. 58 
2.66 
11.23 


AUGUST 


1971 


BARTOM 

CARRABELLE    1  NNW 
ROYAL    PALM  RANGER  STA 
STARKE 

hEhahitchka 


e.24 

4.60 


.39     .05  T 


.05  l.2t 
1,55 
.23  .02 


.02 
.93 


.0*.  .0*  .02 
.14  t.Ol 


SEPTEMBER 

DANIA  4  WNM 
EVERGLADES 
MAOI SDN 

MARATHON  SHORES 
PERRINE 


5.14 
8.89 
2.25 
4.51 
12.98 


.16 
2.21 


.21    2.10  1.10 


OCTOSER 

CORNwELL   4  NW 
OANIA  4  HNM 
MADISON 

MARATHON  SHORES 
STARKE 


.63  T 
.20  .09| 
1.12     .34,  .32 


.19 
1.01 
1  .62 


CORRECTIONS 


DATE 

MARCH  1971 

MARCH  1971 
JUNE  1971 


DAILY  PRECIPITATION 


LOWER  EAST  COAST  06 
LOWER  EAST   COAST  06 

NORTH  CENTRAL  03 


STUART  1  N 
STUART    1  N 

BROOKSVILLE   CHiN  HILL 


CORRECT  ION 

TOTAL  PRECIPITATION  1.70 
TOTAL    1.70,    AMOUNT  ON   15TH  .02 


DEPARTURE  FROM 


JUNE  1971 


NORTH  CENTRAL  03 


JUNE  1971 


LOWER  EAST  COAST  06 


LOWER  EAST  COAST  06 


STUART    1  N 


DIVISION 


TOTAL  PRECIPITATION  6.64,  GREATEST  DAY  2.b0, 
DATE  6TH,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION 
.10  OR  MORE    e,    .50  OR  MORE   4,    1.00  OR  MORE  3 


JUNE  1971 

JUNE  1971 

JUNE  1971 

JULY  1971 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  AND  WIND 


NORTH  02 

NORTH  CENTRAL  03 

LOWER  EAST   COAST  06 

SOUTH  CENTRAL  04 


CRESCENT  CITY 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
STUART    1  N 

OKEECHOEEE  HRCN  GATE  6 


TOTAL  6.54,  AMOUNT  ON  lOTM  .  ^.3 
TOTAL  7.11,  AMOUNT  ON  30TH  2.26 
TOTAL   6.64,    AMOUNT  ON  6TH  2 . SO 


NOVEMBER  1971 


EVAPORATION  AND  WIND 


LOWER  EAST  COAST  06 


FORT  LAUDERDALE   EXP  STA     EVAPORATION  ON  30TH   .04,    TOTAL  4.996 


See  lelwence  noie»  loUowing  StUit 
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LATE  REPOPJS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

a 
Dl 

Station 

S 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

> 
< 

*         *  t 

APRIL  1971 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 

70 

71 

70 

63 

65 

66 

69 

70 

73 

77 

79 

75 

76 

64 

81 

79 

77 

76 

79 

83 

62 

82 

60 

88 

80 

78 

79 

65 

85 

65 

77.0 

«          *  * 

MIN 

53 

<.! 

35 

45 

49 

50 

48 

35 

36 

39 

49 

47 

47 

49 

46 

43 

46 

49 

49 

52 

56 

59 

69 

70 

50 

5! 

56 

66 

69 

65 

50.9 

MAV  1971 

MARATHON  SHORES 

MAX 

89 

87 

83 

61 

87 

67 

69 

90 

90 

91 

89 

90 

88 

90 

89 

66 

85 

67 

88 

90 

86 

86 

86 

68 

90 

90 

88 

90 

69 

87 

83 

67.7 

*          *  • 

MIN 

69 

75 

74 

77 

77 

77 

75 

73 

72 

77 

74 

73 

74 

79 

JUNE  1971 

CARRABELLE   I  NNw 

MAX 

60 

79 

80 

82 

61 

63 

64 

67 

89 

92 

92 

91 

91 

94 

93 

93 

93 

93 

91 

93 

92 

93 

91 

69 

90 

90 

88 

89 

90 

92 

88.8 

MIN 

53 

52 

53 

54 

55 

54 

55 

64 

68 

74 

69 

64 

63 

70 

71 

72 

69 

69 

66 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

69 

68 

69 

69 

65.9 

KEV  WEST 

MAX 

87 

87 

90 

90 

91 

87 

89 

91 

90 

69 

89 

89 

86 

65 

90 

68 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

86 

89.4 

*          *  « 

MIN 

75 

77 

76 

79 

78 

76 

75 

75 

72 

78 

78 

79 

75 

76.7 

JULY  1971 

DEVILS  GARDEN  TDWER 

MAX 

9<. 

93 

94 

93 

93 

94 

91 

90 

90 

92 

92 

MIN 

67 

67 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

MARATHON  SHORES 

MAX 

92 

92 

91 

92 

93 

93 

92 

89 

90 

91 

90 

91 

91 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

92 

91 

91 

90 

90 

91 

91.3 

MIN 

80 

77 

79 

79 

60 

79 

76 

73 

79 

78 

72 

76 

78 

78 

78 

80 

80 

81 

60 

61 

61 

77 

78 

60 

80 

60 

77 

79 

74 

75 

74 

78.0 

VENICE 

MAX 

92 

92 

92 

90 

92 

93 

94 

92 

91 

93 

90 

89 

69 

99 

91 

91 

91 

93 

92 

69 

93 

90 

91 

91 

93 

92 

92 

94 

93 

93 

94 

91.7 

*          •  « 

MIN 

69 

71 

71 

72 

70 

69 

70 

7  1 

70 

7  1 

73 

72 

73 

75 

74 

74 

74 

72 

74 

74 

7  3 

7 1 

7  1 

74 

7  1 

70 

7  2 

72.1 

AUGUST  1971 

BARTOW 

MAX 

91 

93 

93 

91 

91 

91 

93 

96 

94 

91 

91 

67 

88 

65 

85 

87 

94 

95 

93 

93 

92 

95 

94 

93 

92 

92 

92 

94 

93 

94 

69 

91.7 

MIN 

72 

70 

71 

71 

70 

66 

71 

73 

73 

68 

69 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

71.1 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 

89 

86 

89 

90 

88 

69 

90 

91 

91 

90 

89 

91 

89 

91 

69 

90 

91 

91 

90 

69 

92 

92 

91 

91 

92 

93 

94 

94 

89 

90 

90 

90.4 

MIN 

70 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

73 

71 

72 

70 

70 

71 

74 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

70 

71 

71 

70 

75 

72 

76 

78 

71.6 

STARKE 

MAX 

91 

91 

89 

91 

92 

69 

94 

93 

87 

92 

90 

93 

69 

86 

66 

78 

69 

92 

95 

95 

94 

92 

94 

92 

89 

90 

90 

67 

92 

92 

92 

90,5 

MIN 

67 

66 

66 

67 

69 

68 

69 

73 

73 

68 

70 

69 

68 

73 

74 

72 

74 

70 

72 

70 

69 

73 

70 

70 

72 

70 

69 

71 

71 

72 

72 

70.2 

WEWAHITCHKA 

MAX 

88 

87 

86 

92 

93 

95 

95 

93 

93 

93 

91 

66 

94 

96 

92 

93 

93 

90 

90 

92 

93 

95 

94 

92 

90 

68 

84 

92 

92 

90 

66 

91.2 

*           »  » 

MIN 

71 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

7  1 

72 

70 

69 

70 

70 

73 

72 

7 1 

69 

71 

SEPTEMBER  1971 

EVERGLADES 

MAX 

90 

69 

Be 

80 

89 

65 

80 

63 

80 

84 

65 

85 

65 

87 

65 

92 

92 

91 

93 

66 

90 

90 

90 

92 

91 

89 

90 

91 

91 

67.7 

MIN 

6S 

65 

74 

75 

74 

70 

70 

73 

73 

72 

77 

74 

72 

74 

72 

76 

75 

74 

74 

72 

71 

73 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

72.6 

MADISON 

MAX 

92 

93 

91 

91 

89 

91 

90 

68 

69 

90 

89 

67 

67 

89 

94 

90 

65 

91 

93 

93 

91 

91 

91 

89 

91 

89 

91 

89 

84 

90 

69.9 

MIN 

69 

68 

72 

71 

70 

70 

68 

67 

69 

68 

66 

69 

66 

59 

63 

66 

69 

65 

66 

67 

67 

66 

67 

67 

66 

62 

63 

63 

5B 

59 

66.2 

MARATHON  SHORES 

87 

88 

90 

90 

90 

87 

64 

89 

90 

91 

90 

69 

90 

69 

69 

91 

92 

91 

91 

90 

89 

91 

90 

91 

69 

90 

69 

87 

89 

63 

69.4 

*          ♦  ♦ 

MIN 

75 

76 

79 

78 

61 

77 

79 

61 

78 

79 

76 

73 

78 

77.4 

OCTOBER  1971 

MADISON 

MAX 

94 

91 

67 

86 

64 

77 

74 

61 

84 

63 

83 

8! 

61 

81 

77 

78 

78 

61 

8! 

79 

74 

79 

61 

82 

80 

80 

63 

81.9 

MIN 

60 

66 

63 

51 

51 

59 

44 

46 

54 

66 

68 

50 

52 

63 

57 

58 

62 

68 

65 

64 

59 

57 

57 

58 

66 

67 

66 

59.3 

MARATHON  SHORES 

MAX 

90 

92 

92 

89 

93 

91 

68 

92 

96 

89 

8J 

64 

86 

69 

91 

90 

91 

86 

6! 

69 

88 

85 

86 

87 

65 

63 

63 

81 

64 

79 

60 

87.5 

MIN 

75 

77 

77 

77 

60 

76 

75 

79 

79 

80 

75 

72 

76 

76 

77 

80 

79 

76 

73 

73 

74 

73 

76 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

70 

70 

75.4 

STARKE 

MAX 

92 

90 

89 

92 

91 

90 

67 

64 

82 

79 

71 

62 

64 

87 

88 

67 

83 

60 

78 

80 

65 

83 

86 

64 

81 

80 

82 

80 

79 

62 

83 

63.9 

MIN 

60 

62 

6! 

64 

67 

64 

64 

55 

69 

69 

42 

49 

60 

7« 

70 

66 

69 

68 

58 

61 

69 

68 

67 

62 

59 

58 

53 

62 

69 

70 

71 

63.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0) 

Day  of  month 

ige 

Station 

"S. 

Q 

(  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

«     •  * 

JULY  1971 
CHIPLEV  3  E 

4 

MAX 

96 
78 

91 
77 

88 
78 

69 
75 

91 
76 

62 
74 

90 
73 

99 
74 

99 
76 

94 
76 

96 
79 

95 
77 

92 
75 

95 
76 

95 
76 

96 
77 

91 
76 

90 
77 

92 
77 

95 
79 

90 
76 

90 
75 

94 
74 

95 

75 

97 
76 

96 
76 

89 
77 

83 
76 

90 
75 

91 
76 

81 
75 

92.0 
76.2 

CHIPLEV  3  E  ,   SANDY   LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE   TO  THE   NORTHWEST.      PALMER  MERCURY- I N-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT   7:30  A.M. 

See  RelereDce  Notes  Following  Stalion  ladex 
-   160  - 


STATION  INDEX 


1     INDEX  NO.  1 

SION 

rOIINTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

k^ooLn  V  c.n 

g 

a 

£ 

E!i 
O 

SPECIAL 

APALACHICOLA  WSO  f 

franklin 

29  44 

84  59 

NATl  WEATHER  SERVICE 

04 

OE  SUTC 

27  14 

81  51 

6; 

RADIO  STATION  MAPU 

ARCHBOLO  810LUS1C  STA 

04 

HIGHLANDS 

1*0 

8A 

ARCH80LD  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

■ 

2  7  36 

81  30 

133 

5P 

MILTON  F.  STOKEY 

039( 

POLK 

27  SO 

Bl  31 

145 

ol 

HARRY  M,  TOLSON 

BARTJh 

POLK 

27  54 

91  51 

5P 

IP 

CITY  OF  BARTOW 

BELLE  QLAOE   IX?  STA 

061 1 

05 

PALM  BEACH 

■ 

26  40 

80  36 

16 

8A 

8''l 

BA 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELlt:   QLAOE   HRCN  CATE 

PALM  BEACH 

2b  42 

80  43 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9ITHL0 

07S8 

Oi 

URANCE 

2S  33 

61  07 

65 

6P 

WALTER  H.  SCOTT 

SLACKMA^  3 

0765 

01 

OKALOOSA 

5 

30  57 

8b  41 

0R6IE  HUTTO 

BLJUNTiTCJWK 

PI 

CALHOUN 

30  27 

65  03 

7A 

7A 

CITY  OF  BLOUNTSTOWN 

08*5 

PALM  9EACH 

; 

26  22 

BO  05 

1- 

WILLIAM  A ■  SMITH 

flPADE^TJN  i  £SE 

MANATEE 

20 

5P 

GULF  COAST  cXP  STATION 

SmSTOL 

01 

LIBERTY 

i 

30  25 

84  59 

160 

MISS  ELMA  SMULEft 

BRflOKSVlLLE  CMlN  HUL 

OJ 

HERNANDO 

5 

2B  37 

62  22 

240 

4P 

W-CENTRAL  FLA.EXP.SIA. 

SUSHiiELl  2  F 

I'l 

SUMTER 

5 

2B  40 

82  05 

75 

!P 

7A, 

MRS.   A.  H.  NELSON 

CANAL  PMNT  GATE  ! 

1271 

05 

PALM  9EACH 

7 

26  52 

60  3S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  PDINT  ysOi 

UT6 

PAL«  BEACH 

7 

20  52 

80  37 

3C 

SUGAR   PLANT  FLO.  STA, 

CARRABELLe    1  NNW 

1356 

01 

FRANKLIN 

9 

29  52 

84  40 

5P 

MRS.   HAZEL  F.  COOK 

CARYUILLE 

13Be 

01 

WASHINGTON 

3 

30  46 

5{ 

7A 

CARLTON  WILLIAMS 

CFOAR  KEY  1  hSri 

02 

LEVY 

S 

29  OS 

83  03 

8A 

at 

CLYDE   0.  COULTER 

CHIPlEv  3  i 

IS-ti, 

01 

WASHINGTON 

! 

30  47 

65  29 

130 

Sa 

G 

R  .6  .  CHR I STMAS 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

65 

6P 

CITY  OF  CLEABWATER 

CLERHONT  (.  SSH 

LAKE 

; 

26  29 

81  47 

125 

6P 

ED  OLiVENBAUM 

CLEwrSTON  U  S  ENO 

l&5'i 

05 

HENDRY 

26  45 

80  55 

20 

SA 

9A, 

8A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHRNWELL  *  Nw 

27  24 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  C ITY 

1978 

02 

PUTNAM 

( 

29  25 

81  30 

6P 

WILLIAM  R.  RAQTkE 

CRESTviEw  RADIO  MJSB 

OKALOOSA 

5 

30  46 

8b  35 

RADIO  STATION  WjSB 

CROSS  CITY  Z  WNH 

02 

DIXIE 

S 

29  39 

83  10 

8A 

2P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

OAr^IA  1  NNW 

i  I  u 

06 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

MID 

FLA.  POWER  t.  LIGHT 

DAYTUNA  BEACH  MSO  R 

2  156 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  04 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OE  FUN  I AK  SPH  I  N&S 

01 

30  44 

86  07 

23C 

5P 

5P 

LEONARD  5  2EPP 

OFlAND   1  SSE 

03 

VOLUSIA 

' 

25 

MID 

HID 

CITY  OF  DELANO 

DE  SUTD  CITY  6  SH 

zzaa 

HRHLANDS 

27  22 

81  31 

85 

8A 

JACK  SKIPPER 

OEt/ILS  CAR&EK  TOMER 

05 

HEfJOfty 

26  36 

81  08 

20 

8A 

8A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

COWLING  PARK   3  NM 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  17 

60 

FLOROIA  FOREST  SERVICE 

EVA 

03 

LAKE 

5 

26  23 

ALBERT  SAVOIE 

EVERGLADES 

COLLIER 

25  51 

8A 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEDERAL  POINT 

2915 

02 

PUTNAM 

E 

29  43 

61  32 

; 

6P 

6P 

MRS  BRUCE  CRAY 

FELfiA 

2923 

05 

HENDRY 

26  32 

81  2b 

36 

MRS  EDNA  LEWIS 

FELLSMERE  7  SSH 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  41 

80  39 

4P 

DIAMOND  C  FARM 

FERNANOINA  BEACH 

02 

: 

30  40 

81  27 

25 

5P 

5P 

ELBERT  L.  CILL 

FLAMINGO  RANGER  STA 

302U 

05 

MONROE 

3 

9P 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

: 

27  35 

80  50 

71 

5P 

9P 

R.  9.  COX 

FORT  GREE^  12  WSH 

MANATEE 

! 

27  34 

82  OB 

112 

MRS  JOHN  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

2b  06 

80  12 

BA 

BA 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT  LAUU6R0ALE  EXP  STA 

3171 

00 

BROWARO 

2 

26  05 

60  15 

BA 

BA 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

FORT  MYERS  WSO  R 

31S6 

LEE 

5 

2b  35 

81  52 

NATL   WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

3207 

°l 

ST  LUCIE 

2 

27  28 

80  21 

2! 

MID 

MK 

C ITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

BAY 

3 

30  26 

85  25 

5P 

WJHC  TV  STATION 

GAINESVILLE   2  MSH 

ALACHUA 

29  38 

9P 

9P 

AGRONOMY  DEPT  U.Of  FLA. 

GLEN  ST  MARY   i  W 

3U  16 

62  U 

12{ 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

CRACEVILLE 

353S 

01 

JACKSON 

85  31 

155 

JOSEPH  C.  RHODES 

CRAOY 

02 

LAFAYETTE 

29  57 

82  57 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

MART  LAXE 

3840 

03 

ORANGE 

28  23 

61  11 

6C 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HIALEAH 

3909 

06 

UAOE 

25  50 

80  17 

9A 

9A 

MIAMI  WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

02 

ALACHUA 

29  50 

82  36 

6A 

LOUIS  T.  ClOUTIER 

HILLi6U»UUCH  Bl/R   ST  PK 

HULSeOROUGH 

! 

28  09 

STATE  PARK 

HnMESTEAD  E^P  STA 

06 

OADE 

MID 

MIO 

UNIVERSITY  Of  FLORIDA 

IHMOKAlEE   i  NNM 

iiZlO 

05 

COLLIER 

; 

26  2S 

81  26 

35 

5P 

3P 

UNIV.  OF  FLORIDA 

INaUN  LAXE  ESTATES 

POLK 

27  48 

5P 

!P 

ALVIN  R.  PERKINS 

*.273 

; 

29  02 

82  41 

12 

FLA,   POWER  COMPANY 

[NJEKNESS 

U3 

L  ITRUS 

82  20 

50 

7A 

7a 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  CkOVE  2  HNH 

02 

( 

2-*  27 

82  09 

60 

9A 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

I5LEW0RTH 

03 

ORANGE 

2B  29 

81  32 

115 

4P 

CHASE  GROVES.  INC. 

JACKSONVILLE  HSO  R 

OL'VAL 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  REACH 

02 

DUVAL 

30  17 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 

HAMILTON 

30  31 

8A 

9A 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  i  £ 

06 

OADE 

25  41 

BO  17 

OADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WSO 

'tSTO 

07 

MONROE 

! 

24  33 

81  45 

MIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

iKEY  WEST 

0  7 

MONROE 

9a 

8J 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KISSIMHEE  no.  i 

••625 

OSC  EOl  A 

: 

28  i? 

61  25 

CITY  OP  KISSIMMEE 

KISSIHHEE  RIVER 

<-636 

POLK 

27  48 

81  11 

4E 

GEIRGE  G.  SCOTT 

LA  BELLE 

'•662 

05 

HENORY 

5 

26  45 

81  26 

16 

5P 

SA 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

4707 

04 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

145 

8A 

3A 

8A 

CITRUS  ExP.  STATION 

LAKE  CITY  i  E 

■.731 

02 

CCLUMBIA 

30  H 

82  36 

195 

9A 

9A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

(LAKELAND  WSO  ft 

».797 

PDLK 

5 

61  57 

214 

MIC 

MIO 

NATl  WEATHEH  SERVICE 

LIGNyMVITAE  KEY 

5035 

07 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

8 

OR.  E,  C.  LUNSFQRO 

LISBON 

5076 

03 

LAKE 

B 

26  52 

81  47 

68 

5P 

IP 

5P 

SW  FLA  WTR  1CMT  DIST 

LIVE  OAK 

5099 

02 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62  58 

120 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WNER 

LOXAHATCHEE 

S1S2 

06 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

5P 

5P 

MRS.   C.    A.  KING 

LVNNE  Se 

5237 

03 

MARION 

6 

29  10 

91  52 

80 

MRS.   GENEVA  a.  VININC 

MADISON 

5275 

02 

MAUISON 

10 

30  28 

S3  25 

190 

5P 

MRS.    T,C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

MONROE 

2 

81  02 

5 

6P 

6P 

CHARLES  C.  MELTMAN,  jr. 

marinelanq 

5391 

02 

FLAGLER 

2 

Bl  13 

5 

MARINE   STUDIO  INC. 

MAYCI 

5S39 

02 

LiFAYETTE 

30  03 

63  10 

65 

7A 

7A 

TOWN  OF  MAYO 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  04 

80  37 

10 

MID 

CITY  OF  MELBOURNE 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
DECEMBER  1971 


n,=  ^n„at„  nf  Flnr(rii  mav  be  obtained  bv  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
cui^t^^^gisf™  ra?  Bufl     h  L^B^S     124' S^^Te^nL"^  i:enu:!'L:KelLd ,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 

AddT?Ional  ^r^ciplta^ion  data  Ire  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

^^.^^^.SIOMIII^     —  — --—1  "nr.^ti?e^d"a^?ir:r:f":eraIn:nrre.^:r:^;r?rf:^SrS"?''  "Su^pJe:^n?ai°Dira"^taS?e 

:::lT.:Li\:\ill.  .TlT^leTlirttll  ir.llrlll'%elT.l.:l  :jL"trJ;rv^c?"':uror,rnrd?rectioL  aoS  speeds  divided  by  the  number  Of  Observations. 

t     „  tf^Bs  in  Inral  standard  time      Durinc  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
S^TlS:^;a  In%hr"Ex?reme"  tabll . °"D:ny^ecJ;T:at:Sn"  t^ble     "D^^y  Te^  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for 

the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

J        <->,     =»,„rf»..rf  woather  <?ervi cp-tvDe  Dan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
T^TtlllT  ^Lrrnd'"S?n'ea  ueslrtre^v^p^r^^ionrd^iirtrb?^  ex?remes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  ob^ervaUonT     Knd  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAJdES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only   In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Pi-ecipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G    "Soil  Temperature"  table. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all   of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent   of  Documents,    Government  Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


t  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,   North  Carolina     28801.  ,  . 

Director,  National  Climatic  Center 
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.2 

76!9 

- 

.3 

74.7 

2.6 

63!8 

.1 

66i7 

52. OH 

M 

-  3.5 

56.2 

-  1,2 

57, 9n 

-  3.7 

65, an 

-  1.9 

71.5 

2.6 

78. 5M 

,7 

80.3 

.5 

78.4 

72.5 

2.6 

61. 5H 

.6 

63. in 

7.7 

57, in 

67. 5n 

72. 4B 

78, 9M 

60 .  2n 

60. OH 

54.0 
55,5 

-  1.9 

57,1 
57,4 

,4 

57.4 
59.8 

-  4.8 

66.3 
67.4 

-  2.4 

71,8 
74,2 

- 

4.0 

78.8 
79,8 

- 

2,0 

81.5 
81.3 

- 

1.1 

61.0 
61.0 

1.3 

78.9 
80.7 

- 

.5 

73.3 
75.2 

2.3 

6l!7 
64.8 

.0 

64^4 
65. in 

8.3 

66.9 
70. 2H 

-  .6 

51.6 

54,9 

56. 1 

65.3 

71.1 

79,5 

79,7 

80.4 

78.8 

72.2 

59.8 

62.7 

67.7 

52.4 
55.0 

-  3.7 

56,4 
57.6 

-  1,9 

58.1 
57.7 

-  4.4 

66.5 
67.0 

-  2.1 

72.0 
72.3 
73.4 

- 

3.4 
2.3 

79.3 
60,6 
8 1 .  IM 

- 

,8 
,  6 

79,7 
80,7 
60.1 

- 

1.4 
1.3 

79.8 
80.8 
80. 4n 

- 

1.4 
.9 

78.5 
79.3 
78.1 

.1 
.1 

72.5 
73.7 
70. 6n 

2.0 
.4 

61.2 
62.6 
62.2 

-  .2 
1.6 

63.2 
64.2 

6.9 

68.3 
69.3 

r  *' 

66. 4H 
70.3 

72.3 

80,  5 

60,4 

80.9 

79.1 

73.2 

60.4 

63.1 

.3 

59.1 

-  l.l 

61.1 

,1 

61.5 

-  3.5 

-  .3 

74,8 

- 

2.0 

60,8 

82,2 

- 

.3 

81.9 

.6 

80.1 

.2 

76.1 

2.9 

65.2 

67.7 

8.3 

71.7 

54. 6M 
55.8 
55.0 
50. 7B 
55.5 

-  2.0 

57. on 

58. 3n 
57.6 
53.7 
57,9 

-  1,1 

57.9 
59.8 
58.7 
57. ON 
59,7 

-  3.3 

65.1 
67. 4n 
66.8 
65.5 
68.0 

-  1.6 

73,0 
72.2 
71,5 
73.9 
73,1 

- 

2.9 

79,9 
78,1 

62,2 
79.6 

■ 

1,6 

79.9 
79,6 
81,1 
80. 3 

- 

1.1 

79.9 
80.4 
80.9 
91.1 

1.2 

79.4 
76.5 

.0 

74.7 
73.6 
73.9 

1.9 

69. If 
62.4 

.9 

66. 8n 

64.1 

66.7 

8.2 

69. en 
69.7 

■  .9 

54.5 

-  2.5 

57,3 

-  1,4 

58,6 

-  4.2 

67.0 

-  1.8 

73.0 

2.3 

80.0 

,1 

60,6 

80.7 

- 

7.5 

69.4 

.  ,3 

59. 9M 
59.7 
60.0 
58.6 
58, 9M 

-  1.3 

-  1.6 

-  ,6 

-  .9 

62, 3H 
61,9 
62,4 
59,9 

62,  on 

-  .5 

-  .7 

-  .7 
.5 

63, 3n 
62,6 
63.3 
60.0 
61, 3M 

-  3.0 

-  3.5 

-  3.8 

-  4.2 

68.9 
68. 4H 
70.1 
68.0 
68. On 

-  2. "J 

-  1.8 

-  .9 

-  2.2 

75, 2n 
74,1 
76, 1 
73,3 
74, 4n 

1.5 

1.4 
.9 
1.5 

79. 7M 
79.0 
79,8 
78.7 

- 

,7 

1,3 
,3 

80, 8n 
80,6 
81.2 
60.5 

M 

- 

.2 
.9 

90. 9n 

90.6 

91.3 

60.7 

61.0 

- 

.2 

1.2 
.0 
.8 

79, 4M 

79)6 
78,3 

- 

.3 
1 .0 
1.! 

75. 9n 

76  !l 
74.8 

2.0 

2!: 
1.6 

66. 7n 

65)9 
64.3 

.3 
.( 

-  1.0 

68.6 

67.8 
66.7 

6.6 

6;o 

7.5 
6.1 

71. 8n 

72 . 1 
70.8 

-  .1 

60,3 

.5 

62,1 

.3 

63.3 

-  2.0 

69.5 

-  1.1 

75,8 

- 

.6 

80.7 

80.5 
81 ,7 
79,7 

,2 

81.2 
80.5 
82.1 
83.1 
81.2 

- 

.4 

91.5 
80.4 

- 

60.0 
78.3 

- 

.1 

75.7 
75.4 

2.4 

64.8 
66.9 

-  .2 

66.8 
69.0 

6.6 

71.6 
71.? 

.4 

59,4 
59,7 
62.0 
60.6 

1.6 
.6 

61,2 
62.1 
64.1 
63.1 

2.2 
.3 

62  .0 
62.7 
64.8 
63.0 

-  l.l 

-  3.4 

66.8 
69.9 
72.1 
69.5 

.9 
-  2.0 

75)6 
78,2 
75,3 

1.6 

,4 
.9 

- 

.3 

62.0 
83.3 
81.2 

,( 

60.7 
79i5 

- 

1 .  t 
.6 

77.1 
77'.  2 

3. : 

66.4 
67'.4 

I'.'t 

68.5 
69. 4M 

10  5 
7.4 

72.3 
74 . 3 
72. 3n 

2.3 
.2 

61.4 
61.4 

.5 
.3 

62.7 
63.2 
59.2 

^  t, 

.2 

63.8 
63.9 
60 .  8n 

-  2.2 

-  2.4 

69.9 
70. 1 
66.6 

-  1.0 

-  .9 

76,3 
76.7 
73, 7H 

- 

.2 
.3 

60.3 
79.8 
78, 3M 

- 
- 

,2 
.6 

62.1 
81.4 
79,6 

- 

.2 
.3 

82.5 
81.4 
80.3 

,4 
,9 

80.4 
80.4 

.1 

.  I 

'  a 
T«*  1  u 

67.4 
tl*  AM 

*'*  * 

7. , 

72  *7 
69*9n 

59.9 

-  .6 

62.0 

-  .1 

62.7 

-  3,0 

69.2 

-  1.6 

75.4 

_ 

1.0 

79,8 

_ 

.5 

81.2 

81.3 

.4 

79.6 

- 

.4 

76.4 

2.4 

66.4 

.2 

68.4 

7.1 

71.9 

.2 

61.9 

-  1.0 

63.6 

-  .8 

64.1 

-  9.7 

69,2 

-  2.9 

76,7 
75,5 
78,1 
76.6 
74,7 

1.2 

78,2 
78.2 
60,6 
79,8 
79.1 

2,0 

80.2 
80.1 

1.3 

79.4 
79.9 

2.6 

79!l 

75!  3 

69.0 

'!! 

69!l 

72!o 

61.0 
64.4 
61.5 
61.7 

.1 

63.3 
65.9 
63,6 
64,3 

.9 
.0 

64.0 
66.7 
64.8 
63,8 

-1.6 
-  2,3 

68,6 
71,7 
70,4 
68,1 

-  1.1 

-  1.6 

.5 
.6 

,5 
,9 

82.5 
81.4 
79.9 

.2 
.6 

81.6 
61.4 
60.6 

1.0 
1.1 

80.5 
79.7 

.7 
1.2 

78.0 
76.3 

2.1 
1.5 

69.8 
67.1 

.0 

71.2 
69.0 

6.7 
6.4 

74.3 

72.6 
72 .2 

.6 
-  .1 

61.3 

63.4 

-  2.3 

63.1 

-  4.8 

69,5 

75,9 

61.1 

,1 

62.2 
60.9 
80.2 
60.6 
80.7 

81.5 
82. 8n 
60.8 

.8 

79.7 

M 

76.6 
77. 3n 

1.7 

68.2 
69. on 

.2 

69.9 
69. 4n 

5.0 

72.7 

-  2,2 

62,2 

62. 6M 

68. IP 
69.0 
70.7 
69.4 

•  3.B 

60. '■tl' 
78,8 
79,3 
78.8 

nil" 

6l!l 
62.3 

-  2.5 

62,7 
65,0 

-  .7 

63. in 

64.1 
63,9 

-  4.3 

-  1.9 

74.6 
76.0 
75.0 

- 

.1 

_ 

,7 

- 

1.0 

81.3 
80.7 

- 

.6 

79)8 
79.2 

- 

1.2 

77)5 
76.5 

.a 

71.1 
67.5 

.1 

7K4 
68.9 

5.1 

72.2 

-  .5 

61.6 

.7 

63,7 

1.1 

64,7 

-  1.6 

69.6 

-  l.e 

75.4 
75.8 

l.C 

79,6 

ao.i 

80,2 
79.4 
BO, 4 

,6 

81.2 
82.3 
81.2 
81.2 

,2 
,5 
,4 

61.5 
81.6 

.3 

79.7 
79.6 

.3 
.6 

77.3 
76.6 

3.1 

2.2 

67.8 
67.2 

1.1 
.5 

69.3 
68.2 

7.4 
6.3 

72.6 
72.2 

.6 
.0 

59.2 

-  2. 

62,5 

-  .4 

63.5 

-  3.1 

69.6 

-  l.e 

.e 

.t 

.c 

.5 

61.2 
91.5 
91.3 

I' 

79.4 

.8 

77.2 

2.1 

67,7 

•' 

70,0 

7.6 

72.6 

.3 

61.1 
60.9 
62.0 

-  .6 
.1 

63,0 
61,1 
64.4 

-  . 

1, 

63.3 
63.1 

-  3.2 

70.0 
68.7 

-  1.5 

76,3 
75,9 
76,5 

,2 

.6 

79.5 
79,6 

.7 

77.2 
77.2 

2.8 

69,8 
68.0 

.8 

70.5 
69. 7n 

6.9 

72.4 

60. 8C 

63,8 

63.7 

69.3 

76,4 

79.5 

61.5 

81.0 

60,3 

77.1 
76. 7n 

68.6 
69.7 

69.2 
69.4 

72. 6n 

64. 5h 

64.8^ 

70. OK 

75,8 
76,0 

78, 9^ 
79.7 
79,7 

H 

61.4 
61.6 

81.1 

60,4 

77.5 

69.0 

70.4 

73.1 

1.9 

62.6 
62.4 

65,0 
64,6 

1." 

64.7 
64.9 

-  1.2 

69.8 
70.3 

.0 

,6 

81.5 

.1 

80,2 

.  1 

77.6 

3.! 

68.4 

1.1 

70.7 

6.3 

73.2 

78.6 

62,9 
80.0 
61.2 
79.6 
80,4 

63.5 
80.2 
82.3 
80.5 
81.9 

,6 

92.9 

.1 

81,8 

.1 

79.7 

3.4 

71.1 

2.2 

71.9 

7.6 

76.9 

1.0 

63.2 

-  . 

64,8 

,< 

66.0 

-  l.( 

72.2 

-  .1 

1.1 

80.6 

60,6 

78. 2M 

69,9 

69.8 

72. 9n 

63.0 

64,8 

64.2 

68.6 

74.7 

75.8 

l.C 

.6 

1.2 

.7 
1 .5 

81.8 
80.7 

_ 

,2 

80,3 

- 

.2 

77.5 

2.8 

67,7 

.9 

69.-4 

7.1 

72.6 

.4 

60.0 

-  I. 

63, 1 

62.2 

>  -  3.i 

69.4 

-  2.C 

1,6 

79,9 

1,1 

75.9 

l.C 

66,9 

.0 

68.6 

6.6 

71.6 

-  .7 

60.0 
62.5 

-  1. 

62.9 
64.8 

62.4 
65.2 

-  3.. 

67.9 
69,8 

-  3. 

74,4 

76,1 

2. 

91.9 

80,6 

78.3 

70,5 

70.9 

73.6 

61.6 

64.2 

64.1 

69.1 

74,9 
76,3 
75,4 

78.3 
79.4 
78.6 

79.9 
61.4 
80.1 

80.4 
81. 6r 

\ 

78,6 
90.2 

76.6 
77. 3W 

70.2 
68.6 

69.3 
70.0 

72.3 
73. 2n 

62. 6f 
62.3 

64.5 
64.2 

65.21' 
64.8 

71,0 
69.1 

90.4 

90.2 

78.2 

69.3 

70.8 

72.8 

61.7 

63.8 

>  64.1 

-  2.5 

69.6 

-  2. 

75,9 

79,7 

,7 

81.2 

81.2 

.8 

79.8 

,8 

77.2 

2.1 

69.9 

.s 

69.8 

6.4 

72.7 

.0 

63.4 

65,8 

1. 

i  66.4 

-  . 

70.2 

1  -  • 

75,7 
76,5 
76,8 

76,1 
78.9 
79,3 

.4 

79.9 
80.0 
81.3 

.1 

80.2 
80.5 

.3 

79.9 
79.2 

.6 

76.6 
77.2 

l.t 

70.4 
71.1 

1.6 

70.6 
69.9 

6.0 

73.0 
73.3 

.7 

63.3 
63.8 

1 

65,4 
65.9 

66.7 
66.7 

70.5 
70.0 

81.2 

90.0 

76.0 

72.2 

72.1 

73.9 

So*  n»lerc»ice  Nol««  Following  Sl.llon  todox 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


T«bl«  l-Conbnued    1971 


]ai)uar7 

Febniaiy 

MAicb 

April 

May 

June 

July 

Au9U«t 

S«ptembei 

Oclobai 

Novembai 

D»c«mb«i 

Annual 

StaboQ 

TempVMtuze 

• 

1 

s. 

• 

H 

& 

• 

1 

i 

a 
■S 

• 

a 

• 

1 
1 

« 

1 

1 
B 
• 

H 

• 

i 

• 
1 

i 
§ 

H 

• 

& 

• 

1 

1 

a 

e 

^■ 

• 

• 

Q 

1 

i 
1 

H 

Q 

1 

« 

t 
B 
• 

H 

• 

s 

« 

1 

a 

i 

• 

1 

I 

i 

H 

• 

& 

• 

• 

i 
i 

H 

• 

1 

i 

a 
0 

H 

J 

cS 

DEVILS  CtROEN  TDHEK 
EVEACllOtS 

FLAMINGO  RANOEK  STA 
FORT  MYERS  MSO 
IMMOKALEE  3  NNW 

63. 9« 

63, in 

66, OH 

65.3 

64.0 

-  3.5 
1.6 

67. 8M 
63, 9M 
67, 6M 
65,8 
65,7 

-  3.7 
.6 

66. IM 
64.  3M 
66. OM 
65.9 
66.0 

5.8 
2.3 

70, 6H 
69, 8M 
71,4 
70,4 
70,2 

4.2 

2.4 

75,8 

76.7 
77,1 
77,2 

*  1.9 
-  .3 

79. 5M 

79^0 
60.4 
90.0 

- 

H 

SoisM 

82,0 

81.5 

- 

80. 6r 
81.5 
82,1 

-  1,2 

76, 4M 
8o!8 

eo.o 

79.7 

-  1.3 

78.8 

78. 2f 
78.9 
76.4 

2 

4 
8 

71,0 
73, 2M 
71,0 
70,8 

-  1.2 
1.8 

72. 8M 

72.3 

70,6 

7,3 

74. 6H 

74.2 

73,9 

,5 

LA  BELLE 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  I  NE 
PUNTA  GOROA  4  ENE 
TAMIAMI   TRL         MI  BENO 

63.0 
62.3 
64.4B 
62. S 
66. 4H 

-  .9 

65,8 
64,2 
67,1 
65,0 
66, 2H 

-  .5 

67 ,  6M 
65.4 
66,8 
64,7 
67, 3M 

- 

2.4 

70,3m 
70,2 
70,4 
69,7 

^ 

1.8 

76!^ 
76.9 
76.3 
75. 5f 

-  .2 

79!' 
60. 8 
79,3 
78.1 

-  .3 

9l!9 
81.4 
80.9 
80. 2H 

.8 

8o!9" 
82.0 
81,4 
61.1 

-  ,8 

79)5 
80.2 
80.0 
91. 3H 

-  l.l 

77)6 
78.7 
77.9 
79. 7M 

1 

5 

7o!2 
72,5 
69,6 
73,7 

1.1 

70, 7h 
70,8 
72,6 
70.4 
74,7 

6,0 

73 .  3M 
73.2 

74.  JM 
73.1 

,1 

DIVISION 

64.0 

.7 

66 ,0 

•  1 

66, 3 

- 

2.5 

70,3 

- 

2.6 

.6 

79,3 

-  1 . ; 

1 

3 

71,3 

1.0 

71,6 

5',6 

73.7 

-  ,3 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
LOXAHATCHEE 

65.4 
64.5 
65.8 

64.2 

-  2.4 

-  .9 

68,2 
67.4 
68. 5M 
67.4 
65.6 

-  .2 
.9 

67,2 
66 , 2 
68.2 
66.7 
65.9 

3.5 

71,6 

7U3 
70,9 
69,3 

2.7 

77,9 

7e',lN 

77,0 

75,1 

.4 

1.1 

80,4 

eoio 

79,0 
78,0 

.0 
-  .2 

81,9 

8l!7 
80,8 
79,7 

.1 
.6 

82.1 

8U2M 

81.0 

80,8 

-  .5 
.3 

90.5 
79 .  3h 
60. IM 
79.8 
78.8 

-  1.0 

-  .2 

76,4 
77.6 
78.8 
77.7 
77.2 

5 

73,2 
72,6 
73,6 
72,3 
70,5 

.6 

1.6 

73,4 

71,6 

71,7 
70,3 

4.4 
4.8 

75.0 
73. 7H 

74.1 
73.0 

-  ,4 
,4 

MIAMI   BAVFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI  WSO 
MIAMI    12  SSH 
POMPANO  BEACH 

68.0 
67.8 

6:!o 

67.9 

-  1.3 
1.3 

-  1.5 

69.7 
68,6 
70,9 
68,4 

-  l.O 
3.0 
.9 

6B.9H 
68.6 
70.3 
67.7 

- 

3.0 
2)7 

72.51. 
72.9 
75.0 
71.2 
73.2 

- 

2.0 

3,0 

78,7 
79,1 

.5 
1.9 
.4 

80,3 
81,0 
81,0 
78,5 

-  .1 
.2 

-  1.9 

82, 2M 
82,6 
82,7 
81,0 

.3 
.9 
-  .6 

82, 3M 

82,1 

81,9 

80,9 

83,5 

-  ,8 

-  1,1 

80.6 
80.9 
90.7 
79. 5M 
81. 5M 

-  .8 

-  .6 

-  1.5 

79,0 
79,8 
78,9 
77,9 
79,4 

I 

4 
• 

75,0 
73,9 
72, 5M 

1.2 
1.5 
.9 

74, 9M 

75,1 

74,2 

73,3 

76,7 

4.8 
6.1 
5.6 

76.1 
76.4 
74. 5H 

,  1 
1,3 
-  ,3 

SOUTH  MIAMI   5  W 

STUART   I  N 

HEST  PALM  BEACH  WSO 

65.6 
63. 9n 
65.0 

-  1.9 

68, 5M 

65,0 

67,4 

-  .2 

67.8 
66.4 
65.9 

4.0 

71.4 
67.2 
71.8 

2,1 

77, 6H 

72,7 

78,8 

1.2 

79,4 

^ 

80,9 

-  .1 

80,9 
82,3 

-  .3 

81,0 
83,1 

.1 

79.7 
80. 6M 
91.1 

-  1.0 

77.9 
77,4 
79.0 

8 

71,3 
73,1 

.6 

71,8 
70.7 
73.1 

4.9 

75,1 

-  ,2 

DIVISION 

65.8 

-  1.1 

6S,2 

.6 

67.7 

2,3 

71.4 

2,2 

77,3 

.3 

79,8 

-  ,4 

ai.6 

.1 

91,7 

-  .3 

80.2 

-  .8 

76.4 

1 

0 

72,8 

.8 

73.1 

4.9 

74.8 

•  0 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVEPNIER 

70.6 
70.5 
71.0 
70.2 

1.0 
.1 

71,9 
71.5 
72.4 
71.6 

l.S 
.2 

72.4 
72.6 
73.5 
72.0 

,1 
1,0 

75.9 
75.3 
75.9 
75.3 

,1 
1.8 

80.7 
80.3 
81.1 
80,7 

1.7 
.1 

83,0 
83, I 
83.1 
82.5 

1.2 
,3 

84,1 
84,2 
84,7 
83,5 

.8 
.2 

83,2 
82,9 
83,9 
82,5 

-  ,4 

-  1,4 

92.7 
92.9 
63.4 
92. OH 

.4 
-  .2 

61,1 
80,6 
91.5 
80,5 

2 
1 

1 
0 

75,8 
76,2 
76,3 
75.0 

1.7 
1.3 

76.2 
76.7 
77,1 
75,2 

5.6 
9.3 

78,1 
76,1 
78,7 
77, 6H 

1,3 
,4 

DIVISION 

70,6 

71.9 

.9 

72.6 

,7 

75.6 

1.0 

80.7 

.9 

82.9 

.5 

84,1 

.6 

83,1 

-  ,7 

92.7 

.2 

80,9 

1 

7 

75.6 

1.3 

76,3 

S.l 

78,1 

,6 

Division  averages  Id  the  annual  issue  Include  late  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  In  monthly  issues. 


A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  WAS  PUBLISHED  IN  JANUARY,  APRIL,  AUGUST,  AND  DECEMBER  1971  ISSUES  OF 
THIS  BULLETIN. 


See  Relerence  Notes  Following  StatloD  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


APALACHICOLA  HSO 
BLOUNTSTOWN 
CAKRABELLE   1  NNU 
CARVVILLe 
CHIPLEY  3  E 

CRESTVIEW  RAOIQ  WJSB 
OE  PUNIAK  SPRINGS 
POUNTAIN  3  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELIO  3  W 


SAINT  MARKS  6  SE 
SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE  HSO 
HEHAHITCHKA 
HOOORUfP  0AM 


CEDAR  KEY  1  WSh 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNM 
PEOERAL  POINT 
PERNANOINA  BEACH 

GAINESVILLE  2  WSW 
GLEN  ST  MARY   1  H 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE   2  UNU 
JACKSONVILLE  HSO 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 

LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  T« 
USHER  TOHER 


NORTH  CENTRAL  03 
BITHLO 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  5 
CLERMONT  6  SSH 
DAYTONA  BEACH  HSO 

DELAND   1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEHORTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  HSO 
SAINT  LEO 

SANPORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NH 
HEEKI  HACHEE 


DIVISION 

•       «  * 

SOUTH  CENTRAL 


ARCADIA 

ARCHBOLO  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
8ABSQN  PARK 
BARTOH 

BRADENTON  5  ESE 
CLEARHATER 
CORKHELL  4  NH 
DE  SOTO  CITY  B  5H 
FELLSHERE  7  SSH 

FORT  DRUM  5  NH 
FORT  GREEN   L2  WSH 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  NO.  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  HSO 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NITTAH  1  S 
OKEECHOBEE  9  H 


2.121-  1,02 


2.87' 
1.57- 


3.8&- 

5.02 
4.981 
8.3& 
6.44 

8.89 
7.9» 

7.701 


■8p  I. 


5.04  2.57 


4.251 
2.6B 
2.01- 


1.02k  1 
l.3» 
1.90 

,45k  1.55 
2.3d  ,14 

1,00-  1.04 


1.44:-  3.08 


5.43  i.ia 


5.48  1.30 


5.89;  1.77 


6.B2  4.01 
6.32  3.22 
4,44 
4,19  1,21 
2,70k 


3.85 


.58 


2.55-  .36 


4.37  1.31 


7,63  *,70 


5,56  2,46 
3,87  1,25 


5,51  2,79 


4,87  2,10 


1.13 
1 .66 


1.43 
5.67U 


1.20i 
3.1^. 


6.1^ 

5,1^ 
5,85:- 
E  3.71 
6.8^ 
3.71-  1.91 


1.28 

2.49-  1 

2.65-  1 

2.08^  2.03 


2.05 
9.18 
1.91 


1.17 
1.13 


2.52-  1,50 


=  2,5B 

3.48k  ,96 

i.6o; 

2.43-  1.44 
2,00-  1.56 


1.81-  1,94 
2,12 
2.43 
2,08 
2,21-  2 

1,47.  2 
1.91 
1.55 
1.46-  1 
2.07-  2 

2.36k  1.33 
2.92L 
1.B6 


1.491-  1. 
1,06 
.9S-  2, 


.89 
1.44 
3.73 


.96 

l.iSr 
1.55| 
3.29k 


3.07 
2,00 


2,9V 

2.521 


,67|- 
1,46 


3,33 
4,98 


2,06h  2,96 


2,32^ 
2,9^- 


2,41^  1,08 

3,12 
1,84 
1,36- 
2.53 

3.3^-   1.51E  2.17- 


2,05 
3,07- 
2,46 
2.69- 


2,10 
1.79 


.17 
2.49 


1*88- 
1.721 
1.6^ 
3.2^ 
3.2* 

1.9^- 


1.8(^-  1.59 
1,60-  1.82 


.63-  2.25 

:6^ 

8.2T  3.86 
3.671 


.9^-  4.36 
I. •>]!,-  3.32 


4.30 
5.27 
2.15 


2.2i-  2.15  3.06 


5.11  1.11 
1.64r  1.38 

3.92U 
3,05' 


3,15k  1,01 


5.26k  2.67 

14. 20! 
9.60I  1 
7.65| 


14.16 
11.01 
8.15i 
9.76 


6,76 
1,49 


-  l.B 


7,191 
6,5*. 
2. 87 
6.431 


3,5»- 

13,21i 
9,60| 


3,331 
11,93| 
7,89 


1,98  5,08' 


2,24-  1,11 


1,98 
,43 

3.08 
3.12 


14.89 
10.80 
12.381 


9.72 
11.27 
6.79 
6,61- 
6,12. 

5.47- 
B. Ki- 
ll.70! 
5.05 
5.07U 

5.39 
11.77' 
5.6Bk 
3.81 
6.74k 

8.5o| 
9.02 
8.12 


7.24-  .50 
7.46 

4.94I.  1.77 
4.55 

10.69 
5.37.  2.69 
3.89: 
3,63 

9,23  2,78 
4,38^  3,68 


3,1S| 

5,56 
7.45 
10.75 
11.28 
6.02; 


5.35k  3.18 


2.29.  3.59 


3.5B  1.14 

3.6d  i.oa 

4.66 


.39-  2.07  3.83 
1.78 

.481 
3,23  ,67 


*  ,99  4,42 
5,0^ 
4,3^ 
4,241 

7,96 
3,BB. 
4,10 


2,59|> 
4,9lL 


1,57. 
4.09 
1.40 


.08     3,0Si  .39 
2.78       T     k  2.98  2.3 


37^  .8 


9. id 

3,81 
3,4«  1,03 
3,96^ 


2,01! 
1,44 
.88.  1.56 


ik     .34     3.  18-  2.97     2.66{       .06  2.10 


14.10i  6.70 
4.33^  ; 
9.711 
3.71k  3.68 


12.73  : 
12.19  : 
18.68 
5.43 
12.83  5.98 


9.561  2.8i 
11.12 
T.ir  1.12 

I3.43I 

6.92. 
13.67 

4.85-  1.03 

8.  Ill 


2.4lk  1. 
6.27; 
4.60 
5.851 
2.23k  1. 

7.07^  2.75 


6.6^ 

7. Hi-  .71 
4.9* 

4.7Sk  2.32 
4.7^  1.08 

5.B9k  1,96 

6,19] 

6,67^ 

8,08  ,99 


4. 76- 

6,61 

5.32 


3.13 


.74  4.3fl-  2.97 
.44     5.50-  3.15 


29     5.71-  1.36 


2.34-  1.64 


5.29 
7.69 

6.2i' 


3.67.  1.21  9.68 


3.21 
2.29 
1.27 


2.87 
'..7tJ 
3.65 
4.95 

.85k  2.70E  3.651. 


1,67-  2 
1,0^ 

.B2k  2 

.60-  2 

1.25-  2.26 


'•'5 

1.65^ 
9.73 


.75 

4.63 

3.11 
4.23 


6.94.  2.55 
5.08 

10.95  2.16 

3.20^  3.54 


11.56!  4 
6.47 
4.59 
8.291  .29 
6.60^  2.57 

7.14k  1.75 
8.95  1 
B,16 


6,92.  1,24 


7,37^  1.54 
5.79 

5.59k  2.90 
5.061 
B.94 


9.43  4 
8. 191 
3.97k  4 

5.30.  2.41 


3.971.  2.40 


7,6ll 
5,04' 


6,97k  ,15 


5.45k 
9.06| 
8.29 


11.97 

12.90' 
7.50 


9,351 
8.9^ 


Sm  BefereDC«  Nol«  Following  Stallon  Index 


2,33 

3,37. 
4.82' 


3.10-  1.85 
,45.  5,87 
,31 

3.9t, 

4.17-  3.39 

4,2J 


4.39U  1. 
3.22 

2.25U  3. 


1.14| 
3. 88.  3.25 
2.34 
4.26k  3,51 
2,3d 


1.69  6.69 


3.58 


2,<>S-  1.22  1.27. 
7.2^ 


2.06 
4.66 
5.30 
6.72 
2.31 


.15^ 


3.40  4.83 


8k  1.15 

«1 


4,66  6,83 


7,67  1,02 

5.14.  2.30 
3.03 
2.17 

2.98k  < 

9.01!  ' 

2.78|.  . 

2.59-  ! 
8.35I 


5.18k  2.03 


7.23k  1.14 
7.22 
6,17k  1,73 
3,65l 
5,08k  2.23 


7.58' 
6.77 

6,86r  2,8 


4,87k  3,59 
1.79 
3.21-  « 

3.80.  3.45 
2.66.  3.69 
6.05 
2.53.  4 
9.49 

4.90 


1.44 
1.79 
4,40 

3.14; 
2.191 


2.98 
3 .  O&k 
5.03  1.86 

5.49  1.01 
5.6V 
3.68 


2.60 
2.94 
2,74 


10.921  3.40 


1.101 


1.7} 
1.5^ 
1.21!- 


2.94 
2.0d 


l.Uk 
1.2B| 
.63 


.OSE  5B.26 


1.70-     .58  3.33 


.32i  2.03 


3.71!- 
3.31 


99.68-  6.63 

45.39 

49.5a 

48.99-  5.40 
.eJ-16.70 

.stI-is.io 

.1!, 

.0^ 
.80 

.27  1.41 


.4^       ,6C     50.19.  8. 16 


68.26  21.70 
56.55i  2.82 
E  48.90 

.81-  8.39 
.45-  6.53 


3.49I 
3.67 

5.eT|     3. 65 

4,5« 
6,4T 


3.59     1,47.     ,73E   5,48  2,54E 


,03E 

.58     50.34-  2.11 
4eE   63.06  8.09 
E  65.15 
48.27 

53.69  .33 


38 


4.78! 
4.58 
6.63 


3,92 
3.56 


2.24 
1.28|- 
1.9S 
X.il- 
2.4^ 

3.2a 

1,0^ 


3,93 
2.59 
1.46 


2.14 
3.24 


.5^ 
56. 9« 
50.51- 
4S.21I 
47.33. 


50.45k 
5B.34 
55.08 
50.99 


8.77 
6. 19. 
4.83 
8.05 

6.93 
5.75 
6.20 
5.55 
5.46 


2.06 
4.08 


E  1.18! 

1.78k  ,97 

,49 
1,13. 


E  54.2a 

56.53-  1.52 
53.31 

49.77-  1,46 
46.23-  3.67 

46.93.  7.77 
49.71 
43.5^ 
E  57.88 

55.59-  .76 

52. 5^-  .16 

42.50 

39.30 

40.09-11.28 
52.21!-  5.12 

48.74-  4.63 
47.991.  7.97 
53. 1^ 


46.64-  4.60 


41.80-12.19 
41.45 

42.45-  12.74 
42.4^ 

52. 4«-  3.98 

49.61: 

47.75 
E  46.00 
E  47.45 

52.071.  7.58 

92.08 
E  50.71, 

46.59-  8.68 
41.29 

39.46-  13.34 


.79k  1.32 
.73-  1 

3.28! 

1.3J-     .39|E  40.45-13.36 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORAAAL 


TABLE  2  -  CONTINUED 


JANUAftV 

FEBRUARY 

MARCH 

APfill 

JUNE 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

ANNUAL 

1 

1 

1 

< 

i 

< 

i 

i 

< 

< 

0KEECHD6EE   HRCN  GATE  6 

PARRISH 

PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

.32 
.51 

.  90 
1.35 

1.76 
1.96 

.95 
5.12 
5.46 
4.75 
2.06 

2.59 
1.74 

2.06 
1.07 
.97 
1.20 
2.20 

3.29 
2.47 

.48 
.31 
2.69 
1. 12 
.46 

.92 
2.09 

2.49I 
2.7d 
5.38 
2.80 

.si 

1.94 
.22 

8.01 
3.79 
5.57 
5.00 
3.46 

2.43 

1.32 

5.74 
7.54 
8.98 

5)61 

.05 
1.75 

5.45 
12.67 
7.04 

13.34 

1.54 
7.69 

7.58 
5.96 

10.84 

• 

1,55 
2,6* 

6.53 
4.34 

4I0; 

1.74 

5.56 
2)21 

3.91 
1.67 

1.04 
1.38 
.91 
2.67 

: 

.6iJ 
1.19 

50 
53 
60 
49 

60 
77 
66 
10 

-  2.54 
9.29 

TAMPA  WSD  f 
TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  4  W 
HAUCHULA  2  N 

.86 
2.19 
.46 
.59 
.35 

1.27 
.27 

4.25 
7.36 
2.55 
3.01 
4.01 

1.41 
4.42 

lis] 

.64 
1.59 
1.46 

3.21 
2.74 

1.8' 
.45 
.94 
.05 

1.04 
1.52 

4.09 
2.42 
1.74 
3.57 
5.80 

1.24 
.04 

2.54 
1.83 
2.46 
8.02 
5.65 

: 

4.74 
4.17 

6.9C 
11.23 
12.22 

8,24 

. 

.88 
2.24 

15.8: 
13.41 
2.55 
7.66 

■ 

.78 
6.61 

15.54 
9.59 
7.99 
7.09 

3,27 
7,86 

3.3( 
3.24 
7.09 
4.06 

!o9 

1.7( 
1.62 
2.15 
1.23 

.06 
.04 

.79 
2.97 
3.24 
2.25 

.94 

1.10 
.83 

46 
63 
50 
51 
46 

33 
51 
63 
93 
76 

8.99 

WINTER  HAVEN 

.24 

4.64 

1.24 

.67 

4.52 

11,03 

10.02 

3.29 

5,28 

2,96 

.84 

43 

23 

DIVISION 

.53 

■ 

1.56 

3.90 

1.26 

1.48 

2.11 

.83 

- 

2.55 

.33 

5.50 

1.77 

7,93 

.21 

8.47 

.84 

7,02 

- 

,77 

5.47 

1,33 

1.89 

.12 

1.67 

.19 

47 

90 

-5.94 

EVERGLADES   AND  SW 
COAST  05 
BELLE  GLADE   EXp  STA 
CANAL    POINT  LJ5DA 
CLEWISTON  U  S  ENG 
OEVKS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

.77 
.40 
.45 
.25 
.44 

1.04 
1.26 

3.15 
1.12 
1.15 
1.35 
.79 

1.44 

.85 
.40 
.22 
.03 
.12 

2.32 
2.10 

.34 
.  16 
.13 
.25 
.11 

2.95 
2 . 4( 

4.89 
6.74 
5.14 
4.40 
3.47 

.39 
1.71 

11.68 
8.43 
3.56 

11 .26 
5.53 

■ 

2.66 
3,33 

7,88 
5,07 
11,03 

5,60 

.29 

6.61 
5.40 
4.71 

10.75 

■ 

1.89 
3.41 

7.27 
6.47 
4.87 
7.00 
8.89 

1,92 
,6] 

5.89 
8.09 
2.75 
4.52 
6,65 

,77 
2,35 

9,09 
1.80 
2.64 

.47 

2.61 
.99 

,60 
1 , 9: 
,45 

1,1' 

I.IS 
.21 

E 

59 
46 

37 

44 

02 
05 
15 

19 

-  3.65 
•10.90 

FLAMINGO  RANGER  STi 
FORT  MYERS   WSO  R 
IMMDKALEE   3  NNW 
LA  BELLE 

MDORE  HAVEN  LOCK  1 

.87 
.85 
1.23 
.53 
.25 

- 

.67 

1.03 
1.37 

.82 
1.55 
1 .05 
1.82 

.51 

.66 

.25 
1.29 

.01 
.55 
.31 
.41 
.37 

2.07 

2.58 
2.41 

.07 
.70 

!70 
.  14 

1.74 

2.55 
3.17 

4.62 
3.77 
3.45 
7.46 
1.50 

.08 

3.45 
2.96 

5.21 
6.18 
11.14 
11.79 
13.86 

2,78 

3,51 
7,00 

2.84 
9.50 
5.89 
7.40 
7.28 

.42 

.83 
.50 

7.99 
8.06 
5.95 
8.76 
8.29 

.63 

1.31 
1.37 

6,97 
9,21 
7,32 
6,41 
7,18 

,71 

1,23 
,54 

7,62 
6.49 
3. 04 
5.92 
6.35 

2,40 

1,86 
1,97 

1.79 
.16 
.93 
,13 
,90 

1.04 

1.10 
.43 

2.20 
.30 
.93 
1,04 
1.20 

.99 

.36 
.18 

41 
47 
41 
92 
47 

01 
32 
23 
37 
83 

-  6.02 

.20 
•  2.51 

NAPLES  2  NE 
PUNTA  CORDA  ENE 
TAMIAMI    TRL   *0  M]  BEND 

1 .  le 

.59 
.78 

1.10 
1 .68 
.80 

.11 
.71 
.41 

.  14 
.66 
.00 

1.05 
.73 
3.18 

3.38 
6.22 
6.81 

6.50 
5.86 
3,70 

9.95 
8.96 
7.93 

16.62 
7.33 
6,94 

5.94 
3.49 
5.68 

1,03 
1,43 
,89 

,21 
.45 

1,70 

47 
33 
38 

21 
11 
42 

DIVISION 

.66 

.97 

1.30 

.61 

.35 

2.30 

.29 

2.69 

3.88 

_ 

.44 

S.OS 

,21 

6,55 

1.63 

7.78 

.31 

7,89 

,62 

5.99 

1,20 

1,41 

.12 

1.02 

.4( 

44 

76 

-  6.46 

LOHER  EAST  COAST  06 

DAN  I  A  4  HNM 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE   ExP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  E>fP  STA 

.18 
.66 
.67 
.57 
.56 

• 

1.54 
1.19 

.50 
1.15 
1.05 

.87 
1.07 

.91 
.64 

.06 
.30 

.07 

2.54 
2.31 

.04 
.59 
.28 
.20 
.07 

- 

3.60 
3.62 

2 . 03 
3.09 
4.25 

3!o5 

2.20 
3.41 

2.75 
3.50 
5.05 
E13.27 
6.U 

3.92 
2.66 

1,50 
2.90 
3.74 
6.40 
4.94 

3.06 
3.87 

5.75 
4.97 
4.41 
9.18 
4.27 

■ 
■ 

1.91 
4,02 

5.14 
8.98 
7.26 
10.69 
6.95 

■ 

,00 
3,66 

9.89 
4.57 
4.96 
11.16 
5.38 

-  3.62 

-  3.34 

2.73 
5.27 
3.37 
.84 
2.47 

2.09 
.19 

2.23 
2.71 
2.5: 

2.26 

- 

.19 
1.04 

28 
33 
37 

37 

80 
69 
99 

20 

-21.60 
-27.49 

KENDALL  2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    WSO  R 

.50 
1.78 
E  .41 

.3: 

1.52 

2.10| 
.97 
3.67| 
1.23S 
.80'- 

l!o7 

.601 
.29 
.131 
.60h 
.40- 

1.35 
1.87 

.80 
1.38 
.23 
.4* 

- 

2.44 
3.81 

5.20 
5.23 
4.84 
5.11 
4.13 

.57 
2.31 

E  5.97 
8.40 
3.43 
3.33 
11.6! 

2.30 
4.28 

7.00 
6.43 
3.27 
1.8! 

2io3 

6.90 
4.69 
5.00 
5.11 

,05 
.99 

11.55 
6.27 
7.21 
8.96 

'!l6 

9.95 
5,91 
6,25 
5,2E 

-  1.43 

E  2.63 
8.37 
E  3.97 

^'9' 

,48 
1.85 

3.0c 
5.74 
1.95 
4,33 

.17 
2.66 

E 

93 
44 
36 
90 

2< 
20 
30 
72 

-  9.96 

MIAMI    U  SSW 

PERR INE 

PDMPANO  BEACH 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   5  W 

.50 
.  50 
.97 
.59 

1.55 

1.61 
2.75 
1.44 
.88 
1.17 

.19 

.67 
.28 
.55 
.41 

.29 

1.77 

.  17 

T 

■"i 
.19 

.  24 

3.58 

3.31 
5.28 
1.97 
1.87 
3.55 

2.82 

5.40 
9.02 
3.42 
10.70 
8.16 

- 

1.60 

4.93 
6.25 
4.03 
2.8i 

1.65 

5.09 
9.14 
5.67 
4.60 
6,18 

1.16 

8.05 
12,93 
:  7,49 
6,01 

- 

,98 

8,94 
7,50 
10,53 
4,5i 

.71 

3.67 
2,17 

E  6.47 
1.29 

E  2 .  6j 

1.08 

3,75 
1,81 
2,2: 

2.12 

E 
E 

46 
57 
45 

49 

09 
68 
24 
2i 
19 

-11.39 

STUART   1  N 

WEST   PALM  BEACH  WSO  R 

1.66 

2.33 
1.08 

1.27 

1.70 
.55 

2.89 

1.98 
1.27 

3.07 

6.75 
5.04 

.07 

6.64 

9,03 

1.50 

7.01 
5.13 

1.53 

2,87 
4,38 

2.36 

6,44 
6,2^ 

3,42 

5,43 
5,13 

-  2.83 

4.21 
10.77 

7.91 

4.72 
1.87 

.70 

52 
51 

54 
31 

-10.39 

DIVISION 

1.50 

1.42 

.60 

.49 

2.33 

3.33 

4.24 

1.25 

6.73 

.71 

1.90 

5,22 

1.60 

1,37 

-  1.41 

4.2' 

1.43 

3.40 

1.23 

46 

59 

-13 .34 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 
KEY  WEST 
HiRiTHON  SHORES 
TIVERNIER 

.41 
.46 
.16 

T 

1.12 
1.03 

2.76 
3.67 
.75 
.70 

.78 
1.67 

? 

.01 
.15 

1.77 
1.73 

.24 
.31 
.  14 
.  14 

2.24 
2.20 

4.37 
2,60 
2.61 
1.57 

1.64 
.17 

2.77 
3,U 
3,20 
2,49 

1.20 
,90 

4.80 
2.43 
2.68 
2.27 

.64 

1.73 

9,03 
7,21 
3,12 
5,60 

4.70 
2.96 

5,47 
3,19 
4.51 
3,46 

1.26 
1.66 

11,12 
9,94 
7,65 
8,66 

9.30 
4.07 

1.69 
2.11 
3.1« 
1.68 

1.11 
.70 

1.59 
2,15 
1,92 
3.91 

.10 
.44 

44 

42 
29 
30 

29 
18 
94 
63 

4.26 
2.34 

DIVISION 

.26 

1.45 

1.97 

.09 

.04 

1.88 

.21 

2.08 

2.79 

.31 

2,89 

1.44 

3.05 

■ 

1.49 

6,24 

1.56 

5,41 

1.64 

9,34 

2.61 

2.17 

.26 

2.39 

.51 

36 

76 

-5.76 

Division  averages  in  the  annual  issue  include  late  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  In  monthly  issues. 


See  Releteoce  Notes  Following  SlatloQ  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Last  spring  minimum  of 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

d 
E 

0) 
E- 

0 
Q 

|Temp. 

Date 

1  Temp, 

*      *  * 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WSO 

91, 

6. 

21 

26 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-14 

28 

2-14 

26 

NONE 

8LDUNTST0WN 

- 

- 

CARRABELLE   1  NNW 

97 

7- 

10 

19 

1*20 

NONE 

l'20 

19 

2*10 

2 1 

'  ^ 

28 

3-21 

29 

NONE 

CHIPLEY  3  E 

96 

&■ 

16  + 

20 

2-10+ 

NONE 

2-10 

20 

2-13 

24 

2 

-16 

30 

11-11 

32 

CRESTVIEH  RADIO  WJS8 

98 

6- 

13 

18 

2-10 

NONE 

2-10 

16 

2-14 

21 

3 

-  4 

27 

4-  7 

32 

U-  8 

29 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

99 

6-14 

15 

2-10 

2-10 

15 

2-14 

19 

2-14 

19 

3 

-21 

26 

4-  4 

32 

11-  8 

32 

FOUNTAIN  3  SSE 

98 

7-30 

12 

2-10  + 

2-10 

12 

2-14 

19 

3-21 

24 

3 

27 

4-  9 

30 

11-11 

27 

MILTON  EXP  STATION 

7. 

12 

2  1 

:'6 

27 

1 1  -  8 

3 1 

MONTICELLO  3  W 

96 

6-16* 

15 

1-21 

1-21 

15 

2-11 

19 

2-11 

19 

3 

-  9 

26 

3-31 

32 

11-11 

29 

NIceVILLE 

97 

7. 

13 

1 6 

2-11  + 

NONE 

2-11 

16 

2-15 

-21 

26 

4-  6 

11-11 

32 

PANAMA  CITY  i 

8- 

9  + 

2-10 

2  3 

"J^ 

26 

2-14 

NONE 

PENSACOLA  WSO 

96 

7- 

14 

210+ 

NONE 

NONE 

2-14 

24 

-14 

24 

3-  4 

3 1 

NONE 

OUINCV  3  SSW 

98 

6-16* 

18 

1-21 

NONE 

1-21 

18 

2-14 

24 

3 

-  8 

28 

3-21 

30 

11-11 

32 

SAINT    MARKS   6  SE 

9! 

9-  2+ 

20 

1-20 

NONE 

1-20 

20 

2-10 

21 

2 

-14 

27 

3-20 

29 

NONE 

SMITH  CREEK 

99 

6-15  + 

1-20 

1-20 

2-10 

2-14 

24 

-2 1 

27 

4-  6 

32 

11-11 

29 

TALLAHASSEE  WSO 

6-13 

1 1 

1-21 

14 

2-11 

17 

3-  9 

24 

3 

-3  1 

26 

4-  8 

2  9 

11-11 

28 

WEWAHITCHKA 

96 

8-14* 

NONE 

26 

3-21 

32 

WOODRUFF  DAM 
*       *  * 

97 

6-16 

22 

1-21 

NONE 

NONE 

1-22 

23 

2 

-15 

26 

2-16 

30 

NONE 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  I  WSW 

93 

8-31* 

25 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-10 

28 

2-14 

31 

NONE 

CROSS  CITY  2  WNh 

7-13 

11 

inNF 

16 

20 

f 1 

2  1 

25 

4-  8 

FEDERAL  POINT 

on 

6-15 

24 

1-21  + 

NnUF 

?4 

"in 
-10 

28 

2-15 

to 

FERNANDINA  BEACH 

100 

6-15 

2  1 

1-21 

nwc 

NONE 

1*21 

21 

-14 

28 

GAINESVILLE  2  WSW 

95 

8-22  + 

1 9 

1-21 

NONE 

1-21 

19 

2-11 

24 

3 

-  7 

23 

3-  9 

29 

NONE 

GLEN  ST  MARY  1  b 

17 

1-21 

NONE 

2-11 

20 

2-11 

20 

3 

-  9 

26 

3-21 

29 

11-11 

32 

HIGH  SPRINGS 

93 

8-22 

18 

1-21 

NONE 

1-21 

18 

- 

NONE 

JACKSONVILLE  WSO 

98 

6-15 

19 

1-21 

NONE 

1-21 

19 

2-11 

24 

3 

-  9 

28 

3-21 

30 

11-22 

32 

JACKSONVILLE  BEACH 

99 

7-21 

24 

1-21  + 

NONE 

NONE 

1-21 

>4 

2 

-10 

26 

2-14 

29 

NONE 

JASPER 

6-21  + 

28 

3-21 

LAKE  CITY  2  E 

95 

6-10 

16 

1-21 

NONE 

1-21 

2-14 

24 

28 

3-21 

11  "if 

\^ 

LIVE  OAK 

99 

6-15 

16 

1-21 

1-21 

1 6 

1-21 

16 

2-11 

22 

-21 

26 

3-31 

32 

MADISON 

100 

6-15 

1 9 

1-20 

NONE 

1-20 

19 

2-14 

24 

-14 

24 

I 

11?? 

MAYO 

6-15 

11-26 

PALATKA 

97 

8-22 

23 

1-21  + 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

2 

-10 

26 

3-  5 

32 

NONE 

PERRY 

98 

6-15  + 

1 5 

1-21 

1-21 

20 

2-14 

24 

"  ' 

25 

4-  6 

SAINT  AUGUSTINE 

98 

5- 

■20 

19 

1-21 

NONE 

1-21 

19 

1-21 

19 

27 

3-21 

STARKE 

95 

8-20+ 

16 

1-21 

1-21 

1-21 

2-11 

2  1 

"21 

28 

3-31 

in 

111 
11-11 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

96 

7- 

■  26+ 

14 

1-22  + 

1-22 

14 

20 

-31 

28 

4-  8 

29 

USHER  TOWER 

97 

8- 

■  21 

19 

1-21 

NONE 

1-21 

19 

2-10 

23 

2 

-14 

27 

3-21 

31 

11-12 

32 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  03 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

95 

7 

■  26  + 

23 

1-20 

NONE 

NONE 

1-20 

23 

2 

-10 

28 

2-14 

30 

NONE 

8USHNELL  2  E 

95 

7 

■  28 

16 

1-21 

NONE 

1-21 

18 

1-28 

24 

3 

-  9 

28 

3-21 

32 

NONE 

CLERMONT  6  SSW 

95 

6-20 

24 

1-21 

-21 

24 

2-15 

32 

NONE 

DAYTDNA  BEACH  WSO 

96 

&■ 

■  21  + 

23 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

1 

-28 

26 

2-15 

30 

NONE 

DELANO  1  SSE 

20 

1-21 

NONE 

1-21 

20 

1-21 

20 

3-  4 

30 

NONE 

INVERNESS 

96 

8-  9+ 

23 

1-21 

NONE 

NONE 

1 

-21 

23 

2-1! 

30 

NHNF 

LISBON 

94 

8-22+ 

23 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

1 

-28 

26 

3-  9 

NONE 

DCALA 

97 

7-28 

24 

1-20 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

2 

-10 

28 

2-14 

30 

NONE 

ORLANDO  WSO 

95 

8-  8  + 

28 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

-20 

28 

2-10 

32 

NONE 

SAINT  LEO 

95 

8-22 

24 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

24 

1 

-21 

24 

2-1! 

32 

NONE 

SANFDRD  EXP  STATION 

98 

7-18 

24 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

24 

1 

-21 

24 

2-15 

3 1 

NHNF 

TITUSVILLE   3  NW 

27 

1-20 

NONE 

NONE 

1 

-21 

28 

3-  9 

11 

NONE 

WEEKI  WACHEE 

97 

6-  5 

19 

1-21 

NONE 

1-22 

20 

1-29 

24 

2 

-15 

27 

3-21 

NONE 

•       *  ♦ 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

97 

5-12  + 

20 

1-21 

NONE 

1-21 

20 

2-15 

24 

2 

-15 

24 

4-  8 

32 

NONE 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

97 

6-18  + 

24 

1-21 

3 

-21 

27 

4-  8 

30 

NONE 

AVON  PARK 

100 

7 

-27 

30 

1-21  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

26 

1-28 

31 

NONE 

BARTOW 

96 

8 

-  6 

24 

1-20 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

1 

-26 

2-15 

NONE 

BRADENTON  5  ESE 

9<. 

9 

.   4  + 

24 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

24 

1 

-21 

24 

2-1! 

3 1 

NONE 

CLEARWATER 

94 

■'.27+ 

28 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

-21 

28 

1-28 

30 

NONE 

FELLSMERE  7  SSW 

98 

8-28  + 

25 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-15 

26 

2-15 

28 

NONE 

FORT   DRUM  5  NW 

98 

5-10 

25 

2-15  + 

NONE 

NONE 

NONE 

2 

-15 

25 

4-  8 

32 

NONE 

FORT  PIERCE 

97 

4-30 

28 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

-20 

28 

1-20 

28 

NONE 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

95 

8-24  + 

20 

1-21 

NONE 

1-21 

20 

1-28 

23 

2 

-15 

25 

3-21 

32 

NONE 

KISSIMMEE  NO.  2 

95 

7 

-16+ 

25 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

-26 

^2^ 

2-15 

30 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

96 

8 

-  9  + 

26 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

-28 

2-15 

i30 

NONE 

LAKELAND  WSO 
MELBOURNE 

95 
96 

6-22 
6-  6 

26 
25 

1-20 
1-20 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

1 
1 

-20 
-20 

26 
25 

2-10 
2-15 

i'2 
30 

NONE 
NONE 

MOUNTAIN  LAKE 

22 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

22 

2 

-15 

27 

NONE 

HYAKKA  RIVER   ST  PARK 

99 

5 

-11 

22 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

22 

2 

-16 

26 

3-22 

32 

NONE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARRISH 

97 

7 

-31 

24 

1-21 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
1-21 

24 

1 

-26 

27 

2-15 

31 

NONE 
NONE 

PLANT  CITY 

95 

6 

-22  + 

23 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

1 

-26 

25 

2-1! 

29 

NONE 

ST  PETERSBURG 

95 

7 

-IB 

30 

1-20 

NONE 

NONE 

! 

NONE 

NONE 

1-20 

30 

NONE 

SARASOTA 

97 

8 

-29  + 

23 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

1 

-21 

u 

27 
27 
27 

3-  5 

32 

NONE 

TAMPA  WSO 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

96 
95 
94 

6 

7 

e 

-20 
.  6 
-21  + 

23 
25 
27 

1-21 
1-21 
1-21 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

1 

1-21 

NONE 
NONE 

23 

1 
1 
1 

-26 
-26 
-21 

2-15 
2-1! 
2-1! 

32 

NONE 
NONE 
NONE 

FLORIDA 
1971 


First  fall  minimum  of 


28  '  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-26 
11-11 

NONE 
11-26 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-11 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONS 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NDNt 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


233 
213 

218 
216 
219 
22! 
217 


233 
217 
217 


233 

246 

246 

246 
22! 


217 
22! 
236 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3— Continued 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24°  or 
below 

28  or 
below 

32  ■  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Q 

iTemp.  I 

Date 

1  Temp. 

Date 

iTempJ 

Date 

|Temp. 

Date 

s 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

iTemp,  1 

VERD  BEACH  4  W 

96 

5-  1 

27 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

27 

1-21 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WAUCHULA  2  N 

97 

5-10 

22 

1-21 

NONE 

NONE 

1-21 

22 

2-15 

27 

3-  J 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNS 

NONE 

WINTER  HAVEN 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

25 

3-  5 

32 

NONE 

NONE 

*       «  # 

EVERGLADES   AND  Sw 

TRACT  n^i 

L  U A  >  1 

BELLE  GL4DE  EXP  ST4 

9^ 

7-17  + 

31 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

C1N4L    POINT  USDi 

95 

8-  9t 

34 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLEHISTON  U  S  ENG 

96 

7-21 

33 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DEVILS  G4RDEN  TOWER 

NONE 

NONE 

NONE 

3-21 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EVERGLADES 

9<. 

8-30* 

28 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

1-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FL4HING0  RANGER  STA 

94 

4-23 

29 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  MYERS  WSa 

93 

7-lBt 

32 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

IMMOKALEE    3  NNH 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

2-15 

29 

LA  BELLE 

101 

5-11 

23 

1-20 

NONE 

NONE 

1-21 

24 

2-15 

26 

3-21 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MDDRE   HAVEN   LOCK  1 

96 

6-19 

29 

1-21  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NAPLES   2  NE 

96 

8-  9 

23 

1-21  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

1-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PUNT4  GOROA  <<  ENE 

95 

7-27t 

27 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

27 

2-15 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

T4HIAMI   TRL  40  MI  BEND 
*       *  * 

98 

6-  8 

32 

1-21  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  L4UDERD4LE 

97 

5-  1 

32 

1-21  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FT  L4UDERDALE   EXP  ST4 

98 

5-  1 

30 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HI4LE4H 

96 

6-16 

33 

1-21  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HOMESTEAD  EXP  STA 

95 

4-29 

30 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

L0X4HATCHEE 

97 

4-30 

27 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

27 

3-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI    B4YFR0NT  PARK 

95 

8-23* 

34 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI  BEACH 

95 

6-15 

35 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI  WSD 

96 

4-30 

35 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI    12  SSW 

97 

5-  1 

31 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PDMPANO  BEACH 

100 

4-30 

31 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOUTH  MIAMI    5  W 

98 

4-30 

29 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

STUART    I  N 

95 

7-16+ 

28 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

2B 

2-U 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WEST   PALM  BEACH  WSQ 
*       *  w 

99 

4-30 

30 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO 

91 

8-  9 

46 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KEY  WEST 

93 

B-10  + 

48 

1-21  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MARATHON  SHORES 

96 

10-  9 

41 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TAVERNIER 

91 

6-24  + 

38 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  Relerence  Notes  Fotlowing  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


 —   1971 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*      *  • 

NORTHWEST 

01 

MILTQN   EXP  ST4TI0N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.54B 
1723 
66.2 
46.7 

3.3BB 
1741 
68.2 
47.4 

6.39 
2097 
74.1 
50.5 

5.58 
1432 
84.5 
56.2 

6,92 
1405 
91,1 
63,7 

6,97 
776 
99,4 
71.1 

6.18 
664 
97.1 
73.8 

5,41 
614 
96,6 
73,0 

4.71 
691 
94.3 
71.2 

4.26 
596 
87.7 
63.2 

3.366 
1058 
72.3 
50.2 

1.866 
1458 
71.2 
56.5 

57,56 
14275 
83.7 
60.3 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

2.B3 

2279 

3.eiB 

2209 

5.47B 

2734 

5.98 
1504 

7.53 

7.67 

6.61B 

1205 

6,826 
1537 

6.58 

1952 

5,366 
1844 

4.17B 
2128 

2.29 

1909 

65.52 

*       «  * 

NORTH 

02 

GAINESVILLE   2  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.69 

1437 
68. 7 
49.4 

3.59B 
1608 
73.5 
50.3 

5.18 
1904 
76,7 
51,9 

6.69B 

1612 
83,9 
56.8 

7,708 
1345 
90,8 
64,5 

7.03 
1092 
95.7 
71.7 

6.55 
962 
95.4 
73.6 

6,018 

917 
97,0 
74.0 

5.67 

984 
94,4 
71,9 

4.28 
1169 
87,3 
66,7 

3.76 
1333 
77.5 
54.4 

2.626 
1497 
77.0 
58.0 

61.77 
15680 
84,8 
62.1 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.66B 
1463 
63.4 
44. 1 

3.75 
1699 
69,0 
46.8 

5,45B 
1909 
73.2 
47.4 

7,13B 
2007 
62,2 
56.0 

7.82B 
1458 
66.4 
63.1 

7,898 

94,7 
69.8 

6.35B 

826 
93.7 
72.0 

6.51B 
1053 
93.7 
72.0 

6.426 
1283 
91.5 
69.2 

5.06 
1057 
84,6 
63.1 

3.61 
1423 
74.0 
49.2 

2,686 
1742 
70.5 
54.0 

66,57 
17254 
61,4 
58.9 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL 

03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

2.92 

530 

3.71B 
725 

5.15 

765 

6.27 

605 

7.73 
465 

6. BOB 

235 

6.49 

215 

S.81 

750 

4.62 

675 

4,62 
560 

3.17 
655 

2.78 

825 

60.27 

7005 

*      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

04 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.43 
1376 
66.3 
46,5 

4. 458 
1753 
70,7 
48,3 

6.16B 

L632B 

75.3 

48,5 

6.95 

1677 
81.6 
56.0 

9,02 

68.5 
61.8 

7.01 

91.9 
68.1 

6.61 

95.1 
69.4 

6.97 
1102 
92.9 
69.2 

5.43 
1051 
87.2 
67.5 

5.168 
1142 
63,5 
64.4 

4.09 
1465 
74.8 
52.0 

3.44 
1455 
73.9 
55.9 

68.72 
16574 
81. 8 
59,0 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE 

6 

EVAP 
OEP 

4.29B 
.42 

5,21B 
,69 

7,18B 
.94 

8,15B 
,80 

10.42B 
2.05 

11.408 
3.79 

9.56 
1.88 

VERO  BEACH  4  W 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3.08 
1176 
70.6 
51.3 

4,11B 
1491 
75,2 
54.0 

5.74 
1642 
79.9 
53.5 

6,19 
1390 
84,7 
60,4 

7. 718 
1232 
91.0 
66.6 

7. 088 

833 
95.6 
70,4 

7.09B 

718 
96. 1 
73.5 

6.29 
810 
95.5 
73.8 

5,568 

769 
92.5 
72,4 

3.968 

516 
67,9 
69,6 

3.33 
1070 
78,2 
61,9 

2.558 

895 
77.  1 
61.2 

62.71 
12562 
85,4 
64,1 

*       *  * 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
DEP 
MAX 
MIN 

3.43 
.11 
76.7 
51.5 

4.41 
.37 
60,0 
53,6 

6.50 
.73 
84.4 
52.3 

7,23 
,76 
89,6 
56.4 

6.246 
1.09 
95.1 
65.7 

6,698 

.22 
99.1 
66,8 

6.78B 
.42 
100.5 
71.1 

5.92 
.37 
97.8 
71.0 

4,72 
,66 
93,9 
70,8 

4.34 
.65 
92.4 
68,9 

3.28B 

.58 
83.9 
61.9 

3.09 
.  14 
82.2 
60.2 

64.59 
1.30 
89.6 
62.9 

CLEWISTON  U  S  ENG 

EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.34 
.43 
983 
76.1 
54.8 

3,45 
.09 
932 
60.0 
56,2 

6.08 
1.20 
1439 
84.6 
56,2 

6.99 
1.37 
1398 
67,9 
60,  8 

6.348 

2.01 

1113 

94.1 

67.5 

6.25 
.66 

776 
97.0 
71.3 

5.72B 
.46 
494 
99,4 
74,3 

5.52 
.43 
697 
98,0 
74.3 

4,91 
,27 
896 
93,5 
73  ,6 

4.40 
.02 
635 
91.3 
71.9 

3.898 
.39 
999 

82.9 

3.14 
.39 
774 
82.0 
64.6 

62.03 
7.52 

11136 
88.9 
65,7 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

5.07B 
730B 
84.1 
56.5 

5. 888 

1649 
80.6 
60.3 

8,75B 
21668 
65,4 
59,2 

9,366 
2414 
88,4 
63,0 

9.26B 

2290 
94.0 
70.6 

6.52B 

1428 
95.2 
73.0 

10,14B 
1691 
97.4 
75.6 

6.946 
1849 
96,0 
77,5 

5,918 
1633 
94.6 
76.7 

7.02 
1362 
92.7 

76.0 

3,768 
1388 
64,0 
66,0 

4.58B 
1678 
64.0 
69.0 

85,23 
20298 
89,7 
68,6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.82 
.22 
1125 
75.9 
52.6 

4.89 
.64 

1600 
78,0 
55.1 

7,24 
1,13 
1710 
63,1 
55,2 

8,15 
,86 
1680 
67,1 
61,3 

9.42 
1.32 
1595 
93.1 
67.5 

B.12B 

,67 
1030 
95,7 
70,6 

7.746 
.80 
975 
99.2 
74.3 

7,378 

,60 
1110 
96,3 
74.3 

6. 398 

.07 
1350 
91.3 
73.3 

5.27B 
.30 
950 
91.1 
71.0 

4,61 
.54 
1840 
82.6 
62.7 

4.26 
,76 

1670 
82.1 
66.2 

77.48 
7,51 

16635 
66,0 
65,3 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.22 
.16 
918 

3.81 
,24 
1225 

5,258 

,36 
1253 
87,8 
51,4 

6,538 

,05 
10706 
69,0 
58,0 

6.75 
.29 
1006 
93.3 
64,9 

4,758 
-  1.73 
477 
94,6 
67.5 

6.328 
,07 

97,4 
71.3 

6,506 
,23 

96,1 
71,4 

4.768 
.61 

94.9 
71.5 

4.50 
.57 
669 
92,2 
71.9 

3.90 
.03 
1406 
65.5 
64.0 

4,14B 

1,00 

1331 

63,1 

65.3 

60.45 
-  2.92 

- 

«       *  * 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

EVAP 
MIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.07 
813 

4.998 
1860 

5.65 
2319 

- 

HIALEAH 

EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.71 
.07 
1418 
77.3 
55.4 

5.17B 

.73 
2265 
79,5 
58,6 

6.37 
.40 

2052 

7,40 
,43 

2130 

9. 908 
2,30 

2092 

7.37B 
.44 

1023 

l»75 

7,346 
,49 

1033B 

366 
92.8 
73.4 

6.128 
.80 

89,4 
71.3 

11.868 
7.63 

62.5 
63.9 

LISBON  ;    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     :    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 

1971 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

Dece 

mber 

Annual 

Station 

A 

a 
m 
Q 

(IN) 

Time 

Average 

E 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

CHIPLEV  i  E 

4 

53.0 

63 
37 

54.8 

73 
37 

53.6 

77 
42 

67,6 

83 
40 

75.9 

92 
58 

35 

9 

103 
70 

34 

I 

99 
73 

84,8 

100 
73 

82.5 

06 
71 

76,3 

93 
57 

63.2 

87 
42 

60.8 

75 
46 

70. ( 

103 
37 

GAINESVILLE   3  WSH 

1 

59,0 

69 
42 

61.8 

78 
46 

65.8 

78 
51 

72,9 

88 
55 

80.8 

93 
65 

85 

3 

96 
74 

86 

3 

96 
77 

37. 1 

99 
76 

34,9 

94 
74 

79,2 

93 
65 

68.2 

85 
53 

67.  1 

75 
57 

74.9 

99 
42 

59.3 

67 
47 

60.9 

72 
49 

65.0 

73 
55 

71.5 

82 
58 

79.4 

87 
69 

34 

2 

90 
77 

85 

2 

iz 

79 

85.3 

94 
75 

33,8 

89 
76 

78.3 

87 
71 

68.0 

81 
51 

66.2 

72 
59 

73.3 

94 
47 

s 

59.0 

65 
53 

61.4 

69 
54 

65.3 

71 
59 

71.0 

78 
62 

78.7 

83 
73 

33 

4 

87 
80 

84 

5 

37 
80 

85.0 

38 
73 

33,7 

86 
79 

78,4 

83 
75 

69.0 

80 
63 

67.3 

71 
63 

73.9 

86 
53 

20 

61.9 

64 
59 

62  .  2 

67 

60 

66.  1 

69 
63 

69.6 

76 
66 

77.  1 

80 
75 

62 

0 

84 
80 

84 

0 

84 
84 

64,8 

86 
83 

84.1 

85 
83 

80,3 

83 
78 

72,4 

78 
69 

69.0 

7  ] 
67 

59 

HILTON  EXP  ST4TI0N 

56.4 

70 
40 

57.7 

71 
40 

62.4 

75 
45 

72.5 

90 
50 

81.1 

95 
66 

33 

5 

103 
76 

88 

9 

105 
77 

88.5 

104 
73 

63.9 

95 
75 

79.9 

95 
67 

65.2 

83 
51 

64.0 

75 
50 

74.1 

105 
40 

HQNTICELLO   3  W 

5<..l 

69 
37 

56.3 

76 
38 

60.3 

79 
42 

69.8 

91 
46 

77.9 

101 
53 

67, 

7 

104 
70 

34 

4 

107 
73 

34,6 

102 
75 

64.6 

100 
71 

76,6 

96 
57 

63.6 

85 
44 

62.4 

79 
47 

71,3 

107 
37 

OUINCY  3  SSW 

53.3 

72 
3 1 

55.8 

81 
34 

59.5 

82 
37 

70.9 

96 
41 

78,5 

102 
55 

87, 

9 

108 
70 

84 

0 

106 
72 

85,1 

101 
72 

86.8 

106 
63 

77,9 

103 
52 

64.6 

90 
41 

62.0 

80 
43 

72,2 

108 
31 

'I 

53.1 

66 
35 

55.1 

75 
37 

58,6 

73 
40 

69.5 

91 
43 

77.7 

98 
58 

86, 

4 

102 
72 

82 

7 

101 
73 

34,7 

99 
73 

86,  1 

101 
71 

77,7 

99 
55 

64.0 

86 
45 

61.4 

79 
45 

71,4 

102 
35 

8 

53.? 

64 
41 

54.9 

63 
41 

58.3 

73 
46 

67.6 

82 
49 

76,0 

89 
66 

33, 

9 

93 
74 

81 

1 

93 
74 

33,0 

93 
75 

84,7 

97 
76 

77.3 

92 
63 

64.2 

80 
50 

61.2 

73 
49 

70,4 

97 
41 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 


CHIPLEY  3   E  ,  SANDY  LOAM  SOIL,    BARE.      5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST. 

GAINESVILLE   3  WSW  :  ARREOONOA  FINE  SANDY,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE. 

MILTON  EXP  5TA  :  SANDY  LOAM  SOIL,   BARE,    2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST. 

MONTICELLO  3   W  ,  SANDY   LOAM  SOIL,   BARE,    2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH. 

OUINCY  3  SSW  :  ORANGEBURG  LOAMY   FINE  SAND,    BARE.     0-2   PERCENT  SLOPE,    DIRECTION  UNKNOWN. 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

1  Division  No.  | 

County 

CD 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Ojjened 
oi  closed 
dunng  yr. 

n  f 
to 
tables 

Temp. 

PPrecipT] 

!  Evap. 

Monii. 
opene 

,  Month 
Closed 

APALACHICCILA  WSO  R 

FRANKLIN 

29 

1  2  J  C 

ARCAOU 

022S 

DE  SOTO 

5 

27 

1  2  3 

ARCHBOlO  BIDlQCIC  sta 

0236 

04 

HIGHLANDS 

27 

11 

61  21 

140 

AVON  PARK 

0369 

04, HIGHLANDS 

7 

27 

3b 

81  30 

133 

79 

74 

1  2  3  C 

BABSaN  PARK 

0390 

04 

POLK 

27 

2 

BARTQW 

0*78 

04! POLK 

5 

27 

125 

1  2  3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

06U 

05 

PALM  BEACH 

7 

26 

16 

31 

1  2  34 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

D616 

05,.  PALM  BEACH 

7 

26 

31 

BITMLO 

0756 

03 

OR&NCE 

6 

2B 

2 

BLACKNAN  3  UNW 

0765 

01 

OKALOOSA 

5 

30 

C 

BLDUNTSTOWN 

080*. 

01 

CALHOUN 

i 

30 

I  2  3 

BOCA  RATON 

08<t5 

06 

PALM  BEACH 

26 

C 

BRADENTON  5  ESE 

04 

MANATEE 

5 

27 

27 

82  26 

20 

7 

7 

BRISTOL 

1020 

01 

LIBERTY 

30 

25 

84  59 

160 

C 

BROOKSVILLE  CHIN  HUL 

10*.6 

03 

HERNANDO 

\ 

28 

I  2  3  C 

eUSHNELL   2  E 

1 163 

03 

SUMTER 

28 

40 

1  2  3 

CANAL  POINT  GATE  S 

1271 

05 

PALM  BEACH 

26 

36 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

05! PALM  BEACH 

71  26 

30 

l* 

1  2  3 

CARRABELLE  1  NNH 

13561 01 

FRANKLIN 

51  29 

I  2  3 

C ARVVILLE 

1388 

01 

WASHINGTON 

3!  30 

2 

CEDAR  kEV   I  hSH 

1432 

02 

LEVY 

5  29 

1  2  3 

CHIPLEY  3  £ 

iSii'.l  01 

WASHINGTON 

3  30 

1  2  3  C 

C  LE AHWATER 

1632 

04 

PINELLAS 

5l  27 

5B 

82  46 

65 

n 

12 

CLERMONT  6  5SW 

1641 

03 

LAKE 

8|  28 

29 

81  47 

125 

79 

79 

I  2  3 

CLEWISTON  U  5  ENC 

16)4 

05 

HENDRY 

7 

26 

I  2  34C 

CORNWELL  4  NH 

1869 

04 

HIGHLANDS 

t:  27 

2 

CRESCENT  CITY 

1978 

02 

PUTNAM 

8|  29 

2 

CRESTVIEH  RADIO  HJSB 

198*. 

01 

OKALOOSA 

5  30 

13 

1  2  3  C 

CROSS  CITY  2  WNM 

2008 

02 

DIXIE 

5  29 

I  2  3  C 

OANIA  <.  HNw 

2llt 

BROHARO 

2l  26 

2 

OAYTONA  BEACH  WSO  R 

2158: 03 

VOLUSIA 

2|  29 

1  2  3  C 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

2220 

01 

WALTON 

3|  30 

44 

I  2  3 

DELAND  1  SSE 

2229 

03 

VOLUSIA 

B  29 

01 

81.  18 

25 

73 

69 

OE  SOTO  CITY  B  SW 

2288 

04 

HIGHLANDS 

22 

81  31 

as 

IT 

2 

DEVILS  GARDEN  TOMER 

2298 

05 

HENDRt 

1  2  3 

OOMLING  PARK  3  NH 

2391 

02 

SUWANNEE 

10 

30 

C 

EVA 

283*1 

03,  LAKE 

5  28 

2 

EVERGLADES 

2850 

05 

COLLIER 

4  25 

1  2  3 

FEDERAL  POINT 

2915 

02 

PUTNAM 

0-  29 

I  2  3 

FELOA 

2923 

0! 

HENORY 

C 

FELLSMERE  7  SSW 

2936 

INDIAN  RIVER 

2  27 

I  2  3 

FERNANDINA  BEACH 

294*.,  02 

NASSAU 

2;  30 

1  2  3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

3020 

05 

MONROE 

5|  25 

09 

60  55 

3 

20 

20 

10 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

04,  OKEECHOBEE 

27 

35 

80  50 

71 

16 

16 

1  2  3  C 

FORT  GREEN  12  HSW 

3153 

04 

MANATEE 

5 

2? 

2 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BRQmARD 

2 

26 

1  2  3 

FT  LAUDERDALE  ExP  STA 

3171 

06 

BROWARD 

2 

26 

1  2  34 

FORT  MYERS  HSO  R 

3186 

05 

LEE 

5 

26 

1  2  3  C 

FORT  PIERCE 

3207,  04 

ST  LUCIE 

2 

27 

1  2  3 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

01 

BAY 

5 

30 

1  2  3 

GAINESVILLE  2  HSM 

3321 

02 

ALACHUA 

B 

29 

1  2  34CG 

GLEN  ST  MARY    1  W 

3470 

02 

BAKER 

30 

1  2  3 

GRACE V I LLE 

353B 

01 

JACKSON 

3 

30 

58 

65  31 

155 

GRADY 

3543,  02 

LAFAYETTE 

10 

29 

57 

62  57 

30 

C 

HART  LAKE 

3840' 03 

ORANGE 

7 

28 

2 

HI ALEAH 

3909 

06 

DADE 

2 

25 

1  2  34 

HIGH  SPRINGS 

3956 

02; ALACHUA 

10 

29 

I  2  3 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986' 03 

HILLSBOROUGH 

5 

28 

2 

HOMESTEAD  £XP  STA 

4091 

06 

OAOE 

2 

25 

I  2  3  C 

IMHDKALEE    3  NNN 

4210 

05 

COLLIER 

5 

26 

1  2  3 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

4242 

04 

PQLK 

V 

27 

1  2  3 

INGLIS 

4273! 02 

LEVY 

5 

29 

C 

INVERNESS 

42B9 

03 

C  ITRUS 

5 

28 

50 

82  20 

50 

72 

72 

12  3 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

6327! 02 

ALACHUA 

8 

29 

27 

62  09 

60 

n 

Z 

ISLEMORTH 

<.332 

03 

ORANGE 

8 

28 

61  32 

115 

54 

2 

JACKSONVILLE  wSa  « 

4358 

02 

DUVAL 

8 

30 

25 

81  39 

2* 

35 

35 

1  2  3  C 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

2 

30 

17 

61  24 

10 

30 

30 

1  2  3 

JASPER 

*.39i, 

02 

HAMILTON 

10 

30 

31 

62  57 

147 

59 

59 

I  2  3 

KENDALL  2  E 

4S18 

06 

DADE 

2 

25 

41 

80  i7 

16 

30 

2 

KEY  WEST  WSO 

4570 

07 

MONROE 

5 

24 

33 

81  45 

27 

27 

1  2  3  C 

tIKEY  WEST 

457! 

07 

MONROE 

5 

24 

34 

81  46 

6 

101 

1  2  3 

KISSIMMEE  NO.  2 

4625 

04! OSCEOLA 

7 

2B 

17 

61  25 

60 

76 

SI 

I  2  3  C 

KISSIMMEE  RIVER 

4636'  04 

PGlK 

27 

46 

81  11 

46 

C 

LA  BELLE 

4662 

05'  HENDRV 

5 

26 

45 

81  26 

16 

41 

41 

i  2  3 

LAKE    ALFRED  ExP  STA 

470T 

POLK 

5 

28 

81  43 

145 

55 

55 

5 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

02 

COLUMBIA 

10 

30 

82  36 

195 

96 

68 

5 

I  2  34 

"LAKELAND  WSO  R 

4797 

POLK 

5 

2B 

02 

61  57 

214 

56 

56 

I  2  3  C 

LAMONT  b  UNU 

4892 

01 

JEFFERSON 

5 

30 

25 

83  55 

190 

SEP 

C 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

07 

MONROE 

24 

54 

80  42 

0 

C 

LISBON 

5076 

03 

LAKE 

e 

28 

52 

8i  <,7 

68 

13 

13 

13 

1  2  34C 

Station 

Index  No. 

1 

:on  No. 

^ouiiTy 

Drainage?  | 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
tables 

Devatioi] 

Temp. 

Preci. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed  1 

LIVE  OAK 

5099 

02 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62  56 

120 

20 

20 

1  2  i 

LDXAHATCHEE 

5182 

06 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

BO  16 

14 

31 

31 

1  2  3  c 

5237 

6 

29  10 

61  32 

c 

MADISON 

5275 

02 

MADI SON 

10 

30  26 

63  29 

190 

66 

71 

12  3 

MARATHON  SHORES 

5351 

07 

MONROE 

2 

24  44 

81  02 

5 

22 

22 

I  2  3 

HARINELANO 

5391 

plagler 

2 

29  40 

81  13 

5 

MAYO 

5539 

LAFAYETTE 

10 

30  03 

83  10 

65 

22 

22 

MELBOURNE 

BREVARD 

2 

28  04 

80  37 

10 

34 

34 

MIAMI    eAYFRONT  PARK 

5633 

06 

DADE 

2 

25  47 

80  11 

16 

18 

1  2  3 

iMIAHI  BEACH 

5658 

06 

DADE 

2 

25  47 

60  08 

9 

31 

31 

1  2  3  C 

MIAMI    WSO  R 

5663 

DADE 

2 

25  48 

80  16 

T 

33 

33 

1  2  3  C 

MIAMI    CITY  WSO 

5668  06 

OAOE 

2 

2S  43 

60  17 

19 

C 

MIAMI    L  2  SSH 

5678 

06 

DADE 

2  2)  39 

46 

48 

12  3 

MiLTON  E)tP  STATION 

5793 

01 

SANTA  ROSA 

5   30  47 

67  06 

217 

24 

24 

10 

1  2  34  G 

MONTICELLD  3  W 

5879 

or  JEFFERSON 

5    30  32 

83  39 

148 

68 

66 

SEP 

1  2  3  CC 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

05 

GLADES 

7|  26  50 

81  05 

22 

53 

33 

31 

1  2  34C 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

04 

POLK 

7  27  56 

81  36 

129 

90 

50 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

6065 

04 

SARASOTA 

5  27  14 

62  19 

20 

16 

28 

12  3 

NAPLES   2  NE 

6078!  05 

COLLIER 

5I  26  10 

81  47 

31 

31 

1  2  3 

NICEVI LLE 

6240 

01 

OKALOOSA 

5 

30  31 

66  30 

60 

49 

45 

1  2  3  C 

NITTAW  I  S 

6251 

04'  OSCEOLA 

8 

27  56 

61  00 

69 

29 

2 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

05 

BROWARD 

26  20 

60  32 

16 

C 

OC  Ala 

6414 

03 

MARION 

5 

29  11 

73 

61 

1  2  3 

OKEECHOBEE  9  w 

6480 

04 

OKEECHOBEE 

27  14 

60  56 

20 

8 

1  2  3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6485  04 

OKEECHOBEE 

27  13 

60  46 

45 

90 

32 

30 

NOV 

1  2  34C 

ORANGE  CITY 

6584 

03 

VOLUSIA  6 

28  56 

61  16 

52 

MORLANDO  WSO  R 

6638 

03. ORANGE 

6 

28  33 

81  20 

lOB 

80 

80 

123c 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

05i  GLADES 

7 

26  47 

81  16 

20 

Pal aTk A 

6753 

02j  PUTNAM 

a 

29  39 

81  39 

20 

46 

46 

123'' 

PANACEA  4  SSE 

6826 

01 

WAKULLA 

5| 29  56 

84  22 

10 

c 

"PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5  30  10 

63  42 

13 

79 

75 

DEC 

1  2  3  C 

PANAMA  CITY   5  NE 

6842 

01 

BAY 

5  30  13 

63  36 

32 

I 

1 

DEC 

1  2  3  C 

PARRI SH 

6860 

04 

MANATEE 

5  27  35 

14 

PENNSUCO   5  Nw 

6966 

051  OAOE 

2  25  56 

60  27 

10 

C 

PENS AC OLA  wSO 

6997 

01 

ESCAMBIA 

5I  30  28 

87  12 

112 

27 

27 

1  2  3  C 

PERR INE 

7020 

06'  DADE 

2  25  36 

60  21 

13 

30 

2 

7025 

02 

TAYLOR 

5  30  06 

83  36 

49 

49 

49 

12  3 

PLANT  CITY 

7205 

04 

HILLSBOROUGH 

5  28  01 

62  06 

121 

79 

75 

12  3 

POMPANO  BEACH 

7254 

06 

BROWARD 

2l  26  14 

60  09 

19 

31 

31 

12  3 

PORT  MAYACA  S  L  canal 

7293 

05 

MARTIN 

26  58 

80  37 

39 

C 

PUNTA  OORDA  4  ENE 

7397 

05 

CHARLOTTE 

5 

26  58 

81  59 

10 

7 

7 

1  2  3 

OUINCY  3  SSW 

7429 

GADSDEN 

6 

30  33 

64  36 

249 

* 

4 

1  2  3  C 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

02 

UNION 

10 

30  04 

C 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

7760 

06| OAOE 

5 

25  23 

60  36 

16 

23 

23 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

02'  ST  JOHNS 

2'  29  53 

81  20 

19 

9* 

100 

12  3 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5  28  20 

82  16 

190 

77 

79 

1  2  3  C 

ST  LUC  1 E  NEW  LOCK  i 

7859 

MARTIN 

Z   27  07 

60  17 

19 

C 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

01 

5    30  05 

84  10 

17 

44 

44 

1  2  3 

ST  PETERSBURG 

7686' 04 

PINELLAS 

5  27  46 

82  38 

6 

57 

57 

I  2  3  C 

SANFORD  EXP  STATION 

7982 

031  SEMINOLE 

8 

26  46 

81  14 

17 

16 

16 

1  2  3 

SARASOTA 

6021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

23 

23 

I  2  3 

SMITH  CREEK 

8290  01 

WAKULLA 

30  12 

64  40 

60 

2 

2 

1  2  3 

SOUTH  MIAMI    5  W 

8396 

06: DADE 

2 

25  42 

60  21 

18 

18 

STARKE 

8527 

02!  BRADFORCi 

e 

29  56 

62  06 

162 

14 

14 

1  2  3 

STEINHATCHEE    MCCAIN  TR 

8565 

Taylor 

5 

29  42 

83  21 

24 

14 

14 

1  2  3 

8620 

06 

MARTIN                1  2 

27  13 

60  19 

10 

36 

36 

1  2  3 

TALLAHASSEE  WSO 

8758 

01 

LEON  5 

30  23 

64  22 

55 

85 

67 

1  2  3  C 

TAMIAMI  TRL  40  HI  BEND 

6780 

05 

OADE                  1  4 

25  45 

60  50 

15 

30 

30 

92 

1  2  34 

TAMPA  WSO  R 

8766 

04 

HILLSBOROUGH  5 

27  58 

62  32 

19 

82 

62 

1  2  3  CJ 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8824 

04 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  49 

8 

86 

81 

1  2  3 

TAVERN  I ER 

6841 

07 

MONROE 

25  01 

80  31 

9 

33 

35 

1  2  3 

TITUSVILLE   3  NW 

8942 

03 

BREVARD 

2 

28  37 

60  50 

30 

77 

79 

1  2  3 

TRAIL-CLADE  RANGES 

9010 

05. DADE 

25  46 

80  28 

13 

USHER  TOWER 

9120 

02 

LEVY 

5 

29  25 

82  49 

33 

16 

16 

1  2  3 

9176 

04 

SAh ASOTA 

5 

27  06 

82  27 

10 

17 

17 

1  2  3  C 

VENUS  3  SE 

9164 

05 

Glades 

7 

27  02 

81  21 

62 

C 

VERO  BEACH  4  W 

9219 

04 

INDIAN  RIVER 

2 

27  38 

80  27 

20 

7 

7 

7 

1  2  34C 

WAUCHULA   2  N 

9401 

04 

HARDEE 

5 

27  34 

61  49 

119 

39 

39 

1  2  3 

WAUSAU  2  SSW 

9415  01 

WASHINGTON 

3 

30  37 

69  36 

145 

C 

WEEKl  WACHEE 

9430 

03 

HERNANDO 

5 

28  31 

62  39 

20 

1  2  3 

aWEST  PALM  BEACH  WSO  R 

9525 

06 

PALM  BEACH 

26  41 

60  06 

19 

33 

33 

1  2  3  C 

WEWAHITCHKA 

9566 

01 

GULF 

1 

30  07 

69  12 

45 

16 

16 

1  2  9 

WINTER  HAVEN 

9707 

04 

POLK 

5 

26  01 

61  45 

136 

31 

31 

I  2  3 

MNOOORUFF  DAM 

9795 

01 

GADSDEN 

1 

30  43 

84  32 

107 

16 

1* 

13 

I  2  34C 

DRAINAGE  CODE: 


3-CHOCTAWHATCHEE  4- EVERGLADES  5-GUt-F   S-CCHLOCKONEE  7-OKEECHOBEE  8-ST.  JOHNS 


CHANGES    IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 


AVON  PARK 

BLOUNTSTOWN 

CBESTVIEW  RAOIO  WJ5B 

DELANO  1  SSE 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

GRADY 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

LISBON 

MAYO 

MONTICELLO  3  W 

OKEECHOBEE  9  W 
ORANGE  CITY 
PANAMA  CITY   5  NE 
VERO  BEACH  4  W 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  35  FEET  SOUTH 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  NORTH 
EQUIPMENT  MOVED  90  FEET  SOUTH 
EQUIPMENT  MOVED  3,6  MILES  SSW 
EQUIPMENT  RELOCATED  600  FEET  WEST 

FISCHER  G  PORTER  GAGE  ADDED 
FISCHER  f>  PORTER  GACiE  COMMISSIONED 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
SRG  MOVED  8  FEET  EAST 
EQUIPMENT  MOVED  5.0  MILES  SE 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 

MAX  AND  MIN  THERMOMETERS  IN  CRS  ADDED 

FISCHER  &  PORTER  GAGE  RELOCATED  8  FEET  EAST,  COMMISSIONED 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
FISCHER  6  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
FISCHER  6  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 


DECEMBER   16,  1971 
AUGUST    13,  1971 
MARCH  9,  1971 
JULY   26,  1971 
SEPTEMBER  1,  1971 

JANUARY  5,  1971 
FEBRUARY  1,  1971 
DECEMBER  1,  1971 
APRIL  28,  1971 
APRIL  1,  1971 
SEPTEMBER  15,  1971 

OCTOBER  7,  1971 
MAY   1,  197] 
DECEMBER  1,  1971 
JANUARY    19,  1971 
MARCH   1,  1971 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatologist , 
Federal  Building,  Room  B-2,   124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained   in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement   in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at   time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960,     "DKP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  wHl  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)  or  months. 

*  Amount  Included  In  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month,     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,   for  35 
cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as 
indicated  above,    price   15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Siumnary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  ^  /  / 

Director,  National  Climatic  Center 
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1.28 

.66 

31 

.  c 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

68.3 

5,9 

1.11 

-  .98 

.0 

4t        «  * 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

79.9 

58.8 

69.4 

6.2 

86 

15 

51 

16 

15 

0 

0 

0 

0 

1.43 

-  .38 

.95 

2  3 

.0 

0 

3 

1 

0 

CANAL   POINT  USDA 

80 .  1 

57.0 

68 . 6 

86 

16  + 

50 

17 

12 

0 

0 

0 

0 

2.33 

1 . 74 

15 

.  0 

0 

3 

1 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

80.9 

60.  1 

70.5 

89 

15  + 

50 

17+ 

15 

0 

0 

0 

0 

.79 

.35 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

EVERGLADES 

78. 3M 

60 .  8M 

69. 6M 

3 . 0 

86 

29 

47 

17 

19 

0 

0 

0 

0 

1.33 

-  .37 

1.20 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

79.4 

65.0 

72 . 2 

82 

29+ 

52 

17 

4 

0 

0 

0 

0 

1.08 

.42 

16 

- 

0 

4 

0 

FORT   MYERS   WSO  Ap 

81.3 

60.5 

70.9 

7.4 

65 

44 

1 7 

1 9 

0 

0 

0 

0 

•  77 

_  ,75 

.61 

22 

'o 

Q 

2 

g 

IMMOKALEE   3  NNW 

81.5 

57.3 

69 . 4 

86 

14  + 

40 

17 

25 

0 

0 

0 

0 

1  ■  00 

.55 

29 

.  0 

0 

2 

1 

0 

LA  BELLE 

81.8 

56.9 

69. *f 

90 

14 

42 

17 

31 

1 

0 

0 

0 

.83 

-  .73 

.63 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  l 

80.0 

57.0 

68.5 

5.1 

88 

12 

43 

17 

33 

0 

0 

0 

0 

.30 

-  1.32 

.16 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

NAPLES  2  NE 

83.0 

59.4 

71,2 

86 

27  + 

42 

16 

10 

0 

0 

0 

0 

.  54 

.44 

23 

.  0 

0 

2 

0 

80.1 

58.0 

40 

1 7 

0 

0 

0 

0 

.66 

.52 

22 

.  0 

0 

TAuTamT    TRI     LVi    MT  QPNn 

81.5 

62.9 

72.2 

8  5 

31  + 

17+ 

7 

0 

0 

0 

0 

.85 

•  41 

23 

Q 

2 

DIVISION 

70.1 

5.4 

.99 

-  .64 

.0 

♦      *  * 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

80.4 

64.1 

72.3 

4.5 

85 

22  + 

52 

24 

2 

Q 

0 

0 

0 

1  .24 

-  .96 

,35 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

8q  ,  3 

61.8 

71.1 

85 

2  5 

54 

20  + 

0 

0 

0 

0 

1.54 

2  3 

0 

5 

Q 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

80.8 

60.4 

70.6 

5.0 

66 

31 

54 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

.69 

-  1.06 

.55 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

LOXAHATCHEE 

80.6 

58.0 

69.3 

86 

31 

47 

17  + 

15 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.55 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

MTAMT    RAVPRnMT  PADk 

MTaUT  DCa^U 
nlAMl  BCALH 

77.4 

70.6 

74.0 

4.9 

82 

31  + 

58 

16 

1 

0 

0 

0 

0 

1.29 

—  .39 

1.13 

22 

.  0 

1 

1 

1 

MIAMI   WSO  AP 

R 

78.5 

67.5 

73.0 

6.1 

83 

31 

56 

15 

2 

0 

0 

0 

0 

1  .60 

-  .43 

.66 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

MIAMI    12  SSW 

79.3 

64.2 

71.8 

5.3 

83 

15 

55 

17 

2 

Q 

0 

Q 

0 

1.05 

-  1.00 

.55 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

POMPAND  BEACH 

80.6 

64.5 

72.7 

65 

31  + 

54 

17 

2 

0 

0 

0 

2.69 

1.13 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

SOUTH  MIAMI   5  W 

81, 1 

61.5 

71.3 

66 

4 

53 

16 

3 

0 

0 

0 

0 

1.15 

.50 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

STUART   1  N 

59  •  3M 

69. 9M 

87 

31 

47 

17 

14 

0 

0 

0 

0 

1.67 

.  79 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH  WSO  AP 

R 

79.8 

63*8 

71.8 

4.9 

65 

31 

54 

16 

4 

0 

0 

0 

0 

2.47 

-  .01 

1*25 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

71.6 

4.7 

1.52 

-  .64 

.0 

*       «  • 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

79.1 

70.8 

75.0 

5.4 

63 

3 

61 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

2.75 

1.22 

1.40 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

KEY  WEST 

81.6 

69,3 

75.5 

5.1 

66 

26  + 

60 

17 

1 

0 

0 

0 

0 

2.68 

1.19 

.66 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

81.6 

70.0 

75.8 

85 

29+ 

59 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

.44 

.25 

22 

.c 

0 

1 

c 

0 

TAVERNIER 

79.3 

69.6 

74.5 

62 

31  + 

59 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

1.65 

.63 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

75.2 

5.0 

1.68 

.17 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
LA  BELLE 

90 

DATE 

14 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

17 

DATE 

16 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MADISON 

6.15 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ARCHBDLD  BIOLOGIC  STA 

.25 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
MILTON  EXP  STATION 

3.66 

DATE 

13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  2  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


16  1 

17 

 ^ 

18 

19  1 

 L 

20 

 L 

21 

22  ' 

23  1 

 L 

24 

25 

 1 

26 

 L 

27 

28  1 

 L 

29  1 

 _L 

30 

31 

T 

.64 

1.90 

.23 

.73 

.01 

.01 

.10 

1.27 

.33 

.Or 

.39 

.03 

.23 

.  18 

.09 

.05 

.30 

• 

.04 

.  08 

.17 

• 

.05 

.02 

.39 

.92 

.66 

.21 

.12 

.98 

.08 

.30 

.21 

.40 

,04 

T 

.15 

.06 

.41 

.09 

.  70 

.33 

.65 

.10 

.31 

.85 

.hi 

.  2  L 

.57 

.26 

.36 

.  33 

.06 

.  0  I 

.09 

.01 

.59 

.69 

.26 

'.24 

.02 

.46 

.02 

.40 

1.01 

.09 

T 

.66 

T 

.  17 

1  . 70 

1 .  39 

.05 

.06 

.  <t7 

.69 

1  .4't 

.21 

.21 

T 

.40 

1  .47 

T 

.51 

.14 

.07 

.03 

.30 

1.61 

.04 

T 

.06 

.02 

.04 

.0*. 

.26 

T 

.  18 

.60 

,22 

T 

.13 

.32 

.26 

T 

.64 

.56 

.26 

.46 

.66 

T 

.07 

T 

.52 

.13 

" 

•  33 

.91 

.58 

.64 

.62 

.02 

.79 

.07 

.08 

.23 

.11 

.90 

,50 

1 . 32 

.  16 

T 

.05 

1.51 

T 

,39 

T 

T 

T 

1 .17 

T 

.73 

.10 

.01 

.03 

.04 

.70 

T 

T 

T 

T 

.26 

.02 

.15 

I.IO 

.07 

>  10 

•  20 

1 . 77 

.07 

•  05 

.56 

1.27 

.06 

.43 

,04 

T 

1.75 

1.20 

.01 

.49 

T 

.54 

.10 

.07 

1.97 

.07 

•  65 

.47 

.11 

.13 

1.16 

.02 

.25 

.25 

.  19 

.  76 

.85 

.  1 1 

.04 

1 .02 

.02 

.  03 

.05 

.06 

.  10 

T 

.67 

.28 

.02 

.01 

.59 

1.25 

.43 

.67 

.80 

.22 

.50 

.48 

.11 

.42 

.24 

.69 

.16 

.05 

.17 

.76 

.17 

.  17 

■ 

•  *' 

.01 

T 

T 

.03 

.  0  1 

T 

.08 

.03 

T 

.31 

T 

.60 

,20 

.03 

.38 

.32 

.13 

.08 

.05 

.34 

.67 

.25 

T 

.16 

1.41 

.18 

.07 

.  16 

1.10 

.  17 

.32 

.60 

.05 

.03 

.01 

.03 

.39 

.02 

.69 

.04 

,02 

.17 

.68 

.03 

.06 

T 

.50 

.OS 

T 

.43 

.03 

.02 

.06 

.  36 

.02 

.33 

.07 

.  14 

.20 

.54 

.13 

.04 

•  30 

.07 

.03 

T 

.25 

T 

.02 

.03 

.19 

.10 

•  32 

.41 

T 

.01 

T 

.20 

.  14 

,40 

•  05 

.40 

X 

.75 

.02 

.01 

.29 

T 

T 

.04 

T 

.02 

.05 

.08 

.07 

.09 

.62 

.02 

.04 

.02 

.07 

.01 

.  0  1 

.01 

•  35 

.10 

•  08 

.07 

.6? 

.05 

.36 

.05 

.03 

.01 

.09 

.  4  1 

.02 

.06 

.04 

•  78 

.74 

.04 

.07 

T 

.04 

.03 

.13 

.  10 

.18 

.05 

.12 

T 

.04 

.  16 

.01 

.01 

.71 

.0* 

.02 

.27 

.06 

.27 

.09 

T 

.27 

.01 

.36 

T 

.48 

.26 

,07 

.04 

.08 

.09 

.01 

.48 

.26 

.05 

.11 

.98 

.91 

.02 

T 

.03 

•  05 

.0? 

.06 

•  16 

.40 

.20 

•  31 

.62 

.12 

.03 

•  11 

.0 

.  6 

T 

.42 

.02 

•  09 

.06 

.02 

.02 

.33 

.01 

.68 

.07 

.03 

.95 

.10 

.04 

.07 

.01 

.33 

.14 

.07 

T 

.35 

.15 

.07 

.01 

1.20 

• 

.05 

.42 

.13 

.31 

.01 

.01 

.11 

.61 

T 

T 

.01 

.02 

NORTHWEST  0 

APALACHICOLA  HSO  CI 
BLDUNTSTOWN 
CARRABELLE   I  UHU 
CARYVULE 
CHIPLEY  3  E 

CRESTVIEH  RAOIQ  MJSB 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  5SE 
HILTON  EXP  STATION 
HONTICELLO  3  W 

NICEVULE 
PANAMA  CITY  2 
PANAMA  CITY  5  NE 
PENSACOLA  WSD  AP 
aUINCY  3  SSW 

SAINT  MARKS  6  SE 
SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE  WSO  AP 
HEWAHITCHKA 
WOODRUFF  0AM 


NORTH 

CEOAR  KEY   1  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANOINA  BEACH 

GAINESVILLE  2  WSW 
GLEN  ST  MARY   1  H 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE   2  WNW 
JACKSONVILLE  WSO  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATka 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL 


03 


BITHlO 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTONA  BEACH  WSO  AP 

DELANO  1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WGEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


D4 


ARCADIA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTGW 

BRADENTON  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNWELL   I  NW 
OE  SOTO  CITY  8  SW 
FELLSMERE   7  SSW 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  NO.  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WSO  CI 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NITTAW  I  S 
OKEECHOBEE  9  w 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  WSO  AP 

TARPON  SPOS  SEWAGE  PL 

VENICE 

VERO  BEACH  4  w 


BELLE  GLADE  EXP  STA 
CANAL  POINT  USDA 
CLEWISTDN  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 


.14     .21  .32 


4.11 
4.BI 
4.72 
6.95 
7.B7 

3.76 


.70 

i.ie 


1.32 
.40 


6.52 
6.83 
6.03 


1.48 
2.52 
1.24 
2.37 

2.50 

1.52 

2.38 

2.39 
1.96 
3.  17 


1.38 
2.06 
1.29 


.93 
.94 
1.24 


1.22 
.69 
1.09 


1.33 

l.OB 
.77 


.15 
.02  .04 


.02  1.12 
.52 
T  1.21 


.12 
.03 


.02  .02 


.24 


.02     .95  .30 


.20  .44 
1.72 


.15 
.OS  1.25 
1.15 


1.37 
2.07 

.06 

T 

2.35 
2.00 


.40 


.16 


.64 


.25 

.25  .48 

.04 

.10 
.05 


.04  1.69 
.18  1.40 
.18   1.23  1.14 
2.25 
1.12 

.75 


Sm  i«lM.nce  noie*  lollowing  Staiio 


DAILY  PRECIPITATION 


IMMOKiLEE   3  NNW 
LA  BELLE 

M0DR6   HftVEN  LOCK  1 
NAPLES   2  Nf 
PUNTA  CDRDA  <.  ENE 

TAMIAMl    TRL   40  MI  BENO 


1.00 
.83 
.30 


LDWEB   EAST  COAST  06 

OANIA  it  WNH 

FORT  LAUOEPOALE 

FT   LAUDERDALE   EXP  STa 

HI ALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL   2  E 

LQXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   H'^O  AP 

MIAMI    12  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


1.05 
3.08 
2.69 


KEY  WEST   WSD  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


Day  of  Month 


13 


14  15 


22     23  24 


.03 
T         .  10 


.19 
.29 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  fiumidity 
overages- 
percent 

Number  of  doys  with 
precipitotion 

ishine 

1  incot 

1.0 

c 

0) 

ion  of 
t  mile 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o 

o- 

.50-. 99 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
q 

o 

1.00- 

2.00 

Total 

APALACHICOLA  WSD 

29 

N 

16 

1 

2 

5 

2 

2 

1 

13 

75 

6.8 

DAYTONA  BEACH  WSD 

27 

1.2 

8.2 

26++ 

2 

16 

88 

89 

66 

82 

4 

5 

5 

1 

0 

0 

15 

7.0 

FORT  MYERS  WSO 

10 

2.3 

7.9 

29++ 

1 

16 

87 

90 

56 

73 

4 

4 

1 

1 

0 

0 

10 

5.4 

JACKSONVILLE  WSD 

34 

1.0 

7.5 

32 

NW 

14 

90 

91 

69 

84 

4 

2 

3 

1 

2 

1 

13 

41 

7.4 

KEY  WEST  WSD 

10 

7.6 

11.3 

40 

N 

15 

80 

80 

70 

76 

4 

4 

3 

1 

1 

0 

13 

88 

5.0 

LAKELAND  WSO 

3 

5 

2 

1 

0 

0 

11 

52 

6.0 

MIAMI  WSD 

8 

5.0 

9.5 

25++ 

34 

16  + 

80 

82 

62 

72 

3 

5 

2 

1 

0 

0 

11 

5.7 

ORLANDO  WSD 

23 

0.3 

8.5 

25+* 

2 

16 

84 

90 

60 

72 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

9 

M 

6.B 

PENSACOLA  WSO 

8 

1.4 

9.9 

23++ 

2 

16  + 

79 

81 

67 

74 

1 

4 

4 

4 

0 

C 

13 

7.3 

TALLAHASSEE  WSO 

12 

0.8 

7.6 

21++ 

1 

16 

86 

87 

68 

79 

4 

1 

6 

2 

3 

0 

16 

7.2 

TAMPA  WSD 

11 

2.2 

8.3 

20++ 

5 

16 

86 

89 

63 

78 

1 

5 

2 

C 

0 

0 

8 

60 

6.2 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

11 

4.2 

9.2 

28++ 

4 

16 

83 

86 

62 

77 

6 

3 

3 

1 

1 

0 

14 

6.2 

Se«  lelAience  notos  toUowing  StaboD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUoa 

 .   J»ilU«»*I 

Day  of  Month 

age  ^ 

2 

3 

4 

s  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*         *  • 

NORTHWEST  01 

APALACHICQLA  HSQ  CI 

MAX 
MIN 

71 
61 

69 
61 

67 
60 

74 
66 

72 
44 

46 
38 

61 
34 

50 
40 

70 
52 

74 
63 

73 
53 

73 
62 

74 
57 

71 
52 

52 
37 

42 
27 

50 
29 

57 
41 

64 

50 

64 
52 

54 
59 

56 
55 

67 
52 

70 
59 

70 
57 

65 
57 

52 
54 

72 
55 

73 
60 

74 
53 

60 
43 

65.4 
51.7 

BLOUNTSTDwN 

MAX 
MIH 

80 
56 

78 
46 

67 
58 

75 
59 

60 
54 

55 
34 

48 

27 

59 
27 

67 
29 

73 
49 

61 
57 

75 
52 

79 
63 

80 
65 

56 
38 

48 

21 

40 
21 

52 
26 

69 
41 

74 
48 

68 
55 

70 
56 

68 
50 

75 
52 

78 
60 

66 
53 

70 
48 

78 
48 

77 
59 

79 
59 

79 
37 

69.6 
47.1 

CARRABELLE   1  NNU 

MAX 
MIH 

i<ii 

71 
44 

77 
58 

75 
53 

75 
40 

39 

67 

29 

64 
30 

73 
44 

75 

72 
42 

71 

72 
41 

44 

72 

71 
49 

69 
55 

70 
59 

69 
59 

65 

49 

64 
48 

62 

39 

41 

69 
49 

58 
49 

70 

71 

70.1 
45.7 

CHIPL6Y  3  E 

MAX 
MIN 

77 
5* 

75 
54 

69 
54 

68 
55 

77 
50 

51 
31 

47 
25 

56 
27 

64 
30 

75 
45 

60 
68 

71 
52 

76 
56 

77 
63 

63 
37 

48 
20 

36 

20 

48 
23 

69 
36 

68 
50 

64 
56 

71 
51 

67 
50 

77 
53 

77 
57 

53 
47 

59 
48 

77 
48 

78 
46 

79 
55 

75 
36 

67.6 
45.5 

CRESTVIEW  RADIO  HJSB 

MAX 
MIN 

76 

64 
51 

73 
42 

79 
60 

73 
36 

46 
28 

60 
25 

54 
29 

77 
42 

77 
52 

73 
50 

72 
52 

76 
68 

73 
49 

49 
35 

40 

17 

52 

23 

68 
34 

71 
53 

72 
54 

70 
61 

68 
54 

76 
54 

75 
62 

75 
62 

78 
45 

74 
45 

73 
46 

77 
53 

64 
45 

52 
31 

68,4 
45.7 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
53 

65 
49 

78 
59 

74 
39 

49 

30 

59 

23 

54 
23 

75 
34 

79 
36 

72 
68 

73 
45 

75 
67 

73 
49 

51 
35 

41 
17 

51 
20 

67 
25 

69 
48 

66 
49 

70 
57 

71 
60 

75 
50 

75 
51 

70 
54 

68 
42 

75 
44 

75 
54 

75 
55 

70 
50 

55 
33 

68.0 
44.7 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

Mm 

76 
48 

74 
51 

7) 

56 

79 
60 

74 
43 

49 
33 

60 
25 

56 

21 

70 
41 

80 
35 

74 
55 

78 
57 

78 
67 

73 
49 

53 
36 

45 
19 

51 
25 

69 
29 

74 
41 

71 
46 

72 
60 

70 
50 

70 
59 

77 
47 

67 
50 

70 
46 

78 
46 

77 
59 

79 
60 

74 
51 

75 
35 

70.3 
46.2 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

76 
52 

72 
58 

67 
45 

78 
64 

74 
38 

48 
28 

51 
24 

54 

28 

76 
40 

76 
67 

74 
64 

73 
45 

76 
65 

74 
46 

51 
34 

43 
18 

55 
23 

57 
35 

71 
56 

59 
59 

70 
56 

74 
60 

77 
53 

75 
62 

72 
55 

66 
44 

76 
49 

78 
61 

77 
63 

75 
45 

58 
31 

69.7 
47.4 

MDNTICELLO  3  W 

MAX 

Mm 

76 
55 

76 
55 

70 
54 

71 
56 

74 
60 

58 
35 

44 
23 

59 

24 

67 
26 

73 
46 

77 
53 

72 
57 

77 
59 

75 
61 

65 
40 

49 

20 

38 

21 

53 
21 

67 
30 

72 
42 

68 
47 

55 
53 

66 
49 

72 
44 

76 
47 

67 
52 

67 
52 

78 
49 

75 
51 

77 
58 

78 
39 

68.  1 
44.9 

NICEVILLE 

MAX 

Mm 

76 
55 

70 
55 

74 
47 

70 
50 

76 
45 

57 
30 

48 
26 

59 
27 

61 
34 

75 
48 

76 
57 

72 
50 

70 
55 

75 
55 

59 
35 

48 
19 

40 
19 

52 
21 

67 
37 

72 
53 

65 
54 

71 
55 

74 
52 

75 
51 

75 
55 

68 
44 

67 
45 

73 
48 

74 
59 

79 
57 

70 
34 

67.4 
44.9 

PANAMA  CITV  2 

MAX 

Mm 

PANAMA  CITY  5  NE 

MAX 

Mm 

60 

55 

79 
55 

70 
57 

73 
60 

77 
53 

55 
34 

49 
28 

60 
29 

67 
34 

74 
52 

79 
58 

73 
56 

76 
51 

76 
65 

67 
36 

52 
24 

40 
24 

53 
25 

59 

45 

72 
49 

69 

59 

73 
59 

71 
50 

75 
55 

75 
53 

68 
53 

67 
49 

75 

51 

75 
58 

71 
58 

75 
39 

68.9 
48.6 

PENSACOLA   MSO  AP 

MAX 
MIN 

72 
59 

70 
51 

69 

51 

78 
69 

70 
33 

49 
31 

50 
28 

60 
42 

75 
53 

77 
68 

75 
58 

74 
55 

76 
70 

71 
45 

49 
29 

41 
21 

54 
30 

54 

40 

67 
56 

65 

60 

68 
57 

72 
59 

75 
55 

76 
64 

70 
54 

65 
49 

72 
55 

75 

61 

77 
55 

67 
41 

54 
35 

57.4 
49.9 

QUINCY  3  SSW 

MAX 

Mm 

60 
58 

75 
56 

67 
58 

73 
59 

78 
56 

56 
35 

47 
31 

59 

33 

66 
44 

75 
58 

60 
55 

77 
62 

78 
63 

77 
63 

65 
39 

48 
21 

39 
23 

54 
25 

69 
37 

74 
50 

67 
54 

65 
60 

56 
48 

75 
56 

76 
59 

65 
54 

68 
51 

77 
51 

76 
56 

79 
62 

80 
36 

68.6 
49.3 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

Mm 

71 
60 

71 
60 

72 
59 

71 
62 

71 
46 

47 
34 

61 

30 

67 
33 

69 

45 

72 
61 

71 
63 

59 
61 

72 
65 

70 
54 

56 
41 

43 
24 

55 
25 

55 
33 

61 
45 

68 
45 

54 
56 

55 
56 

55 
53 

61 
54 

67 
56 

70 
56 

73 
51 

70 
55 

70 
56 

72 
60 

62 
43 

65.9 
49,9 

SMITH  CREEK 

MAX 

Mm 

74 
55 

70 
55 

74 
57 

77 
59 

72 
48 

55 
34 

61 

23 

67 
24 

74 
39 

62 
61 

79 
63 

77 
56 

77 
58 

75 
53 

56 
38 

46 

21 

53 
19 

56 
29 

72 
40 

69 
45 

66 

57 

66 

58 

7! 
48 

77 
53 

71 
55 

71 
52 

77 
48 

78 
50 

79 
57 

61 
51 

72 
36 

70.7 
46.6 

TALLAHASSEE  WSQ  AP 

MAX 

Mm 

75 
53 

71 
53 

74 
57 

75 
60 

76 
43 

46 
29 

62 
24 

69 
25 

74 
37 

82 
58 

75 
63 

78 
59 

7  8 
59 

74 
54 

54 
35 

41 
26 

55 
27 

59 
31 

74 

41 

69 
45 

67 
57 

68 
54 

75 
53 

77 
57 

66 
59 

68 
57 

76 
48 

77 
54 

78 
61 

79 
51 

60 
41 

69.8 
46.  1 

HEWAHITCHKA 

MAX 

Mm 

82 
56 

60 
56 

70 
60 

76 
60 

79 
55 

70 
35 

49 
29 

62 
29 

65 
30 

76 
50 

80 
64 

79 
62 

79 
53 

80 
63 

65 
41 

50 
23 

43 
23 

55 
25 

71 
43 

75 
48 

73 
53 

70 
60 

70 
50 

78 
54 

80 
63 

7(1 
54 

59 
51 

79 

51 

80 
57 

60 
58 

7  8 
4? 

71.4 
48,7 

WOODRUFF  0AM 

«          *  * 

MAX 

Mm 

80 
59 

61 
57 

72 
57 

69 
58 

79 
53 

65 
37 

47 
35 

56 
36 

51 
37 

74 
49 

81 
66 

73 
60 

79 
60 

78 
65 

67 
41 

55 
25 

38 
24 

50 
26 

66 
37 

66 
50 

65 
57 

59 
57 

64 
49 

77 
52 

79 
60 

67 
53 

59 
51 

75 
50 

72 
58 

60 
60 

78 
41 

68.9 
49.4 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSW 

MAX 

Mm 

76 
65 

78 
64 

77 
63 

77 
65 

77 
67 

77 
51 

56 
37 

51 
41 

59 
49 

73 
57 

72 
64 

73 
55 

77 
65 

75 
67 

70 
53 

53 
29 

45 
29 

60 
32 

64 
45 

55 
55 

59 
56 

72 
50 

70 
57 

69 
55 

67 
56 

59 
58 

74 
56 

70 
57 

57 
58 

68 
59 

72 
52 

69.2 
54.6 

CROSS  CITY  2  WNW 

MAX 

Mm 

76 
64 

75 
60 

74 
55 

72 
56 

75 
58 

77 
44 

50 
29 

55 
31 

70 
29 

74 
47 

74 
52 

75 
62 

74 
64 

75 
50 

72 
50 

62 
27 

42 
26 

54 
25 

71 
44 

72 
50 

70 
56 

68 
54 

72 
54 

76 
58 

72 
54 

73 
54 

59.8 
48.6 

FEDERAL  POINT 

MAX 

Mm 

78 
63 

79 
60 

74 
60 

81 
63 

82 
65 

57 

52 

62 
38 

70 
42 

79 
50 

80 
61 

61 
63 

61 
54 

73 

47 

54 

31 

57 
34 

54 

47 

68 
54 

75 
53 

79 
59 

72 
59 

78 
51 

75 
59 

59 
60 

74 
57 

81 
55 

61 
57 

79 
60 

73 
51 

73.6 
54.1 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

Mm 

72 
58 

75 
59 

75 

56 

61 
56 

60 
64 

67 
47 

54 
35 

50 
42 

78 
46 

81 
56 

61 
60 

82 
51 

86 
64 

80 
60 

64 
43 

54 
29 

46 
26 

64 

42 

58 
47 

71 
47 

79 
59 

59 
53 

70 
52 

74 
49 

72 
57 

68 
55 

69 
53 

82 
52 

80 
47 

75 
53 

67 
49 

72.1 
51.1 

GAINESVILLE  2  WSW 

MAX 
MIN 

80 
63 

78 
61 

72 
56 

62 
63 

80 
64 

66 
49 

52 
32 

71 
35 

79 
45 

79 
57 

62 
55 

82 
65 

82 
63 

80 
54 

65 
47 

49 
29 

59 
27 

67 
43 

74 
52 

75 
49 

80 
59 

76 
51 

74 
57 

75 
51 

75 

53 

70 
58 

79 
55 

81 

60 

80 
55 

78 
59 

75 
51 

74.5 
53.2 

GLEN  ST  MARY  I  W 

MAX 

Mm 

75 
57 

76 
52 

74 
54 

69 
58 

80 
55 

62 
46 

55 
31 

61 
31 

59 

42 

77 
53 

62 
61 

79 
tl 

83 
63 

57 

52 

53 
27 

43 
24 

49 
29 

66 
45 

74 
45 

77 
50 

70 
55 

74 
46 

76 
52 

72 
55 

65 
52 

79 
5  5 

80 
53 

78 
47 

71.0 
49.  I 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

Mm 

79 
55 

47 

56 
32 

51 

32 

78 
50 

78 
65 

80 
64 

60 
65 

80 
50 

71 
53 

54 
28 

40 
27 

55 
29 

75 
42 

75 
48 

75 
58 

76 
59 

70 
59 

73 
52 

77 
54 

73 
55 

77 
55 

78 
55 

80 
55 

75 
56 

70 
49 

71.5 
50.2 

JACKSONVILLE   WSO  AP 

MAX 

Mm 

75 
59 

75 

60 

70 
56 

61 

60 

61 
53 

58 
38 

53 
34 

67 
35 

78 
45 

60 
55 

83 
54 

60 
63 

82 
65 

71 
59 

59 
41 

41 

30 

47 
29 

54 
40 

74 
47 

76 
47 

78 
61 

70 
52 

73 
55 

77 
50 

75 
57 

64 
57 

76 
55 

80 
55 

78 
54 

75 
57 

61 
49 

71.4 
51.4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

Mm 

70 
63 

77 
59 

68 
63 

81 
63 

82 
64 

65 
48 

51 
37 

70 
45 

74 
57 

80 
52 

82 
54 

81 
62 

62 
64 

75 
Vt 

64 
64 

57 
30 

53 
33 

63 
47 

66 

52 

70 
51 

78 
60 

59 
52 

66 

59 

70 
50 

75 
59 

59 
50 

74 
54 

81 
55 

80 
55 

77 
59 

70 
49 

72.0 
54,5 

JASPER 

MAX 

Mm 

74 
57 

79 
58 

75 
56 

71 
55 

60 
61 

75 
39 

50 
29 

62 
30 

68 

32 

77 
45 

80 
63 

79 
50 

78 
62 

81 

54 

70 
47 

50 
24 

41 
22 

52 
24 

68 
36 

74 
45 

74 
48 

75 
50 

69 
53 

70 
49 

79 
53 

56 
54 

66 
49 

71 
52 

80 
55 

75 
60 

78 
45 

70.5 
47.6 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

Mm 

76 
56 

78 
57 

74 
54 

72 
59 

81 
63 

80 
43 

54 
31 

60 
35 

68 
43 

78 
54 

78 
54 

81 
62 

77 
63 

61 
53 

67 
50 

50 
25 

42 
25 

54 
31 

65 
48 

71 
47 

74 
57 

76 
59 

70 
51 

71 
51 

75 

54 

70 
55 

68 
52 

77 
53 

80 
56 

73 
58 

79 
45 

71.0 
50.5 

LIVE  OAK 

MAX 

Mm 

78 
57 

75 
61 

76 
55 

81 
57 

79 
60 

72 
39 

61 

28 

70 
32 

79 
44 

80 
57 

62 
65 

78 
62 

82 
64 

75 
53 

65 
40 

55 
25 

55 
24 

68 
35 

75 
46 

79 
46 

77 
56 

70 
50 

73 
52 

79 
49 

77 
53 

59 
55 

79 
52 

78 
53 

81 
56 

75 
55 

74.2 
49.7 

MADISON 

MAX 

Mm 

75 
56 

74 
59 

74 
55 

78 
59 

74 
55 

57 
42 

59 
30 

66 
34 

70 
45 

76 
59 

76 
57 

77 
69 

78 
69 

62 
55 

65 
48 

56 
24 

53 
23 

65 
36 

73 
48 

70 
45 

71 
57 

58 
59 

82 
55 

77 
51 

70 
56 

65 
53 

77 
53 

79 
53 

77 
56 

78 
50 

7C 
44 

71.8 
51.2 

HAYO 

MAX 

Mm 

78 
61 

79 
61 

76 
55 

77 
56 

81 
63 

77 

40 

52 
29 

61 
29 

70 
29 

76 
42 

79 
62 

81 
63 

77 
6! 

80 
67 

71 
47 

51 
26 

43 
24 

55 
25 

69 
39 

73 
45 

75 
46 

78 
56 

67 
47 

59 
45 

79 
51 

69 
55 

71 
52 

70 
53 

79 
54 

75 
59 

79 
46 

71.6 
48.  3 

palatka 

MAX 

Mm 

81 
64 

78 
61 

76 
62 

61 
63 

83 
55 

58 

52 

68 
35 

72 
44 

79 
49 

82 
63 

63 
56 

83 
64 

80 
65 

66 

46 

59 
29 

59 
31 

55 

47 

72 
54 

76 
51 

79 
50 

75 
52 

73 
60 

60 
50 

80 
58 

73 
59 

78 
56 

82 
51 

84 
54 

79 
50 

77 
51 

75.8 
54.4 

PERRY 

MAX 

Mm 

79 
57 

76 
50 

80 
57 

80 
50 

75 
58 

75 
35 

59 
26 

70 
28 

77 
44 

76 
54 

76 
61 

76 
51 

78 
68 

74 
55 

65 
46 

47 

27 

55 
25 

56 
35 

75 
50 

75 
46 

73 
55 

70 
59 

72 
52 

78 
46 

75 
55 

59 
59 

78 
55 

76 
53 

76 
f  8 

78 
61 

77 
47 

72.6 
50.3 

Sm  R*l«renc«  Nol*s  Following  Station  [ndvx 


-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES  ^^dmoa 

Conlinued  jtNUtRY  197; 


Day  of  Month 

01 

Station 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAINT  lUGUSTINS 

MAX 

7'. 

79 

71 

62 

82 

72 

72 

73 

77 

63 

83 

77 

69 

56 

63 

70 

74 

30 

74 

67 

76 

76 

67 

69 

82 

82 

79 

71 

73.6 

Mm 

60 

59 

59 

60 

51 

35 

40 

49 

58 

64 

64 

45 

30 

38 

46 

51 

53 

59 

62 

59 

57 

60 

60 

55 

52 

55 

52 

51 

53.0 

ST4RKE 

MAX 

80 

72 

72 

81 

80 

69 

61 

69 

77 

81 

82 

81 

82 

76 

64 

46 

56 

66 

72 

75 

77 

71 

75 

75 

72 

67 

78 

81 

78 

73 

68 

72.8 

MIN 

63 

59 

52 

60 

64 

47 

32 

30 

44 

52 

55 

60 

59 

64 

46 

29 

26 

40 

51 

47 

58 

57 

56 

48 

50 

55 

53 

49 

53 

51 

49 

50.3 

STEINH4TCHEE    MCC4IN  TR 

MAX 

78 

79 

76 

77 

74 

70 

50 

58 

66 

77 

80 

74 

72 

74 

70 

74 

75 

79 

76 

75 

78 

74 

70 

73.0 

Mm 

64 

66 

54 

56 

60 

42 

26 

26 

28 

38 

44 

48 

52 

54 

48 

50 

58 

59 

55 

57 

55 

40 

39 

48.7 

USHER  TOWER 

MAX 

81 

77 

72 

61 

83 

71 

64 

72 

76 

76 

76 

80 

87 

68 

66 

50 

61 

70 

75 

72 

76 

77 

75 

79 

78 

75 

79 

64 

77 

82 

70 

74.7 

•            *  * 

Mm 

58 

58 

54 

59 

63 

46 

30 

32 

43 

53 

65 

64 

62 

61 

45 

26 

25 

42 

51 

47 

55 

59 

54 

49 

53 

55 

54 

55 

55 

56 

50 

51.0 

NDRTH  CENTRiL  03 

'' 

brooksvIllE  chin  hill 

MAX 

63 

77 

81 

80 

81 

76 

64 

73 

60 

82 

83 

81 

82 

31 

64 

70 

74 

60 

78 

77 

78 

84 

83 

69 

78 

62 

61 

71 

77.0 

MIN 

60 

61 

62 

64 

66 

56 

36 

44 

55 

63 

63 

67 

64 

63 

50 

31 

32 

46 

55 

54 

60 

62 

61 

56 

56 

57 

57 

63 

68 

55 

56.3 

BUSHNELL  I  E 

MAX 

62 

78 

83 

82 

61 

76 

64 

74 

80 

83 

83 

63 

63 

81 

65 

73 

75 

60 

60 

79 

78 

62 

84 

80 

80 

65 

33 

83 

74 

78. 0 

Mm 

54 

60 

63 

62 

63 

60 

36 

35 

47 

59 

63 

65 

62 

67 

51 

33 

32 

46 

56 

51 

60 

60 

64 

54 

55 

59 

58 

60 

59 

56 

58 

55.1 

CLERMONT  b  SSW 

MAX 

60 

80 

60 

80 

61 

75 

62 

73 

79 

81 

82 

61 

62 

81 

67 

63 

69 

71 

78 

77 

77 

76 

77 

81 

76 

76 

61 

31 

81 

75 

76.0 

Mm 

57 

62 

64 

65 

64 

59 

41 

46 

52 

61 

62 

66 

65 

65 

50 

35 

36 

49 

56 

55 

59 

62 

64 

59 

60 

62 

61 

61 

59 

59 

59 

57.3 

0AVTDN4   BEICH  WSD  «P 

MAX 

76 

81 

77 

81 

63 

67 

60 

72 

78 

82 

83 

82 

83 

83 

66 

72 

76 

80 

78 

67 

77 

80 

73 

74 

62 

82 

82 

67 

74.9 

Mm 

58 

62 

63 

61 

61 

52 

39 

44 

53 

61 

63 

63 

6! 

63 

46 

34 

42 

54 

57 

54 

58 

64 

51 

50 

60 

64 

61 

60 

56 

60 

59 

56.1 

0EL4ND  1  SSE 

MAX 

62 

82 

82 

81 

84 

75 

65 

73 

60 

64 

84 

83 

63 

83 

66 

76 

79 

80 

76 

75 

62 

64 

75 

79 

83 

63 

83 

69 

77.3 

Mm 

54 

59 

62 

59 

59 

51 

36 

34 

46 

56 

59 

59 

59 

59 

45 

34 

38 

5C 

54 

53 

54 

60 

50 

49 

55 

61 

59 

57 

55 

60 

56 

53.0 

INVERNESS 

MAX 

62 

82 

78 

79 

82 

81 

62 

63 

73 

60 

83 

83 

64 

83 

76 

49 

63 

68 

74 

79 

80 

75 

74 

76 

63 

77 

76 

83 

62 

75.8 

MIN 

57 

51 

63 

64 

64 

59 

40 

40 

48 

50 

60 

68 

64 

65 

61 

34 

33 

35 

49 

54 

56 

59 

60 

58 

56 

59 

57 

59 

60 

57 

54.7 

LISBON 

MAX 

80 

79 

61 

80 

63 

78 

64 

74 

79 

63 

83 

82 

83 

79 

65 

62 

70 

74 

78 

78 

76 

77 

80 

83 

78 

60 

62 

62 

62 

73 

76.7 

Mm 

57 

64 

64 

64 

64 

59 

34 

41 

50 

59 

64 

64 

64 

64 

46 

32 

33 

46 

54 

55 

59 

60 

62 

53 

58 

60 

57 

61 

59 

59 

55 

55.6 

UC4L4 

MAX 

81 

78 

82 

61 

81 

79 

64 

72 

80 

8? 

84 

34 

85 

83 

65 

5  \ 

62 

67 

75 

78 

79 

76 

76 

79 

83 

76 

79 

81 

61 

80 

76 

76.9 

MIN 

60 

62 

61 

64 

65 

55 

37 

41 

50 

62 

66 

68 

65 

63 

50 

33 

33 

42 

54 

55 

61 

63 

60 

55 

56 

59 

54 

56 

57 

59 

54 

55.6 

□RL4ND0   USD  4P 

MAX 

83 

65 

83 

63 

84 

73 

67 

77 

62 

86 

86 

85 

86 

86 

70 

66 

68 

76 

81 

81 

79 

80 

83 

84 

79 

62 

84 

63 

65 

69 

79.1 

MIN 

59 

64 

66 

66 

66 

57 

43 

48 

54 

60 

63 

65 

65 

64 

49 

33 

40 

52 

57 

56 

62 

67 

62 

56 

65 

65 

63 

64 

60 

60 

60 

58.7 

SAINT  LED 

MAX 

83 

81 

84 

84 

83 

74 

65 

76 

63 

84 

83 

64 

85 

79 

66 

67 

74 

77 

79 

76 

78 

31 

34 

84 

62 

60 

85 

63 

63 

73 

78.5 

Mm 

57 

61 

60 

63 

65 

56 

36 

42 

51 

63 

63 

68 

65 

64 

48 

33 

33 

46 

55 

54 

62 

62 

64 

59 

59 

59 

60 

63 

53 

59 

56 

56.4 

S4NF0R0  Exp  STATION 

MAX 

61 

80 

63 

82 

64 

79 

65 

72 

60 

84 

84 

82 

83 

84 

69 

56 

64 

69 

76 

76 

81 

78 

77 

79 

64 

85 

62 

84 

63 

62 

80 

76.4 

Mm 

57 

64 

66 

64 

63 

61 

41 

47 

51 

60 

60 

62 

64 

65 

56 

35 

43 

51 

51 

55 

58 

63 

65 

53 

59 

65 

61 

59 

59 

59 

58 

57.3 

TITUSVILLE  3  NH 

MAX 

81 

64 

84 

83 

63 

81 

65 

78 

80 

34 

85 

62 

84 

63 

80 

55 

67 

69 

72 

60 

32 

76 

73 

83 

64 

78 

80 

83 

64 

64 

76.9 

MIN 

55 

63 

62 

60 

61 

64 

42 

42 

54 

59 

63 

62 

64 

67 

53 

37 

48 

55 

56 

56 

54 

64 

62 

53 

61 

66 

67 

59 

56 

60 

57.5 

WEEKI  W4CHEE 

MAX 

82 

61 

80 

62 

62 

83 

69 

64 

73 

80 

62 

63 

82 

83 

79 

61 

49 

65 

72 

74 

31 

78 

77 

76 

60 

62 

81 

81 

66 

77 

80 

76.9 

0           *  . 

Mm 

52 

53 

56 

57 

60 

59 

35 

31 

38 

47 

61 

65 

60 

62 

59 

31 

32 

37 

50 

49 

54 

63 

59 

49 

53 

53 

59 

55 

56 

57 

58 

51.9 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

MAX 

81 

61 

85 

65 

65 

78 

66 

75 

84 

87 

67 

64 

84 

85 

75 

77 

81 

81 

77 

77 

85 

84 

83 

60 

86 

87 

85 

60 

80.5 

MIN 

57 

59 

64 

60 

61 

66 

50 

36 

53 

57 

59 

62 

60 

63 

57 

39 

38 

50 

48 

50 

62 

63 

60 

50 

5! 

62 

58 

54 

54 

53 

63 

55.6 

4RCHB0LD  BIOLOGIC  ST4 

MAX 

62 

81 

82 

84 

65 

84 

75 

69 

76 

80 

67 

67 

84 

87 

87 

78 

58 

64 

74 

79 

79 

85 

84 

30 

84 

85 

84 

83 

85 

65 

64 

80.7 

MIN 

49 

51 

61 

56 

57 

60 

52 

48 

49 

49 

61 

56 

60 

60 

54 

29 

43 

54 

49 

54 

57 

61 

62 

49 

54 

62 

56 

53 

55 

51 

52 

53.8 

AVON  P4RK 

MAX 

81 

83 

66 

85 

66 

81 

75 

60 

62 

86 

86 

64 

85 

87 

66 

77 

82 

82 

82 

80 

84 

86 

86 

86 

85 

66 

85 

66 

61 

82.3 

Mm 

55 

64 

64 

62 

65 

66 

49 

46 

52 

62 

62 

64 

65 

62 

60 

41 

42 

52 

58 

56 

63 

66 

62 

59 

69 

63 

62 

59 

60 

59 

65 

58.9 

BARTOW 

MAX 

61 

82 

81 

85 

62 

79 

65 

74 

61 

84 

85 

64 

85 

84 

66 

72 

76 

79 

80 

77 

80 

82 

83 

33 

61 

62 

82 

83 

77 

79.0 

MIN 

57 

56 

62 

56 

64 

60 

43 

44 

50 

59 

62 

65 

61 

65 

56 

35 

40 

49 

51 

52 

60 

63 

63 

60 

56 

61 

60 

58 

58 

59 

60 

56,5 

BRADENTON  5  ESE 

MAX 

81 

81 

82 

62 

80 

78 

65 

72 

80 

81 

83 

61 

62 

82 

76 

76 

80 

77 

76 

76 

83 

80 

32 

60 

R6 

80 

80 

76 

78.4 

Mm 

54 

59 

55 

60 

64 

63 

47 

42 

51 

50 

63 

66 

64 

68 

56 

32 

37 

51 

51 

53 

60 

59 

62 

50 

62 

63 

62 

57 

60 

56 

63 

56.3 

CLEARWATER 

MAX 

81 

78 

80 

61 

61 

70 

65 

75 

60 

61 

81 

82 

61 

78 

67 

73 

75 

80 

78 

78 

74 

80 

81 

82 

79 

81 

79 

80 

74 

76.6 

Mm 

59 

62 

62 

66 

64 

60 

39 

43 

66 

63 

65 

68 

65 

65 

51 

35 

36 

46 

53 

56 

62 

63 

60 

52 

61 

61 

64 

60 

61 

59 

64 

57.8 

FELLSHERE    7  SSW 

MAX 

83 

60 

81 

63 

81 

64 

80 

82 

81 

83 

82 

64 

65 

85 

85 

83 

82 

84 

36 

86 

32 

63 

84 

86 

65 

32.6 

Mm 

52 

55 

56 

59 

63 

59 

46 

46 

58 

59 

60 

62 

63 

65 

57 

41 

48 

46 

56 

54 

53 

50 

60 

58 

60 

43 

55 

55 

55.2 

FORT   DRUM   5  MW 

MAX 

81 

63 

83 

63 

84 

76 

70 

76 

60 

84 

84 

63 

84 

85 

81 

75 

78 

79 

81 

77 

80 

85 

86 

84 

32 

64 

83 

64 

61 

80.3 

Mm 

55 

60 

61 

59 

62 

63 

51 

44 

51 

62 

59 

61 

64 

58 

57 

43 

46 

53 

49 

54 

62 

63 

66 

59 

59 

61 

58 

56 

59 

57 

59 

57.1 

FORT  PIERCE 

MAX 

80 

63 

84 

62 

83 

79 

70 

75 

78 

85 

85 

64 

85 

36 

63 

67 

70 

75 

76 

78 

82 

76 

82 

81 

63 

79 

79 

64 

82 

64 

83 

80.  1 

Mm 

60 

65 

63 

61 

62 

62 

55 

57 

64 

63 

67 

61 

70 

66 

61 

47 

49 

56 

55 

56 

61 

65 

64 

58 

62 

64 

63 

60 

56 

60 

62 

60.6 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

61 

83 

65 

85 

64 

77 

67 

76 

83 

8! 

66 

84 

86 

66 

7  5 

70 

73 

77 

82 

61 

78 

79 

84 

86 

82 

83 

85 

65 

85 

61 

60.5 

Mm 

50 

61 

53 

57 

60 

65 

46 

44 

45 

55 

60 

60 

59 

64 

55 

39 

40 

49 

46 

50 

59 

63 

64 

61 

60 

61 

60 

53 

53 

54 

57 

54.9 

KISSIMMEE   NO.  2 

MAX 

81 

82 

61 

81 

85 

64 

67 

74 

79 

83 

83 

82 

84 

63 

71 

76 

79 

79 

79 

78 

79 

81 

81 

83 

81 

82 

82 

62 

79.2 

Mm 

55 

63 

62 

64 

62 

65 

43 

43 

51 

61 

61 

65 

64 

64 

60 

31 

38 

49 

52 

53 

59 

64 

63 

58 

61 

62 

61 

61 

56 

52 

62 

56.9 

LAKE   ALFRED   EXP  ST4 

MAX 

60 

83 

81 

83 

84 

63 

70 

67 

76 

83 

85 

66 

83 

85 

6  5 

69 

50 

66 

71 

78 

80 

80 

83 

79 

82 

65 

80 

83 

61 

80 

85 

79.0 

Mm 

53 

59 

63 

59 

65 

62 

43 

39 

43 

49 

63 

65 

64 

67 

59 

33 

36 

39 

50 

51 

52 

60 

67 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

56 

60 

55.4 

LAKELAND  HSO  CI 

MAX 

81 

60 

63 

62 

81 

70 

63 

73 

79 

82 

62 

61 

82 

82 

70 

74 

77 

76 

76 

60 

81 

t3 

78 

77 

82 

81 

81 

67 

76.5 

Mm 

61 

63 

66 

64 

66 

54 

42 

47 

57 

63 

66 

67 

65 

64 

46 

35 

36 

50 

54 

56 

63 

65 

64 

61 

62 

61 

62 

62 

60 

64 

57 

58,2 

MELBOURNE 

MAX 

80 

83 

62 

85 

84 

75 

66 

73 

76 

84 

65 

84 

86 

85 

76 

66 

70 

73 

79 

79 

78 

76 

79 

76 

75 

78 

73 

85 

86 

74 

77.9 

Mm 

59 

63 

66 

64 

66 

66 

52 

55 

60 

63 

64 

65 

70 

65 

56 

43 

52 

56 

61 

57 

59 

64 

64 

55 

60 

65 

62 

59 

56 

62 

61 

60,4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

61 

84 

85 

85 

65 

81 

68 

76 

81 

86 

87 

85 

37 

85 

72 

79 

60 

81 

79 

80 

83 

85 

84 

80 

65 

85 

86 

82 

81,0 

Mm 

53 

59 

59 

57 

63 

63 

45 

44 

49 

58 

60 

63 

65 

66 

60 

38 

36 

50 

51 

52 

61 

6! 

63 

62 

60 

61 

62 

55 

57 

57 

62 

56,7 

MYAKKA   RIVER    ST  »ARK 

MAX 

80 

81 

63 

81 

81 

76 

65 

74 

82 

62 

86 

86 

83 

82 

73 

75 

79 

79 

76 

76 

30 

78 

80 

80 

61 

80 

32 

76 

78,5 

Mm 

57 

57 

62 

61 

62 

63 

48 

46 

53 

60 

60 

63 

60 

65 

60 

36 

38 

54 

52 

55 

62 

63 

64 

50 

59 

63 

58 

56 

59 

59 

61 

57.0 

OKEECHOBEE   9  W 

MAX 

82 

81 

82 

81 

83 

84 

79 

68 

77 

80 

64 

83 

81 

64 

65 

81 

60 

71 

78 

79 

80 

80 

78 

80 

82 

85 

62 

62 

63 

62 

84 

80.0 

MIN 

55 

56 

63 

59 

59 

64 

52 

47 

49 

55 

62 

58 

62 

62 

59 

43 

43 

47 

51 

54 

52 

61 

64 

54 

67 

61 

58 

58 

58 

55 

56 

55.9 

parrish 

MAX 

82 

82 

84 

85 

62 

80 

66 

77 

83 

82 

65 

83 

83 

64 

76 

61 

69 

75 

75 

60 

80 

76 

80 

84 

64 

64 

81 

83 

83 

82 

79 

79.7 

Mm 

58 

59 

62 

62 

64 

63 

45 

42 

53 

60 

63 

67 

60 

67 

60 

37 

36 

50 

53 

56 

61 

64 

63 

51 

61 

61 

62 

57 

60 

57 

65 

57.4 

S«a  RelereacB  No(«s  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  JANUARY 

Day  o(  Month 

1972 

a> 
Dl 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7  1  8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PL4NT  CITY 

MAX 

MW 

B3 
55 

61 
61 

65 
63 

65 
61 

65 
64 

60 
60 

66 
41 

77 
38 

81 
50 

85 

62 

8! 
63 

63 
65 

84 
64 

63 
68 

60 
59 

69 
35 

69 
36 

75 
49 

77 
53 

61 
53 

79 
60 

77 
63 

64 
65 

84 
57 

85 

57 

83 

61 

83 
62 

85 
58 

96 
59 

64 
56 

62 
60 

80.8 
56.8 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

82 
65 

62 
66 

81 
69 

61 
67 

79 
66 

79 
61 

44 

64 

61 
62 

61 
66 

81 
65 

61 
68 

61 
67 

80 
69 

71 
61 

61 
38 

67 
42 

74 
53 

75 

52 

79 
59 

77 
63 

77 
66 

79 
66 

61 
58 

80 
63 

91 
64 

61 
64 

80 
64 

79 
63 

80 
64 

74 
62 

77.5 
61.4 

S4R4S0T4 

MAX 
MIN 

T4MP4  WSO  4P 

MAX 
MIN 

82 
56 

79 
64 

61 
63 

81 

62 

81 
66 

66 

55 

67 
41 

75 
40 

82 
52 

60 
62 

B2 
62 

61 
69 

81 
68 

78 
64 

70 
46 

54 
36 

69 
37 

76 
50 

79 
55 

61 
55 

77 
63 

79 
65 

79 
52 

82 
51 

80 
59 

03 
62 

60 
64 

61 
59 

79 
60 

80 
59 

71 
59 

77.2 
56.8 

Tarpon  spgs  sewage 

PL 

MAX 
MIN 

80 
57 

79 
62 

82 
62 

61 
65 

79 
66 

74 
59 

36 

35 

79 
53 

61 
61 

80 
64 

80 
73 

83 
64 

79 
64 

68 
52 

61 
34 

66 
35 

73 
49 

73 
54 

79 
53 

79 

60 

77 
62 

74 
58 

60 
50 

79 
57 

81 
60 

79 
61 

79 

60 

79 
60 

78 
59 

75 
59 

76.5 
56.3 

VENICE 

MAX 
MIN 

82 
56 

80 
62 

62 
65 

63 
65 

82 
64 

75 
65 

65 
50 

77 
46 

82 
56 

82 
62 

63 
64 

62 
66 

82 
65 

62 
68 

75 
63 

66 
39 

71 
39 

76 
51 

76 
54 

80 
56 

90 
58 

60 
63 

79 
65 

62 
56 

80 
65 

84 
64 

92 
61 

80 
60 

90 
60 

61 
63 

77 
68 

79.0 

VERO  BEACH  <<  M 

MAX 
MIN 

Bl 
57 

80 
62 

82 
62 

83 
60 

84 
63 

64 

64 

77 
53 

68 
50 

75 
59 

79 
61 

84 
64 

64 
60 

33 
64 

64 
66 

65 
59 

80 
44 

64 
45 

70 
54 

75 
53 

73 
55 

79 
59 

81 
62 

77 
60 

81 
58 

82 
60 

63 
61 

79 
60 

80 
58 

92 
55 

83 
56 

83 
61 

79.5 
59.2 

WAUCHULA  2  N 

MAX 

63 
54 

65 
60 

85 
64 

64 
60 

66 
64 

81 
65 

67 
47 

77 
43 

87 
50 

85 

60 

86 
60 

64 
65 

87 
61 

87 
66 

60 
56 

63 
39 

69 
39 

75 
51 

79 
49 

80 
53 

81 
62 

79 
64 

80 
65 

86 
54 

86 
56 

82 

62 

82 
61 

65 
57 

93 

57 

84 
55 

79 
63 

91.2 
56.9 

hlNTER  HAVEN 

*           *  * 

MAX 
MIN 

61 
54 

63 
60 

63 
62 

65 
61 

83 
63 

79 
62 

66 
44 

76 
45 

77 
52 

84 

59 

65 
60 

82 
65 

64 
64 

84 
65 

72 
58 

59 
37 

74 
41 

72 
51 

73 
53 

77 

55 

81 
62 

74 
62 

60 
62 

62 
62 

84 
60 

62 
63 

81 
62 

95 
56 

94 
59 

65 
56 

77 
60 

79.2 
57.3 

EVERGLAOES  AND  SM 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
55 

76 
59 

82 
59 

63 
61 

63 
60 

63 
62 

61 
56 

70 
52 

77 
56 

60 
61 

84 
62 

63 
59 

82 
65 

95 
63 

66 
60 

80 
51 

65 
53 

68 
54 

75 
53 

78 
57 

75 
61 

81 
63 

78 
64 

79 
61 

83 
61 

83 
61 

82 
59 

81 
57 

83 
59 

84 

56 

83 
59 

79.9 
59.9 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

65 
53 

62 
54 

82 
54 

60 
58 

64 
58 

82 
59 

79 
58 

72 
54 

76 
54 

62 
55 

84 

60 

36 
57 

82 
62 

95 
62 

86 
60 

86 
51 

64 

50 

69 
56 

77 
52 

77 
60 

76 
61 

62 

61 

79 
61 

78 
57 

80 

to 

80 
61 

82 
58 

62 
57 

60 
55 

81 
54 

84 
54 

90.  1 
57.0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

62 
59 

79 
62 

84 
62 

85 
62 

86 
60 

86 

60 

84 
56 

68 
58 

77 
62 

63 
64 

89 

62 

67 
61 

84 
64 

68 
64 

89 
61 

64 

50 

62 
50 

68 
55 

72 
56 

75 
58 

76 
63 

95 
63 

79 
64 

81 
60 

90 
60 

61 
63 

79 
65 

78 
61 

61 
61 

85 
59 

88 
59 

90.9 
60.  1 

DEVILS  GARDEN  TOMER 

MAX 
MIN 

EVERGLADES 

MAX 
1>IIN 

80 
66 

60 
63 

61 
62 

82 
63 

81 
61 

82 
64 

80 
60 

79 
55 

76 
54 

80 
60 

79 
69 

76 
64 

79 
65 

80 
64 

90 
60 

79 
49 

63 
47 

71 
54 

79 
57 

75 
49 

77 
49 

76 
57 

72 
67 

76 
66 

61 
67 

84 
65 

96 
68 

91 
69 

78 
68 

78.3 
60.6 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

79 
66 

78 
62 

61 
62 

61 
69 

62 
74 

80 
63 

76 
65 

79 
61 

80 
66 

81 
74 

81 

74 

80 
66 

61 
74 

81 
75 

81 
66 

78 
55 

70 
52 

76 
56 

78 
57 

77 
59 

78 
66 

60 
61 

30 
65 

80 
65 

79 
66 

79 
67 

61 
66 

81 
65 

82 
60 

81 
66 

81 
68 

79.4 
55.0 

FORT  MYERS  MSO  AP 

MAX 
MIN 

62 
58 

82 
62 

63 
66 

85 
62 

62 
62 

63 
63 

69 
57 

79 
52 

85 
61 

85 
6! 

65 
67 

83 
66 

65 
64 

35 

67 

82 
55 

61 
47 

73 
44 

79 
54 

80 
54 

91 
57 

82 
65 

91 
68 

60 
64 

85 
62 

94 
65 

84 
65 

84 
62 

64 
59 

63 
62 

63 
60 

82 
61 

91.3 
60,  5 

IMMOKALEE  3  NNM 

MAX 
MIN 

77 
54 

81 
58 

84 
64 

86 
60 

96 
59 

84 
64 

68 
54 

75 
47 

81 
58 

86 

60 

66 
60 

83 
61 

66 
64 

86 
61 

62 
55 

74 
44 

71 
40 

75 
51 

79 
54 

77 
54 

83 
58 

82 
65 

63 
63 

84 
60 

85 
60 

65 
59 

84 
59 

63 
56 

63 
59 

83 
57 

84 
56 

91.5 
57.3 

LA  BELLE 

MAX 

Mm 

79 
52 

82 
56 

84 

64 

66 
57 

85 
56 

62 
66 

74 
52 

74 
46 

61 
53 

68 
66 

69 
61 

85 
59 

67 
64 

90 
60 

86 
56 

57 
43 

71 
42 

76 
52 

79 

50 

78 
56 

85 
60 

78 
63 

83 
63 

85 
57 

65 
58 

83 
61 

31 
59 

63 
54 

66 
62 

88 
57 

87 
57 

91.8 
56.9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

61 
57 

76 
59 

80 
60 

64 
61 

66 
61 

65 

60 

81 
54 

66 
49 

75 
49 

61 
63 

64 
63 

86 
62 

64 

62 

86 
62 

65 
59 

61 
45 

60 
43 

69 
45 

74 
53 

77 
54 

76 
56 

83 
56 

78 
56 

83 
58 

91 

to 

83 
61 

80 
59 

80 
60 

61 
62 

84 

60 

84 
57 

90.0 
57.0 

NAPLES  2  NE 

MAX 
MIN 

64 
59 

62 
60 

84 
64 

84 
61 

84 
61 

84 
61 

84 
56 

80 
51 

64 
59 

65 
65 

85 
63 

65 
63 

8! 
65 

85 
63 

83 
58 

78 
42 

75 
44 

76 
53 

62 
53 

83 
56 

62 
64 

83 
66 

82 
67 

84 
63 

86 
63 

85 
62 

86 
60 

65 
59 

83 
61 

83 
58 

82 
59 

83.0 
59.4 

PUNTA  GOROA  4  ENE 

MAX 
MIN 

81 
57 

81 
56 

63 
63 

64 
62 

81 
62 

74 
63 

66 
53 

77 
47 

83 
55 

84 
66 

85 

61 

82 
64 

85 
63 

85 
65 

90 
59 

72 
42 

72 
40 

75 
51 

78 
50 

80 
55 

61 
62 

77 
65 

79 
62 

65 
54 

80 
62 

63 
64 

62 
60 

81 
57 

82 
59 

94 
57 

62 
50 

80.  1 
56.0 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 
•          »  • 

MAX 
MIN 

64 
67 

83 
66 

82 
63 

65 
66 

85 
65 

65 
63 

85 

61 

74 
58 

76 
59 

60 
61 

64 
67 

85 
67 

83 
66 

84 
67 

85 
65 

84 
51 

65 
51 

72 
59 

75 
60 

78 
59 

80 
63 

83 
65 

61 
65 

81 
65 

64 
66 

84 
67 

63 

63 

62 
64 

64 
63 

85 
63 

85 
63 

61.5 
62.9 

LOWER  EAST  COAST 

06 

Fort  lauderdale 

MAX 
1^ 

81 
63 

73 
65 

64 
63 

85 
64 

83 

60 

84 
64 

65 
62 

74 
59 

76 
68 

79 
72 

63 

73 

84 
66 

84 

73 

84 
68 

84 
64 

62 
55 

70 
55 

70 
63 

77 
63 

76 
65 

78 
67 

85 
66 

79 
66 

64 
52 

84 
65 

81 
64 

60 
66 

79 
67 

81 
63 

61 
64 

62 
63 

80.4 
64.1 

FT  L4U0ERD4LE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

ei 

57 

70 
61 

81 
60 

84 
64 

83 
61 

84 
60 

84 
61 

77 
60 

79 
70 

80 
71 

83 
66 

84 
60 

64 
68 

84 
63 

85 
59 

61 
54 

69 
58 

70 
62 

74 
61 

76 
54 

78 
63 

31 
66 

82 
65 

63 
65 

83 
62 

82 
65 

61 
60 

80 
64 

81 
58 

63 
59 

63 
59 

61.8 

HIALEAH 

MAX 
MM 

H0MESTE40  EXP  STA 

MAX 

Mm 

76 
60 

61 
60 

65 
58 

63 

60 

84 
59 

85 
56 

75 
62 

78 
58 

81 
66 

63 
66 

83 
63 

83 
61 

83 

65 

64 
62 

62 
60 

69 
56 

72 
57 

77 
54 

79 
57 

79 
55 

83 
63 

76 
63 

83 
64 

83 
65 

62 
61 

61 

61 

81 
60 

62 

60 

62 
59 

83 
58 

86 

59 

60.4 

LOXAHATCHEE 

MAX 

Mm 

76 
55 

83 
56 

63 
59 

64 
60 

64 
58 

65 
62 

77 
53 

76 
51 

79 
63 

64 
64 

84 
63 

63 
60 

85 
64 

85 
61 

62 
60 

73 
47 

69 
47 

75 
53 

78 
53 

75 
53 

81 
61 

76 
59 

79 
64 

82 
59 

84 

62 

81 
60 

60 

61 

82 
57 

83 
55 

64 
57 

66 
58 

80.6 
58.0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MAX 

Mm 

MIAMI  BEACH 

MAX 

Mm 

76 
69 

60 
72 

79 
70 

79 
75 

82 
75 

82 
70 

75 
64 

74 
68 

76 
72 

78 
73 

79 
75 

79 
75 

79 
75 

80 
75 

60 
66 

70 
56 

70 
63 

72 
66 

75 
66 

75 

71 

76 
72 

76 
66 

79 
69 

79 
68 

78 
74 

77 
75 

77 
71 

78 
74 

76 
73 

78 
74 

£2 
72 

70.6 

MIAMI   WSO  AP 

MAX 

Mm 

73 
66 

80 
70 

61 
66 

61 
71 

60 
67 

81 
66 

7* 
63 

76 
70 

78 
71 

81 
73 

81 
72 

30 
71 

81 
75 

81 
70 

79 
64 

70 
56 

70 
65 

75 
66 

73 
61 

79 
61 

79 
70 

77 
70 

82 
69 

60 
69 

82 
67 

80 
69 

79 
66 

80 
70 

80 
65 

80 
67 

63 
57 

78.5 
67.5 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

Mm 

80 
6? 

76 
67 

80 
61 

82 
62 

82 
63 

81 
61 

81 
61 

77 
62 

77 
68 

79 
71 

81 

72 

62 
65 

62 
70 

92 
72 

63 
63 

81 
56 

71 
55 

70 
65 

76 
56 

77 
59 

77 
62 

80 
67 

77 
65 

62 
65 

80 
65 

6! 
63 

60 
64 

80 
71 

80 
65 

61 
69 

61 

62 

64.2 

POMPANO  BEACH 

MAX 

Mm 

80 
62 

75 
67 

63 
63 

64 
66 

65 
66 

64 
64 

76 
60 

79 
59 

79 
72 

64 

73 

65 
71 

83 
65 

64 

72 

85 

72 

84 
63 

60 
56 

71 
54 

76 
61 

77 
64 

75 
59 

62 
69 

79 
63 

80 
63 

83 
62 

64 
64 

79 
67 

82 
64 

60 
69 

90 
60 

82 
68 

85 
62 

60.9 
64.5 

SOUTH   MIAMI    5  H 

MAX 

Mm 

75 
60 

83 
63 

65 
58 

68 
62 

84 
60 

85 
58 

75 
61 

77 
64 

79 
67 

8? 
69 

63 
68 

83 
63 

63 
68 

84 
65 

82 
60 

73 
53 

71 
56 

77 
60 

79 
57 

79 
55 

83 
62 

79 
63 

85 

63 

83 
64 

63 

61 

82 
63 

81 
59 

9  1 
64 

62 
63 

83 
59 

87 
59 

61.1 
51.5 

STUART  1  N 

MAX 

Mm 

63 
60 

83 
61 

83 
60 

83 
69 

85 
65 

85 
64 

81 
51 

76 
53 

69 

62 

62 

86 
59 

62 
62 

61 

70 

84 
65 

85 
50 

69 
48 

69 
47 

74 
55 

79 
55 

76 
55 

61 
56 

81 
64 

90 
60 

63 
60 

79 
60 

78 
58 

60 
60 

65 
60 

85 
60 

67 
59 

80.5 
59.3 

WEST  PALM  BEACH  WSd 

AP 

MAX 

Mm 

79 
60 

62 
64 

61 
62 

82 
66 

84 
64 

84 
64 

74 
60 

78 
68 

60 

70 

82     63  81 
69     67  65 
Soe  RelMeoc*  N 

63     84  62 
69     6!  61 
jleB  FoUowing  SUU 

68  70 
54  63 
ID  Indsx 

76 
64 

76 
57 

79 
69 

79 
66 

77 
64 

80 
6! 

81 
61 

91 

64 

60 
69 

79 
55 

60 
63 

61 
60 

62 
61 

85 
61 

79.6 
53.8 

-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES  florio. 

Conlinued  jaNUaRY  1972 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

* 

KEYS 

*  * 

07 

KEY  WEST 

USD  AP 

MAX 
MIN 

79 
71 

SO 
72 

83 

70 

82 
73 

82 
73 

81 
71 

74 
70 

77 
69 

79 
71 

81 
75 

61 
74 

82 
74 

81 
7? 

82 
74 

60 
69 

69 
6? 

71 
61 

72 
67 

76 
67 

78 
67 

79 
73 

78 
69 

80 
70 

80 
70 

80 
72 

80 

72 

80 
72 

81 
72 

81 
71 

81 
74 

81 
75 

79.  1 
70.8 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

82 
71 

80 

7n 

83 
69 

85 
72 

86 

71 

85 
68 

82 
70 

76 
69 

78 

7  0 

81 
72 

81 
71 

83 

72 

83 

72 

83 
74 

84 

72 

82 
62 

67 
60 

85 
61 

86 
62 

75 
67 

78 
68 

81 
68 

80 
67 

82 
69 

84 
71 

86 

73 

83 
71 

81 
71 

83 

71 

83 
71 

83 

72 

81.6 
69.3 

hSRATHON 

SHORES 

MAX 
MIN 

79 
70 

83 
71 

84 
68 

e<. 

73 

84 
73 

84 
71 

7B 
67 

77 
68 

83 
73 

83 

71 

84 
76 

84 

72 

83 
75 

85 
75 

82 
71 

79 
62 

75 
59 

73 
64 

76 
65 

79 
67 

85 

72 

81 
69 

82 
69 

79 

70 

83 

71 

82 

72 

84 

72 

83 
71 

85 
70 

84 

72 

84 
72 

81.6 
70.0 

T4V6RNIER 

MAX 
MIN 

77 
65 

82 
69 

81 
66 

81 
7<, 

82 
74 

82 
69 

78 
64 

77 
70 

78 
70 

80 
73 

81 

75 

81 
74 

81 
75 

82 
74 

81 
69 

77 
59 

71 
60 

74 

67 

77 
64 

77 
66 

80 

72 

78 
67 

80 
67 

80 
67 

79 
72 

79 
73 

79 
72 

79 
73 

80 
73 

81 
73 

82 
71 

79.3 
69.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

Day  of  month 

ID 
01 

o  tdt ion 

"S, 

a 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 

71 

70 

67 

64 

70 

65 

54 

55 

57 

62 

70 

67 

68 

72 

67 

54 

47 

49 

58 

60 

60 

65 

65 

70 

70 

66 

63 

70 

72 

72 

70 

64.2 

MIN 

61 

59 

61 

60 

62 

48 

42 

40 

42 

47 

62 

60 

59 

67 

50 

40 

38 

37 

41 

51 

54 

59 

56 

56 

61 

55 

52 

54 

61 

61 

52 

53.2 

GAINESVILLE   3  WSU 

4 

MAX 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

65 

61 

64 

65 

69 

70 

70 

70 

68 

63 

57 

59 

64 

66 

68 

68 

66 

66 

66 

67 

69 

69 

71 

71 

68 

67.2 

MIN 

67 

67 

65 

67 

68 

65 

57 

55 

56 

61 

65 

67 

66 

68 

63 

54 

51 

55 

59 

59 

62 

65 

64 

63 

62 

63 

64 

66 

65 

66 

65 

62.6 

8 

MAX 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

66 

62 

63 

65 

67 

68 

69 

70 

70 

66 

59 

58 

61 

63 

64 

66 

66 

66 

66 

67 

66 

67 

66 

68 

68 

66.0 

MIM 

66 

68 

67 

67 

68 

66 

62 

62 

62 

63 

65 

67 

68 

69 

66 

59 

57 

58 

56 

61 

63 

64 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

67 

68 

66 

64.6 

MILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 

71 

72 

68 

70 

71 

57 

56 

58 

62 

67 

71 

70 

70 

71 

59 

53 

54 

58 

63 

65 

67 

72 

71 

72 

72 

66 

70 

71 

73 

73 

62 

66.3 

4 

MIN 

63 

65 

58 

65 

57 

46 

42 

44 

51 

62 

66 

57 

67 

59 

47 

39 

39 

44 

56 

59 

59 

62 

66 

65 

62 

53 

57 

64 

66 

62 

47 

56.4 

HDNTICELLO  3  H 

4 

MAX 

74 

74 

66 

70 

71 

69 

53 

56 

60 

65 

71 

69 

74 

71 

68 

55 

48 

53 

61 

67 

63 

64 

65 

71 

72 

65 

64 

72 

71 

74 

76 

66.2 

MIN 

62 

62 

61 

61 

63 

49 

40 

39 

39 

49 

65 

63 

63 

68 

54 

39 

38 

38 

41 

49 

52 

56 

56 

57 

56 

54 

54 

67 

56 

60 

54 

53.5 

OUINCY  3  SSW 

2 

MAX 

77 

74 

66 

71 

72 

64 

48 

59 

64 

67 

73 

73 

75 

75 

66 

51 

45 

52 

62 

68 

63 

64 

65 

72 

75 

63 

67 

75 

73 

76 

80 

66.9 

MIN 

61 

60 

58 

60 

64 

42 

35 

35 

47 

52 

64 

63 

63 

64 

47 

34 

32 

32 

37 

47 

52 

56 

55 

56 

59 

51 

52 

52 

60 

63 

46 

51.6 

4 

MAX 

74 

72 

65 

74 

71 

67 

50 

56 

60 

63 

70 

70 

71 

74 

67 

52 

46 

50 

58 

64 

61 

68 

63 

69 

72 

65 

64 

72 

69 

73 

76 

65.4 

MIN 

63 

63 

60 

61 

64 

46 

38 

38 

48 

50 

63 

64 

64 

66 

51 

38 

36 

35 

40 

48 

53 

58 

56 

56 

60 

54 

54 

54 

60 

62 

50 

53.3 

8 

MAX 

71 

69 

65 

69 

68 

68 

53 

54 

56 

62 

66 

67 

6B 

71 

71 

55 

46 

48 

55 

59 

58 

62 

61 

65 

68 

63 

61 

67 

66 

69 

70 

62.9 

MIN 

65 

64 

63 

62 

64 

53 

45 

44 

47 

51 

62 

64 

64 

67 

55 

44 

37 

41 

44 

50 

54 

58 

57 

57 

61 

57 

57 

57 

62 

63 

57 

55.7 

CHIPLEV  3  E 
GAINESVILLE   3  WSW 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 
QUINCV  3  SSW 


SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE  TO  THE   NORTHWEST.     PALMER  MERCURY- IN-STEEI 
THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT N'so  A  M  ^^"^"^ 
ARREOONOA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE     'pALMER  DIAL  TYPE  THFR- 
M0METER5.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4 • 30  P  M 

SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.  2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.  PALMEr' MERCURY- I N-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX   AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P  M 

SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.  2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTh!  PALMER  MERCURY- IN-STEEL  THFR- 
MOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A     M  "tKCUHY   IN  STEEL  THER 

?ype''thERMOMe?^Rs''"'^  ''""^"^  ^'""^  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 


See  Relerenc*  Notes  TolloNwliig  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 

f LORIOl 

 —   .  laMllAKY  187? 

Day    CM  Month  _ 


Station 

■o  8i 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  * 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.13 

.03 

.05 

.05 

•  1 1 

.06 

.07 

.09 

.05 

.07 

.06 

,06 

,10 

.14 

,14 

.10 

.07 

.03 

.05 

.03 

.06 

.12 

.12 

.17 

.13 

.09 

.07 

,11 

.11 

.12 
68 

2.668 

WIND 

37 

52 

31 

97 

91 

74 

33 

27 

52 

112 

66 

23 

126 

98 

122 

115 

23 

72 

35 

29 

45 

64 

54 

1879 

MAX 

75 

74 

67 

75 

74 

51 

57 

62 

70 

75 

77 

76 

75 

74 

92 

62 

75 

77 

77 

76 

56 

MIN 

57 

63 

48 

64 

45 

33 

35 

38 

46 

67 

65 

93 

65 

92 

34 

45 

53 

64 

65 

56 

36 

. 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.03 

.11 

.05 

.06 

.  1 1 

.16 

.03 

.12 

.15 

.04 

.10 

,03 

.15 

* 

• 

,42 

.06 

.04 

.01 

.04 

.05 

.07 

.OE 

.19 

,16 

.07 

,01 

.14 

,17 

2.858 

WIND 

46 

43 

49 

68 

60 

181 

153 

96 

74 

59 

48 

21 

43 

55 

141 

236 

145 

57 

35 

2 1 

22 

20 

1 3 

29 

29 

126 

2093 

*       •  * 

NORTH  02 

GAINESVILLE  2  WSW 

EVAP 

.06 

.16 

.05 

,08 

.10 

.  U 

.  10 

.08 

.09 

.06 

.10 

,10 

,14 

.04 

.13 

.04 

,06 

.03 

.09 

.08 

.  17 

.13 

.09 

.10 

.11 

,09 

.09 

,13 

.08 

,10 

2.918 

WIND 

22 

52 

18 

53 

76 

52 

53 

52 

39 

49 

76 

43 

43 

67 

63 

109 

95 

52 

17 

25 

30 

15 

67 

22 

10 

83 

35 

38 

28 

38 

76 

1500 

MAX 

S2 

81 

73 

80 

80 

73 

61 

68 

76 

76 

61 

91 

81 

78 

67 

52 

56 

63 

74 

77 

79 

78 

76 

78 

7* 

72 

80 

80 

80 

75 

76 

74.5 

MIN 

B5 

61 

59 

63 

67 

54 

36 

39 

49 

58 

67 

66 

63 

64 

52 

35 

32 

43 

55 

94 

62 

63 

6C 

57 

57 

64 

55. 7 

LAKE  CITV  2  E 

EVAP 

.07 

.  10 

.01 

.08 

.13 

.15 

.08 

.06 

.10 

.06 

.07 

,20 

.07 

,27 

.11 

.18 

,01 

.02 

.03 

.02 

.14 

.09 

.10 

.11 

,08 

.06 

.12 

.16 

,18 

3. 108 

WIND 

33 

39 

42 

57 

112 

58 

33 

37 

73 

94 

106 

69 

65 

133 

50 

64 

116 

66 

40 

12 

24 

21 

16 

13 

24 

80 

65 

15 

64 

47 

95 

1724 

MAX 

71 

77 

70 

73 

76 

73 

58 

56 

64 

71 

74 

77 

75 

61 

66 

53 

47 

51 

60 

69 

71 

74 

73 

72 

74 

55 

66 

76 

78 

72 

75 

59.1 

MIN 

5» 

58 

56 

57 

71 

41 

31 

35 

38 

46 

36 

62 

63 

64 

90 

30 

27 

27 

39 

50 

56 

59 

55 

55 

55 

51 

51 

94 

98 

56 

90 

49.6 

•       «  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.10 

.08 

.07 

.07 

.09 

.  10 

.11 

.12 

.10 

.08 

.10 

,12 

.12 

,04 

.02 

.10 

.05 

,05 

.04 

.11 

.10 

.06 

.06 

.08 

.0? 

.IC 

,0G 

.11 

.12 

.11 

,09 

2.57 

WIND 

10 

45 

25 

25 

35 

30 

45 

SO 

25 

25 

35 

25 

35 

45 

29 

65 

35 

20 

23 

20 

20 

2C 

2C 

1 0 

890 

•       *  • 

SOUTH  CENTRAL  04 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.09 

.14 

.07 

.08 

.  10 

.10 

.11 

.13 

.12 

.11 

,09 

,11 

,13 

.10 

,16 

.07 

,12 

.05 

.10 

.15 

.06 

.13 

.03 

.09 

.13 

,10 

,11 

.14 

.14 

,15 

3.30 

WIND 

36 

22 

63 

16 

34 

50 

54 

69 

27 

64 

49 

43 

36 

66 

78 

130 

65 

78 

3t 

26 

28 

39 

49 

36 

22 

53 

56 

22 

15 

36 

53 

1451 

MAX 

73 

77 

75 

76 

76 

76 

65 

63 

70 

73 

76 

78 

77 

78 

79 

60 

52 

62 

66 

74 

76 

72 

76 

73 

78 

80 

75 

76 

78 

78 

81 

73.3 

MIN 

54 

56 

60 

60 

60 

61 

42 

38 

39 

48 

9« 

60 

60 

60 

60 

34 

35 

33 

46 

49 

49 

56 

64 

60 

60 

99 

50 

60 

60 

58 

SB 

53.5 

VERO  BEACH  h  H 

EVAP 

.06 

.07 

.12 

.07 

.03 

.  12 

.  10 

.  10 

.09 

.06 

.02 

.11 

,09 

.10 

.13 

,15 

• 

* 

.32 

.04 

.06 

.09 

.03 

.08 

.06 

.14 

,03 

,20 

.06 

.09 

,12 

2.74 

WIND 

11 

IB 

40 

U 

21 

30 

91 

51 

29 

26 

37 

28 

23 

38 

38 

100 

99 

33 

16 

19 

21 

16 

99 

26 

13 

17 

12 

17 

14 

17 

36 

9«9 

MAX 

76 

77 

78 

80 

80 

60 

74 

67 

71 

76 

79 

80 

79 

79 

81 

73 

63 

69 

73 

70 

76 

77 

73 

80 

60 

82 

77 

62 

79 

80 

82 

76.5 

MIN 

SB 

62 

64 

64 

64 

65 

92 

50 

53 

99 

64 

64 

64 

66 

61 

«5 

43 

54 

56 

96 

60 

62 

65 

62 

62 

63 

63 

62 

60 

59 

99 

M.4 

*       «  * 

EVERGLADES  AND  SH 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.12 

.06 

.04 

.  IC 

.  13 

.  13 

•  10 

.  13 

.10 

.07 

.12 

.  10 

,08 

.  14 

.16 

.19 

.12 

,10 

.10 

.08 

.03 

.09 

.06 

.05 

.06 

.12 

.16 

.13 

.13 

.12 

.11 

3.21 

MAX 

84 

78 

80 

87 

84 

85 

85 

75 

75 

84 

86 

84 

62 

87 

66 

82 

69 

72 

76 

81 

74 

62 

77 

81 

88 

86 

64 

65 

87 

86 

84 

81.9 

MIN 

58 

58 

60 

62 

62 

63 

61 

92 

52 

63 

62 

62 

62 

63 

62 

51 

51 

53 

56 

96 

61 

62 

63 

63 

64 

62 

51 

60 

61 

61 

61 

99.5 

CLEWISTON  u  S  ENG 

EVAP 

.10 

.06 

•  06 

.07 

.08 

.  14 

.11 

.16 

.06 

.07 

•  11 

,09 

,08 

.10 

.11 

.17 

.  10 

,08 

.07 

.  10 

.04 

.06 

.01 

.02 

.09 

.  1 1 

,  14 

,  10 

.12 

.14 

.14 

2.95 

WIND 

8 

12 

15 

9 

3 

19 

38 

73 

24 

7 

5 

3 

s 

32 

92 

94 

47 

16 

27 

13 

6 

46 

12 

12 

15 

41 

17 

14 

13 

23 

791 

MAX 

82 

77 

80 

83 

85 

86 

84 

74 

75 

80 

86 

86 

82 

»6 

66 

83 

65 

70 

76 

61 

75 

62 

75 

78 

85 

88 

86 

88 

87 

86 

88 

81.5 

MIN 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

60 

56 

57 

64 

66 

65 

66 

66 

65 

52 

92 

51 

56 

59 

63 

65 

65 

54 

64 

56 

65 

55 

66 

54 

56 

52.5 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.09 

.  06 

.01 

.12 

.26 

.12 

.11 

.27 

.06 

•  23 

.17 

,20 

,  2  I 

.21 

.22 

.23 

.13 

.18 

.04 

.  15 

.19 

.12 

.  20 

.28 

,  19 

,  1 1 

• 

.25 

.17 

4.878 

WIND 

63 

6 

15 

44 

4B 

22 

36 

67 

60 

75 

69 

41 

75 

75 

36 

111 

73 

57 

44 

93 

39 

70 

33 

29 

30 

19 

66 

67 

65 

60 

51 

1612 

MAX 

86 

82 

84 

85 

87 

87 

83 

61 

83 

85 

87 

33 

84 

84 

86 

73 

66 

75 

79 

60 

62 

84 

63 

85 

84 

9<, 

86 

95 

88 

85 

89 

83.6 

MIN 

67 

66 

69 

69 

70 

66 

73 

72 

62 

63 

69 

71 

74 

72 

68 

68 

52 

53 

54 

55 

60 

55 

58 

56 

59 

50 

63 

67 

70 

59 

72 

64.  I 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.12 

.17 

.05 

.03 

.10 

.13 

.  16 

.16 

.11 

.16 

.15 

,06 

,13 

.12 

.20 

.21 

.02 

.21 

.10 

.14 

.17 

.12 

.03 

.10 

.11 

.13 

,  14 

,19 

.11 

.12 

.15 

3.90 

WIND 

0 

0 

5 

20 

45 

100 

70 

70 

30 

20 

40 

30 

40 

121 

155 

95 

40 

60 

50 

40 

5  5 

15 

25 

35 

5C 

50 

25 

15 

35 

14396 

MAX 

81 

80 

82 

85 

85 

86 

84 

71 

74 

82 

87 

86 

63 

85 

86 

83 

62 

71 

76 

80 

78 

82 

75 

82 

66 

67 

86 

85 

84 

88 

66 

81.6 

MIN 

61 

64 

63 

65 

75 

67 

60 

51 

51 

61 

66 

67 

65 

65 

65 

54 

45 

45 

57 

58 

61 

55 

55 

65 

65 

66 

53 

62 

64 

65 

64 

51.6 

TAMIAMI  TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

.12 

.03 

.04 

.12 

.11 

.  17 

.15 

.15 

.05 

.13 

.12 

,11 

,10 

.12 

.  14 

.  16 

.15 

.06 

.  09 

.  10 

.  16 

.04 

.  10 

.14 

,  13 

,13 

.12 

.  10 

.03 

3.438 

WIND 

30 

21 

27 

9 

23 

14 

46 

80 

65 

14 

40 

90 

28 

40 

42 

110 

130 

57 

44 

31 

39 

25 

37 

19 

7 

40 

41 

30 

30 

20 

20 

1210 

MAX 

86 

78 

SO 

88 

65 

88 

68 

78 

79 

81 

65 

86 

63 

87 

88 

65 

71 

72 

64 

82 

64 

84 

64 

80 

84 

87 

66 

68 

87 

88 

87 

83.5 

MIN 

73 

75 

64 

68 

66 

65 

64 

57 

57 

59 

66 

67 

67 

67 

66 

54 

51 

54 

58 

58 

65 

64 

65 

70 

58 

57 

55 

55 

55 

55 

65 

53.9 

*      •  « 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

« 

* 

.25 

.15 

.16 

.12 

.16 

.25 

.22 

.13 

.17 

,19 

,14 

.09 

.21 

.22 

.21 

.19 

.05 

,09 

.23 

.01 

.18 

.06 

.04 

.27 

,27 

,06 

.18 

.17 

.17 

4.65 

WIND 

45 

12 

21 

6 

35 

35 

30 

130 

125 

52 

93 

59 

57 

70 

69 

136 

139 

105 

55 

19 

53 

52 

50 

10 

27 

22 

17 

92 

31 

17 

44 

1708 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     :    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Helerence  Notes  Following  Sullon  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PRECIP.  1 

i 

1  SPECIAL 

ap&lachicula  wSa  CI  R 

FRANKL IN 

5 

29  44 

84  59 

13 

MI( 

MIO 

NATL  HEATHER  SERVICE 

auc AD1 A 

02Zi 

5 

27  14 

81  )l 

63 

6P 

RADIO  STATION  HAPo 

AflCHBOLO  BIOLOGIC  STA 

0236 

c 

HIGHLANDS 

ARCHRQlO  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

133 

9f 

9P 

WALTiR  C  HEIM 

BABSON  OARK 

POLK 

27  50 

81  31 

145 

bP 

HARRY  M.  TOLSON 

BARTOM 

POLK 

CITY  OF  BARTOW 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

PALH  BEACH 

8A 

BA 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  CLADE  HRCN  GATE 

PALM  BEACH 

■ 

26  42 

80  43 

3] 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BITHLO 

ORANGE 

20  33 

81  07 

65 

6P 

WALTER  W.  SCOTT 

BLACKMAM  3  HNW 

OKALOOSA 

5 

30  57 

86  41 

220 

OftBIE  HUTTO 

BLOUNTSTOWN 

CALHOUN 

30  27 

85  03 

60 

7A 

7A 

CITY  OF  BLOUNTSTOWN 

BOCA  RATO^* 

OBiiS 

ot 

; 

26  22 

80  05 

13 

BRAOENTON  5  ESE 

MANATEE 

5P 

9P 

GULF  COAST  EXP  STATION 

BRISTOL 

1020 

o' 

LIBERTY 

30  25 

84  59 

16( 

HISS  ELMA  SHULER 

BROOKSVlLLE  CHIN  HILL 

o: 

HERNANDO 

28  37 

B2  22 

240 

4P 

W-CENTRAL   FLA. EXP. STA. 

BUSHNELL   !  E 

SUMTER 

! 

28  40 

82  09 

75 

9P 

7A 

MRS.   A.   H.  NELSON 

CANAL  POINT  &ATE  ! 

1271 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL    POINT  USOA 

1276 

05 

PALM  BEACH 

■ 

26  52 

BO  37 

30 

8A 

3A 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

CARRABELLE    1  NNM 

1356 

FRANKL IN 

29  52 

84  40 

10 

9P 

5P 

MRS.   HA2EL  F.  COOK 

CARYVILLE 

1388 

WASHINGTON 

B5  49 

50 

7A 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDAR  KEY   1  MSM 

LEVY 

29  OB 

83  03 

BA 

aj 

CLYDE  D.  COULTER 

CHIPLEy  3  E 

lit.! 

01 

30  47 

B5  29 

13( 

BA 

G 

PINELLAS 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  6  SSW 

i"i 

03 

LAKE 

2B  29 

8i  47 

12! 

6P 

61 

ED  OlIVENBAUM 

CLEHISTON  U  S  ENC 

05 

HENDRY 

26  45 

BO  9! 

20 

8A 

8A 

r 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNMELL  *•  NW 

ie6< 

HIGHLANDS 

27  24 

81  10 

40 

U.S.  geol.  survey 

CRESCENT  CITY 

1979 

29  26 

Bl  31 

58 

6P 

WILL  1  AM  a .  HADTKE 

CRESTVIEH  HADIQ  UJSB 

OKALOOSA 

30  46 

86  35 

24Q 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WjSB 

CROSS  CITY  2  HNH 

200i 

o: 

DIXIE 

29  39 

B3  10 

BA 

2P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

DANIA  4  HNM 

2b  04 

BO  12 

■; 

HIO 

FLA.   POWER  t  LIGHT 

DAYTONA  BEACH  HSO  AP  H 

VOLUSIA 

29  11 

Bl  04 

30 

MIO 

HIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

2220 

oi 

30  44 

86  07 

230 

9P 

5P 

LEONARD  S  ZEPP 

DELANO   1  SSE 

2229 

03 

VOLUSIA 

MID 

CITY   OF  DELANO 

OE   SQTQ  CITY  e  SW 

2268 

HIGHLANDS 

27  22 

Bl  31 

b; 

JACK  SKIPPER 

DE^/ILS  GARDEN  TOWER 

2Z9B 

05 

HENDRY 

2b  36 

81  08 

20 

SA 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

ODWLING  PARK   3  NW 

2391 

02 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  17 

80 

INACTIVE  12/8/71 

iB3i, 

LAKE 

28  23 

81  49 

9A 

ALBERT  SAVOIE 

EWEBOLADES 

2BS0 

o: 

COLLIER 

4 

25  51 

81  23 

5 

it 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEDERAL  POINT 

2915 

02 

PUTNAM 

8 

29  45 

81  32 

5 

MRS  BRUCE  GRAY 

FELDA 

2923 

05 

HENDRY 

26  32 

81  26 

36 

MRS  EDNA  LEWIS 

FELLSMEPE   7  SSW 

^936 

04 

INDIAN  RIVER 

2 

27  41 

20 

4P 

DIAMOND  C  FARH 

29'.i, 

02 

30  40 

81  27 

2; 

9P 

9P 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MONROE 

5P 

NATIONAl'pARK  SVC. 

313- 

04 

OKEECHOBEE 

■ 

27  39 

80  90 

71 

9P 

5P 

R.  B.  COX 

FORT  GREEN   12  HSH 

315; 

04 

MANATEE 

5 

27  34 

82  08 

112 

7P 

MRS    JOHN  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

2 

26  06 

80  12 

16 

8A 

8A 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT  LAUDERDALE  EKP  STA 

317] 

BROWARD 

2 

26  09 

80  1! 

8A 

8A 

8A 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

FORT  MYERS  WSO  AP  k 

3186 

05 

LEE 

5 

26  35 

81  92 

1! 

HIO 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

320T 

0< 

ST  LUCIE 

27  28 

BO  21 

MIO 

MID 

C  ITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

30  26 

85  25 

5P 

9P 

WJHG  TV  STATION 

GAINESVILLE  Z  W5W 

3321 

02 

ALACHUA 

29  3B 

82  21 

86 

5P 

!P 

:g 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FlA. 

3*70 

02 

30  16 

B2  11 

12( 

lOA, 

I  OA, 

craceville 

JACKSON 

JOSEPH  C.  RHODES 

GRADY 

3S<ii 

02 

LAFAYETTE 

1( 

29  97 

82  97 

3t 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

03 

ORANGE 

2B  23 

BL  11 

8A 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

HI  ALEAH 

06 

DADE 

2 

25  SO 

80  17 

12 

8A 

aA 

8A 

MIAMI  WATER  Plant 

HIGH  SPRINGS 

3956 

02 

ALACHUA 

29  50 

82  36 

65 

8A, 

8A 

LOUIS  T.  cloutier 

HILLSBOROUGH  RVH  ST  PK 

3996 

03 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

93 

8A 

STATE  PARK 

HOHFSTEAD  EXP  STA 

06 

OADE 

2 

25  30 

11 

HID 

Ml[ 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

IHMOKAlEE   3  NNH 

05 

COLLIER 

S 

26  2B 

Bl  26 

39 

5P 

9P 

UNIV.   OF  FLORIDA 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

M2I.Z 

04 

POlK 

27  48 

81  21 

85 

5P 

9P 

ALVIN  R.  PERKINS 

'.273 

02 

! 

29  02 

92  41 

12 

INVERNESS 

CITRUS 

'* 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  MNH 

".327 

02 

29  27 

82  09 

60 

9A 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

ISLEMORTH 

<.332 

03 

ORANGE 

28  29 

81  32 

119 

61 

CHASE  GROVES*  INC. 

JACKSONVILLE    WSO   AP  R 

<i35S 

DUVAL 

30  25 

24 

MIO 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

02 

DUVAL 

; 

30  17 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 

02 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  97 

147 

8a 

8A 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  £  E 

••SIB 

OAOE 

2 

25  41 

18 

7A 

OADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WSO  AP 

4570 

07 

MONROE 

! 

24  33 

81  45 

HH 

MIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"KEY  WEST 

'.575 

MONROE 

5 

24  34 

BA 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KiSSlHHEE  NO.  Z 

'.625 

OSC  EOlA 

28  17 

81  25 

4P 

KISSIMMEE  RIVER 

'-bit 

POLK 

7 

27  48 

81  11 

CEIRCE  G.  SCOTT 

LA  BELLE 

'.662 

OS 

5 

26  45 

81  26 

16 

5P 

SA 

ALtCO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

*707 

04 

POLK 

5 

2B  06 

8  1  43 

145 

8A 

8A 

BA 

CITRUS  £xP.  STATION 

LAKE  CITY  2  E 

■.731 

02 

10 

30  11 

82  36 

199 

9A 

9A 

9A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

ULAKELAND  WSO  CI  H 

4  797 

04 

POLK 

5 

2B  02 

81  57 

214 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LlGNUHVITAE  KEY 

5035 

07 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

B 

DR.   E.  C.  LUNSFORD 

LISBON 

5076 

03 

LAKE 

a 

28  52 

68 

5P 

9P 

5P 

: 

SW  FLA  WTH  MGMT  DIST 

LIVE  OAK 

5099 

02 

30  17 

82  9B 

120 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WNER 

LOXAHATCHEE 

PALM  8EACH 

7 

26  41 

80  16 

14 

5P 

SP 

MRS.  C.   A.  KING 

LYNNE  SF 

5237 

03 

29  10 

81  52 

80 

MRS.  GENEVA  A.  VININC 

HADISON 

5275 

02 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

190 

9P 

MRS.   T.C.  MERCHANT 

MARATHON  Shores 

5351 

07 

MONROE 

2 

81  02 

5 

6P 

CHARLES  G.  HELTMAN.  JR. 

MARINELAND 

5391 

02 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

5 

MARINE   STUDIO  INC. 

MAYO 

5539 

02 

LAFAYETTE 

10 

30  03 

83  10 

65 

7A 

7A 

TOWN  OF  HAVO 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  04 

80  37 

MID 

HIO 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

5653 

06 

2 

25  47 

80  11 

6 

9P 

SP 

CITY  OF  MIAMI 

■MIAMI  BEACH 

565B 

06 

DADE 

25  47 

SO  08 

9 

MID 

MID 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI  WSO  AP  H 

5663 

06 

OADE 

2 

25  48 

SO  16 

7 

HID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

o 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

J  TEMP, 

1  PHECIP. 

< 

;  SPECIAL 

MIAMI   HSO  CI 

5668 

06 

DADE 

2 

29  43 

15 

NATL  HEATHER  SERVICE 

5678 

2 

25  39 

BA 

^P 

U.S. PLANT    INTflODCTN  STA 

MlLTON  EXP  STATION 

01 

SANTA  ROSA 

87  08 

217 

FLORIDA  EXP  STATION 

KONTICELLO  3  H 

5879 

01 

JEFFERSON 

j 

30  32 

83  59 

SA 

SA 

CG 

AGRIC  RESEARCH  CENTER 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

5895 

09 

GLADES 

26  50 

81  09 

22 

BA 

SA 

SA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

9973 

27  56 

81  36 

125 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

SARASOTA 

9 

27  14 

82  19 

20 

5P 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

NAPLES  2  NE 

6078 

05 

COLLIER 

9 

26  10 

81  47 

3P 

JUNGLE  LARRY'S  SAFARI 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

30  31 

7A 

CHIEFfFORESIRY  OIV 

MTTAW  1  S 

OSCEOLA 

27  56 

81  00 

65 

7A 

MRS.   ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

09 

26  20 

CCS  FLA  FLOOD  CON 

6'.14 

03 

mabidn'^ 

! 

29  11 

82  08 

90 

5P 

MIO 

CITY  OF  OCAL A 

OKEECHOBEE  9  u 

OKEECHOBEE 

20 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

ORANGE  CITr 

6584 

03 

VOLUSIA 

28  56 

81  18 

VICTOR  C  SCHA£F£B 

■ORLANDO  HSO  AP  R 

03 

ORANGE 

28  33 

81  20 

108 

HID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

05 

GLADES 

26  47 

81  18 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

6753 

02 

PUTNAM 

29  39 

9P 

9P 

CITY   OF  PALATKA 

PANACEA  4  SSE 

6828 

01 

WAKULLA 

29  58 

84  22 

10 

E.   PHILIP  HANSEN 

PANAMA  CITr  2 

01 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

13 

9P 

CLOSED  12/7/71 

PANAMA  CITY  9  NE 

6842 

SAY 

9 

30  13 

85  36 

32 

7A 

7A 

BAY  CNTY  HATER  TRTMT  PL 

PARHISH 

MANATEE 

5 

27  39 

45 

4P 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

69B( 

o: 

29  96 

87 

PENSACOLA  WSO  AP 

ESCAMBIA 

112 

MIO 

NATL  HEATHER  SERVICE 

PERR INE 

7020 

06i 

DADE 

25  36 

80  21 

15 

"sA 

SOUTH  DAOE  UTIL.  INC. 

PERRY 

7025 

02 

TAYLOR 

30  08 

S3  36 

45 

2P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7209 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82  D8 

121 

9P 

5P 

ELTON  L.  HINTON 

POMPANO  6EACH 

7254 

BROWARD 

: 

26  14 

80  09 

15 

9P 

9P 

POMPANO  ST  FARMERS  MKT 

PORT   MAYACA    S    L  canal 

7293 

05 

HARTlN 

26  58 

39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

7397 

09 

CHARLOTTE 

! 

26  98 

10 

EARL  C.  CLACETT 

QUINCY  3  SSW 

7429 

GADSDEN 

30  33 

249 

G 

UNIVERSITY  OF  FlORDIA 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

82  11 

120 

FLA.    STATE  PRISON 

7760 

0( 

5 

25  23 

SO  36 

5P 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

19 

CITY  OF   ST.  AUCUsilNE 

SAINT  LEO 

7851 

03 

PASCO 

! 

28  20 

82  16 

190 

7P 

6A 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

ST  LUC  IE  NEW  LOCK  1 

7859 

HAHTIN 

2 

27  07 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT    MARKS   6  SE 

7867 

01 

WAKULLA 

5 

30  09 

BP 

8P 

FISH  t  WILDLIFE  SVC, 

ST  PETERSBURG 

7866 

04 

PINELLAS 

27  46 

82  38 

B 

9P 

CITY  OF  SI.  PETERSBURG 

SANFORO  EXP  STATION 

79B2 

03 

SEHINOlE 

1 

28  48 

5P 

5P 

CENTRAL   FLA.    EXP.  STA. 

SARASOTA 

ao2i 

SARASOTA 

9 

27  21 

82  32 

30 

9P 

9P 

CITY  OF  SARASOTA 

SHITH  CREEK 

8290 

01 

30  12 

50 

9P 

HERSCHEL  ANDERSON 

SOUTH  HlAHl   9  W 

B396 

DADE 

2 

25  42 

80  21 

8 

5P 

9P 

SAMUEL  a,  HEATON 

8527 

Oj 

B 

29  96 

82  06 

6P 

6P 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

TAYLOR 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

STUART  1  N 

8620 

06 

MARTIN 

27  13 

SO  19 

10 

If 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

TALLAHASSEE  USD  AP 

8758 

01 

LEON 

30  23 

84  22 

95 

HID 

HH 

NATL   WEATHER  SERVICE 

TAMIAHI    TRL  40  MI  BEND 

8780 

OS 

OADE 

25  49 

80  90 

15 

9A 

9P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

TAMPA  WSO  AP  R 

HILLSBOROUGH 

NATL   WEATHER  SERVICE 

TARPON  SPCS   SEWAGE  PL 

ee!! 

Vt 

PINELLAS 

28  09 

82  45 

8 

9P 

9F 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

S84I 

MONROE 

25  01 

SO  31 

5 

6f 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE  3  NW 

8942 

0; 

BREVARD 

28  37 

SO  90 

30 

6P 

FRANK  8.  ROOF 

TRAIL-GLADE  RANGES 

9010 

U9 

OADE 

13 

DADE  COUNTY  WATER  CQnTL 

o: 

29  29 

82  49 

7P 

3P 

FLA,   FOREST  SERVICE 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

27  06 

10 

9P 

E.   RAYMOND  HATSON 

VENUS  3  SE 

918' 

GLADES 

27  02 

VAN  T,  Oxer 

VERO  9EACH  4  w 

27  38 

20 

SA 

8A 

: 

USDA-ARS 

HARDEE 

27  34 

81  49 

9P 

3( 

DEAN  H.  RICHARDSON 

HAUSAU  2  SSW 

94i; 

01 

WASHINGTON 

30  37 

85  36 

145 

HILLIAH  G.  SAUNDERS 

heeki  wachee 

9430 

03 

HERNANDO 

28  31 

82  39 

20 

BAi 

NWEST  PALM  BEACH  HSO  APR 

9925 

06 

PALM  BEACH 

26  41 

80  06 

19 

HIE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

9966 

01 

GULF 

30  07 

85  12 

7A 

74 

HISS  ADELE  LISTER 

WINTER  HAVEN 

9707 

0' 

POLK 

28  01 

81  45 

5P 

s! 

RADIO  STATION  HSIR 

•WOODRUFF  DAM 

9795 

GADSDEN 

30  43 

64  92 

10* 

8A, 

SA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  STATIONS 

OOHLiNt  PARK  3  NW 

2391 

02 

SUWANNEE 

10 

83  17 

SO 

INACTIVE  12/8/71 

PANAMA  C ITY  2 

6841 

01 

BAY 

9 

30  10 

89  <.2 

13 

5P 

9P 

CLOSED  12/7/71 

J     DRAINAGE  CODE: 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
JANUARY  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DUfTjISIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Konthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station   Index  shows  observation   times  in   local  standard   time.     During   the  summer  months  some  observers   take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Data  in   the   "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table.    "Daily  Temperature"  table,   and   "Evaporation  and  Wind"   table,   when  published,   are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this 
bu  1 1  e  1 1  n . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table,  and  the 
S taTTon  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

U    One  or  more  days  of  record  mlssingi   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published   later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  J955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  j  / 

il  Climatic  Center 


Director,  Natlona 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATIOI^'-AnD  DIVISIO^.c/aTA 


Temperature 


.J 

is 

Minimum 

i 

< 

62.2 
63. 2M 
66.6 
62.8 
6<..2 

47.2 
39. 7M 
42.3 
40.6 
41.7 

54.7 
51. 5M 
54.5 
51.7 
53.0 

64. 7M 
6'i.6 
62.3 
63.1 

40.  IM 
42.4 
38.8 
39.6 

52. 4M 
54.0 
50.6 
51.4 

63. OM 

63.8 

63.5 

62.7 

65.5 

41. 2M 
46.3 
41.3 
44.6 
4  1.6 

52. IH 

55.1 

52.4 

53.7 

53.6 

64.9 
65.1 
62.0 

41.8 
41.0 
41.7 

53.4 
53.1 
51.9 

52.9 

63.8 
67. 5M 
68. 8M 
66.2 
69.5 

46.3 
42. 7M 
47. 5M 
44.8 
45.4 

55.1 
55.  IM 
58. 2K 
55.5 
57.5 

64.9,H 
66. 3M 
64.9 
65. 4M 
63.9 

42. 4M 
42. 8M 
45.3 
48.3 
40.4 

53. 7M 
54. 6M 
55.1 
56. 9M 
52.2 

63.9 
66.7 

43.8 
42.9 

53.9 
54.8 

66  .  1 
70.  1 

40.6 
47.1 

53.4 
58.6 

66.8 
69. 3M 
66.9 
66.3 
69.3 

46. 2M 
43.7 
41.2 
45.1 

56.3 
57. an 
55.3 
53.8 
57.2 

55.5 

71.1 
72.1 
70.9 
68.3 
71.0 

48.7 
46.0 
50.0 
49.7 
45.7 

59.9 
59.1 
60.5 
59.0 
58.4 

68.  1 
71.0 
71.0 
71.6 
71.8 

46.4 
48.7 
48.6 
52.3 
49.9 

57.3 
59.9 
59.8 
62.0 
60.9 

71.7 
72.6 
69. 9M 

50.4 
50.3 
45. IM 

61.1 
61.5 
57. 5M 

59.8 

75.5 
74.7 
77.1 
73.7 
73.0 

49.0 
48.9 
51.9 
49.3 
50.7 

62.3 
61.8 
64.5 
61.5 
61.9 

70.7 
76. 2M 
75.8 
74.6 
75.0 

51.6 
52. 2M 
51.9 
54.0 
49.6 

61.2 
64. 2M 
63.9 
64.3 
62.3 

73.3 
71.8 
70.3 
71.8 

50.7 
48.5 
52.0 
52.0 

62.0 
60.2 
61.2 
61.9 

Departure 
From  Normal 

■s 

jS 

Lowest 

d 

No.  oiT!S>,^ 

H 

Max. 

Mln. 

« 

0 

S' 

a 

" 

5. 

n  a 

72 

26 

5  + 

291 

0 

0 

0 

0 

4.38 

"4*0 

79 

27 

26 

5 

391 

0 

0 

9 

n 

5.79 

76 

26 

26 

5 

306 

0 

6.61 

80 

27 

25 

5 

385 

0 

7 

0 

7.27 

82 

27 

24 

19 

355 

0 

9 

^ 

2.60 

78 

26 

1 8 

3 

359 

0 

0 

9 

0 

4 . 67 

78 

26  + 

24 

4 

327 

0 

0 

7 

0 

3.80 

-  4.8 

78 

27 

23 

5 

415 

0 

0 

9 

0 

6.68 

79 

27 

28 

5  + 

391 

0 

0 

1 1 

0 

5.99 

76 

27 

30 

14  + 

362 

0 

0 

6 

0 

9.94 

-  1.0 

82 

26 

30 

4 

299 

0 

0 

2 

0 

3.48 

80 

26 

27 

5 

368 

0 

6 

0 

6.24 

71 

28  + 

26 

5 

326 

0 

0 

3 

0 

4.48 

79 

26 

^  ^ 

5 

333 

0 

0 

8 

0 

5.53 

-  2.2 

8 1 

26 

2  1 

5 

337 

0 

0 

7 

0 

7.05 

80 

27  + 

29 

4 

349 

0 

0 

8 

0 

6.42 

78 

26 

32 

21  + 

378 

0 

3 

0 

8.04 

-  2.9 

5.82 

-  4.9 

29 

20 

20 

283 

0 

0 

2 

0 

4.02 

80 

27+ 

2  1 

5 

280 

0 

0 

2.61 

82 

26 

32 

21 

200 

0 

0 

1 

0 

3.56 

-  2.5 

84 

26 

28 

5 

273 

0 

0 

4 

0 

4,55 

-  2.1 

83 

26  + 

27 

21 

218 

0 

3 

3.31 

-  3.7 

8  2 

26 

2  1 

20 

325 

0 

4 

0 

3.77 

81 

26 

27 

5 

303 

0 

0 

3.76 

-  2.4 

fl^ 

26 

28 

0 

0 

2 

0 

3.48 

31 

228 

0 

0 

1 

0 

4.89 

nn 

77 

24 

5 

368 

^ 

0 

0 

3.94 

-  4.4 

81 

26 

27 

5 

324 

0 

^ 

° 

3.34 

8! 

26 

26 

21  + 

298 

0 

5.31 

_ 

26 

6  + 

335 

0 

0 

7 

0 

4.45 

-  2.4 

84 

30 

190 

0 

2 

0 

4.05 

78 

29  + 

27 

5 

257 

0 

0 

3 

0 

4.77 

-  1.6 

83 

26 

30 

21 

209 

0 

0 

0 

5.88 

2  5 

27 

2 1 

278 

0 

0 

3 

0 

5.20 

78 

25 

2 1 

325 

0 

0 

7 

0 

3.54 

81 

26 

27 

5 

229 

0 

0 

3 

0 

3.29 

-  3.2 

4.09 

-  2.9 

32 

161 

0 

0 

1 

0 

4.72 

0^ 

Jt 

28 

2^ 

186 

0 

0 

2 

0 

6.34 

-  2.6 

B 

32 

2 1 

151 

0 

1 

0 

5.26 

-  1.6 

84 

20 

32 

J: 

0 

1 

0 

3.97 

-  3.1 

85 

26 

25 

21 

202 

^ 

^ 

^ 

2.74 

-  4.5 

31 

235 

0 

0 

2 

0 

4.34 

a'' 
84 

26 

31 

162 

0 

0 

2 

0 

4.48 

8  3 

26 

32 

_ 

0 

\ 

0 

3.  18 

.  1 

37 

21  + 

124 

0 

0 

0 

4.96 

-  1.9 

86 

26 

32 

5 

148 

0 

I 

0 

5.39 

-  1.2 

8  7 

26 

33 

^  j 

135 

0 

0 

0 

0 

5.08 

-  1.5 

85 

27+ 

34 

0 

0 

0 

0 

3.88 

27 

21c 

0 

0 

4 

0 

4.36 

-  2.3 

4.52 

-  2.1 

88 

27 

28 

21 

126 

0 

0 

1 

0 

2.19 

89 

28 

28 

21  + 

140 

0 

0 

2 

0 

2.99 

-  .5 

90 

27 

35 

21 

82 

1 

0 

0 

0 

3.47 

-  2.1 

87 

27 

33 

21  + 

130 

0 

0 

0 

0 

6.16 

82 

28 

32 

5 

119 

0 

0 

1 

0 

5.35 

83 

27 

34 

5 

134 

0 

0 

0 

0 

5.42 

-  .3 

87 

27 

35 

21 

33 

0 

0 

0 

0 

4.04 

86 

27 

35 

21 

86 

0 

0 

0 

0 

4.59 

-  N't 

85 

26 

39 

21 

78 

0 

0 

0 

0 

4.55 

87 

26 

27 

21 

112 

0 

0 

1 

0 

4.65 

-  .6 

85 

27 

34 

21 

116 

0 

0 

0 

0 

3.90 

-  2.7 

86 

28 

32 

21 

159 

0 

0 

1 

0 

5.83 

-  1.9 

83 

27 

35 

5 

139 

0 

0 

0 

0 

5.36 

84 

26 

33 

5 

120 

0 

0 

0 

0 

5. 10 

Precipilalioa 


From  Normal  \ 

Q 
1 
• 

Snow.  Sleel 

No.  of  Daya 

a 

Tolal 

Max.  Deplh 

§ 

.10  or  More 

e 

1.00  or  More 

.47 

1.29 

27 

.  0 

0 

7 

3 

1 

1.73 

1.27 

3 

.  0 

0 

5 

2.36 

12 

.0 

0 

7 

5 

1 

1.91 

27 

.0 

0 

8 

5 

3 

.60 

7 

.0 

6 

0 

1.15 

1 

.0 

8 

I 

7 

.0 

0 

6 

3 

0 

2.67 

1 '  41 

7 

.0 

0 

8 

6 

3 

1  .92 

1.27 

27 

.  0 

0 

10 

5 

' 

.0 

9 

5 

4 

.77 

.0 

7 

0 

.  0 

0 

8 

6 

1 

1*04 

.0 

0 

7 

3 

1 

l!37 

27 

.  0 

0 

^ 

5 

^ 

2.87 

.0 

0 

9 

6 

3 

1.45 

28 

.0 

8 

2 

1.78 

28 

.0 

0 

11 

7 

2 

1.70 

.0 

1.21 

1.10 

17 

.0 

0 

8 

3 

1 

1  .  10 

8 

.n 

0 

^ 

3 

1 

.58 

.86 

9 

.0 

0 

6 

4 

0 

1.75 

.97 

17 

.0 

9 

0 

.04 

.71 

17 

.0 

0 

8 

2 

0 

.26 

.98 

17 

.0 

9 

0 

1.22 

7 

.0 

8 

1 

.57 

.90 

16 

.0 

7 

0 

.65 

^ 

.0 

1 1 

0 

1.50 

.n 

0 

7 

2 

2 

.  16 

.84 

7 

.0 

7 

0 

1  .20 

7 

.0 

1 1 

1 

1.26 

.0 

8 

1 

.78 

.90 

.0 

0 

8 

5 

0 

1.34 

8 

.0 

8 

2 

2.82 

1.32 

10 

.0 

9 

2 

.0 

0 

10 

6 

0 

*86 

.0 

0 

6 

4 

0 

.70 

I 

.0 

0 

9 

1 

0 

.85 

.  n 

1.65 

1.70 

16 

.0 

7 

4 

1 

1  .90 

17 

.0 

6 

■ 

3 

2  63 

2.31 

1 6 

.  Q 

0 

8 

4 

1 

1.22 

1.12 

1 6 

.0 

0 

8 

2 

2 

.19 

.78 

9 

.0 

° 

8 

^ 

0 

1.24 

1  . 70 

^  y 

.0 

6 

2 

1.11 

1 6 

7 

1 

1.03 

1 6 

.0 

0 

6 

; 

1 

2.54 

1.24 

.0 

0 

8 

! 

2 

2.34 

2.61 

17 

.0 

6 

2 

2.68 

1.23 

1 6 

.0 

8 

2 

1.52 

.85 

28 

.0 

0 

8 

' 

0 

2.61 

.0 

0 

6 

2 

1 

1.80 

.0 

.31 

.64 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

.96 

4 

.0 

0 

6 

3 

0 

.90 

1.31 

2 

.0 

0 

7 

3 

1 

3.39 

2.66 

2 

.  0 

0 

7 

3 

2 

1.84 

2 

.0 

0 

7 

4 

3 

2.10 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

1  .60 

.95 

28 

.0 

0 

8 

4 

0 

1.10 

3 

.0 

0 

10 

5 

1 

2.11 

2.02 

2 

.0 

0 

8 

2 

I 

1.84 

2 

.0 

0 

9 

3 

I 

1.46 

1.20 

2 

.n 

0 

7 

3 

2 

3.19 

2.37 

2 

.0 

0 

8 

2 

2 

2.85 

1.82 

1 

.0 

0 

6 

3 

3 

1.43 

1 

.0 

0 

10 

5 

1 

f40RTHWEST  0 

APilACHICHLi  HSO  CI 
BLOUNTSTOWN 
CARRA8ELLE    1  NNW 
CHIPLEY  3  E 
CR6STVIEH  RADIO  WJSB 

DE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  SSE 

MILTON  Exp  station 

MONTICELLO   3  W 
NirEVILLE 

PANAMA   CITY    5  NE 
PENSACOLA  HSD  AP 
OUINCY  3  SSM 
SAINT  MARKS  6  SE 
SMITH  CREEK 

TALLAHASSEE   USQ  AP 
WEHAHITCHKA 
WOOORUFF  0AM 


NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSW 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLE  2  WSw 

GLEN   ST  MARY   1  W 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE   WSO  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY   2  E 
LIVE  DAK 
MADISON 
MAYO 
PAI  ATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


03 


BROOKSVILIE  CHIN  HIi L 
BUSHNELL   2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTONA   BEACH  WSO  AP 
DEI  AND  1  SSE 

INVERNESS 

LISBON 

DCALA 

ORI 4NDD  WSO  AP 
SATNT  LEO 

SSNFORO  EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WEEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 


SSW 


CLEARWATER 
FELLSMERE  7 
FORT  DRUM  5 
FORT  PIERCE 
INDIAN    LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NR.  2 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WSO  CI 
MELBOURNE 


See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  florid. 


StaVn 

Temperature 

Precipitation 

.1 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Hlghesl 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleel 

No.  o(  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

s 
a 

.10  or  More 

o 

s 

1.00  or  More 

si 

Si 

o  ft 

MOUNTAIN  LAKE 

7A.9 

49.8 

62.4 

-  .9 

67 

26 

26 

21 

109 

0 

0 

1 

0 

5.26 

2.71 

2  .  90 

2 

,  n 

0 

8 

3 

1 

MY4KK4  RIVER   ST  PARK 

74.2 

51.4 

62.8 

64 

29  + 

33 

21 

105 

0 

0 

0 

0 

4.62 

1  .94 

2 

.0 

0 

5 

3 

3 

□kEECHDBEE   9  U 

50.8 

62.9 

85 

28  + 

37 

21 

105 

0 

0 

0 

0 

3.93 

1.03 

3 

.c 

0 

7 

3 

1 

PARRISH 

73.*8 

51.4 

62.6 

6S 

27 

35 

21  + 

111 

0 

0 

0 

0 

8.25 

4.30 

2 

.0 

0 

9 

3 

3 

DIAhlT  riTV 
r  L  fl  IN  1     L  1  1  1 

73.9 

49.7 

61.6 

-  1.1 

86 

28  + 

3  1 

21  + 

123 

0 

0 

2 

0 

6.13 

3  •  26 

2  . 75 

2 

.  0 

0 

7 

3 

2 

ST  PETERSBURG 

72.1 

54.5 

63.3 

-  1.5 

82 

27 

38 

21  + 

95 

0 

0 

0 

0 

6.37 

3.36 

2.00 

2 

.0 

0 

7 

4 

2 

SARASOTA 

75.1 

52.0 

63.6 

83 

24  + 

35 

22 

77 

0 

0 

0 

0 

5.35 

2.00 

1 

.0 

0 

8 

4 

2 

TAMPA  WSO  AP 

R 

71.0 

50.3 

60.7 

-  2.0 

83 

27 

34 

21 

139 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1  .60 

1.47 

16 

.0 

0 

5 

3 

3 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

70.0 

50.3 

60.2 

-  2.6 

80 

12 

32 

21 

155 

0 

0 

1 

0 

6.18 

3.24 

2.73 

16 

.0 

0 

6 

5 

2 

74.5 

53.9 

64.2 

82 

26 

37 

5 

78 

0 

0 

0 

0 

5 . 47 

2.23 

2 

.  0 

0 

7 

4 

2 

VERO  BEACH  A  W 

74 . 2 

51.4 

62.6 

85 

27 

37 

21  + 

107 

0 

0 

0 

0 

4.44 

.85 

10 

.0 

0 

9 

4 

0 

WAUCHULA  2  N 

75.3 

50.4 

62.9 

87 

27 

29 

21 

111 

0 

0 

1 

0 

4.70 

1.67 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

WINTER  HAVEN 

75.4 

50.8 

63.1 

68 

27+ 

31 

21 

99 

0 

0 

1 

0 

5.05 

1.77 

2 

.0 

0 

6 

3 

3 

niv/iCTriM 

U  1  V  1  J  1  UrN 

62.5 

-  1.3 

4.95 

2.32 

*      *  * 

eVFRGLADES   AND  SW 

C  D  A  S  T  ^5 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

76.1 

54.4 

65 . 3 

.9 

85 

28  + 

37 

21 

73 

0 

0 

0 

0 

1  .51 

.20 

.88 

10 

.  0 

0 

4 

1 

0 

CANAL   POINT  USDA 

75.3 

53.8 

64.6 

84 

4 

42 

23  + 

53 

0 

0 

0 

0 

1  .99 

.96 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLEWISTDN  U   S  ENG 

75.5 

55.0 

65.3 

87 

26 

35 

20 

66 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.45 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

EVERGLADES 

74.2 

54.5 

64.4 

-  3.2 

82 

29 

40 

6  + 

68 

0 

0 

0 

0 

3.03 

1.55 

1.27 

2 

.0 

0 

4 

3 

1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

77.7 

59.2 

68.5 

88 

10 

46 

21  + 

25 

0 

0 

0 

0 

2.18 

.95 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

FORT   MYERS   WSO  AP 

R 

76.6 

55.4 

66.0 

.8 

86 

28  + 

39 

21 

60 

0 

0 

0 

0 

2.  14 

-  .07 

.82 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

IMMDKALEE   3  NNW 

76  .  2 

52.9 

65.6 

86 

27  + 

35 

21  + 

59 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.55 

4 

.n 

0 

5 

2 

0 

LA  BELLE 

79. CM 

50.9 

65. OM 

69 

27 

32 

21 

70 

1 

0 

1 

0 

2  .40 

.33 

.56 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

75.7 

51.4 

63.6 

-  1.1 

6H 

28 

33 

20 

102 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  .25 

.55 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

NAPLES   2  NE 

78.8 

54.8 

66.8 

86 

28 

39 

21  + 

42 

0 

0 

0 

0 

4.55 

1.63 

2 

.0 

0 

5 

4 

1 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

75.7 

53.2 

64.5 

83 

27  + 

35 

20 

77 

0 

0 

0 

0 

2.16 

1.03 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

TAMIAMI   TRL   40  MI  BEND 

78.1 

57.9 

68.0 

86 

18 

43 

20 

45 

0 

0 

0 

0 

3.63 

1  .60 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

65.6 

-  .3 

2.39 

.48 

.0 

♦       ♦  * 

Lower  east  coast  06 

•  fort  LAUDERDALE 

77.3 

57.7 

67.5 

-  .9 

86 

17  + 

40 

19 

50 

0 

0 

0 

0 

2.75 

.69 

.88 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

77.8 

55.6 

66.7 

86 

1 

39 

20 

55 

0 

0 

0 

0 

2.82 

.71 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

76.1 

55.7 

66.9 

87 

28 

39 

2  0 

47 

0 

0 

0 

0 

.61 

.79 

1 B 

Q 

4 

3 

LOXAHATCHEE 

77.9 

53.4 

65.7 

85 

27+ 

34 

20 

54 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.54 

9 

.0 

0 

4 

I 

0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

77 .  4M 

60.  IM 

68. 8M 

85 

18 

41 

20 

37 

0 

0 

0 

0 

4.05 

1.26 

12 

.0 

0 

3 

I 

MIAMI  BEACH 

75^9 

62.9 

69.4 

-  .2 

84 

17  + 

43 

20 

34 

0 

0 

0 

0 

3.81 

2.16 

1.17 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

MIAMI   WSO  AP 

76.3 

60.5 

68.4 

,  5 

63 

28  + 

42 

20 

39 

0 

0 

0 

0 

2.71 

.64 

.99 

2 

0 

3 

Q 

MIAMI    12  SSW 

77.3 

57.1 

67.2 

-  .3 

85 

4 

40 

20 

46 

0 

0 

0 

0 

3.08 

1.28 

.88 

18 

.0 

0 

5 

0 

POMPANO  BEACH 

79.2 

59.6 

69.4 

86 

16 

39 

20 

26 

0 

0 

0 

0 

2.40 

.60 

6 

.  0 

0 

6 

1 

0 

SOUTH   MIAMI    5  W 

79.9 

56.1 

68.0 

87 

28  + 

39 

20 

38 

0 

0 

0 

0 

2.02 

.54 

18 

.0 

0 

4 

2 

0 

STUART   1  N 

77.7 

54.2 

66.0 

85 

26+ 

37 

20 

58 

0 

0 

0 

0 

1.65 

1.05 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

WEST   PALM  BEACH  WSD  AP 

R 

76.8 

57.2 

67.0 

-  .6 

85 

16+ 

43 

20 

48 

0 

0 

0 

0 

2.55 

.20 

.74 

9 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

67.6 

.0 

2.64 

.62 

.0 

*       «  « 

KEYS  07 

KEY  WEST   WSO  AP 

76.3 

67.4 

71.9 

1.5 

81 

3  + 

56 

21 

6 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.10 

1.12 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

KEY  WEST 

76.4 

65.5 

72.0 

.7 

85 

3 

55 

20 

6 

0 

0 

0 

0 

1.96 

-  .04 

.80 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

77.3 

64.8 

71.1 

83 

3 

47 

20 

13 

0 

0 

0 

0 

2.70 

1.41 

9 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

71.7 

,7 

2.25 

.37 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
AVON  PARK 

90 

DATE 

27 

LOWEST  TEMPERATURE 
FOUNTAIN  3  SSE 

18 

DATE 

05 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PANAMA  CITY  5  NE 

9.94 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LOXAHATCHEE 

1.28 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
PARRISH 

4.30 

DATE 

02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  14  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


28  29 


northwfst  0 

apalachicol&  wso  c 1 
blountstdwn 
carrabelle  1  nnm 
caryville 
chipley  3  e 

crestview  radio  wjsb 
de  funiak  springs 
fountain  3  sse 
mutdn  exp  station 
montkello  3  w 

nicevule 
^-anama  c  ity  5  ne 
pensacoia  wso  ap 
quincv  3  ssw 
saint  marks  6  se 

smith  creek 
tallahassee  wsq  ap 
wewahitchka 
wooorjff  dam 


<..3e 

5.79 
6.61 
5.28 
7.27 

2.60 

<..67 


5.99 
9.9* 
3.46 
6.24 


5.53 
7.05 
6.42 
6. 04 


1.59 
.47 


1  .03 

.57 

1  .04 

,66 
.91 


.74      .02  ,04 


1,36 
1  .SO 
1 . 1 1 


.96 
.43 

1.17 


NORTH 

CEDAR  KEY    1  WSM 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  MSM 
CLEN  ST  MARY    1  M 
HI&H  SPRINGS 
ISLAND  GROVE   2  WNM 
JACKSONVILLE   WSO  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY   2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


.43 
.64 


.69  .05 
.  34 

1.10 


1.50 
.S4 
1.20 


.08      .05  .38 


NORTH  CENTRAL 


03 


BITHLO 

BRDOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTDNA  BEACH  WSD  AP 

DELANO  1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEMORTH 

LISBON 

QCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WEEKI  WACHEE 


2.74 

3  .90 

4.34 

5,40 
^.48 
3,16 
4.96 
5.39 

5.06 
3.86 
4.36 


.26  ,54 
1.14      .05  ,60 


.32     .07  .53 


.07  1.70 

1.30  .22 
I. 11  ,64 
1.03  .12 
1,00  T 

.09  2.61 


1.23 


,36 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
6ARTDM 

BRAOENTON   5  ESE 
CLEARMATER 
CORNWELL    4  Nw 
DE  SOTO  CITY  8  SM 
FELLSMERE  7  SSH 

FORT  DRUM  5  NH 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  NO.  2 

LAKE    ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND   WSO  CI 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER    ST  PARK 

NITTAH    1  S 
OKEECHOBEE   9  w 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  WSO  AP 

TARPON  SPCS    SEWaGE  PL 

VENICE 

VERO  BEACH  4  W 


5.42 
3.43 
3.34 


4.55 
4.65 
3.90 


3.93 
6.29 
6.13 
6.37 


.52     .23  .32 


1,07  2.66  .95 

1.36  1.84  1.14 

.96  .39 

T  .61  .66 

1.54  .23  .48 

.07  .56  .9^ 

.11  .89  1.10 

2.60  .47 

.27  2.02 

,30  1.84 

.15  1.20  1.05 

.37  2.37 

1.82  .04  1.45 

1.43  .12  .50 

.4  1  2.90 

X.94  1.16 

1.20 

.03  .32  1.03 

1.60  4.30  1.02 

.30  2.75  1.60 

1.75  2.00 


2.00 


.64  1.45 


.02 
.08 
.02 


.06 

.47 
.02 
.07 

.37 

.33 


.04 
.02 


.07     .04  .03 


BELLE  GLADE  EXP  STA 
CANAL  POINT  USOA 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAHIMGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WSO  AP 
IMMOKALEE   3  NNH 


1.51 
1.99 
1.31 


.15 

.12 
.14 


.13 
.26  .82 
.44  .20 


.56     ,02  .96 


s  lollowing  El4Uoti  Indci. 


DAILY  PRECIPITATION 


Li  BELLF 

MOQRE  HiVSN  LOCK  1 
N4PLES  2  NE 
PUNTi  GDRDA  EN6 
TAMIfl^I    TRL  4D  MI  BEND 


LOWER   EAST   COAST  06 

OANU  it  WNW 

FORT  LfiUDSROALE 

FT  LAUDEHOaLE    EtP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STfl 

KENDALL   2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    WSD  AP 

MIAMI    12  SSW 

PERRISE 

POMPtNO  BEACH 

RGYAL   PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


KEY  WEST   WSD  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


1.35 
2.75 
2.62 


3.fll 
2.71 

3.06 
3.46 
2.<tO 

2.02 


Day  of  Month 


.23  .17  .58 
.07      .08  .02 


1.63 
1.03  .25 
1.60 


.05      .47  .04 


,0?      .9''  .09 


.03 
.05 
.05 


.33  1.12 
T  .20 

1.41 


12      13     14  15 


.25      .22  .71 


.09  ,07 

.22  .10  1-26 

,46  .03 

.04  ,03 

.60  ,14 

.26  .01 

.02  .13  .01 

.09  ,25  .02 

.66  ,15  .02 


.06 
.03 
.04 


.06      .26  1.00 


.03      .16  .04 


.52 

1.02 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
overages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1  in^^t 

Resultant 
Direction 

ant 

ion  of 
t  mile 

(i> 

«-  i 

StandarcJ  of  Time 
EASTERN 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Avero 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

c> 

CK 

o 

1.00- 

2.00 

Total 

APALACHICDLA  WSO  CI 

38 

NW 

19 

2 

4 

4 

2 

1 

0 

13 

75 

6.7 

DAYTONA  BEACH  WSO  AP 

31 

3.5 

9.6 

26++ 

28 

19  + 

79 

81 

59 

71 

2 

5 

6 

0 

2 

0 

15 

6.2 

FORT  MYERS  WSD  AP 

35 

1.8 

9.4 

30++ 

30 

19 

83 

85 

55 

71 

1 

3 

4 

1 

0 

0 

9 

5.6 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

32 

3.4 

8.9 

38 

NW 

19 

81 

87 

61 

74 

4 

4 

4 

3 

0 

0 

15 

47 

6.7 

KEY  WEST  WSD  AP 

7 

4.4 

12.2 

30 

NW 

19 

74 

77 

65 

70 

1 

3 

3 

0 

1 

0 

8 

87 

4.7 

LAKELAND  WSO  CI 

1 

3 

3 

0 

3 

0 

10 

56 

5.3 

MIAMI   WSO  AP 

35 

0.8 

10.0 

30++ 

24 

19 

79 

83 

56 

65 

5 

6 

1 

3 

0 

0 

15 

5.0 

ORLANDO  WSD  AP 

31 

3.4 

9.6 

37++ 

29 

19 

78 

83 

57 

66 

5 

2 

3 

3 

2 

0 

15 

6.3 

PENSACOLA  WSD  AP 

1 

1.5 

9.2 

25++ 

35 

19  + 

74] 

79 

59 

66 

2 

6 

3 

4 

0 

0 

15 

6.5 

TALLAHASSEE  WSD  AP 

36 

1.5 

7.6 

23++ 

32 

19 

81 

82 

61 

67 

3 

2 

3 

3 

3 

0 

14 

6.9 

TAMPA  WSO  AP 

36 

2.8 

9.7 

35++ 

31 

19 

80 

83 

58 

70 

2 

4 

2 

0 

3 

0 

11 

59 

6.0 

WEST  PALM  BEACH  WSO  AP 

30 

1.0 

10.3 

38++ 

28 

19 

79 

83 

58 

69 

3 

5 

5 

2 

0 

0 

15 

6.1 

See  lelerence  notes  loUowing  Slalion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  FL0RID4 

 —   FEBRUttRV  1972 


1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

*         *  * 

NORTHWEST  01 

4P4L4CHIC0LA  WSD  CI 

MAX 

55 

58 

68 

53 

54 

64 

69 

59 

55 

6! 

56 

64 

61 

57 

64 

58 

65 

62 

53 

60 

62 

67 

68 

57 

70 

72 

65 

66 

65 

52.2 

MIN 

46 

41 

" 

33 

4  1 

4  5 

40 

42 

36 

48 

52 

46 

39 

55 

55 

54 

49 

41 

37 

41 

45 

53 

55 

60 

60 

59 

58 

58 

47.2 

blountstohn 

MAX 

56 

52 

6C 

63 

50 

56 

58 

61 

62 

5! 

53 

57 

62 

60 

61 

63 

60 

71 

63 

51 

60 

68 

74 

77 

76 

78 

79 

63.2 

37 

43 

26 

26 

30 

40 

44 

4  5 

32 

36 

42 

40 

29 

31 

54 

50 

45 

36 

30 

29 

31 

40 

45 

50 

57 

57 

39.7 

CARR4BELLE    1  NNW 

MAX 

65 

59 

64 

68 

50 

68 

71 

59 

61 

63 

64 

66 

64 

65 

56 

67 

69 

67 

60 

63 

52 

69 

73 

70 

71 

76 

75 

67 

69 

66.6 

MIN 

32 

27 

35 

49 

26 

36 

42 

38 

41 

30 

39 

46 

44 

42 

39 

31 

56 

58 

33 

33 

30 

35 

46 

45 

61 

61 

61 

55 

55 

42.3 

ChIPLEV  3  E 

MAX 

66 

60 

54 

57 

48 

54 

58 

56 

57 

54 

50 

50 

63 

56 

58 

70 

59 

70 

60 

49 

59 

69 

73 

78 

75 

77 

80 

64 

72 

62.6 

36 

43 

45 

28 

25 

26 

35 

32 

33 

31 

35 

41 

41 

31 

33 

52 

50 

46 

36 

33 

32 

36 

51 

52 

55 

62 

51 

52 

40.5 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

59 

55 

47 

47 

56 

70 

53 

57 

56 

51 

57 

58 

61 

56 

65 

52 

71 

66 

60 

50 

65 

74 

76 

76 

78 

76 

82 

76 

76 

64.2 

45 

37 

26 

27 

37 

32 

29 

40 

35 

45 

46 

33 

32 

48 

56 

52 

29 

24 

28 

29 

57 

51 

52 

50 

57 

50 

50 

59 

41.7 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

52 

60 

60 

53 

55 

70 

65 

62 

57 

62 

56 

62 

63 

62 

54 

60 

72 

57 

60 

60 

66 

74 

77 

75 

76 

78 

76 

54.7 

42 

4  5 

5 1 

26 

18 

48 

5  1 

32 

42 

32 

4  1 

45 

38 

23 

43 

54 

47 

41 

31 

28 

26 

31 

50 

42 

50 

51 

52 

40.1 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

53 

56 

56 

49 

55 

70 

68 

57 

52 

63 

64 

62 

59 

60 

65 

63 

72 

66 

59 

60 

56 

75 

7! 

77 

78 

7(1 

77 

76 

76 

65.6 

<.! 

46 

45 

24 

25 

33 

46 

29 

39 

31 

45 

46 

35 

29 

45 

54 

49 

46 

36 

25 

32 

37 

49 

55 

60 

65 

51 

49 

42.4 

HONTICELLQ  3  M 

MAX 

58 

52 

58 

61 

48 

55 

69 

61 

50 

51 

60 

57 

61 

59 

61 

62 

56 

67 

50 

46 

58 

67 

74 

76 

75 

77 

78 

66 

71 

62.3 

MIN 

39 

39 

44 

27 

23 

26 

34 

35 

36 

30 

32 

41 

42 

27 

30 

50 

51 

51 

36 

34 

25 

30 

35 

46 

49 

54 

56 

53 

47 

38.8 

NICEVIuE 

MAX 

55 

52 

57 

59 

57 

57 

55 

57 

58 

58 

62 

58 

65 

60 

59 

71 

59 

66 

62 

63 

60 

62 

73 

72 

73 

76 

79 

70 

70 

63.1 

MIN 

32 

45 

45 

28 

28 

33 

38 

31 

31 

30 

35 

47 

40 

29 

30 

53 

51 

48 

35 

29 

30 

31 

45 

45 

47 

54 

53 

■^2 

53 

39.6 

PANAMA  CITY  5  NE 

MAX 

58 

52 

51 

63 

51 

58 

68 

62 

61 

57 

63 

55 

65 

57 

62 

60 

70 

53 

51 

64 

74 

n 

75 

75 

t6 

74 

53.0 

MIN 

39 

4  5 

47 

30 

30 

3 1 

4  1 

35 

36 

32 

37 

43 

42 

30 

34 

54 

38 

35 

32 

36 

48 

54 

54 

55 

55 

56 

41  .2 

PENSACOLA  WSG  AP 

MAX 

52 

56 

54 

50 

56 

72 

54 

58 

61 

61 

58 

63 

52 

57 

54 

61 

57 

64 

54 

50 

65 

74 

72 

77 

75 

82 

73 

66 

71 

63.8 

MIN 

46 

48 

33 

30 

34 

42 

42 

34 

43 

42 

48 

47 

42 

34 

56 

55 

52 

45 

3T 

32 

39 

53 

54 

60 

62 

51 

57 

55 

5  1 

46  .  3 

OUINCV  3  SSW 

MAX 

57 

51 

57 

59 

48 

53 

70 

59 

62 

55 

63 

51 

60 

60 

62 

64 

59 

71 

50 

49 

59 

59 

75 

78 

77 

80 

79 

67 

73 

63.5 

MIN 

36 

43 

45 

29 

27 

30 

45 

35 

36 

34 

37 

43 

42 

30 

35 

54 

51 

47 

34 

29 

31 

33 

46 

48 

52 

59 

56 

55 

52 

41,3 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

54 

60 

66 

53 

56 

62 

67 

54 

56 

66 

60 

60 

61 

58 

61 

58 

64 

53 

52 

52 

60 

65 

70 

70 

69 

71 

67 

71 

58 

62.7 

MIN 

43 

42 

46 

29 

26 

34 

43 

38 

43 

33 

43 

49 

43 

34 

49 

54 

54 

49 

4  1 

32 

34 

38 

52 

51 

60 

60 

61 

58 

53 

44.6 

SMITH  CREEK 

MAX 

55 

59 

63 

52 

56 

65 

64 

61 

58 

54 

60 

60 

61 

64 

66 

64 

59 

55 

60 

52 

66 

75 

77 

75 

78 

79 

76 

66 

75 

65.5 

41 

27 

2 1 

29 

50 

33 

43 

28 

4  3 

48 

4  1 

28 

47 

53 

50 

44 

33 

30 

27 

32 

47 

45 

56 

55 

58 

54 

51 

4  1.6 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

MAX 

54 

59 

63 

51 

57 

58 

63 

62 

55 

54 

62 

62 

62 

64 

65 

59 

69 

62 

51 

62 

57 

74 

77 

76 

79 

81 

66 

71 

74 

54.9 

MIN 

45 

45 

40 

29 

21 

27 

43 

38 

39 

36 

46 

51 

35 

27 

49 

56 

49 

47 

40 

31 

26 

31 

45 

45 

55 

56 

59 

50 

50 

41.6 

WEWAHITCHKA 

MAX 

60 

52 

62 

64 

52 

51 

69 

64 

63 

59 

63 

60 

65 

59 

64 

54 

60 

73 

65 

53 

62 

58 

73 

78 

77 

80 

SO 

65 

72 

55.1 

MIN 

36 

44 

45 

29 

30 

31 

42 

38 

36 

35 

37 

47 

44 

31 

31 

54 

51 

39 

37 

30 

30 

32 

36 

46 

49 

59 

56 

55 

5 1 

41.0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

55 

55 

55 

57 

49 

59 

65 

56 

56 

52 

60 

52 

to 

58 

58 

65 

60 

71 

59 

49 

56 

69 

74 

77 

75 

78 

77 

70 

66 

62.0 

*          *  * 

MIN 

40 

44 

44 

33 

32 

32 

39 

38 

38 

34 

34 

41 

45 

34 

34 

53 

50 

48 

40 

35 

32 

33 

43 

46 

48 

55 

55 

55 

53 

41.7 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSW 

MAX 

63 

67 

65 

69 

54 

55 

59 

59 

70 

48 

63 

65 

64 

61 

60 

50 

56 

65 

67 

50 

54 

53 

66 

68 

70 

71 

72 

69 

73 

63.6 

MIN 

52 

46 

43 

35 

31 

33 

42 

50 

45 

36 

42 

50 

52 

42 

46 

54 

55 

55 

40 

20 

37 

42 

46 

53 

55 

57 

59 

59 

59 

46 .  3 

CROSS  CITY  2  WNH 

MAX 

69 

67 

66 

70 

51 

51 

65 

69 

66 

59 

65 

52 

64 

52 

63 

63 

50 

52 

69 

80 

76 

77 

76 

80 

71 

77 

67.5 

MIN 

49 

44 

45 

31 

21 

30 

42 

41 

36 

35 

43 

46 

36 

42 

44 

52 

40 

51 

39 

31 

42 

54 

45 

55 

53 

50 

54 

42.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 

69 

67 

72 

65 

56 

74 

73 

62 

52 

58 

53 

77 

55 

57 

61 

59 

62 

71 

59 

67 

76 

78 

75 

79 

62 

75 

73 

79 

68.8 

MIN 

55 

50 

56 

36 

34 

46 

55 

51 

41 

43 

52 

54 

49 

39 

50 

51 

54 

40 

36 

32 

40 

46 

46 

54 

55 

54 

55 

53 

47.5 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

62 

62 

72 

52 

51 

70 

57 

57 

50 

57 

54 

69 

61 

57 

63 

62 

52 

71 

61 

58 

63 

77 

73 

76 

77 

84 

74 

75 

71 

65.2 

MIN 

51 

44 

52 

32 

26 

36 

46 

46 

39 

37 

47 

47 

48 

36 

47 

49 

51 

51 

38 

32 

32 

39 

55 

46 

53 

52 

58 

55 

46 

44.8 

GAINESVILLE  2  WSH 

MAX 

65 

67 

72 

56 

58 

73 

74 

72 

57 

57 

63 

76 

66 

65 

66 

62 

54 

73 

64 

58 

69 

75 

79 

77 

63 

83 

78 

72 

79 

69.5 

MIN 

52 

46 

55 

32 

29 

41 

55 

50 

44 

40 

45 

52 

46 

35 

46 

51 

54 

48 

37 

35 

27 

34 

44 

47 

51 

55 

53 

57 

50 

45.4 

GLEN  ST  MARY  1  H 

MAX 

63 

63 

65 

71 

53 

56 

72 

70 

57 

45 

60 

6! 

65 

59 

59 

65 

70 

49 

67 

74 

77 

82 

81 

61 

74 

64.9 

MIN 

48 

45 

47 

31 

25 

33 

54 

46 

40 

33 

41 

46 

33 

50 

53 

52 

3T 

21 

28 

49 

42 

46 

54 

56 

46 

42.4 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

64 

66 

69 

70 

53 

55 

72 

73 

53 

47 

51 

59 

57 

64 

50 

50 

64 

59 

59 

57 

74 

77 

76 

61 

80 

73 

65.3 

MIN 

49 

45 

47 

31 

27 

29 

40 

46 

41 

36 

38 

48 

35 

37 

50 

53 

54 

38 

29 

31 

34 

49 

50 

57 

53 

5  5 

52 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

MAX 

64 

63 

71 

54 

51 

73 

67 

55 

49 

55 

55 

63 

61 

55 

60 

61 

55 

70 

49 

58 

65 

75 

75 

75 

82 

83 

55 

74 

76 

64.9 

MIN 

53 

47 

45 

34 

28 

36 

55 

46 

41 

35 

47 

48 

45 

36 

48 

52 

54 

49 

39 

34 

30 

35 

55 

50 

55 

5  5 

54 

54 

52 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

67 

67 

72 

51 

68 

70 

61 

53 

60 

59 

64 

64 

65 

60 

60 

53 

72 

56 

57 

63 

75 

67 

77 

72 

84 

72 

64 

59 

65.4 

MIN 

56 

47 

55 

35 

31 

45 

55 

51 

42 

41 

51 

52 

49 

38 

49 

53 

54 

53 

40 

35 

24 

4  1 

56 

53 

5  5 

57 

55 

55 

59 

48.3 

JASPER 

MAX 

53 

55 

57 

69 

51 

55 

72 

64 

50 

49 

62 

54 

53 

60 

64 

65 

59 

66 

64 

46 

58 

58 

74 

78 

77 

79 

60 

65 

71 

63.9 

MIN 

44 

43 

45 

29 

24 

25 

40 

41 

34 

44 

45 

34 

49 

53 

54 

37 

34 

26 

29 

36 

47 

45 

49 

54 

55 

47 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

62 

64 

54 

70 

51 

57 

71 

59 

60 

45 

62 

55 

64 

60 

63 

59 

58 

55 

65 

48 

56 

65 

73 

75 

76 

81 

79 

62 

72 

63.9 

Mm 

47 

48 

46 

30 

27 

35 

55 

47 

41 

34 

40 

45 

47 

34 

42 

49 

53 

50 

3T 

34 

26 

35 

48 

46 

55 

55 

55 

55 

47 

43.8 

LIVE  OAK 

MAX 

58 

57 

59 

60 

55 

72 

59 

53 

57 

57 

57 

67 

60 

65 

64 

62 

67 

57 

60 

60 

58 

76 

76 

78 

80 

61 

77 

74 

78 

66.7 

Mm 

49 

41 

49 

29 

26 

35 

56 

41 

44 

33 

33 

47 

37 

31 

46 

52 

53 

53 

34 

29 

26 

33 

5  3 

46 

5  5 

54 

55 

57 

46 

42.9 

MADISON 

MAX 

Mm 

MAYO 

MAX 

62 

60 

63 

69 

52 

54 

72 

70 

54 

55 

65 

59 

55 

65 

65 

64 

59 

69 

66 

66 

60 

67 

74 

79 

77 

80 

81 

65 

70 

56.  1 

Mm 

46 

43 

45 

30 

25 

25 

33 

42 

41 

33 

34 

46 

45 

30 

30 

49 

53 

54 

47 

35 

27 

27 

34 

45 

45 

54 

54 

46 

40.6 

palatka 

MAX 

70 

69 

74 

68 

56 

75 

72 

70 

54 

59 

54 

80 

57 

58 

64 

60 

55 

74 

65 

59 

69 

75 

78 

78 

84 

83 

80 

73 

79 

70.1 

MIN 

55 

48 

55 

36 

30 

40 

55 

50 

44 

41 

51 

54 

50 

39 

50 

50 

54 

54 

39 

36 

31 

38 

48 

51 

51 

56 

55 

56 

50 

47.  1 

PERRY 

MAX 

60 

58 

69 

61 

56 

70 

68 

63 

60 

54 

51 

56 

64 

65 

65 

63 

59 

57 

64 

59 

58 

71 

78 

75 

78 

75 

74 

77 

76 

66.6 

Mm 

53 

45 

53 

38 

27 

35 

60 

50 

39 

45 

54 

40 

46 

31 

35 

57 

57 

45 

42 

36 

28 

33 

51 

45 

59 

62 

52 

48 

48 

45.8 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

69 

70 

73 

66 

72 

72 

69 

50 

54 

62 

77 

66 

67 

62 

60 

66 

66 

66 

77 

74 

83 
49 

76 

69 

74 

69.3 

Mm 

56 

46 

55 

31 

45 

52 

52 

46 

50 

40 

55 

49 

37 

49 

50 

31 

34 

30 

39 

51 

54 

55 

4J 

45.2 

Sm  Raf«reDC*  Not*«  Following  SUUoa  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES  fld«.oa 


Conlinued  FEBRUARY  1972 


Day  of  Month 

0 

Station 

 r 

 r 

1  r 

1  r 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STARKE 

MAX 

68 

66 

69 

61 

54 

72 

70 

62 

48 

55 

60 

73 

63 

65 

59 

59 

62 

70 

59 

57 

67 

74 

78 

75 

82 

6  1 

79 

74 

78 

66 « 9 

MIN 

50 

47 

53 

33 

29 

38 

50 

48 

41 

37 

45 

49 

47 

34 

45 

52 

52 

38 

32 

27 

33 

44 

44 

50 

49 

51 

55 

46 

43.7 

STEINHSTCHEE   MCCAIN  TR 

MAX 

62 

64 

68 

70 

54 

60 

69 

60 

62 

64 

62 

64 

63 

58 

64 

60 

68 

66 

64 

60 

68 

72 

78 

68 

78 

66*3 

MIN 

40 

41 

42 

26 

26 

29 

35 

42 

34 

39 

48 

50 

40 

32 

48 

50 

48 

50 

50 

37 

25 

23 

32 

39 

49 

52 

58 

57 

48 

41.2 

USHE«  TOWER 

MAX 

67 

68 

71 

62 

62 

73 

73 

69 

57 

64 

68 

76 

66 

66 

61 

61 

64 

71 

58 

61 

68 

74 

79 

77 

80 

81 

78 

75 

79 

69.3 

*           «  * 

50 

46 

53 

32 

27 

38 

57 

42 

36 

52 

42 

33 

43 

52 

54 

38 

30 

48 

58 

52 

45,1 

NORTH   CENTRAL  03 

brooksville  chin  hill 

MAX 

67 

69 

76 

55 

59 

75 

72 

70 

67 

64 

71 

79 

72 

67 

67 

60 

65 

73 

62 

68 

68 

73 

79 

79 

82 

84 

81 

78 

81 

71.1 

MIN 

55 

52 

50 

35 

32 

45 

57 

53 

45 

41 

48 

56 

50 

39 

48 

54 

55 

57 

43 

40 

42 

47 

47 

47 

53 

57 

59 

51 

55 

48.7 

SUSHNELL   2  E 

MAX 

68 

69 

77 

65 

60 

76 

75 

73 

64 

67 

72 

81 

73 

69 

63 

61 

67 

77 

59 

61 

69 

75 

79 

79 

82 

86 

83 

78 

82 

72. 1 

MIN 

55 

59 

59 

36 

32 

39 

39 

53 

47 

42 

50 

58 

51 

38 

48 

35 

55 

54 

39 

38 

28 

35 

40 

45 

48 

52 

53 

56 

51 

46.0 

CLERMONT  6  55W 

MAX 

7  1 

68 

76 

62 

60 

75 

71 

66 

60 

67 

79 

74 

65 

65 

61 

66 

5  9 

6 1 

70 

75 

78 

80 

84 

84 

75 

81 

70.9 

MIN 

57 

61 

61 

39 

35 

43 

54 

54 

48 

46 

54 

58 

53 

42 

49 

55 

57 

56 

43 

41 

32 

40 

44 

50 

51 

57 

56 

59 

56 

50.0 

OAYTONA    BEACH   WSG  AP 

MAX 

72 

69 

76 

55 

58 

74 

73 

63 

59 

66 

66 

76 

67 

64 

60 

62 

65 

76 

5  3 

57 

66 

72 

72 

77 

78 

84 

76 

71 

73 

68.3 

MIN 

63 

56 

55 

39 

35 

42 

55 

55 

50 

54 

57 

61 

53 

39 

5 1 

52 

56 

53 

42 

35 

32 

41 

45 

48 

50 

58 

57 

56 

51 

49.7 

OELAND   1  SSE 

MAX 

7A 

69 

76 

55 

61 

75 

75 

66 

65 

69 

69 

78 

67 

74 

64 

63 

68 

75 

56 

56 

70 

75 

78 

78 

8  1 

85 

83 

72 

81 

71.0 

MIN 

60 

57 

54 

30 

29 

41 

53 

54 

46 

4! 

47 

59 

52 

34 

48 

54 

54 

51 

42 

29 

25 

34 

40 

40 

41 

53 

53 

52 

49 

45.7 

INVERNESS 

MAX 

62 

70 

67 

78 

53 

58 

74 

72 

62 

50 

63 

69 

PO 

61 

65 

61 

60 

63 

75 

51 

61 

67 

75 

77 

78 

82 

84 

83 

75 

68.1 

MIN 

56 

55 

54 

37 

33 

33 

47 

54 

47 

42 

45 

49 

49 

41 

41 

50 

56 

55 

40 

40 

31 

31 

39 

45 

48 

57 

58 

58 

54 

46.4 

LISBON 

MAX 

70 

69 

76 

64 

61 

75 

73 

72 

57 

64 

67 

78 

76 

67 

64 

60 

66 

76 

64 

60 

69 

75 

77 

79 

81 

84 

82 

74 

80 

71.0 

MIN 

56 

58 

59 

37 

31 

42 

53 

53 

47 

43 

51 

58 

52 

4  1 

50 

54 

56 

55 

42 

39 

32 

39 

44 

48 

50 

55 

55 

58 

53 

48.7 

UCALA 

MAX 

6*5 

69 

76 

65 

59 

74 

72 

72 

59 

62 

68 

78 

77 

67 

65 

60 

64 

74 

66 

61 

69 

76 

78 

77 

82 

83 

8 1 

77 

80 

71.0 

MIN 

55 

53 

56 

36 

32 

42 

58 

53 

46 

42 

50 

54 

48 

39 

50 

52 

5! 

54 

40 

38 

34 

42 

48 

53 

55 

59 

57 

55 

54 

46.6 

ORLANDO  WSO  AP 

MAX 

75 

69 

78 

59 

63 

75 

75 

67 

60 

70 

71 

79 

70 

66 

66 

64 

67 

77 

54 

60 

69 

74 

78 

79 

82 

87 

84 

75 

84 

71.6 

MIN 

60 

63 

59 

40 

37 

45 

57 

56 

49 

50 

56 

62 

55 

43 

52 

58 

58 

54 

44 

41 

37 

47 

51 

53 

55 

59 

58 

60 

58 

52.3 

SAINT  LEO 

MAX 

68 

69 

77 

61 

62 

77 

74 

69 

58 

68 

74 

82 

68 

70 

63 

60 

68 

76 

58 

58 

70 

76 

80 

79 

82 

86 

85 

80 

84 

71.8 

MIN 

56 

60 

60 

38 

32 

42 

57 

54 

47 

42 

52 

58 

53 

41 

49 

56 

56 

55 

45 

40 

36 

43 

45 

51 

53 

57 

57 

57 

55 

49.9 

SANFORD  tXP  STATION 

MAX 

74 

69 

77 

67 

60 

73 

74 

7  1 

6 1 

68 

66 

76 

72 

66 

63 

62 

69 

68 

61 

72 

74 

78 

8 1 

87 

8 1 

74 

81 

71.7 

MIN 

58 

60 

60 

39 

36 

45 

59 

54 

52 

46 

55 

62 

57 

42 

50 

56 

59 

55 

40 

37 

33 

42 

44 

47 

50 

56 

56 

59 

53 

50.4 

T  ITUS V  I  LIE   3  NW 

MAX 

72 

80 

67 

62 

76 

72 

7  i 

62 

68 

69 

80 

75 

66 

63 

65 

66 

78 

65 

60 

69 

75 

78 

80 

83 

85 

85 

77 

78 

72.6 

MIN 

61 

59 

60 

40 

35 

43 

54 

56 

55 

52 

58 

54 

57 

37 

49 

56 

59 

55 

42 

38 

34 

41 

46 

48 

50 

53 

55 

59 

52 

50.3 

WEEKI  WACHEE 

MAX 

64 

69 

69 

80 

57 

60 

76 

72 

70 

51 

68 

78 

64 

61 

70 

78 

52 

54 

67 

71 

78 

82 

82 

82 

83 

79 

69,9 

*t           ^  * 

MIN 

5  5 

55 

56 

36 

30 

31 

40 

53 

46 

42 

4  5 

51 

53 

52 

53 

45 

42 

27 

30 

38 

4  1 

46 

50 

52 

55 

49 

45.  I 

SOUTH  CENTRAL  O^t 

ARC  AD  I  A 

MAX 

76 

81 

80 

62 

64 

78 

80 

75 

59 

75 

75 

82 

75 

70 

74 

76 

76 

78 

68 

61 

70 

75 

78 

79 

82 

85 

88 

81 

86 

75.5 

MJN 

58 

65 

62 

40 

35 

38 

54 

52 

53 

49 

54 

57 

57 

40 

40 

60 

59 

58 

44 

33 

28 

39 

42 

45 

51 

52 

53 

52 

51 

49.0 

ARCH8DLD  BIOLOGIC  STA 

62 

75 

80 

80 

60 

55 

74 

80 

65 

60 

79 

8  1 

70 

67 

77 

83 

73 

6  1 

64 

72 

75 

77 

82 

83 

87 

89 

83 

74.7 

MIN 

59 

64 

64 

46 

40 

39 

46 

54 

55 

51 

58 

56 

57 

42 

39 

59 

60 

55 

41 

28 

28 

4 1 

43 

42 

47 

49 

52 

5  1 

52 

48.9 

AvoTJ  Park 

72 

8  1 

78 

67 

69 

74 

80 

72 

69 

73 

76 

80 

79 

70 

75 

76 

79 

79 

75 

65 

73 

78 

79 

82 

83 

87 

90 

88 

86 

77.  1 

MIN 

60 

66 

61 

44 

38 

48 

55 

53 

53 

50 

56 

58 

56 

42 

47 

60 

58 

58 

45 

37 

35 

45 

45 

48 

55 

58 

53 

59 

56 

51.9 

BARTQW 

MAX 

71 

70 

78 

67 

63 

75 

76 

71 

66 

72 

73 

79 

79 

68 

70 

64 

73 

76 

64 

60 

69 

76 

77 

80 

82 

85 

87 

82 

84 

73.7 

MIN 

57 

62 

59 

38 

33 

43 

54 

54 

50 

46 

53 

57 

54 

40 

49 

55 

55 

54 

41 

35 

33 

39 

44 

47 

55 

57 

55 

56 

55 

49,3 

BRADENTON   5  ESE 

74 

66 

6  1 

74 

78 

69 

66 

73 

73 

77 

77 

66 

66 

78 

78 

74 

69 

53 

69 

73 

77 

76 

79 

80 

8 1 

82 

80 

73,0 

MIN 

60 

65 

65 

46 

32 

43 

52 

56 

53 

47 

54 

56 

54 

45 

45 

58 

58 

60 

47 

39 

34 

41 

45 

46 

53 

52 

54 

54 

56 

50,7 

Clear WATER 

68 

68 

75 

65 

62 

77 

72 

67 

61 

71 

75 

79 

70 

65 

61 

63 

67 

75 

62 

56 

66 

72 

76 

76 

80 

82 

83 

77 

79 

70,7 

MIN 

56 

62 

62 

44 

34 

44 

59 

55 

50 

45 

52 

56 

56 

44 

48 

55 

57 

58 

49 

46 

36 

43 

48 

51 

54 

58 

59 

59 

57 

51,6 

FELLSMERE   7  SSW 

MAX 

77 

81 

80 

67 

82 

75 

66 

76 

70 

75 

79 

72 

78 

75 

58 

70 

75 

76 

80 

82 

86 

87 

81 

80 

76,2 

MIN 

59 

59 

63 

45 

63 

54 

56 

53 

41 

46 

59 

61 

58 

42 

38 

35 

49 

46 

47 

52 

55 

58 

59 

54 

52,2 

FORT   DRUM  5  NH 

MAX 

75 

80 

80 

67 

68 

78 

80 

67 

65 

76 

75 

80 

73 

68 

77 

79 

78 

78 

71 

61 

72 

77 

77 

79 

82 

85 

86 

61 

84 

75,8 

MIN 

59 

63 

60 

46 

38 

47 

56 

55 

56 

52 

58 

54 

60 

4  1 

45 

60 

60 

58 

44 

38 

35 

47 

46 

46 

50 

56 

59 

59 

56 

51,9 

FORT  PIERCE 

MAX 

82 

80 

65 

67 

75 

80 

72 

67 

75 

74 

81 

72 

67 

75 

81 

75 

78 

60 

61 

69 

73 

75 

80 

79 

65 

81 

77 

79 

74,6 

MIN 

61 

67 

65 

47 

44 

53 

57 

57 

56 

57 

61 

55 

55 

44 

46 

61 

60 

54 

43 

40 

39 

53 

50 

49 

55 

56 

62 

6  1 

58 

54,0 

Indian  lake  estates 

MAX 

74 

76 

79 

67 

65 

78 

77 

70 

65 

74 

74 

80 

77 

69 

74 

72 

70 

78 

69 

63 

70 

76 

77 

80 

84 

87 

86 

80 

83 

75,0 

MIN 

58 

64 

61 

44 

36 

43 

54 

52 

53 

50 

56 

57 

56 

39 

43 

58 

57 

61 

46 

40 

27 

38 

41 

42 

50 

54 

53 

53 

52 

49,6 

KISSIMMEE   NO .  2 

MAX 

73 

69 

77 

66 

64 

74 

74 

74 

67 

72 

71 

77 

77 

69 

67 

65 

70 

76 

72 

61 

69 

75 

76 

77 

81 

64 

85 

82 

81 

73,3 

MIN 

53 

60 

61 

42 

35 

44 

56 

55 

52 

47 

50 

60 

57 

39 

50 

57 

58 

58 

43 

39 

34 

45 

45 

49 

53 

59 

56 

56 

55 

50,7 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

85 

69 

71 

78 

59 

61 

75 

75 

68 

55 

72 

71 

80 

66 

68 

70 

70 

72 

73 

55 

62 

70 

77 

77 

79 

78 

80 

86 

80 

71,8 

MIN 

57 

63 

61 

40 

35 

40 

45 

54 

51 

46 

46 

55 

52 

39 

42 

51 

57 

58 

47 

34 

32 

37 

42 

46 

52 

55 

58 

58 

54 

48,5 

L AK  E  L  AND  W  SO  CI 

69 

69 

77 

56 

6  1 

74 

72 

65 

54 

68 

70 

77 

68 

67 

67 

66 

71 

75 

55 

57 

67 

74 

76 

78 

80 

82 

83 

78 

82 

70,  3 

MIN 

58 

63 

56 

40 

35 

45 

58 

54 

48 

47 

54 

59 

53 

44 

51 

57 

56 

55 

44 

39 

43 

47 

52 

55 

58 

60 

60 

59 

59 

52,0 

MELBOURNE 

76 

80 

64 

65 

76 

78 

75 

64 

72 

68 

80 

70 

63 

72 

73 

70 

77 

57 

57 

66 

69 

72 

74 

76 

84 

77 

74 

76 

71,8 

MIN 

60 

64 

62 

45 

33 

51 

56 

57 

52 

54 

57 

54 

58 

44 

46 

60 

58 

55 

43 

37 

38 

46 

47 

48 

5 1 

56 

60 

59 

58 

52,0 

MOUNTAIN  LAKE 

72 

72 

80 

67 

64 

77 

76 

74 

67 

73 

74 

81 

79 

68 

73 

66 

70 

78 

74 

62 

69 

77 

77 

80 

84 

87 

84 

64 

84 

74,9 

MIN 

58 

64 

62 

41 

34 

42 

54 

54 

52 

48 

55 

59 

55 

40 

48 

57 

57 

58 

45 

39 

28 

39 

4  2 

47 

5  1 

56 

54 

5  2 

53 

49,8 

nTflK^.fl    KlVtK    bl  PARK 

70 

77 

78 

67 

64 

76 

79 

71 

65 

73 

75 

79 

71 

67 

70 

78 

74 

78 

69 

59 

68 

75 

78 

80 

81 

82 

84 

80 

84 

74,2 

MIN 

61 

66 

65 

44 

36 

47 

54 

54 

54 

48 

57 

57 

55 

46 

44 

60 

58 

59 

49 

38 

33 

39 

45 

45 

55 

55 

54 

56 

56 

51,4 

c  c  V,  HUB  c  C    '  n 

77 

8  1 

8  1 

60 

68 

75 

80 

67 

61 

77 

76 

79 

72 

68 

78 

81 

73 

77 

61 

62 

70 

76 

76 

60 

63 

85 

85 

63 

75,0 

MIN 

58 

61 

63 

47 

38 

40 

47 

54 

55 

51 

56 

54 

55 

45 

43 

51 

61 

58 

46 

38 

37 

44 

49 

49 

5  1 

53 

57 

57 

56 

50,8 

PARRISH 

MAX 

72 

71 

78 

68 

65 

68 

77 

69 

66 

74 

76 

80 

75 

67 

67 

76 

77 

77 

67 

58 

70 

74 

77 

79 

61 

83 

85 

81 

83 

73,8 

MIN 

60 

65 

64 

44 

35 

44 

55 

55 

52 

46 

55 

59 

56 

44 

47 

58 

58 

60 

42 

43 

35 

42 

47 

48 

54 

55 

56 

56 

57 

51,4 

PLANT  CITY 

MAX 

69 

68 

78 

67 

65 

77 

74 

72 

65 

72 

75 

81 

73 

68 

65 

64 

71 

78 

74 

59 

71 

78 

80 

80 

61 

84 

86 

86 

81 

73,9 

MIN 

57 

63 

62 

40 

31 

43 

55 

55 

50 

45 

54 

59 

53 

39 

47 

55 

57 

58 

45 

35 

31 

39 

44 

49 

53 

58 

55 

55 

55 

49.7 

Se«  Reluenc*  Nolst  FoUowlng  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Siation 

—  fEBRUARy 
Day  ot  Monlh 

1972 
« 
fl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

Aver 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

66 
60 

71 
65 

76 
65 

67 
44 

63 
38 

75 
52 

75 
62 

72 
51 

66 

52 

69 
47 

73 
55 

78 
60 

75 
58 

67 
50 

65 
54 

63 
57 

71 
58 

75 
61 

66 
50 

58 
47 

70 
38 

75 
49 

77 
45 

77 
56 

76 
58 

80 
61 

82 
62 

78 
64 

60 
61 

72.1 
54.5 

SiRiSOTt 

MAX 
MIN 

BO 
61 

78 
67 

77 
65 

67 

52 

64 

37 

76 
45 

83 
60 

77 
56 

67 
50 

74 
47 

76 
52 

79 
55 

76 
57 

71 
46 

73 
51 

73 
56 

78 
51 

75 
58 

69 
52 

69 
46 

71 
43 

74 
35 

79 
39 

83 
47 

7  5 
54 

78 
56 

76 
56 

80 
58 

79 
55 

75.  1 
52.0 

T4MPA  WSO  4P 

MAX 
MIN 

71 
59 

71 
62 

7! 
56 

59 
42 

65 
35 

76 
44 

73 
55 

68 
56 

56 
49 

72 
46 

76 
54 

77 
57 

67 
55 

66 
41 

63 
49 

67 
58 

69 
58 

74 
56 

59 
46 

58 
39 

66 
34 

73 
41 

78 
45 

76 
48 

79 

52 

80 
55 

83 

55 

79 

57 

81 
54 

71.0 
50.  3 

TARPON  SPCS  SEWAGE 

PL 

MAX 
MIN 

67 
57 

70 
58 

76 
62 

66 
44 

61 
34 

73 
44 

72 
58 

68 
54 

64 
48 

69 
44 

73 
51 

80 
58 

71 
55 

65 
44 

62 
48 

61 
55 

66 
55 

74 
59 

62 
50 

55 
46 

66 
32 

70 
36 

76 
42 

73 
46 

77 
52 

79 
56 

79 
60 

76 
56 

78 
53 

70.0 
50.3 

VENICE 

MAX 
MIN 

74 
61 

80 
67 

76 
69 

69 
46 

66 
37 

78 
47 

79 
57 

73 
56 

67 
54 

75 
49 

78 
57 

80 
57 

72 
59 

67 
49 

71 
48 

78 

61 

74 

59 

77 
61 

65 
52 

56 
43 

70 
39 

75 
45 

79 
48 

78 
49 

BO 
58 

82 
56 

79 
60 

79 
58 

61 
59 

74.5 
53.9 

VERO  BEACH  <>  W 

MAX 
MIN 

SI 
60 

77 
62 

80 
65 

81 
47 

57 
38 

67 
42 

75 
49 

79 
55 

66 
57 

6! 

54 

75 

60 

70 
54 

80 
55 

70 
44 

67 
45 

76 
52 

80 
59 

73 
56 

76 
44 

68 
37 

69 
37 

69 
43 

73 
46 

75 
47 

79 
52 

60 
55 

8  5 
58 

59 

76 
56 

74.2 
51.4 

H4UCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

70 
59 

78 
66 

79 
62 

67 
44 

63 
35 

75 

43 

78 
55 

70 
56 

65 
53 

7J 
49 

76 
56 

80 
58 

80 
56 

67 
41 

70 
45 

77 
58 

77 
58 

78 
50 

69 
44 

60 
36 

70 
29 

76 
40 

78 
45 

81 
48 

84 
54 

86 
56 

87 
57 

63 
54 

65 
55 

75.3 
50.4 

WINTER  HAVEN 

»          •  • 

MAX 
MIN 

70 
58 

69 
64 

76 
63 

65 
40 

69 
36 

80 
47 

77 
54 

75 
55 

68 
51 

71 
47 

76 
54 

82 
59 

83 
59 

70 
43 

71 
48 

64 
57 

71 
57 

77 
58 

67 
45 

68 
34 

72 
31 

78 
42 

78 
45 

80 
49 

85 

52 

68 
57 

86 
57 

85 
55 

84 
57 

75.4 
50.8 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST 

05 

BELLE   GLADE   EXP  ST4 

MAX 
MIN 

85 
60 

78 
62 

79 
66 

83 
52 

62 
46 

70 
48 

75 
55 

81 
60 

73 
61 

63 

56 

76 
57 

78 
56 

82 
59 

73 
45 

69 
47 

80 
60 

84 
66 

73 
61 

79 
49 

65 
45 

61 
37 

69 
47 

75 
49 

77 
51 

61 
53 

84 
56 

64 

60 

85 
56 

83 
57 

76.1 
54.4 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

MIN 

82 
59 

77 
61 

80 
64 

84 
52 

63 
46 

70 
49 

78 
54 

79 
59 

69 
60 

64 

56 

76 
59 

79 
55 

79 
55 

73 
53 

66 
44 

81 
55 

82 
64 

72 
60 

78 
53 

73 
48 

61 
42 

71 
52 

72 
42 

77 
49 

77 
51 

78 
53 

61 
53 

81 
53 

80 
58 

75,3 
53.8 

clewistqn  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

86 
59 

78 
64 

80 
67 

85 
51 

60 
46 

68 
49 

80 
53 

82 
55 

68 
59 

63 
55 

74 
57 

75 
61 

83 
61 

74 
52 

65 
52 

82 
55 

85 
61 

75 
61 

80 
46 

64 
35 

63 
42 

67 
53 

72 
55 

75 
54 

76 
54 

79 
59 

84 
60 

67 
56 

80 
62 

75.5 
55.0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

EVERGLADES 

MAX 
MIH 

78 
65 

77 
62 

75 
60 

77 
52 

65 
40 

70 
40 

75 
52 

74 
61 

74 
54 

68 

50 

77 
55 

78 

60 

77 
62 

73 
50 

72 
52 

70 

56 

78 

66 

74 

56 

74 

54 

64 

47 

66 

45 

70 
48 

76 

51 

78 

52 

76 
46 

78 

60 

78 
62 

79 

60 

92 

63 

74.2 
54.5 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

80 
65 

BO 
64 

81 

70 

80 
48 

73 
46 

76 
67 

77 
57 

79 
57 

77 
60 

88 

57 

79 
63 

78 
61 

79 

71 

74 
54 

79 
54 

80 
69 

80 
70 

77 
64 

75 

55 

66 

46 

68 
46 

76 
52 

75 
55 

78 
56 

76 
59 

79 
65 

80 
63 

81 

61 

61 
61 

77.7 
59.2 

FORT   MVERS  WSO  4P 

MAX 
MIN 

76 
63 

79 
70 

81 
65 

65 

48 

69 
41 

79 
49 

80 
61 

69 
59 

65 

55 

78 
55 

80 
62 

81 
58 

73 
64 

70 
49 

79 
46 

80 
65 

74 
62 

78 
58 

64 
51 

64 

45 

73 
39 

78 
47 

80 
52 

62 
51 

83 
55 

64 
58 

86 
60 

86 
59 

84 
61 

76.6 
55.4 

IHMDKALEE   3  NNW 

MAX 
MIN 

81 
60 

80 
66 

83 
69 

80 
46 

67 
37 

78 
46 

82 
55 

77 
57 

69 
58 

77 
52 

77 
56 

81 
55 

74 
64 

70 
44 

80 
45 

84 
61 

81 
61 

80 
61 

73 
47 

63 
35 

71 
35 

75 
45 

77 
46 

82 
49 

86 
51 

84 
54 

86 
68 

84 
53 

65 

57 

78.2 
52.9 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

78 
59 

81 
65 

85 

67 

68 
44 

67 
36 

78 
47 

82 
51 

78 
57 

66 
56 

76 
50 

78 
57 

85 
56 

75 
62 

70 
45 

83 
41 

85 
60 

82 
62 

60 
53 

74 
46 

34 

71 
32 

76 
40 

77 
46 

34 
45 

85 

50 

88 
53 

89 
53 

85 
52 

85 

56 

79  .0 
50.9 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

85 
60 

79 
62 

80 
62 

82 
47 

60 
40 

67 
40 

76 
48 

80 

54 

71 
56 

61 
52 

75 
56 

76 
56 

82 
57 

74 
47 

67 
47 

80 
52 

83 
61 

75 
60 

79 
43 

63 
33 

64 
35 

69 

40 

73 
49 

75 
51 

81 
53 

62 
57 

86 
56 

88 
56 

82 
58 

75.7 

NAPLES   2  NE 

MAX 
MIN 

81 
62 

80 
67 

81 
67 

77 
47 

70 
39 

79 
49 

80 
57 

79 
59 

73 
56 

78 
53 

82 
60 

82 
59 

82 
65 

73 
49 

81 
46 

81 
64 

81 
61 

77 
61 

77 
55 

66 
43 

73 
39 

76 
45 

79 
50 

81 
50 

82 
54 

62 
56 

82 
58 

<!6 
56 

83 
60 

78.6 
54.6 

PUNTA  G0RD4  4  ENE 

MAX 
MIN 

73 
60 

80 
67 

81 
68 

68 
46 

67 
37 

78 
45 

78 
54 

71 
55 

64 
52 

75 

51 

78 
56 

81 
56 

71 
59 

68 
48 

78 
45 

83 
63 

74 

60 

77 
60 

62 
50 

70 
35 

75 
45 

77 
46 

77 
47 

60 
54 

80 
55 

83 
57 

83 
56 

62 
57 

81 
58 

75.7 
53.2 

TAHIAMI   TRL   40  MI  BEND 
•           *  • 

MAX 
MIN 

85 
64 

79 
65 

80 
68 

84 

53 

63 
44 

70 
45 

79 
55 

ei 

62 

77 
63 

68 
56 

78 
59 

79 
64 

83 
65 

80 
54 

72 
55 

83 
60 

85 
69 

86 
66 

79 
50 

67 
43 

65 
44 

75 
51 

70 
57 

77 
58 

60 
60 

85 
62 

64 
62 

85 
60 

85 
65 

76.1 
57.9 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

86 
63 

78 
64 

81 
70 

84 
57 

66 
45 

70 
47 

76 
59 

84 
63 

79 
63 

69 
58 

76 
62 

77 
65 

80 
65 

79 

52 

72 
52 

81 

60 

86 
69 

63 
65 

66 
40 

79 
44 

64 
44 

70 
48 

74 
56 

74 
56 

77 
58 

60 
60 

82 
63 

83 
62 

85 
63 

77.3 
57.7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

86 

60 

79 
64 

81 
67 

82 
56 

67 
45 

68 
42 

78 
54 

84 
60 

78 
62 

67 

58 

75 
62 

78 
64 

81 
64 

80 
51 

72 
51 

82 
59 

85 
70 

83 
64 

78 
48 

79 
39 

62 
41 

66 
49 

75 
48 

75 
51 

79 
54 

62 
56 

83 
58 

84 
58 

64 
58 

77.8 
55.6 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

Mm 

78 
62 

81 
65 

85 
67 

67 
50 

73 
45 

77 
53 

83 
55 

81 
61 

67 
59 

77 
55 

78 
60 

82 
61 

81 
57 

73 
50 

81 
53 

84 
66 

83 
68 

80 
59 

68 
49 

65 
39 

71 
40 

74 
53 

76 
52 

79 
52 

82 
55 

85 
59 

85 
56 

87 
55 

63 
56 

78.1 
55.7 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

79 
60 

80 
66 

85 
66 

79 
44 

69 
42 

75 
59 

83 
53 

76 
59 

71 
58 

76 
56 

77 
57 

81 
60 

74 
64 

71 
47 

82 
45 

84 
64 

78 
67 

79 
62 

75 
39 

64 
34 

69 
36 

75 
45 

75 
49 

81 
44 

63 
51 

85 
53 

65 
56 

82 
55 

84 
56 

77.9 
53.4 

MIAMI   BAVFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

80 
66 

83 
66 

84 
73 

73 
59 

70 
46 

74 
67 

84 
65 

79 
65 

76 
62 

75 
57 

76 
58 

79 
58 

81 
70 

75 
55 

80 
56 

82 

71 

65 
66 

69 
55 

68 
41 

72 
45 

72 
46 

79 
63 

80 
62 

80 
65 

78 
66 

77.4 
60.  1 

MIAMI  BEACH 

MAX 

Mm 

77 
69 

81 
68 

84 
69 

69 
55 

68 
48 

77 
68 

84 
69 

75 
66 

71 
61 

73 
59 

74 
66 

77 
68 

84 
64 

69 
55 

78 
58 

80 
73 

84 
71 

60 
62 

70 
52 

66 
43 

68 
48 

72 
61 

71 
58 

75 
69 

78 
61 

78 
70 

81 

72 

ei 

69 

77 
73 

75.9 
62.9 

MIAMI   WSO  AP 

MAX 
MIN 

78 
65 

81 
67 

83 
69 

69 

51 

70 
46 

75 
65 

82 
62 

77 
64 

69 
61 

76 
59 

76 
67 

79 
67 

79 

60 

71 
54 

78 
58 

82 

72 

81 
72 

77 
61 

69 
50 

64 

42 

70 
44 

72 
59 

74 
58 

76 
64 

80 
63 

80 
63 

81 

62 

83 
65 

60 
65 

76.3 
60.5 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

Mm 

81 
61 

79 
63 

82 
69 

85 
57 

68 
46 

71 
46 

76 
58 

84 
62 

79 
63 

70 
57 

76 
60 

78 
63 

80 
65 

82 
51 

71 
52 

80 
57 

83 

71 

63 
66 

80 
46 

70 
40 

66 
43 

70 
48 

75 

5? 

75 
57 

78 
65 

79 
60 

60 
58 

61 
58 

61 
61 

77.3 
57.1 

P0MP4ND  BEACH 

MAX 
MIN 

80 
63 

80 
67 

85 

70 

82 
51 

72 
45 

78 
61 

83 
57 

80 
61 

75 
64 

78 
59 

78 
67 

81 
65 

79 
68 

75 
51 

80 
53 

86 
69 

82 
71 

61 
65 

79 
52 

68 
39 

71 
45 

75 
55 

75 
62 

79 
56 

62 
64 

83 
61 

64 
62 

85 
61 

82 
63 

79.2 
59.6 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 
MM 

80 
60 

84 
64 

87 
68 

78 
55 

72 
44 

78 
58 

85 
54 

81 
60 

78 
58 

77 
56 

79 
59 

82 
62 

82 
62 

75 
49 

82 
51 

87 
68 

85 
66 

60 
65 

72 
46 

67 
39 

72 
40 

76 
55 

76 
52 

81 
55 

62 
54 

85 
57 

84 
56 

67 
55 

62 
58 

79.9 
56.1 

STUART  1  N 

MAX 
MIN 

80 
59 

82 
63 

85 

65 

81 
41 

68 

42 

75 
53 

82 
62 

79 

52 

70 
54 

76 
54 

74 
52 

82 
57 

78 
59 

71 
45 

78 
56 

83 
61 

81 
64 

78 
60 

76 
38 

63 
37 

69 
49 

74 
52 

77 
53 

82 
50 

80 
57 

85 
59 

82 
63 

81 
58 

80 
58 

77.7 
54.2 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

AP 

MAX 

Mm 

80 
62 

81 
67 

86 
65 

65 
50 

71 
45 

76 
58 

83 
56 

77 
60 

69 
61 

77 
60 

78 
65 

80 
62 

76 
60 

69 
51 

80 
51 

86 
65 

82 
66 

78 
58 

66 
49 

63 
43 

70 
47 

74 
52 

75 
51 

79 
56 

80 
56 

82 
59 

81 
61 

81 
62 

61 

60 

76.8 
57.2 

Sm  R«fM«nc«  Notoa  Following  SuUoo  Iiulsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 

FEBRUiRY  1972 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»          «  « 

KEYS 

07 

KEV  WEST  WSD  4P 

MAX 
MIN 

79 
74 

SI 

76. 

81 
72 

72 
60 

69 
58 

77 
65 

79 
72 

77 
70 

75 
66 

75 
63 

78 
70 

79 
68 

79 
68 

71 
67 

79 
71 

80 
74 

79 
71 

78 
67 

69 
62 

64 
57 

68 
56 

72 
63 

76 
65 

77 
65 

79 

72 

80 
74 

80 
71 

80 
69 

60 
69 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

64 

72 

83 
71 

85 

75 

8'! 

65 

69 
58 

70 
58 

79 
64 

82 
70 

78 
69 

75 
61 

75 
62 

79 
67 

82 
68 

79 
65 

81 
64 

82 
67 

83 
72 

80 
67 

78 
65 

69 
56 

68 
58 

71 
62 

75 
63 

77 
59 

80 
64 

81 

71 

82 
70 

P2 
68 

81 
69 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

TAVEPNIER 

MAX 
MIN 

81 

70 

82 
73 

83 
71 

79 
60 

72 
57 

76 
67 

80 
69 

79 
65 

74 
61 

79 
58 

77 
67 

79 

70 

79 
71 

73 
58 

>0 

63 

82 

72 

62 
72 

79 
66 

69 

60 

65 

47 

71 

50 

72 
58 

73 

62 

77 
67 

80 
69 

80 

71 

81 

70 

60 
68 

79 

68 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


otation 

I  i  Depth 

Time 

Day  of  month 

Aveiage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 

59 

52 

5S 

56 

55 

55 

51 

56 

56 

53 

56 

52 

55 

57 

55 

60 

58 

67 

62 

54 

51 

62 

63 

72 

67 

70 

73 

66 

71 

59.3 

H!^ 

50 

52 

50 

40 

39 

36 

41 

44 

42 

42 

40 

47 

47 

43 

42 

50 

54 

53 

42 

39 

38 

42 

46 

55 

57 

62 

68 

57 

58 

47.6 

GAINESVULF    3  HSW 

MAX 

66 

62 

64 

64 

59 

61 

63 

63 

62 

57 

59 

64 

63 

61 

60 

59 

60 

61 

58 

56 

59 

61 

65 

65 

66 

70 

70 

66 

70 

62.7 

MI^ 

62 

62 

62 

55 

51 

53 

60 

59 

57 

53 

55 

58 

59 

53 

56 

57 

58 

58 

56 

50 

49 

52 

56 

58 

61 

13 

63 

64 

63 

57.4 

8 

MAX 

68 

65 

65 

65 

61 

59 

61 

61 

61 

60 

58 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

61 

61 

61 

59 

56 

60 

64 

64 

66 

66 

66 

66 

62.1 

MU 

65 

65 

65 

61 

57 

53 

59 

61 

59 

55 

58 

58 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

57 

56 

56 

56 

60 

63 

64 

66 

66 

66 

60.6 

MILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 

58 

58 

59 

56 

56 

59 

60 

57 

59 

61 

62 

63 

60 

61 

57 

58 

66 

70 

67 

62 

67 

67 

73 

74 

76 

74 

71 

75 

76 

64.3 

MIN 

51 

53 

55 

41 

44 

45 

55 

42 

47 

44 

50 

55 

55 

45 

50 

55 

54 

56 

56 

44 

47 

55 

55 

59 

65 

69 

62 

61 

66 

53.0 

HDNTICFLLO  3  W 

4 

MAX 

63 

53 

56 

59 

54 

55 

61 

61 

62 

50 

58 

56 

57 

56 

60 

59 

58 

65 

62 

54 

62 

67 

69 

74 

75 

78 

75 

67 

70 

62.0 

MIN 

52 

50 

50 

40 

39 

39 

46 

46 

46 

39 

39 

46 

50 

41 

41 

51 

56 

56 

42 

40 

41 

41 

45 

54 

56 

61 

61 

60 

58 

41 

47.9 

QUINCY  3  SSW 

2 

MAX 

63 

50 

58 

58 

51 

56 

61 

59 

62 

53 

61 

59 

54 

59 

60 

60 

58 

68 

60 

53 

60 

67 

70 

73 

73 

75 

75 

67 

74 

62.0 

MIN 

47 

48 

46 

35 

34 

38 

47 

39 

39 

35 

35 

45 

42 

37 

36 

49 

53 

50 

37 

36 

36 

37 

45 

47 

53 

57 

58 

57 

57 

44.  1 

4 

MAX 

62 

52 

57 

57 

50 

53 

58 

58 

60 

52 

56 

56 

54 

57 

57 

56 

58 

65 

58 

51 

58 

63 

67 

70 

70 

71 

72 

66 

71 

59.9 

MIN 

51 

50 

49 

38 

37 

40 

44 

43 

42 

38 

38 

45 

47 

40 

40 

50 

53 

52 

41 

38 

39 

40 

46 

53 

54 

58 

59 

59 

59 

46.  3 

8 

MAX 

60 

54 

56 

■56 

49 

50 

55 

56 

56 

52 

54 

54 

54 

55 

54 

56 

56 

62 

57 

51 

53 

58 

60 

64 

65 

65 

68 

64 

67 

57.3 

MIN 

54 

52 

52 

45 

42 

42 

44 

48 

46 

44 

43 

49 

50 

45 

45 

51 

54 

55 

46 

42 

42 

45 

49 

55 

56 

56 

61 

60 

60 

49.6 

CHIPLEV  3  E 
GAINESVILLE   3  W5W 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  3  W 
QUINCY  3  SSW 


SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL 
THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7-30  AM 

ARREDONOA  FINE  SAND,  BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.  LITTLE  SLOPE.  'PALMER  DIAL  TYPE  THER- 
MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4:30  P  M 

SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.  2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.  PALMEr' ME RCURY- IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P  M 

SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.  2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.  PALMER  MERCURY- IN-STEEL  THER- 
MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  6  A.  M. 

ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,  BARE.  0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.  PALMER  DIAL 
TYPE  THERMOMETERS. 


Se«  Helereoc«  Nol«i  FoUowtag  StalloQ  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FEBRUARY  1972 


Da; 

Ol  Month 

"3  ^  d» 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

,16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»      «  * 

NQRTHW6ST  01 

MILTON   EXP  STATION 

EVAP 

.OS 

.OC 

.  12 

.12 

.10 

.11 

.10 

.09 

.09 

.10 

.11 

.05 

.12 

.07 

.01 

.01 

.08 

.23 

.26 

.10 

.20 

.09 

.15 

.18 

.14 

.10 

.13 

.13 

.11 

3.18 

WIN! 

36 

42 

71 

72 

34 

59 

90 

61 

35 

20 

31 

32 

43 

25 

14 

20 

28 

85 

106 

19 

35 

42 

41 

78 

95 

67 

64 

27 

46 

1380 

MAX 

5« 

57 

56 

56 

62 

65 

65 

57 

62 

65 

66 

66 

62 

62 

60 

60 

75 

75 

67 

61 

69 

72 

78 

78 

80 

62 

81 

79 

79 

67.3 

MIN 

43 

47 

51 

34 

35 

39 

52 

37 

42 

39 

46 

49 

42 

39 

48 

56 

52 

51 

33 

36 

40 

51 

54 

56 

62 

67 

54 

56 

62 

47.3 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.09 

_ 

.20 

.16 

.13 

.07 

.07 

.11 

.17 

.14 

.01 

.01 

.13 

.07 

.03 

_ 

.08 

.24 

.29 

.16 

.14 

.05 

.05 

.08 

.07 

.11 

.06 

3.  188 

WINC 

a* 

135 

57 

269 

178 

65 

65 

137 

103 

109 

94 

63 

82 

109 

29 

43 

30 

13 

283 

336 

107 

25 

25 

16 

33 

51 

23 

60 

2693 

NQ R  TH  02 

GAINESVILLE  J  WSW 

EVAP 

.06 

.04 

.05 

.16 

.  10 

.11 

.10 

.13 

.06 

.10 

.07 

.07 

.14 

.13 

.04 

.02 

.04 

.21 

.31 

.23 

.  10 

.14 

.13 

.18 

.16 

.21 

.11 

.05 

.11 

3.36 

WIND 

69 

92 

66 

108 

49 

46 

75 

81 

82 

95 

89 

63 

4 

71 

45 

15 

44 

64 

153 

129 

22 

36 

14 

45 

26 

61 

31 

31 

14 

1720 

MAX 

65 

63 

69 

68 

58 

71 

73 

73 

67 

58 

62 

72 

70 

67 

67 

60 

63 

68 

68 

61 

69 

75 

81 

80 

83 

83 

79 

75 

84 

70. 1 

MIN 

52 

5- 

56 

58 

36 

41 

58 

52 

42 

39 

46 

53 

52 

39 

50 

52 

59 

55 

37 

35 

37 

43 

51 

53 

56 

59 

57 

59 

49.5 

LAKE  CITV  2  E 

EVAP 

• 

• 

.16 

.22 

.If 

.04 

- 

.14 

.15 

.06 

.12 

.02 

.03 

.16 

.15 

_ 

.04 

.09 

.15 

.21 

.17 

.13 

.19 

.13 

.18 

.22 

.18 

.02 

.10 

3.478 

93 

115 

8 1 

62 

92 

39 

19 

33 

20 

129 

116 

39 

26 

44 

21 

75 

69 

84 

30 

18 

1660 

MAX 

6! 

57 

55 

66 

56 

54 

66 

68 

63 

44 

60 

52 

59 

59 

75 

56 

56 

62 

63 

53 

60 

67 

72 

75 

75 

80 

79 

62 

73 

63.3 

MIN 

49 

47 

46 

37 

36 

35 

41 

46 

42 

35 

35 

44 

46 

38 

39 

47 

51 

53 

36 

35 

35 

38 

44 

53 

55 

57 

97 

56 

94 

44.4 

♦       •  ♦ 

NORTH  CENTRAL  03 

L ISBON 

EVAP 

.01 

.03 

.05 

.13 

.10 

.12 

.08 

.06 

.06 

.01 

.03 

.09 

.20 

.13 

.06 

.00 

.01 

.11 

.29 

.19 

.09 

.12 

.16 

.12 

.16 

.13 

.16 

.06 

.12 

2.92 

WIND 

30 

50 

50 

70 

30 

25 

50 

30 

50 

50 

35 

45 

70 

SO 

15 

35 

10 

40 

135 

115 

15 

15 

20 

25 

20 

30 

25 

15 

20 

1170 

»       •  • 

SOUTH   CENTRAL  04 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.06 

.13 

.17 

.27 

.14 

.12 

.12 

.07 

.09 

.07 

.11 

.16 

.14 

.21 

.11 

.02 

.01 

.08 

.17 

.26 

.25 

.13 

.16 

.16 

.15 

.18 

.17 

.18 

.13 

4.04 

WIND 

1049 

70 

57 

100 

33 

85 

66 

55 

7i 

105 

112 

81 

54 

91 

24 

27 

42 

28 

108 

122 

71 

18 

18 

35 

29 

42 

27 

26 

26 

2679 

MAX 

SO 

67 

66 

68 

52 

56 

68 

68 

62 

51 

66 

69 

78 

63 

67 

58 

58 

70 

67 

56 

58 

68 

74 

74 

78 

75 

76 

83 

80 

67.5 

MIN 

57 

59 

54 

36 

33 

34 

44 

52 

48 

43 

44 

48 

51 

40 

40 

47 

55 

54 

44 

35 

32 

33 

42 

46 

49 

52 

55 

58 

55 

46.3 

VERO  BEACH  *  H 

EVAP 

.01 

.15 

.00 

.22 

.19 

.  10 

.06 

.15 

.06 

.11 

.  12 

.11 

.25 

.  10 

.04 

.07 

.06 

.15 

.30 

.  19 

.10 

.11 

.07 

.13 

.21 

.06 

.25 

.06 

3.558 

WIND 

39 

35 

42 

80 

84 

43 

21 

53 

58 

75 

25 

25 

41 

92 

19 

10 

26 

16 

92 

174 

50 

27 

21 

17 

24 

14 

22 

21 

25 

1271 

MAX 

7! 

72 

75 

76 

66 

73 

75 

65 

6C 

60 

76 

8  1 

76 

76 

72 

78 

72 

72 

6C 

63 

7 1 

75 

8C 

8C 

80 

85 

85 

64 

73.9 

MIN 

61 

62 

65 

50 

39 

39 

50 

57 

58 

57 

57 

57 

57 

47 

46 

52 

62 

61 

60 

60 

60 

56 

55 

57 

60 

61 

63 

65 

64 

96.5 

*       «  * 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE  CLADE  EXP  STA 

EVAP 

.14 

.05 

.08 

.16 

.15 

.12 

.08 

.12 

.01 

.04 

.10 

.13 

.  1 1 

.10 

.21 

.06 

.  13 

.07 

.23 

.32 

.10 

.10 

.07 

.16 

.12 

.16 

.14 

.16 

.18 

3.73 

MAX 

87 

76 

82 

84 

68 

75 

78 

84 

76 

63 

80 

83 

86 

60 

62 

62 

84 

74 

81 

67 

65 

67 

60 

62 

81 

67 

87 

90 

89 

75.9 

MIN 

6  ] 

bi 

65 

54 

42 

43 

52 

56 

6C 

5G 

61 

59 

59 

50 

50 

52 

64 

62 

46 

37 

40 

49 

53 

57 

60 

59 

59 

53.8 

CLFWISTDN  U  S  ENG 

EVAP 

.16 

.04 

.08 

.19 

.17 

.0* 

.09 

.11 

.07 

.07 

.11 

.12 

.14 

.23 

.12 

.05 

.17 

.08 

.22 

.22 

.17 

.11 

.13 

.14 

.13 

.15 

.14 

.16 

•  16 

3.84 

WIND 

55 

30 

55 

89 

94 

47 

16 

64 

56 

83 

46 

49 

57 

61 

20 

23 

52 

28 

72 

107 

54 

20 

21 

20 

18 

21 

15 

15 

30 

1320 

MAX 

85 

76 

80 

B2 

65 

71 

79 

79 

70 

60 

80 

82 

84 

80 

75 

75 

64 

74 

78 

68 

69 

76 

81 

62 

82 

86 

66 

90 

86 

78.2 

MIN 

6: 

66 

66 

59 

44 

44 

55 

57 

6C 

56 

56 

62 

62 

52 

52 

55 

64 

63 

4fi 

3& 

45 

" 

59 

62 

64 

64 

64 

56.2 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.18 

.20 

.15 

.20 

.21 

.24 

.04 

.18 

.12 

.05 

.32 

.22 

.24 

.02 

.20 

.15 

.26 

.31 

.24 

.14 

.14 

.08 

.25 

.32 

.15 

.25 

.30 

5. 548 

WIND 

60 

70 

97 

74 

96 

114 

18 

11 

13 

99 

50 

46 

89 

43 

36 

56 

116 

52 

142 

123 

87 

28 

54 

45 

37 

55 

35 

32 

47 

1631 

MAX 

B! 

88 

89 

72 

86 

85 

85 

88 

78 

78 

80 

66 

86 

87 

85 

90 

66 

77 

BO 

80 

77 

74 

76 

79 

80 

90 

89 

89 

87 

63.3 

M  I  N 

69 

7  ] 

70 

6C 

4{ 

5 1 

5 1 

55 

65 

67 

6? 

59 

60 

96 

57 

70 

70 

68 

58 

45 

45 

56 

62 

69 

64 

60.2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.16 

.04 

.11 

.20 

.15 

.16 

.12 

.15 

.12 

.04 

.10 

.  16 

.  14 

.20 

.13 

.13 

.17 

.04 

.19 

.21 

.20 

.17 

.19 

.24 

.12 

.16 

.16 

.22 

.20 

4.43 

WIND 

60 

55 

40 

105 

110 

115 

50 

60 

75 

125 

90 

85 

45 

SO 

30 

30 

20 

80 

50 

70 

80 

65 

45 

50 

30 

40 

15 

25 

50 

1745 

MAX 

86 

74 

81 

83 

64 

70 

75 

80 

72 

63 

78 

82 

84 

82 

76 

77 

84 

77 

81 

72 

66 

74 

79 

82 

84 

65 

89 

89 

89 

76.6 

MIN 

63 

63 

63 

53 

40 

40 

50 

62 

60 

55 

65 

60 

60 

53 

52 

54 

63 

64 

50 

39 

39 

41 

51 

55 

56 

62 

63 

64 

64 

55.3 

TAHIAHI    TRL    40   MI  BEND 

EVAP 

* 

« 

.33 

.19 

.36 

.12 

.11 

.14 

.15 

.09 

.12 

.13 

.11 

.22 

.15 

.  10 

.12 

.17 

.18 

.14 

.29 

.26 

.04 

.16 

.09 

.18 

.06 

.19 

.19 

4.41 

W  I  NO 

35 

45 

42 

89 

13£ 

64 

26 

46 

50 

105 

55 

52 

18 

40 

43 

10 

MAX 

88 

95 

79 

86 

70 

72 

78 

85 

77 

68 

79 

79 

84 

66 

79 

86 

84 

83 

75 

70 

80 

78 

83 

80 

91 

91 

91 

93 

81.9 

MIN 

66 

66 

66 

56 

45 

44 

65 

61 

63 

57 

56 

62 

66 

94 

53 

57 

66 

67 

53 

41 

40 

45 

58 

62 

61 

64 

64 

63 

62 

58.2 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.13 

.  10 

.25 

.25 

.04 

.04 

.19 

.14 

.13 

.14 

.  16 

.24 

.20 

.16 

.12 

.15 

.20 

.32 

.18 

.22 

.04 

.14 

.09 

.08 

.44 

.06 

.33 

.19 

5.00 

WIND 

35 

125 

78 

117 

170 

45 

33 

67 

16 

84 

106 

45 

62 

56 

23 

56 

90 

62 

86 

182 

66 

59 

35 

51 

101 

6 

24 

24 

34 

1964 

FTI 


LISBON  ,    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     :    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  I 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ei 
P 

ei 

i 

1  SPECIAL 

TEMP. 

j  PRECIP. 

< 

1  SPECIAL 

APALACHICnLA  uSO  CI  R 

02  11 

01 

FRANKLIN 

5 

29  44 

84  59 

13 

MIO 

MID 

NATL   WEATHER  SERVICE 

MIAMI    WSO   C I 

OADE 

25  43 

80  17 

NATL  WEATHER  SERVICE 

0228 

5 

27  14 

81  51 

63 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

5676 

06 

2 

25  39 

60  18 

10 

8A 

SA 

ARCHSDLO  BIOLOGIC  STA 

HIGHLANDS 

SA 

ARCHBOlD  BIOLOGIC  STA 

MILTON  ExP  STATION 

SANTA  ROSA 

FLORIDA  EXP  STATION 

AVON  PARK 

0369 

04 

HIGHLANDS 

7 

27  36 

81  30 

133 

3P 

WALTER  C  HE IM 

MONTICELLO  3  W 

5B79 

01 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  55 

148 

BA 

BA 

G 

ACR  IC  research  CENTER 

BABSQN  PARK 

0390 

04 

POLK 

27  50 

81  31 

145 

6P 

HARRY   M.  TOlSON 

MOORE    HAVEN   LOCK  I 

5895 

05 

26  50 

81  05 

22 

8A 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QARTOH 

0*78 

POL" 

5 

27  54 

125 

!P 

3P 

CITY    OF  BARTOW 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

27  56 

61  36 

MOUNTAIN  LAKE  COBP. 

8ELLE  GLAOe  EXP  STA 

0611 

05 

palh  beach 

ao  38 

16 

8A 

SA 

BA 

UNIV  OF  FLORIDA,  AR£C 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

SARASOTA 

27  14 

82  19 

5P 

5P 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

BELLE  CLAOE  HRCN  CATE 

0616 

05 

PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

31 

COBPS  OF  ENGINEERS 

NAPLES  2  NE 

COLLIER 

5 

26  10 

61  47 

3P 

JUNGlE  LARRY'S  SAFARI 

6ITHL0 

07  5  B 

ORANGE 

8 

28  33 

81  07 

65 

6P 

WALTER  W.  SCOTT 

nicev:lle 

OKALOOSA 

5 

30  31 

66  30 

CHItFiFORESTRY  DIV 

6LACKHAN  3  WNH 

076  5 

01 

OKALOOSA 

5 

30  57 

ORBIE  HUTTO 

NITTAh   1  s 

6251 

04 

27  56 

Bl  00 

65 

7A 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

BLOUNTSTOHN 

0604 

CALHOUN 

30  27 

65  03 

60 

7A 

7A 

C ITV  DF  BLOUNTSTOWN 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

BROWARO 

26  20 

80  32 

CeS  FLA  FLOOD  CON 

0845 

06 

2 

26  22 

BO  05 

13 

WILLIAM   A,  SMITH 

6414 

03 

5 

29  H 

62  08 

90 

9P 

MID 

SRAOENTON  5  ESE 

MANATEE 

5P 

5P 

CULF  COAST  EXP  STATION 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

BA 

SA 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

BRISTOL 

1020 

01 

LIBERTY 

1 

30  25 

64  59 

160 

MISS  ELMA  SHUL  ER 

ORANGE  CITY 

6584 

03 

VOLUSIA 

I 

28  56 

61  18 

52 

VICTOR  C  SCHAEFER 

BROOKSVlLLE  CHIN  HILL 

10<.6 

03 

5 

28  37 

82  22 

24  0 

H-CENTBAL   FLA.  ExP. STA. 

iVORLANDO  WSO  AP  R 

ORANGE 

28  33 

61  20 

MiO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BROOKSVILLE  7  SSW 

104  6 

03 

HERNANDO 

5 

28  28 

82  27 

SW  FLA  WATER  MAN  DIST 

DHTONA  LOCK  2 

GLADES 

26  47 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BUSHNELL  Z  E 

03 

SUMTER 

5 

28  40 

82  05 

75 

5P 

7A 

MRS.   A.   H.  NELSON 

palaTka 

6753 

02 

29  39 

61  39 

2D 

5P 

5P 

CITY  OF  PALATKA 

CANAL  POINT  GATE  ! 

1271 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANACEA  4  SSE 

01 

WAKULLA 

5 

29  56 

84  22 

E.   PHILIP  HANSEN 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

80  37 

30 

BA 

BA 

SUGAR   PLANT  FLO.  STA. 

PANAMA   CITY    5  NE 

6642 

01 

BAY 

5 

30  13 

85  36 

32 

7A 

7A 

BAY  CNTY  WATER  IRTMT  Pl 

CARRABELLE    1  NNW 

1356 

01 

FRANKLIN 

29  52 

84  40 

10 

!P 

5P 

MRS.   HAZEL  F,  COOK 

PARRISH 

6880 

MANATEE 

9 

27  39 

62  26 

45 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

CARVVILLE 

1388 

01 

WASHINGTQN 

3 

30  46 

85  49 

50 

7A 

CARLTON  wlLLlAMS 

BENNSUCO  5  NW 

6986 

OADE 

25  56 

60  27 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

1432 

02 

5 

83  03 

SA 

CLYDE   0.  COULTER 

6997 

01 

30  28 

87  12 

112 

MID 

MID 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

I 

30  47 

82  11 

BA 

R.B.  CHRISTMAS 

PERR INE 

OADE 

SOUTH  OADE  UTIL .    I NC . 

CLEARMATER 

1632 

04 

PINELLAS 

27  5B 

65 

6P 

CITY   OF  CLEARWATER 

PERRY 

7025 

02 

TAYLOR 

I 

30  08 

83  34 

45 

6P 

2P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

CLERMONT  6  SSH 

1641 

03 

LAKE 

8 

28  29 

Bl  47 

125 

6P 

bp 

SA 

EO  OlIVENBAUM 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82  08 

121 

ELTON   L .    HI NTON 

CLEHISTON  U  S  ENli 

1654 

HENORY 

7 

26  45 

80  55 

20 

BA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

60  09 

5P 

POMPANO  ST   FARMERS  MKT 

CORNHELL  ^  NW 

HIGHLANDS 

27  24 

Bl  10 

40 

BA 

U.S.  geol.  survey 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

05 

MARTIN 

26  56 

80  37 

39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRESCENT  CITY 

l^TE 

02 

PUTNAM 

8 

29  26 

81  31 

SB 

WILLIAM   B.  RAOTKE 

PUNTA  GHROA  4  ENE 

7397 

05 

CHARLOTTE 

5 

26  58 

61  59 

10 

6P 

6P 

EARL  C.  CLAGETT 

CRESTVIEW  RADIO  HJSB 

19B4 

OKALOOSA 

5 

30  46 

86  3« 

240 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WjSB 

OUINCY   3  SSW 

7429 

01 

GADSDEN 

30  33 

B4  36 

245 

BA 

G 

UNIVERSITY  OF  FLOROIA 

CaOSS  CITV  2  WNW 

200B 

02 

DIXIE 

5 

29  39 

B3  10 

42 

BA 

2P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

RAIFQRD  STATE  PRISON 

7440 

02 

UNION 

30  04 

62  11 

120 

FLA.   STATE  PRISON 

DAN  I  A  ^  HMM 

06 

BROWARD 

2 

26  04 

7 

MID 

FLA.   POWER  t  LIGHT 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

06 

25  23 

80  36 

9P 

NATIONAL    PARK  SVC, 

215( 

03 

; 

29  11 

SI  04 

30 

MIO 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

7812 

02 

ST^JOHNS 

2 

29  53 

61  20 

19 

6P 

6P 

OE  FUNUK  SPRINGS 

WALTON 

5P 

5P 

LEONARD  S  ZEBB 

SAINT  LEO 

PASCO 

7P 

6A 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

oelanp  1  sse 

2229 

o: 

VOLUSIA 

29  01 

61  IB 

25 

HiD 

HID 

CITY  OF  DELAND 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 

78^9 

06 

MARTIN 

2 

27  07 

80  17 

15 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Oe  SUTO  CITY  8  SW 

2288 

HIGHLANDS 

7 

27  22 

81  31 

85 

8A 

JACK  SKIBPFR 

SAINT  MARfS  6  SE 

7867 

01 

5 

30  05 

84  10 

17 

8P 

8P 

FISH  t  WILDLIFE  SVC. 

OEVILS  CABOFN  TOWER 

2298 

05 

HENORY 

81  08 

20 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

27  46 

62  38 

B 

5P 

5P 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

2834 

LAKE 

28  23 

Bl  49 

115 

ALBERT  SAVOIE 

SANFORO  EXP  STATION 

7982 

02 

SEMINOLE 

26  48 

17 

5P 

9P 

CENTRAL   FLA.   EXP.  STA. 

EVERGLADES 

2850 

o: 

COLLIER 

25  51 

5 

8A 

EVERGLADES  NATL  PARK 

SARASOTA 

802  1 

SARASOTA 

27  2  1 

62  32 

30 

9P 

CITY  OF  SARASOTA 

FEDERAL  POINT 

2<'15 

PUTNAM 

29  45 

8!  32 

5 

bf 

6( 

MRS  BRUCE  GRAY 

SMITH  CBEEk 

8290 

84  40 

5P 

9P 

HERSCHEL  ANDERSON 

2<'23 

05 

HENDRY 

26  32 

8  1  26 

3(J 

MRS  EDNA  LEWIS 

SOUTH  MIAMI    5  W 

8396 

OAOE 

2 

25  42 

80  21 

6 

9P 

SAMUEL  8.  HEATON 

FELLSHERE   7  SSH 

2936 

04 

INDIAN  RIVER 

2 

27  41 

80  39 

20 

4P 

4P 

DIAMOND  C  FARM 

STARKE 

6527 

o; 

BRADFORD 

29  56 

82  06 

162 

6P 

6P 

RADIO  STATION  HPXE 

29*4 

02 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

25 

SP 

5P 

5P 

ELBERT  L*  CILL 

8565 

: 

29  42 

83  21 

24 

6A 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MONROE 

5P 

!P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

STUART   I  N 

MARTIN 

6f 

RADIO  STATION  WSTU 

FORT  DRUM  S  NW 

313- 

0' 

OKEECHOBEE 

■ 

27  35 

80  90 

71 

5I> 

SPi 

H.   8.  COx 

TALLAHASSEE  WSO  AB 

8758 

01 

LEON 

9 

30  23 

fl4  22 

55 

MID 

MID 

C  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

FORT  GREEN   12  WSW 

3153 

MANATEE 

5 

27  34 

82  08 

112 

MRS  JOHN  KEEN 

TAMIAMl   TRL  40  Ml  BENO 

8780 

05 

DADE 

25  45 

80  50 

9A 

9A 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

26  06 

80  12 

BA 

SA 

DIXIE  WATER  Plant 

TAMPA  WSO  AP  a 

8788 

HI  LLSBQROUGH 

5 

27  58 

62  32 

19 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FT    LfiUDFHDALE    E»P  STA 

3171 

06 

BROWARD 

; 

26  05 

80  15 

BA 

BA 

BA 

UNIVERSITY  UF  FLORIDA 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8624 

PINELLAS 

9 

28  09 

82  45 

8 

5P 

9P 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

FORT  MYERS  HSO  AP  R 

3186 

05 

LEE 

26  35 

Bl  52 

15 

NATl  WEATHER  SERVICE 

TAVERNIEH 

8641 

MONROE 

2 

25  01 

80  31 

5 

6P 

6P 

CAPT.   EUGENE  LOHE 

FORT  PIERCE 

04 

ST  LUCIE 

; 

27  ZB 

BO  21 

25 

MI( 

Ml( 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

TITUSVILLE   3  NW 

6942 

03 

BREVARD 

2 

28  37 

60  50 

30 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

FOUNTAIN  3  SSE 

323( 

01 

BAY 

30  26 

B9  25 

140 

9P 

WJHG  TV  STATION 

thail-clade  ranges 

9010 

05 

OAOE 

2 

25  46 

80  28 

13 

OAOE  COUNTY  WATER  CONTL 

GAINESVILLE  Z  WSW 

3321 

ALACHUA 

29  38 

B2  21 

6b 

5P 

5P 

9P 

:c 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

USHER  TUWER 

9120 

5 

29  25 

82  49 

33 

7p 

3P 

FLA.   FOREST  SERVICF 

3470 

30  16 

B2  11 

128 

lOA 

I  OA 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

9176 

04 

SARASOTA 

27  06 

82  27 

ID 

5P 

9P 

GHACEVILLE 

JACKSON 

JOSEPH  C.  RHODES 

VENUS  3  SE 

05 

GLADES 

61  21 

VAN  T.  OXER 

GRADY 

354; 

o; 

LAFAYETTE 

It 

29  57 

62  57 

30 

ST.   REGIS  Paper  CU. 

VERO  BEACH  4  W 

9219 

INDIAN  RIVER 

2 

27  38 

20 

6A 

8A 

6A 

t 

USDA-ARS 

HART  Lfl'E 

3840 

03 

ORANGE 

T 

28  23 

60 

BA 

U.S.  cegl.  survey 

MAUCHULA  2  N 

HARDEE 

27  34 

119 

9P 

DEAN  H.  RICHARDSON 

HI ALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

flC  17 

12 

BA 

BA 

8A 

MIAMI   WATER  PLANT 

WAUSAU  2  SSW 

WASHINGTON 

3 

30  37 

85  36 

WILLIAM  G.  SAUNDERS 

MICH   SPfl INGS 

3956 

02 

ALACHUA 

10 

29  50 

B2  36 

65 

8A 

BA 

LOUIS   T,  ClOUTIER 

WEEKI  HACKEE 

HERNANDO 

9 

26  31 

62  35 

BA 

JACK  MAHON 

HILLSBOROUGH  flVR  ST  PK 

398A 

03 

HllLSBOROUCH 

28  09 

82  14 

53 

STATE  PARK 

(WEST  PALM  BEACH  WSO  APR 

952! 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

i; 

MiO 

Ml! 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091 

DADE 

; 

25  30 

60  30 

11 

HID 

Mil 

UNIVERSITY  OF  Florida 

HEWAHITCHKA 

9566 

culf 

30  07 

85  12 

49 

7A 

MISS  ADElE  LISTER 

IMMOKAlFE    3  NNM 

4210 

05 

26  28 

61  26 

5P 

5P 

UNIV.  OF  FLORIDA 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

! 

28  01 

61  45 

136 

5P 

5P 

RADIO  STaTIUN  WSIR 

INDIAN    LAKE  ESTATES 

4242 

04 

POLK 

27  48 

81  21 

65 

5P 

9P 

ALVIN  H.  PERKINS 

awOOORUF'^  riAH 

GADSDEN 

30  43 

64  52 

8A 

SA 

BA 

t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4273 

02 

! 

29  02 

82  41 

12 

NEW  STAT  iriNS 

INVERNESS 

CITRUS 

7A 

7A 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  HNH 

4327 

02 

29  27 

82  09 

6( 

9A 

U.S.  CeOL.  SURVEY 

BROOKSVlLLE   7  SSW 

1046 

03 

HERNANDO 

9 

2B  26 

62  27 

67 

SH  FLA  HATER  MAN  DIST 

ISLEHORTH 

4332 

03 

ORANGE 

28  29 

Bl  32 

115 

CHASE  GROVES.  INC. 

JACKSONVILLE  WSa  AP  R 

4358 

DUVAL 

30  25 

81  39 

24 

MIO 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

02 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 

4394 

02 

HAMILTON 

iO 

30  31 

B2  S7 

1*7 

BA 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  2  E 

DADE 

2 

25  4  1 

80  17 

18 

7i 

OADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WSO  AP 

4570 

24  33 

81  45 

MIO 

MIO 

NATL   WEATHER  SERVICE 

KKEV  »(EST 

4575 

07 

MONROE 

J 

24  34 

61  48 

Bi 

BA 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

K 1 SS I MME  E  NO  ,  2 

OSC  EOlA 

28  17 

81  25 

bl 

*P 

CITY  OF  K  ISSIMMEE 

KISSIMMEE  HIVEft 

4636 

04 

POLK 

■ 

27  46 

48 

GEIRCE  G.  SCOTT 

LA  BELLE 

4662 

05 

HENORY 

5 

26  45 

81  26 

16 

5P 

SA 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE    ALFRED   ExP  STA 

4707 

POLK 

! 

28  06 

81  43 

145 

BA 

6A 

BA 

CITRliS    ExP.  STATION 

LAKE  CITY  Z  E 

4731 

02 

COLUMBIA 

30  11 

62  36 

195 

9A 

9A 

9A 

FLA.    FOREST  SERVICE 

■  LAKELAND  WSO  C  1  R 

POLK 

26  02 

81  57 

214 

HID 

MIO 

NATL   WEATHER  SERVICE 

LICNUHVITAE  KEY 

5035 

0' 

MONROE 

; 

24  54 

an  42 

8 

DR.   E.   C.  LUNSFORD 

LISBON 

5076 

o: 

LAKE 

28  52 

81  47 

68 

5P 

SW  FlA  WTR  MCMT  DIST 

LIVE  041' 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

5P 

51 

RADIO   STATION  WNER 

lOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

80  16 

14 

5P 

9P 

MRS.   C.    A.  KING 

LTNNE  SE 

5237 

o; 

MARION 

29  10 

Bl  52 

MRS.   GENEVA  A.  VININC 

MADISON 

5275 

02 

MAOISON 

1< 

30  28 

83  Z5 

19( 

5P 

SP 

MRS.   T.C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

07 

MONROE 

81  02 

5 

6P 

6P 

CHARLES  G.  MELTMAN.  jr. 

MAR INELAND 

5391 

02 

FLAGLER 

; 

29  40 

81  13 

5 

MARINE  STUDIO  INC. 

5539 

Oi 

LAFAYETTE 

30  03 

83  lo 

65 

7A 

7A 

TOWN  DF  MAYO 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  04 

80  37 

to 

MID 

MIO 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI    aAYFftONT  PARK 

5653 

DADE 

2 

25  47 

60  11 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

KMIAM]  BEACH 

5658 

0< 

OAOE 

2 

25  47 

60  08 

! 

MiO 

MIO 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    WSO   AP  R 

5663 

OAOE 

2 

25  46 

SO  16 

MIO 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

t     DRAINAGE  CODE;     1-    APALACIIICOLA    2-ATLANTIC    3-CHOCT AWH ATCHEE   4-E\  ERCLADES   5-GULF    6-0CHL(X:K0NEE   7-OKEECHOBEE   8 -ST.  JOHNS 
9-ST.  MABY    10- SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

FLORIDA 
FEBRUARY  1972 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatoiogist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wtnd 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation   times   in   local  standard  time.     During   the  summer  months  some  observers   take   the  observations  on  daylight 
saving   time.      Data   in   the   "Extremes"   table,    "Daily  Precipitation"   table,    "Daily  Temperature"  table,   and   "Evaporation  and  Wind"   table,   when   published,   are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Man  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL 
bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only   in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Prec  ipi  tat  ion"  table ,  "Evaporation 
Station  Index. 

No  record   in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and  the   "Daily  Temperature"  table   is   indicated   by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing-     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published   later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  Am)  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Sunmary . )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .  C.  20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  4/5/72-1060 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  A 


DATA 


SUUOQ 

Average 
Maximum 

•  9 

o  1 

<S 

Average 

*      •  * 

NHRTHWEST 

01 

APALfiCHICOLA  WSD  CI 

R 

70,0 

53.9 

62. 

0 

BLOUNTSTDHN 

M 

M 

M 

CARRfiBELLE   1  NNW 

48. 5M 

6 1 . 

IM 

CHIPLEY  3  6 

ll'.'l 

47.2 

60. 

3 

CBESTVIEH  RADIO  WJSB 

73.2 

47.8 

60. 

5 

DE  FUNIAI'  SPRINGS 

FOUNTAIN  3  5SE 

75. 9M 

45.5m 

60. 

7M 

MILTON  Exp  STATION 

48.0 

MONTICELLD  3  W 

72!8 

45.5 

59. 

2 

NICEvI LLE 

71.3 

45,3 

58. 

3 

PANAMA  CITY   5  NE 

72.5 

47,4 

60 

0 

PENSACQL4  WSD  AP 

71.2 

51.4 

61 

3 

AllfW^'V      1  ecu 

48,2 

SAINT   MARKS   6  SE 

71.7 

49. 1 

60. 

4 

SMITH  CREEK 

74.9 

44.2 

59 

6 

TALLAHASSEE   WSQ  AP 

75.1 

44 . 5 

59 

8 

WEWAHITCHKA 

75.4 

46.5 

61 

0 

WOOnRUFF  DAM 

46.2 

D I V  I S I  ON 

60 

*       #  * 

NORTH 

02 

CEDAR  KEY   1  WSW 

73.4 

56.0 

64 

7 

CROSS  CITY  2  WNH 

76.3 

47.7 

62 

0 

FEDERAL  POINT 

77. 7M 

52. 4M 

65 

IM 

FERNANDINA  BEACH 

74.1 

49.2 

61 

7 

GAINESVILLE  2  WSW 

50,8 

GLEN   ST   MARY   1  W 

HIGH  SPRINGS 

75.6 

49,6 

62 

5 

JACKSONVILLE  WSD  AP 

R 

74.4 

48 . 2 

61 

3 

JACKSONVILLE  BEACH 

73.0 

53.0 

63 

0 

JASPER 

75.0 

46.9 

LAKE  CITY  2  E 

74.8 

49.2 

62 

0 

LIVE  OAK 

76.9 

47.9 

62 

4 

MADISON 

50,6 

MAYO 

76!l 

46.5 

61 

3 

PALATKA 

76,8 

52.4 

65 

f) 

PERRY 

76.0 

50.5 

63 

3 

SAINT  AUGUSTINE 

M 

M 

M 

STARKE 

76,3 

48,4 

62 

4 

STEINHATCHEE  MCCAIN 

TR 

76,0 

48, 5M 

52 

3M 

USHFR  TOWER 

77, 1 

49.7 

53 

4 

DIVISION 

62 

9 

«       «  * 

NORTH  CENTRAL 

03 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

79.0 

55 , 1 

67 

1 

BLISHNELL  2  E 

80,1 

51,6 

65 

9 

CLERMONT  6  SSW 

79 ,  3 

55,3 

3 

DAYTONA  BEACH  WSO  AP 

R 

75,9 

53,5 

54 

7 

DELANO   1  SSE 

77.9 

49,2 

63 

6 

INVERNESS 

77.8 

52.2 

65 

0 

LISBON 

78.9 

53,3 

66 

1 

OCALA 

80.0 

54,6 

67 

3 

ORLANDO  WSD  AP 

R 

80.2 

57 , 2 

66 

7 

SAINT  LEO 

79.2 

54 , 5 

66 

9 

SANFORD  EXP  STATION 

79,0 

54.4 

66 

7 

TITUSVILLE   3  NW 

80,5 

54.6 

67 

6 

WE6KI  WACHEE 

78,9 

49,9 

54 

4 

DIVISION 

66 

.3 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL 

04 

ARCADIA 

81,9 

52.8 

67 

4 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

82,3 

52,0 

67 

2 

AVON  PARK 

83,7 

56,3 

70 

0 

BARTOW 

81.8 

54,7 

68 

3 

BRADENTON  5  ESE 

77,9 

54,7 

65 

3 

CLEARWATER 

75.9 

57,0 

67 

.0 

FELL5MERE  7  SSW 

81, 3M 

54, OM 

67 

.7M 

FORT  DRUM  5  NW 

81.5 

54,3 

67 

.9 

FORT  PIERCE 

79.7 

58,3 

69 

.0 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

82.0 

52,1 

67 

.  1 

KISSIMMEE  NO.  2 

80.5 

54,6 

67 

.6 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

79,6 

54,4 

67,1 

LAKELAND  WSO  CI 

R 

77,7 

57,0 

67,4 

MELBOURNE 

78.7 

57,7 

66,2 

Temperature 


Precipitation 


1  Highest 

a 

i 

Date 

Degree  Days 

No,  of  Days 

Tolal 

Depanure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Sno 

V,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

— 

Ma«.  Deplh 
on  Ground 

Dale 

t 

i 

1 

1 
1 

1.00  or  More 

s ; 

S 

si 

5  > 

si 

>  t 
•=5 

8  1 

22 

41 

5 

115 

0 

0 

0 

0 

6.43 

1.91 

58 

30 

,0 

0 

6 

5 

2 

84 

24 

0 

0 

1 

0 

,0 

0 

82 

22 

35 

10 

145 

0 

0 

0 

0 

3.16 

1 

90 

30 

,0 

0 

2 

2 

2 

86 

25 

30 

5 

154 

0 

0 

1 

0 

5.90 

1 

62 

17 

,0 

0 

9 

5 

3 

82 

26  + 

35 

6+ 

163 

0 

0 

0 

0 

5.34 

2 

01 

2 

,0 

0 

7 

4 

2 

83 

23 

28 

10+ 

147 

0 

0 

2 

0 

9.11 

2 

40 

30 

0 

10 

6 

3 

63 

23 

32 

10+ 

147 

0 

0 

2 

0 

5,66 

1 

68 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

61 

24 

29 

10 

192 

0 

0 

2 

0 

6.00 

,36 

3 

37 

31 

,0 

0 

5 

3 

2 

81 

24 

30 

10 

215 

0 

0 

4 

0 

4,98 

.41 

1 

30 

2 

,  0 

0 

8 

4 

1 

79 

29  + 

32 

10 

166 

0 

0 

I 

0 

5 , 55 

1 

36 

3 

.  0 

0 

5 

4 

4 

82 

28 

37 

5 

143 

0 

0 

0 

0 

5,55 

-  .49 

1 

58 

2 

.0 

0 

5 

5 

2 

82 

24 

34 

10 

150 

0 

0 

0 

0 

4.49 

1 

50 

3 

.  0 

0 

2 

63 

22 

35 

6 

144 

0 

D 

0 

0 

6.87 

2 

74 

29 

.0 

0 

9 

5 

1 

85 

23 

27 

5 

176 

0 

0 

3 

0 

7,85 

3 

14 

29 

.0 

0 

8 

5 

3 

85 

23 

30 

10 

167 

0 

0 

3 

0 

5.80 

.62 

2 

51 

30 

.  0 

0 

6 

4 

2 

82 

24+ 

33 

12 

144 

0 

0 

0 

0 

4.77 

1 

22 

31  + 

.  0 

0 

7 

4 

2 

83 

21 

37 

12  + 

156 

0 

c 

0 

0 

5,50 

1 

52 

31 

.  0 

0 

° 

3 

5.89 

.35 

.0 

82 

21 

39 

10 

52 

0 

0 

0 

0 

5,64 

2.22 

3 

1  9 

31 

.0 

0 

5 

3 

2 

83 

21 

35 

11  + 

119 

0 

0 

0 

0 

5.15 

2 

95 

31 

.0 

0 

4 

3 

2 

84 

2 

45 

0 

0 

0 

0 

7.30 

3.53 

2 

69 

30 

.0 

0 

7 

4 

3 

85 

23 

37 

10+ 

119 

0 

0 

0 

0 

5.70 

2.04 

1 

23 

30 

.0 

0 

11 

4 

2 

64 

22 

34 

10 

72 

0 

0 

0 

0 

7.51 

3.40 

2 

35 

31 

.0 

0 

7 

4 

' 

83 

10 

106 

0 

0 

0 

0 

5,32 

^ 

74 

3 1 

0 

4 

4 

3 

85 

2 

33 

10+ 

131 

0 

0 

0 

0 

4.43 

.94 

1 

83 

29 

.0 

0 

9 

1 

1 

84 

22 

40 

10+ 

93 

0 

0 

0 

0 

4.75 

1 

50 

29 

,0 

0 

8 

4 

2 

84 

2 

32 

6 

142 

0 

0 

1 

0 

5.42 

2 

98 

31 

,0 

0 

2 

84 

15 

32 

10 

124 

0 

0 

1 

0 

5.51 

1  .61 

2 

50 

30 

.0 

0 

7 

2 

2 

85 

32 

10 

113 

0 

0 

1 

0 

6.42 

1 

70 

31 

,  0 

0 

7 

6 

3 

65 

2  3 

35 

10  + 

96 

0 

0 

0 

0 

5.13 

1,28 

1 

60 

31 

.  0 

0 

7 

4 

2 

84 

22  + 

10 

135 

0 

0 

2 

0 

5.66 

1 

94 

31 

,  0 

0 

5 

5 

2 

65 

38 

10 

55 

0 

0 

0 

0 

5.86 

1,91 

1 

50 

30 

,  0 

0 

' 

' 

3 

62 

24  + 

32 

10 

90 

0 

0 

1 

0 

5.75 

1 

91 

31 

.0 

0 

7 

4 

2 

64 

10 

0 

0 

0 

0 

3.59 

-  ,46 

1 

85 

30 

,  0 

0 

5 

2 

1 

64 

^2  + 

10 

107 

0 

0 

1 

0 

5,25 

1 

50 

31 

•  0 

0 

3 

6  2 

20 

31 

119 

0 

0 

1 

0 

8,55 

3 

32 

30 

,0 

0 

8 

5 

2 

85 

1 

33 

10 

87 

0 

0 

0 

0 

5,02 

2 

87 

31 

,0 

0 

7 

3 

2 

5.86 

1.84 

,0 

85 

1 0+ 

28 

0 

0 

0 

0 

5,63 

2.19 

4 

62 

31 

,  0 

0 

6 

3 

1 

85 

~:* 

afl 

11 

45 

0 

D 

0 

0 

8,56 

6 

65 

31 

.0 

0 

4 

2 

2 

85 

29  + 

44 

5 

25 

0 

0 

0 

0 

4,43 

.56 

2 

94 

3 1 

.  0 

0 

2 

1 

2 

43 

69 

Q 

0 

0 

0 

6,56 

3.10 

3 

05 

31 

.0 

0 

7 

4 

3 

Q  K 

2 

37 

^ 

83 

Q 

0 

0 

0 

8,26 

4.51 

3 

60 

31 

.0 

0 

6 

4 

3 

65 

30+ 

39 

10 

53 

0 

0 

0 

0 

6.51 

2.07 

3 

90 

3 1 

•  0 

0 

6 

3 

1 

84 

2 

40 

6 

45 

0 

0 

0 

0 

7,02 

4 

25 

31 

.  0 

0 

6 

2 

2 

85 

10 

35 

0 

0 

0 

0 

4.86 

1 

68 

31 

.0 

67 

6  + 

47 

5 

24 

0 

0 

0 

0 

5.06 

1.55 

4 

31 

31 

,0 

0 

5 

1 

1 

87 

29 

42 

10+ 

39 

0 

0 

0 

0 

2.42 

-2.12 

1 

10 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

66 

7 

29 

0 

0 

0 

0 

5.58 

1  .89 

3 

18 

31 

.0 

0 

9 

2 

1 

87 

43 

6 

27 

0 

0 

0 

0 

5.60 

2.14 

4 

65 

31 

,0 

0 

6 

1 

1 

86 

30+ 

36 

10 

65 

0 

0 

0 

0 

8,13 

6 

00 

31 

,0 

0 

I 

6.16 

2,24 

.0 

89 

29+ 

41 

12  + 

28 

0 

0 

0 

0 

5.18 

2.21 

3 

63 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

89 

30  + 

41 

25 

25 

0 

0 

0 

0 

.78 

31 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

88 

24+ 

48 

27+ 

4 

0 

0 

0 

0 

3.74 

.58 

2 

68 

31 

.0 

0 

3 

2 

1 
1 

88 

21 

45 

11 

18 

0 

0 

0 

0 

3.07 

-  ,77 

1 

10 

5 

.0 

0 

4 

3 

64 

29 

40 

11 

38 

0 

0 

0 

0 

3,71 

1 

64 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

85 
66 

29 

45 

10  + 

27 

0 

D 

0 

0 

3.39 

1 

45 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

30 

46 

27  + 

20 

0 

0 

0 

0 

2.24 

-  1.39 

1 

55 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

68 

29 

45 

27 

15 

0 

0 

0 

0 

3.17 

2 

32 

31 

.0 

0 

4 

1 

I 

68 
88 

30 

49 

27+ 

5 

0 

0 

0 

0 

2.59 

-  ,60 

I 

95 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

30+ 

40 

11 

27 

0 

c 

0 

0 

3.08 

1 

84 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

67 

31  + 

44 

5 

25 

0 

0 

0 

0 

1.22 

-  2,81 

75 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

87 

30  + 

45 

10+ 

40 

0 

0 

0 

0 

1.84 

-  1.93 

1 

05 

22 

,0 

0 

4 

1 

1 

65 

29 

45 

5 

31 

0 

0 

0 

0 

2.40 

-  1,85 

69 

21 

,0 

0 

7 

1 

0 

90 

30 

47 

5 

18 

1 

0 

0 

0 

1.91 

1 

20 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

.5 
.9 

1.9 


1.4 
.5 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  flor.o. 

 MARCH 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ot  Days 

Ma». 

Min. 

Total 

I    Max.  Deplh 

-a 
1 

O 
c 

Date 

1    .10  or  More 

S 

i 

0 

1.00  or  More 

si 

°  o 

hi 

•=l 

MOUNTSIN  LiKE 

82.2 

53.5 

67.9 

1.0 

89 

29 

43 

11 

20 

0 

0 

0 

0 

2.64 

-  1,12 

1.17 

31 

.0 

0 

6 

1 

MVAKKA  RIVER   ST  PARK 

BO.'t 

5'<.Z 

67.3 

87 

29 

44 

27 

19 

0 

0 

0 

0 

3.48 

2.70 

31 

.0 

0 

3 

1 

OKEECHOBEE   9  W 

81.0 

54.* 

67.7 

86 

30  + 

44 

27 

21 

0 

0 

0 

0 

.28 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

PARRISH 

80.0 

55.4 

67.7 

86 

29 

43 

11 

17 

0 

0 

0 

0 

3.89 

2.2  2 

31 

.0 

0 

6 

1 

Dl   AWT  rTTV 

6  1  , 5 

54.3 

67.9 

1 . 8 

88 

30 

4  2 

1 1 

26 

0 

0 

0 

0 

1,90 

-  2,36 

.70 

31 

0 

Q 

ST  PETERSBURG 

77.9 

61.4 

69.7 

1.8 

82 

29 

51 

10+ 

7 

0 

0 

0 

0 

3,50 

-      ,  17 

2.00 

3 1 

.0 

0 

5 

1 

SARdSOTA 

79.1 

55.8 

67.5 

84 

21 

45 

10 

12 

0 

0 

0 

0 

3,23 

2.01 

31 

.0 

0 

5 

1 

TAMPA  W50  AP 

R 

77.9 

55.7 

66.8 

.8 

84 

30 

45 

11  + 

26 

0 

0 

0 

0 

3.01 

-  ,74 

1.00 

31 

.0 

0 

5 

1 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

76.7 

55.1 

65.9 

.0 

84 

30 

41 

12 

43 

0 

0 

0 

0 

1  .90 

-  2,35 

.87 

3 

.0 

0 

6 

0 

78.8 

58.4 

68.6 

85 

29  + 

48 

1 0 

1 2 

0 

0 

0 

0 

4.80 

3,31 

31 

0 

1 

VERO  BEACH  4  W 

79.0 

56.5 

67.8 

88 

31 

48 

27 

20 

0 

0 

0 

0 

1.48 

.80 

9 

.0 

0 

4 

0 

WAUCHULA  2  N 

81.9 

53.2 

57.6 

88 

29+ 

43 

11 

23 

0 

0 

0 

0 

4,41 

2.56 

31 

.0 

0 

5 

3 

1 

WINTER  HAVEN 

81.1 

54.1 

67.6 

86 

29+ 

46 

6 

13 

0 

0 

0 

0 

2.41 

1.10 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

67.7 

,  7 

2.79 

-      ■  80 

*        *  * 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

81.2 

56.2 

68.7 

1.7 

89 

30 

48 

24+ 

15 

0 

0 

0 

0 

1.66 

-  1.51 

.63 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

CANAL   POINT  USDS 

80.7 

56.5 

68.6 

86 

6+ 

47 

14 

6 

0 

0 

0 

0 

2.09 

.97 

31 

.0 

0 

3 

3 

0 

CLEWISTON  U   S  ENG 

80.9 

58.8 

69.9 

89 

3 

47 

24 

3 

0 

0 

0 

0 

1,50 

.94 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 

80.9 

62.6 

71.8 

84 

31  + 

50 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

,04 

.04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT   MYERS   WSO  AP 

R 

82.9 

58.6 

70.8 

2.6 

88 

29 

51 

27  + 

0 

0 

0 

0 

0 

4,72 

2.10 

4.05 

31 

.0 

0 

3 

1 

1 

IMMOKALEE   3  NNW 

82.7 

54.5 

68.6 

89 

29 

44 

24 

12 

0 

0 

0 

0 

6,48 

5.75 

31 

.0 

0 

3 

1 

1 

LA  BELLE 

Bit .  5M 

53 .  5M 

69 .  OM 

92 

29 

4  1 

24 

1 2 

2 

0 

0 

0 

1,27 

_  1,72 

.51 

8 

0 

1 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

81.1 

54.9 

68.0 

.2 

88 

3 

43 

24 

14 

0 

0 

0 

0 

2.24 

-  ,54 

1.67 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

NAPLES   2  NE 

81.9 

58. 2M 

70.  IM 

85 

31  + 

48 

14 

1 

0 

0 

0 

0 

2,19 

1.46 

19 

.0 

3 

1 

1 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

80.6 

55.7 

68.2 

86 

30  + 

46 

27  + 

17 

0 

0 

0 

0 

3,70 

2.21 

31 

.0 

0 

4 

2 

2 

TAMIAMI    TpL   "tO  Ml  BEND 

82.8 

59.7 

71.3 

89 

5 

52 

28  + 

0 

0 

0 

0 

0 

,  16 

.05 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

69.5 

.7 

2,37 

-  ,28 

.0 

«       #  # 

LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

80.7 

61.8 

71.3 

.6 

89 

4 

53 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

4,14 

1,30 

2.00 

6 

.0 

0 

6 

2 

2 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

81. * 

59.1 

70.3 

89 

4 

51 

28 

1 

0 

0 

0 

0 

3,61 

2.85 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

HI ALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82. ^1 

57.9 

70 . 2 

1 . 0 

88 

31  + 

50 

24 

1 

0 

0 

0 

0 

3,47 

1,09 

1.23 

5 

0 

6 

2 

2 

LOXAHATCHEE 

81.7 

55.5 

68.6 

87 

29  + 

45 

24 

5 

0 

0 

0 

0 

3,76 

2.03 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

79.6 

65. 9M 

72. 8M 

85 

31  + 

59 

25  + 

0 

0 

0 

0 

0 

1,91 

1.11 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

MIAMI  BEACH 

78.5 

68.9 

73.7 

2.1 

85 

31 

61 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

1.86 

-  ,09 

.96 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

MIAMI   WSO  AP 

1^ 

79,7 

64.4 

72.1 

1.6 

87 

31 

57 

24  + 

0 

0 

0 

0 

3,01 

,  74 

1.35 

31 

0 

2 

MIAMI    12  SSW 

79. 9M 

61.0M 

70. 5M 

.  1 

54 

24  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2.59 

.15 

l!77 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

POMPANO  BEACH 

8 2 .  6M 

63 .  OM 

90 

28 

1 

0 

0 

0 

6*10 

31 

.  0 

0 

2 

SOUTH  MIAMI   5  W 

83.7 

58.5 

71.1 

91 

31 

50 

25  + 

1 

3 

0 

0 

0 

,99 

.65 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

STUART   1  N 

81. 2M 

57. 3M 

69. 3M 

89 

24  + 

47 

12 

11 

0 

0 

0 

0 

3.68 

2.50 

31 

.0 

0 

3 

3 

1 

WEST   PALM  BEACH  WSO  AP 

R 

80.9 

60.9 

70.9 

1.0 

87 

29  + 

52 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

3.99 

.55 

2.13 

31 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

71.1 

l.I 

3,39 

.57 

.0 

*       «  # 
KEYS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

80.0 

70.8 

75.4 

2.9 

84 

31  + 

65 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  1.18 

.32 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

KEY  WEST 

82.3 

69.3 

75.8 

2.2 

87 

21 

62 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

1.50 

-  .23 

.99 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

81.0 

69.1 

75.1 

85 

30 

62 

18  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.14 

.  10 

a 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

75.4 

2.1 

.74 

-  1.18 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

LA  BELLE 

92 

DATE 

29 

LOWEST  TEMPERATURE 

SMITH  CREEK 

27 

DATE 

06 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

FOUNTAIN  3  SSE 

9.11 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

FLAMINGO  RANGER  STA 

.04 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 

BUSHNELL   2  E 

5.65 

DATE 

31 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
-  26  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


NORTHWEST  0 

APALACHICOLA  WSO  CI 
BLDUNTSTOHN 
CARRA6ELLE    1  NNW 
CARVVILIE 
CHIPlEV  3  E 

CRESTVIEM  RADia  HJSfi 
OE   FUNIflK  SPRINGS 
FOUNTAIN  5  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLD  3  W 

NICeviLLE 
PANAMA  CITY   5  NE 
PENSACOLA   MSO  AP 
OUINCV  3  5SW 
SAINT  HARKS   6  SE 

SMITH  CP6EK 
TALLAHASSEE   WSQ  AP 
WEHAHITCHKA 
WOODRUFF  0AM 


NORTH 

CEDAR  KEY    1  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAl  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  WSW 
ClEN  ST  MARY    I  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE    2  WNW 
JACKSONVILLE    WSD  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL  03 
BITHLO 

BRDOKSVILLE   CHIN  HJLL 
BUSHNELL   2  E 
CLERMONT  6  S5W 
DAYTONA  BEACH  WSO  AP 

DELANO    1  SSF 
EVA 

HART  LAKE 

HILLS8DR0UCH  RVP  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

QCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  lFO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
HEEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


0*. 


ARCADI a 

ARCHBOlO  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOM 

BRAOENTON  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNWELL  *  NW 
06  SOTO  cirv  8  sw 

FELLSMEBE    7  SSW 

FORT  DHUM   5  NW 
FORT   GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  NO.  2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WSO  CI 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER    ST  PARK 

NITTAW    1  S 
OKEECHOBEE  9  W 
PARRISH 

Plant  city 
st  petersburg 

sarasota 

tampa  wso  ap 

tarpon  spgs  sewage  pl 

VENICE 

VERO  BEACH  4  w 


BELLE  GLADE   EkP  STA 
CANAL   PPINT  USDA 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO   RAMGER  STA 
FORT  MYERS  WSO  AP 
IMMOKAlEE   3  NNW 


3.18 
6.66 
6.90 


9.11 
S.86 
6.00 

^.98 
5.59 
5.55 
*.*9 


7.85 
5.60 

5.50 


5.8'' 
7.25 
5.15 


6, 42 
5.61 
6.42 
6.13 


5.23 
6.63 
8.66 
4.43 
6.66 

6.26 

'..26 


5,58 
5.60 
8,13 


3.74 
3.37 
3.07 


4.46 
4.60 
2.24 

3.17 
5.40 
2.69 
3.08 
1  .22 

i.e 

2.40 
1.91 
2.64 
3.46 

.56 
.28 
3.89 
1  .90 


3.23 
3.01 
1 .90 
4.80 


1.66 
2.09 
1,50 


1.30 
1 .58 


1.54 
1  .06 

1.36 
1.50 


.06 
1.09 


16  1 

17  I 

18 

19  I 

20  1 

21 

22  { 

23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

.02 

.93 

.34 

T 

T 

.40 

.99 

1.96 

.07 

.06 

.24 

.02 

1.22 

.69 

1.13 

1.23 

1.90 

.19 

1  .40 

.75 

.02 

.76 

.43 

1.09 

T 

1.62 

.73 

.02 

.76 

.33 

1.42 

.16 

.25 

.07 

.63 

.43 

1.02 

.20 

.60 

.47 

.96 

1.50 

2.40 

.65 

.39 

.03 

1.05 

.  12 

.65 

.34 

.46 

.24 

.04 

.03 

,07 

.44 

.70 

3.37 

.31 

.29 

.60 

.30 

.95 

.77 

.02 

.07 

.45 

1.19 

1.00 

1.06 

.39 

.05 

.05 

.90 

1.10 

.86 

.03 

.09 

T 

.03 

.60 

.80 

1.00 

.0*. 

.16 

T 

.79 

2.74 

.79 

.60 

T 

T 

.27 

T 

1.01 

3.14 

.95 

.63 

!o2 

.05 

.42 

T 

T 

T 

T 

!S2 

'V 

l!22 

.19 

.30 

.03 

T 

.45 

1.10 

3.19 

.56 

T 

.13 

.23 

.93 

2.30 

1.96 

1.25 

2.95 

.16 

.06 

.61 

.47 

2.69 

1.26 

.90 

.30 

.22 

1.02 

.74 

.40 

1.23 

.16 

.01 

.55 

.35 

2.02 

2.35 

.06 

.66 

1.70 

1.74 

.05 

T 

.06 

.72 

2.49 

1.69 

.1« 

.45 

.27 

.21 

1.63 

.46 

.41 

.20 

.50 

T 

T 

.29 

1.50 

.91 

1.02 

.15 

.01 

.47 

1.65 

2.96 

.30 

T 

.44 

2.50 

1.56 

.12 

.60 

1.58 

1.25 

1.70 

.04 

.46 

1.76 

.43 

1.60 

.09 

T 

.52 

1.55 

1.94 

.17 

1.25 

.62 

.36 

1 .60 

1.15 

.09 

.35 

.68 

1 .40 

1.91 

.09 

.22 

.43 

.76 

1.85 

.16 

T 

T 

.55 

1.04 

1.18 

1.50 

.30 

.10 

.56 

3.32 

2.93 

.06 

•  14 

.49 

.40 

1.05 

2.67 

.38 

.25 

4.25 

.64 

.32 

.12 

.60 

4.62 

.35 

.08 

.06 

1.12 

6.65 

.32 

.01 

T 

.06 

T 

.76 

2.94 

.61 

T 

.  10 

.30 

1.16 

.07 

3.05 

.  10 

.13 

.09 

.56 

1.32 

.10 

3.60 

.26 

1.12 

.45 

T 

1.72 

.10 

T 

1.30 

.45 

.57 

.09 

.39 

.25 

.93 

3.90 

.40 

.  16 

.03 

.22 

3.72 

.51 

.29 

.10 

.09 

1.51 

4.25 

.06 

.43 

1.05 

1.10 

1.66 

.11 

T 

.06 

T 

.06 

.24 

.01 

4.31 

.55 

.04 

.05 

.03 

T 

.10 

1.10 

.34 

.02 

.22 

■ 

3  1« 

!30 

.27 

!lO 

!l9 

129 

4.'6S 

.26 

.02 

.11 

.70 

6.00 

1.42 

3.63 

.05 

.02 

.25 

.05 

.35 

T 

T 

2.66 

.14 

.17 

1.94 

T 

.06 

.45 

.90 

.05 

.72 

.40 

.02 

1.64 

.26 

.30 

1.30 

3.60 

.07 

.01 

2.66 

1.65 

.13 

.03 

T 

T 

T 

2.32 

.60 

.07 

.27 

.45 

.03 

3.1! 

.01 

1.96 

.12 

.02 

.16 

1.64 

.01 

.06 

.03 

.79 

.05 

.09 

1 .06 

.06 

.17 

.06 

.04 

.12 

.69 

.13 

T 

.47 

.16 

.12 

.03 

1.20 

.02 

.13 

.01 

.32 

.20 

1.17 

.36 

2.70 

.03 

.05 

2.22 

.04 

.19 

.71 

.21 

.02 

.09 

.  13 

.05 

.70 

.  14 

.04 

.26 

.27 

2.01 

.64 

.01 

.23 

.03 

T 

T 

1.00 

.21 

.16 

.IB 

.06 

.21 

.36 

.04 

.14 

3.31 

.16 

.08 

.06 

.02 

.10 

.15 

.08 

.70 

2.56 

T 

.05 

1.10 

.63 

.14 

.46 

.02 

.60 

.97 

.13 

.12 

.09 

T 

T 

.07 

.04 

.21 

.26 

T 

4.09 

.05 

.07 

.36 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


LA  BELLE 

MDORE  HAVEN   LOCK  1 
NAPLES   2  NE 
puNTfi  cnfiDa  4  ENE 
TfiMlfiMI    TRL   40  MI  BEND 


ldwe"  east  znn$7 


06 


DiNIA  4  HNW 

FOPT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD   EXP  STA 

KENDALL   2  E 

L0KAH4TCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    WSD  AP 

MIAMI    12  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL   PALM  PAN&ER  STA 

SOUTH  MTAMI    5  W 


3.61 
3.47 


3.76 
1.91 
1  .86 
3.01 

2.59 
3.96 
7.69 


KEY  WEST  WSO  fiP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


Day  of  Month 


13 


14  15 


.85     .52  .53 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  fium 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  v/i 
precipitation 

tti 

ishine 

1 1  n  Q^f 

1.0 

ant 

<D 
0) 

ion  of 
t  mile 

t  mile 

StandarcJ  of  Time 
EASTERN 

o. 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

o 

o. 
o 

1.00- 

Total 

APALACHICOLA  WSO  CI 

36 

NW 

L8 

2 

3 

3 

3 

2 

0 

13 

89 

4.5 

D6YTDNA  BEACH  WSO  AP 

25 

0.8 

9.6 

26++ 

26 

15 

80 

84 

53 

63 

1 

3 

3 

1 

2 

1 

11 

4.5 

FORT  MYERS  WSO  AP 

24 

0.0 

9.1 

29++ 

23 

il 

87 

90 

49 

66 

1 

3 

2 

0 

0 

1 

7 

3.4 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

24 

1.6 

8.1 

38 

SW 

IB 

85 

91 

52 

63 

0 

1 

8 

0 

1 

0 

10 

75 

3.9 

KEY  WEST  WSO  AP 

10 

4.5 

11.2 

25 

NE 

11 

71 

74 

60 

67 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

93 

2.9 

LAKELAND  WSO  CI 

1 

3 

6 

1 

0 

0 

u 

79 

3.6 

MIAMI   WSO  AP 

10 

2.6 

10.5 

26++ 

19 

}1  + 

78 

81 

56 

63 

5 

3 

2 

1 

1 

0 

12 

4.6 

ORLANDO  WSO  AP 

27 

1.1 

9.8 

28++ 

24 

16 

80 

83 

45 

56 

2 

4 

4 

0 

0 

1 

11 

4.5 

PENSACDLA  WSO  AP 

18 

0.8 

9.3 

32++ 

32 

J8+ 

79 

82 

55 

63 

0 

4 

1 

3 

2 

0 

10 

4.8 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

26 

0.8 

7.4 

32  +  + 

27 

28 

87 

90 

50 

60 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

13 

4.5 

TAMPA  WSO  AP 

22 

0.8 

9.7 

23++ 

18 

il 

79 

84 

51 

65 

2 

3 

2 

2 

1 

0 

10 

82 

3.6 

WEST  PALM  BEACH  WSO  AP 

11 

2.3 

10.5 

29  +  + 

3 

11 

76 

80 

53 

66 

5 

3 

2 

2 

0 

1 

13 

5.2 

See  leleieuce  notes  lollowing  Siaiion  I&dai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLDRIDS 
MARCH 


Day  ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

j  29 

30 

31 

Avers 

•          ♦  • 

NORTHWEST  01 

APAL^CHICQLA   WSO  CT 

MIN 

72 
60 

72 
59 

64 

48 

65 
45 

67 

50 

58 
41 

66 
48 

65 
55 

63 
44 

65 
42 

69 
47 

69 
52 

70 
53 

77 
61 

74 
60 

73 
59 

72 
55 

71 
52 

71 
55 

74 
57 

73 
65 

81 
61 

80 
62 

70 
57 

76 
53 

62 
46 

70 
53 

74 
62 

74 
63 

70 
59 

63 
54 

70.0 
53.9 

BLnUNTSTUwN 

MIN 

80 

75 
43 

73 
40 

78 
46 

77 
48 

82 
56 

77 
60 

60 
40 

84 
46 

77 
53 

61 
44 

70 
44 

80 
51 

80 
47 

75 
54 

64 
53 

CARRABCLLE   1  NNVJ 

MIN 

69 
59 

70 
60 

70 
41 

71 
41 

73 
40 

60 
38 

69 
38 

68 

52 

66 
39 

67 
35 

71 
40 

71 
43 

78 
48 

79 
48 

77 
55 

77 
60 

76 
46 

76 
45 

76 
43 

74 

52 

78 
60 

82 
62 

80 
49 

79 
45 

78 
44 

75 
45 

70 
44 

72 
60 

78 
63 

79 
60 

73.6 
48.5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

75 
57 

80 
61 

75 
46 

48 
37 

69 
40 

63 
30 

62 
33 

73 
40 

66 
41 

60 
34 

71 
39 

76 
42 

82 
45 

76 
49 

77 
56 

81 
61 

73 
47 

70 
44 

75 
48 

74 
50 

80 
53 

77 
61 

75 
46 

61 
48 

74 
50 

66 
42 

69 
45 

77 
55 

78 
60 

79 
51 

74 
51 

73.4 
47.2 

CRESTVIEW   RAOID  WJSB 

MIN 

7** 
52 

71 
54 

62 
39 

69 
35 

63 
43 

64 
35 

71 
39 

66 
57 

62 
43 

76 
39 

77 
40 

76 
40 

73 
42 

79 
59 

79 
60 

80 
61 

72 
45 

74 
42 

79 
45 

78 
47 

72 
57 

82 
55 

61 
47 

78 
50 

73 
57 

74 
42 

71 
43 

82 
61 

77 
65 

71 
47 

65 
42 

73.2 
47.8 

OE   FUNIA"  SPRINGS 

MIN 

FOUNTAIN   3  SSE 

MIN 

SO 
50 

78 
45 

78 
51 

74 
40 

71 
40 

73 
28 

68 
39 

63 
40 

73 
28 

76 
44 

78 
34 

78 
49 

80 
47 

80 
57 

76 
61 

76 
40 

77 
35 

77 
44 

81 
45 

80 
52 

78 
60 

83 
36 

80 
42 

80 
50 

70 
42 

78 
38 

81 
56 

77 
58 

65 

51 

67 

52 

75.9 
45.5 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
6'> 

73 

55 

65 
40 

68 
35 

69 
51 

63 
32 

71 
36 

71 
56 

65 

42 

75 
32 

77 
38 

75 
41 

74 
45 

80 
59 

79 
59 

75 
62 

74 
44 

76 
42 

76 
43 

76 
46 

76 
55 

77 
58 

63 
41 

82 
49 

72 
54 

71 
40 

76 
48 

82 
60 

82 
66 

77 
46 

68 
48 

74.4 
48,0 

MONTICFLLD  3  W 

MAX 
MIN 

73 

79 
55 

77 
55 

60 
37 

70 
44 

64 
30 

60 
33 

72 
38 

66 
39 

59 
29 

69 
34 

75 
38 

75 
41 

76 
48 

75 
54 

79 
58 

76 
44 

70 
37 

75 
43 

77 
46 

60 
54 

79 
60 

78 
40 

81 
45 

76 
52 

77 
46 

68 
42 

73 
51 

77 
59 

70 
56 

71 
54 

72.8 
45.  J 

NI C  E V  I L  L  E 

MAX 
MIN 

73 
61 

74 
64 

69 
48 

53 
35 

65 

42 

65 
32 

61 

32 

68 
42 

65 
43 

62 
30 

71 
36 

75 
31 

70 
42 

71 
43 

77 
56 

76 
57 

76 
46 

72 
40 

75 
45 

75 
46 

76 
48 

72 
57 

77 
40 

61 
41 

75 
53 

78 
4? 

65 
44 

73 
52 

60 
57 

77 
49 

61 
49 

71.3 
45.3 

PANAMA  CITY  5  NE 

MAX 
MIN 

76 
46 

76 
58 

75 
48 

57 
39 

69 
39 

66 
37 

63 
35 

70 
42 

67 
43 

62 
32 

73 
37 

75 
42 

7! 
45 

74 
50 

76 
54 

76 
62 

72 
45 

79 
43 

79 
46 

76 
53 

78 
56 

77 
59 

78 
41 

78 
50 

75 
54 

71 

70 
46 

73 
55 

79 
59 

72 
55 

62 
53 

72.5 
47.4 

PENSACHLA    WSO  AP 

MAX 
MIN 

77 
66 

71 
55 

55 
43 

65 
41 

65 
43 

60 
37 

68 
43 

66 
52 

64 
44 

68 
40 

72 
44 

71 
48 

72 
50 

77 
6? 

75 
63 

75 
55 

73 
52 

75 
51 

75 
54 

75 

52 

75 
62 

78 
56 

80 
49 

71 
55 

77 
46 

63 
44 

75 
59 

62 
60 

78 
62 

62 
51 

66 
53 

71.2 
51.4 

auiNcy  3  ssw 

MAX 
MIN 

75 
53 

80 
60 

80 
52 

54 
39 

72 
45 

64 
35 

62 
37 

72 
4b 

66 
39 

62 
34 

70 
39 

76 
42 

77 
45 

78 
53 

78 
55 

81 
60 

76 
44 

71 
39 

78 
50 

77 
50 

61 
57 

77 
61 

77 
40 

82 
50 

76 
57 

60 
46 

69 
40 

60 
52 

79 
67 

77 
55 

64 
53 

74 . 0 
48.2 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

MIN 

71 
56 

71 
58 

67 
48 

63 
40 

70 
43 

63 
35 

67 
39 

66 
55 

65 
40 

71 
37 

72 
42 

72 
46 

70 
48 

72 
55 

72 
57 

74 
53 

75 
49 

71 
45 

75 
54 

79 
51 

74 
58 

83 
60 

81 
44 

74 
49 

79 
48 

67 
49 

71 
44 

75 

55 

73 
61 

72 
59 

69 
45 

71.7 
49.  1 

SMITH  CRFEK 

MAX 
MIN 

79 
51 

72 
48 

59 
51 

71 
36 

68 
51 

62 
27 

72 
32 

67 
50 

65 
37 

72 
30 

75 
35 

77 
35 

79 
39 

82 
51 

80 
52 

81 
50 

78 
39 

77 
37 

78 
46 

81 
45 

79 
53 

83 
59 

85 
38 

80 
44 

80 
48 

76 
40 

78 
40 

80 
47 

76 
54 

68 
54 

60 
52 

74.9 
44.2 

TALLAHASSEE   USD  AP 

MAX 
MIN 

79 
5  1 

79 
52 

61 
40 

72 
37 

68 
45 

62 
33 

73 
32 

68 
47 

64 
32 

73 

78 
33 

78 
37 

78 
39 

81 

61 

78 

74 
4  5 

77 

78 

63 

77 

62 

85 

SO 

81 

70 

79 

82 
58 

74 

70 

62 

75.1 
44.5 

WEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

77 
56 

80 
58 

79 
54 

61 
41 

70 
41 

68 

40 

64 
38 

73 
39 

67 
43 

65 

36 

75 
36 

78 
33 

78 
35 

79 
48 

61 
49 

82 
57 

77 
44 

73 
43 

78 
45 

78 
52 

61 
52 

78 
59 

81 
42 

82 
42 

80 
50 

78 
44 

72 
45 

80 
46 

79 
59 

80 
58 

64 
55 

75.4 
46.5 

WQDDFUFF  DAM 

*            *  * 

MAX 
MIN 

71 
58 

80 
59 

79 
55 

65 
44 

65 
43 

63 
41 

61 
38 

75 
40 

65 
44 

60 
37 

68 
37 

74 
37 

73 
46 

79 
48 

78 
56 

82 
60 

76 
46 

70 
43 

75 
43 

74 
53 

63 
54 

78 
60 

74 
47 

80 
47 

72 
54 

77 
47 

65 
46 

81 
45 

80 
57 

79 
57 

62 
53 

73.0 
48.2 

NORTH  02 

CEDAP  KEV   1  WSW 

MAX 
MIN 

73 
61 

78 
63 

74 
61 

68 
50 

68 

62 

71 
41 

63 
48 

75 
53 

73 
45 

65 
39 

71 
48 

74 
55 

75 
56 

75 
58 

72 
63 

75 
64 

72 
55 

73 
56 

75 
58 

74 
56 

82 
59 

60 
66 

77 
55 

77 
62 

77 
63 

78 
48 

67 
52 

73 
60 

78 
63 

71 
62 

70 
64 

56.0 

CROSS   CITY   2  HNW 

MAX 
MIN 

73 
51 

77 
52 

75 
50 

75 
46 

72 
43 

74 
40 

72 
39 

70 
38 

71 
42 

66 
35 

75 
35 

78 
40 

79 
50 

75 
47 

78 
60 

82 
58 

80 
54 

78 
50 

76 
50 

77 
42 

83 
56 

82 
61 

62 
41 

81 
43 

80 
45 

76 
50 

66 
41 

60 
42 

80 
59 

77 
59 

74 
59 

47.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

83 
56 

34 
54 

79 
59 

76 
51 

75 
54 

64 
43 

78 
44 

80 

42 

73 

42 

74 
49 

80 
46 

82 
52 

78 
57 

7* 
53 

78 
49 

77 
52 

80 
56 

80 
55 

83 
64 

82 
52 

78 
56 

80 
53 

73 
46 

80 
42 

79 
57 

75 
62 

71 
60 

79 
60 

77.7 
52.4 

FERN4NDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

77 
56 

79 
53 

78 
55 

73 
42 

75 

50 

66 
39 

71 
43 

77 
44 

72 
37 

68 
37 

66 
39 

65 
43 

79 
47 

79 
53 

78 
57 

76 
57 

69 
49 

72 
48 

70 
45 

73 
44 

77 
56 

82 
52 

65 
51 

80 
54 

79 
51 

70 
48 

75 
44 

78 
57 

71 
61 

70 
58 

66 
56 

74 .  1 
49.2 

Gainesville  2  wsu 

MAX 
MIN 

83 
56 

83 
56 

83 
59 

74 
47 

75 
55 

66 
39 

78 
42 

78 
54 

70 
45 

70 
34 

75 
38 

75 
46 

79 
44 

80 
49 

81 
56 

60 
56 

73 
46 

78 
45 

79 
50 

80 
54 

80 
60 

84 
62 

63 
43 

82 
50 

60 
52 

75 
47 

80 
43 

78 
55 

76 
63 

77 
60 

80 
65 

60.8 

GLEN  ST  MARY   1  W 

MAX 
MIN 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
56 

80 
58 

82 
60 

73 
48 

77 
50 

74 
35 

62 
38 

78 
45 

75 
43 

63 
33 

71 
38 

75 
43 

77 

45 

76 
50 

76 
56 

81 
57 

74 

50 

70 
43 

74 
51 

78 
51 

62 
54 

81 
62 

83 
44 

83 
50 

80 

53 

79 
42 

67 
43 

80 
56 

74 
59 

70 
59 

70 
61 

75.6 
49.6 

JACKSONVILLE    WSO  AP 

MAX 
MIN 

55 

85 
55 

77 
49 

71 
46 

69 
47 

58 
33 

76 
39 

76 
52 

58 
37 

72 
33 

73 
38 

74 
42 

79 
43 

79 
52 

63 
59 

75 
58 

73 
49 

76 
42 

73 
53 

76 
53 

80 
54 

82 
53 

61 
45 

77 
48 

79 
51 

60 
42 

80 
41 

76 
54 

66 
61 

70 
58 

69 
53 

49.2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
59 

76 
57 

77 
60 

67 
46 

74 
54 

60 
40 

69 
46 

69 
57 

67 
49 

63 

40 

66 
46 

68 
47 

73 
47 

80 
54 

77 
56 

78 
58 

74 
52 

74 
51 

72 
58 

71 
58 

75 
60 

84 
63 

63 
54 

75 
53 

81 
54 

74 
44 

70 
45 

81 
55 

68 
61 

68 
60 

73 
57 

73.0 
53.0 

JASPER 

MAX 
MIN 

79 
48 

84 
55 

82 
56 

71 
42 

71 
45 

68 
32 

62 
35 

76 
41 

69 
41 

62 
33 

71 
35 

75 
39 

76 
43 

79 
45 

78 
55 

81 
58 

72 
48 

75 
46 

77 
50 

78 
50 

79 
54 

81 

56 

60 
41 

82 
45 

77 
49 

76 
48 

66 
43 

80 
46 

75 
60 

69 
57 

72 
59 

75.0 
46.9 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

77 
53 

82 
57 

82 
57 

74 
45 

70 
47 

69 
35 

61 

41 

75 
49 

72 
41 

61 
32 

70 
38 

74 
43 

75 
43 

78 
48 

84 
60 

80 
57 

73 
47 

72 
45 

77 
56 

76 
53 

60 
56 

61 
63 

62 
43 

83 
50 

76 
50 

77 
42 

66 
40 

79 
57 

71 
58 

69 
58 

70 
62 

74 .  8 
49.2 

LIVE  OAK 

MAX 
MIN 

85 
52 

82 
56 

77 
57 

72 
43 

72 
52 

64 
35 

77 
40 

74 
48 

68 
39 

72 
32 

76 
36 

77 
35 

78 
43 

80 
48 

62 
59 

77 
65 

75 
47 

79 
41 

79 
50 

82 
52 

84 
53 

83 
64 

84 
39 

90 
47 

79 
43 

75 
49 

80 
40 

74 
48 

76 
60 

72 
57 

70 
57 

76.9 
47.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

83 
54 

82 
58 

70 
56 

72 
43 

68 
52 

60 
35 

76 
40 

68 
53 

64 
40 

71 
35 

76 
44 

67 
46 

80 
51 

80 
52 

62 
59 

75 

60 

74 
49 

79 
48 

79 
53 

81 
52 

63 
57 

84 
64 

85 
49 

60 
47 

80 
50 

75 
46 

79 
40 

76 
59 

71 
62 

71 
58 

69 
54 

75.5 
50.6 

MAVO 

MAX 
MIN 

79 
48 

84 
55 

81 
58 

73 
46 

73 
47 

69 
37 

62 
37 

77 
37 

72 
41 

64 
31 

72 
32 

76 
36 

76 
43 

79 
44 

78 
54 

81 
59 

76 
49 

78 
41 

76 
42 

79 
48 

82 
51 

64 
57 

82 
42 

82 
44 

80 
50 

78 
48 

68 
41 

78 
43 

74 
56 

72 
60 

72 
61 

76.1 
46.5 

palatka 

MAX 
MIN 

83 
58 

85 
55 

82 
60 

76 
48 

76 
56 

69 
42 

79 
43 

80 
58 

74 
49 

68 
38 

75 
41 

75 
43 

80 
40 

82 
53 

62 
59 

79 
58 

75 
52 

76 
47 

78 
53 

80 
57 

62 
58 

84 
68 

83 
49 

82 
55 

61 
54 

82 
45 

62 
44 

76 
56 

76 
63 

75 
60 

83 
63 

78.9 
52.4 

PERRY 

MAX 
MIN 

80 
53 

79 
59 

72 
56 

70 
53 

70 
62 

68 
40 

75 
40 

70 
42 

70 
43 

71 
32 

77 
39 

79 
40 

78 
41 

77 
50 

78 
53 

78 
58 

75 
51 

78 
45 

79 
58 

62 
52 

81 
58 

62 
65 

81 
44 

82 
43 

78 
52 

76 
45 

73 
44 

74 
60 

79 
67 

74 
62 

71 
57 

76.0 
50.5 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

81 
53 

74 

50 

76 
53 

70 
40 

72 
42 

81 
58 

73 
50 

37 

69 

72 
46 

77 
44 

78 
53 

82 
57 

79 
45 

76 
52 

84 
53 

84 
44 

81 
42 

73 
44 

76 
39 

73 
5"" 

69 
59 

S««  Reterenc*  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MARCH 


Day  of  Month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ST4RKE 

MAX 

84 

83 

73 

70 

62 

77 

76 

70 

69 

75 

76 

79 

80 

81 

74 

73 

76 

75 

80 

92 

63 

83 

79 

79 

73 

80 

72 

69 

63 

78 

76.3 

MIN 

53 

51 

57 

46 

59 

34 

38 

50 

43 

31 

36 

42 

38 

47 

58 

54 

49 

37 

53 

51 

52 

63 

43 

48 

51 

45 

39 

53 

61 

57 

62 

48.4 

STEINH4TCHEE    HCC4IN  TR 

MAX 

80 

78 

72 

66 

74 

72 

74 

78 

79 

70 

72 

74 

75 

78 

80 

81 

77 

80 

73 

82 

81 

30 

78 

79 

80 

76 

73 

73 

78 

69 

70 

76.0 

52 

56 

52 

37 

40 

31 

33 

35 

44 

45 

54 

58 

60 

52 

58 

64 

65 

36 

44 

47 

40 

39 

42 

54 

60 

62 

USHER  TOWER 

MAX 

85 

80 

72 

74 

75 

65 

78 

78 

69 

73 

77 

76 

79 

79 

80 

74 

73 

78 

80 

83 

34 

33 

62 

62 

76 

71 

75 

75 

77 

75 

80 

77.1 

♦          *  * 

MIN 

55 

58 

59 

46 

56 

37 

44 

51 

43 

33 

38 

46 

43 

48 

55 

56 

49 

42 

50 

50 

56 

59 

44 

48 

48 

44 

42 

52 

62 

61 

65 

NORTH   CENTRaL  03 

I 

BROOKSVILLE    CHIN  HILL 

MAX 

63 

83 

78 

75 

74 

80 

81 

76 

71 

75 

77 

80 

80 

61 

79 

73 

77 

79 

83 

84 

79 

80 

82 

79 

73 

79 

91 

85 

92 

76 

79,0 

(>9 

57 

61 

51 

63 

42 

45 

58 

43 

42 

50 

55 

54 

56 

55 

58 

55 

53 

51 

55 

60 

64 

54 

56 

56 

48 

48 

57 

63 

61 

64 

55.1 

BUSHNELL    2  E 

MAX 

85 

85 

82 

81 

79 

73 

80 

84 

77 

71 

76 

77 

79 

82 

64 

73 

76 

90 

62 

83 

62 

80 

82 

34 

84 

75 

90 

84 

83 

81 

80 

90. 1 

59 

53 

61 

48 

69 

41 

41 

55 

48 

40 

38 

48 

44 

53 

50 

55 

51 

44 

49 

52 

58 

64 

48 

48 

48 

50 

44 

50 

63 

62 

66 

51.6 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 

63 

85 

79 

79 

76 

69 

81 

62 

76 

72 

75 

7! 

80 

79 

63 

80 

74 

90 

81 

83 

61 

80 

83 

85 

80 

72 

90 

81 

85 

30 

80 

79.3 

62 

56 

63 

52 

61 

44 

46 

58 

53 

46 

45 

50 

50 

58 

54 

59 

57 

51 

57 

59 

60 

64 

52 

56 

53 

52 

48 

54 

65 

61 

67 

65.3 

U4YTDNS   BE4CH  WSO  *P 

MAX 

79 

65 

81 

77 

74 

63 

74 

84 

65 

65 

70 

72 

75 

82 

80 

81 

74 

73 

7! 

77 

76 

83 

32 

73 

82 

63 

78 

81 

76 

73 

77 

75.9 

59 

53 

56 

50 

54 

43 

46 

56 

55 

44 

44 

50 

49 

59 

56 

58 

52 

46 

54 

56 

67 

64 

52 

54 

53 

48 

45 

51 

61 

62 

60 

53.5 

DELiND   1  SSE 

MAX 

61 

65 

81 

79 

77 

65 

78 

64 

66 

67 

73 

75 

79 

81 

31 

60 

75 

79 

80 

79 

79 

82 

83 

82 

92 

67 

80 

81 

82 

72 

80 

77.9 

55 

50 

49 

48 

51 

43 

40 

54 

56 

40 

37 

39 

43 

53 

45 

51 

47 

42 

50 

48 

55 

66 

45 

45 

52 

43 

42 

54 

60 

61 

60 

49.2 

INVERNESS 

MAX 

79 

84 

85 

75 

79 

79 

64 

79 

82 

66 

69 

74 

76 

78 

30 

64 

78 

74 

78 

82 

81 

61 

72 

83 

93 

79 

67 

81 

84 

95 

71 

77.8 

53 

57 

58 

49 

55 

44 

44 

49 

50 

39 

41 

45 

50 

55 

55 

55 

51 

47 

50 

56 

57 

62 

52 

53 

57 

52 

47 

49 

60 

62 

63 

52.2 

LISBON 

MAX 

80 

84 

82 

79 

78 

70 

77 

83 

76 

71 

75 

76 

79 

81 

82 

80 

73 

78 

81 

91 

79 

30 

63 

83 

81 

72 

80 

79 

83 

60 

79 

78.9 

60 

58 

62 

51 

58 

40 

43 

59 

47 

41 

43 

50 

48 

56 

55 

56 

51 

49 

53 

54 

59 

64 

50 

58 

48 

48 

48 

55 

62 

61 

66 

53.3 

0C4L4 

MAX 

85 

85 

81 

77 

78 

71 

79 

82 

76 

72 

76 

78 

83 

81 

63 

80 

74 

80 

82 

81 

82 

85 

34 

64 

82 

75 

81 

81 

62 

79 

80 

80.0 

61 

56 

61 

51 

60 

43 

45 

60 

46 

40 

44 

51 

49 

57 

58 

57 

51 

50 

55 

56 

62 

65 

50 

56 

56 

49 

47 

57 

64 

66 

66 

54.6 

ORLANDO   WSO  AP 

MAX 

85 

87 

84 

82 

80 

67 

81 

87 

70 

70 

74 

75 

80 

63 

63 

83 

77 

80 

85 

83 

80 

82 

83 

64 

93 

69 

81 

63 

84 

30 

82 

30.2 

62 

59 

60 

57 

60 

47 

50 

61 

52 

50 

49 

56 

53 

61 

56 

60 

59 

58 

61 

59 

62 

64 

57 

59 

52 

52 

51 

57 

63 

63 

63 

Saint  leo 

MAX 

8A 

86 

78 

81 

74 

68 

75 

83 

71 

71 

75 

77 

81 

80 

83 

80 

74 

78 

80 

84 

84 

82 

31 

83 

80 

70 

61 

82 

37 

84 

79 

79.2 

60 

56 

61 

53 

63 

42 

44 

56 

50 

42 

46 

51 

52 

57 

55 

60 

54 

53 

54 

55 

59 

65 

52 

54 

51 

49 

47 

56 

66 

61 

67 

SANFORo  Exp  station 

MAX 

8? 

85 

83 

79 

78 

68 

79 

86 

74 

68 

76 

75 

80 

80 

80 

32 

75 

79 

60 

80 

79 

83 

82 

83 

81 

75 

90 

81 

82 

76 

78 

79.0 

MIN 

58 

55 

63 

54 

60 

45 

44 

57 

52 

47 

48 

52 

51 

58 

52 

52 

53 

49 

57 

59 

59 

64 

56 

52 

51 

50 

47 

53 

60 

61 

67 

54.4 

TITUSVILLE  3  NW 

MAX 

83 

87 

83 

61 

78 

67 

61 

85 

74 

69 

75 

86 

60 

65 

63 

64 

76 

81 

81 

81 

81 

85 

93 

80 

92 

78 

83 

86 

66 

78 

75 

80. « 

58 

57 

61 

50 

55 

43 

45 

58 

59 

45 

44 

54 

48 

54 

51 

58 

56 

60 

60 

55 

63 

63 

54 

55 

51 

50 

46 

52 

61 

61 

66 

4.6 

WEEKI  UAChEE 

MAX 

79 

84 

86 

75 

77 

77 

66 

79 

60 

75 

75 

76 

79 

79 

79 

60 

80 

76 

77 

80 

34 

85 

90 

90 

79 

80 

70 

77 

64 

96 

79 

76.9 

*         «  « 

53 

53 

58 

48 

55 

41 

41 

47 

49 

36 

43 

43 

45 

52 

50 

63 

55 

45 

49 

48 

54 

60 

45 

51 

47 

47 

42 

50 

62 

61 

64 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

MAX 

84 

89 

86 

85 

82 

71 

81 

87 

60 

74 

72 

78 

79 

84 

68 

8! 

77 

80 

78 

34 

83 

33 

91 

9! 

91 

78 

85 

85 

69 

95 

81 

81.9 

MIN 

59 

50 

59 

5! 

61 

48 

47 

60 

59 

48 

41 

41 

45 

48 

48 

58 

58 

55 

51 

50 

55 

61 

52 

45 

46 

53 

47 

52 

64 

61 

65 

5  2.8 

ARCHBOLO   BIOLOGIC  STA 

MAX 

85 

83 

69 

84 

66 

85 

74 

82 

67 

77 

76 

77 

78 

80 

83 

85 

86 

80 

31 

77 

86 

85 

95 

94 

96 

77 

75 

85 

78 

89 

86 

62.3 

53 

57 

61 

53 

54 

51 

48 

57 

57 

50 

45 

42 

51 

45 

46 

52 

57 

46 

46 

53 

56 

61 

47 

47 

41 

43 

45 

48 

59 

59 

72 

5  2.0 

AVON  PARK 

MAX 

84 

88 

85 

85 

83 

64 

88 

88 

65 

75 

79 

79 

60 

64 

86 

83 

60 

84 

34 

80 

85 

86 

95 

98 

95 

78 

64 

85 

66 

95 

85 

83  .7 

62 

59 

63 

56 

60 

51 

51 

61 

58 

49 

46 

51 

49 

60 

53 

60 

56 

55 

54 

60 

60 

63 

51 

53 

52 

55 

48 

56 

67 

62 

59 

56.3 

BAPTOW 

MAX 

84 

86 

63 

83 

80 

72 

62 

65 

78 

74 

74 

79 

81 

83 

83 

84 

76 

91 

62 

83 

88 

93 

82 

85 

84 

74 

33 

64 

87 

87 

85 

61.8 

61 

64 

60 

52 

62 

46 

47 

61 

52 

47 

45 

48 

48 

54 

54 

58 

55 

53 

54 

54 

58 

62 

54 

54 

49 

51 

49 

55 

66 

59 

64 

54.7 

BRADfcNTOU   5  ESE 

MAX 

82 

62 

79 

79 

78 

70 

82 

60 

75 

73 

72 

70 

78 

78 

79 

79 

74 

74 

78 

82 

82 

78 

78 

78 

77 

73 

76 

79 

84 

93 

32 

77.9 

61 

57 

64 

53 

64 

47 

49 

60 

55 

47 

40 

49 

44 

52 

51 

60 

60 

54 

52 

53 

58 

64 

52 

49 

48 

52 

47 

54 

68 

65 

66 

54.7 

CLEAkWATER 

MAX 

83 

81 

73 

74 

70 

67 

90 

77 

72 

71 

75 

75 

78 

79 

79 

76 

73 

76 

78 

82 

81 

76 

77 

76 

78 

71 

77 

80 

85 

94 

78 

76.9 

63 

61 

62 

56 

64 

45 

51 

60 

52 

45 

46 

55 

54 

56 

54 

64 

62 

53 

53 

55 

62 

67 

59 

53 

55 

52 

51 

58 

68 

64 

67 

57.0 

FELLSMERE   7  SSW 

MAX 

60 

85 

64 

84 

83 

74 

78 

65 

82 

71 

76 

77 

80 

83 

32 

78 

61 

81 

79 

95 

83 

83 

82 

80 

91 

64 

87 

88 

81.3 

58 

56 

61 

56 

58 

47 

46 

60 

58 

48 

47 

46 

50 

51 

59 

56 

51 

53 

63 

57 

54 

51 

50 

55 

46 

53 

59 

60 

54.0 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 

82 

65 

84 

83 

83 

73 

60 

86 

33 

74 

76 

77 

60 

60 

63 

82 

82 

81 

81 

83 

81 

86 

83 

85 

62 

74 

61 

82 

88 

97 

80 

81.5 

58 

56 

61 

56 

56 

48 

48 

61 

61 

50 

50 

47 

51 

49 

52 

52 

56 

53 

60 

54 

56 

59 

51 

52 

47 

56 

45 

52 

61 

60 

65 

54.3 

FOPT  PIERCE 

MAX 

78 

62 

84 

76 

85 

71 

76 

84 

75 

73 

74 

75 

75 

81 

32 

65 

80 

79 

82 

90 

30 

86 

79 

85 

84 

70 

79 

84 

83 

98 

77 

79.7 

61 

58 

62 

59 

60 

58 

54 

63 

62 

62 

53 

63 

55 

52 

56 

59 

57 

55 

61 

56 

69 

62 

57 

49 

52 

53 

49 

54 

61 

68 

67 

58.3 

INDIAN    LAKE  ESTATES 

MAX 

62 

88 

84 

83 

81 

71 

82 

66 

82 

73 

75 

75 

80 

82 

33 

84 

78 

61 

84 

83 

85 

85 

83 

85 

93 

78 

94 

83 

38 

98 

84 

82.0 

5" 

55 

62 

51 

55 

48 

44 

52 

56 

46 

40 

44 

45 

49 

48 

65 

60 

47 

54 

48 

52 

61 

51 

54 

46 

53 

45 

49 

62 

61 

65 

52.1 

KI5SIMMEE    NO.  2 

MAX 

62 

84 

64 

81 

81 

70 

76 

63 

80 

71 

73 

73 

80 

81 

31 

81 

77 

80 

81 

31 

78 

82 

82 

95 

94 

90 

79 

82 

67 

97 

67 

80.5 

62 

60 

63 

52 

59 

44 

45 

60 

52 

45 

45 

52 

49 

54 

54 

58 

57 

55 

53 

5) 

58 

63 

50 

54 

50 

50 

50 

51 

64 

62 

67 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

81 

63 

85 

79 

63 

76 

66 

61 

86 

73 

69 

71 

75 

31 

82 

63 

82 

83 

74 

79 

87 

30 

83 

82 

95 

73 

68 

81 

63 

97 

85 

79.8 

MIN 

61 

56 

63 

55 

58 

45 

45 

52 

53 

45 

47 

51 

50 

54 

50 

56 

58 

57 

54 

57 

57 

63 

51 

56 

53 

50 

48 

55 

59 

63 

65 

LAKELAND  WSO  CI 

MAX 

80 

83 

79 

80 

74 

66 

78 

63 

69 

69 

71 

72 

78 

80 

30 

78 

74 

79 

79 

81 

33 

80 

31 

83 

78 

67 

79 

80 

65 

82 

77 

77.7 

MIN 

62 

60 

59 

57 

58 

46 

52 

63 

50 

47 

51 

55 

56 

69 

57 

61 

57 

58 

56 

58 

61 

62 

57 

58 

55 

53 

52 

57 

65 

63 

63 

57.0 

MELBOURNE 

MAX 

79 

83 

84 

82 

79 

67 

75 

85 

70 

69 

70 

72 

74 

82 

83 

84 

78 

75 

33 

78 

76 

85 

62 

91 

90 

70 

78 

82 

64 

90 

77 

78.7 

MIN 

58 

55 

62 

57 

56 

47 

50 

63 

60 

60 

64 

65 

55 

63 

58 

63 

55 

55 

64 

59 

68 

65 

57 

56 

52 

52 

49 

49 

60 

66 

67 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

63 

88 

85 

63 

82 

72 

81 

85 

84 

73 

75 

76 

80 

83 

64 

84 

79 

62 

63 

62 

82 

84 

82 

85 

84 

30 

92 

63 

89 

88 

65 

82.2 

MIN 

61 

54 

62 

52 

59 

45 

48 

60 

54 

46 

43 

49 

47 

51 

50 

57 

55 

50 

52 

51 

56 

62 

49 

49 

50 

51 

47 

53 

65 

63 

66 

53.5 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

85 

81 

80 

83 

83 

70 

81 

84 

74 

74 

76 

78 

82 

62 

84 

81 

76 

79 

81 

84 

85 

83 

60 

62 

80 

74 

80 

82 

87 

83 

79 

60.4 

MIN 

62 

55 

62 

55 

61 

47 

49 

56 

56 

47 

45 

52 

52 

50 

51 

56 

55 

56 

57 

51 

56 

62 

50 

45 

47 

55 

44 

52 

64 

62 

67 

54.2 

OKEECHOBEE   9  W 

MAX 

84 

81 

86 

64 

82 

64 

72 

80 

86 

76 

74 

76 

77 

78 

81 

81 

82 

78 

82 

79 

33 

83 

85 

82 

84 

31 

74 

83 

34 

96 

83 

81.0 

MIN 

56 

53 

61 

55 

56 

49 

48 

55 

59 

49 

48 

50 

53 

48 

54 

54 

58 

56 

59 

54 

56 

63 

54 

48 

51 

57 

44 

53 

53 

61 

70 

54.4 

PARRISH 

MAX 

84 

84 

31 

62 

79 

72 

81 

83 

77 

75 

78 

77 

77 

80 

81 

80 

75 

78 

60 

84 

84 

81 

79 

79 

90 

76 

79 

81 

66 

84 

83 

60.0 

MIN 

59 

56 

63 

56 

64 

46 

49 

56 

54 

45 

43 

52 

53 

55 

53 

60 

58 

55 

56 

55 

60 

64 

53 

50 

49 

54 

47 

5  3 

66 

64 

65 

55.4 

PLANT  CITY 

MAX 

6? 

86 

62 

83 

80 

70 

81 

85 

61 

73 

76 

75 

82 

82 

63 

61 

78 

82 

84 

35 

85 

33 

83 

84 

80 

75 

91 

83 

87 

98 

64 

81.5 

MIN 

61 

58 

63 

54 

66 

45 

46 

59 

52 

44 

42 

50 

49 

56 

52 

60 

54 

50 

54 

55 

58 

65 

49 

51 

49 

50 

47 

62 

67 

63 

64 

54.3 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORlri/i 


Day  oi  Monlh 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

80 
64 

80 
63 

78 
64 

77 
62 

76 
70 

70 
51 

79 
58 

79 
63 

80 
57 

72 
51 

75 
56 

75 
62 

80 
60 

76 
62 

80 
59 

76 
65 

73 
60 

76 
61 

78 
58 

60 
62 

61 
66 

60 
68 

60 
62 

80 
60 

76 
59 

76 
66 

77 
56 

79 
61 

62 
72 

61 
66 

60 
67 

77.9 
61.4 

SARASOTA 

MAX 

MIN 

82 
62 

82 
58 

83 
56 

78 
57 

78 
64 

79 
48 

61 

50 

79 
51 

74 
55 

78 
45 

76 
46 

78 
47 

79 
50 

80 
53 

79 
53 

78 
56 

78 
66 

78 
54 

76 
56 

61 
56 

84 
58 

78 
62 

79 
57 

80 
56 

77 
54 

74 
56 

77 
49 

80 
62 

S3 

64 

62 
69 

80 
69 

79.1 
55, a 

Tamps  wsr  sp 

MAX 
MIN 

83 
58 

81 

61 

77 
56 

78 
56 

72 
60 

69 

47 

79 
50 

80 
59 

73 
51 

73 
45 

76 
45 

75 
53 

79 
51 

78 
55 

79 
54 

76 
63 

74 
60 

76 
53 

78 
57 

83 
53 

83 
61 

60 
65 

80 
54 

78 
53 

79 
61 

71 
52 

78 
47 

60 
55 

63 
69 

64 
66 

79 
65 

77.9 
55.7 

TARPON  SPGS  SEKSr.E 

PL 

MAX 
MIN 

82 
S? 

82 
59 

80 
63 

75 
54 

72 
65 

67 
45 

79 
49 

77 
51 

74 
52 

69 
45 

72 
43 

76 
41 

78 
49 

76 
50 

77 
56 

77 
62 

72 
62 

74 
51 

77 
54 

63 
55 

82 
60 

76 
65 

75 
54 

75 
64 

78 
65 

73 
52 

76 
49 

77 
55 

63 
66 

64 
63 

61 
67 

76.7 
55.1 

VENICE 

MAX 
MIN 

81 
62 

62 
58 

76 
63 

80 
59 

60 
64 

71 
49 

82 
51 

61 
61 

75 
58 

75 
48 

77 
49 

77 
53 

79 
54 

78 
55 

81 
56 

76 
62 

75 
63 

75 
61 

60 
60 

85 
57 

63 
60 

60 
65 

75 
62 

75 
60 

79 
54 

75 
57 

76 
49 

80 
59 

85 
68 

63 
62 

83 

70 

78.8 
66.4 

VERO  BEACH  4  W 

MAX 
MIN 

79 
57 

79 
55 

83 
61 

84 
67 

79 
57 

83 
51 

70 
49 

76 
55 

64 
60 

73 
58 

72 
51 

73 
53 

74 
52 

78 
50 

60 
55 

61 
58 

63 
60 

77 
54 

77 
60 

60 
55 

79 
64 

78 
67 

34 
57 

80 
52 

63 
50 

61 
57 

6B 
48 

80 
54 

81 
58 

83 
65 

68 
71 

79.0 
66. J 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
MIN 

83 
58 

88 
53 

84 
61 

83 
55 

61 
60 

70 
47 

81 
46 

86 
61 

61 
57 

74 
46 

74 
43 

75 
50 

60 
47 

63 
52 

85 
50 

85 
54 

77 
52 

80 
50 

61 
45 

64 
55 

85 
54 

84 
62 

62 
53 

84 
50 

83 
47 

7a 

52 

84 
44 

66 
51 

83 
66 

66 
62 

85 
64 

81.9 
53.2 

UINTER  HAVEN 

*            «  * 

MAX 
MIN 

84 
62 

86 
56 

83 
61 

85 
57 

76 
61 

73 
46 

80 
49 

86 
5  7 

81 
53 

73 
48 

75 
49 

75 
54 

80 
51 

82 
51 

63 
51 

82 
56 

76 
52 

81 
51 

62 
52 

63 
57 

62 
59 

82 
60 

81 
54 

84 
46 

82 
49 

62 
48 

81 
60 

82 
51 

86 
59 

64 
61 

81 
65 

81.1 
54.1 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST 

05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

84 
56 

81 
56 

65 
63 

65 
62 

85 
59 

66 
57 

74 
51 

80 
60 

85 
58 

76 
52 

75 
50 

75 
48 

75 

53 

77 
48 

81 
59 

81 
56 

63 
63 

79 
53 

62 
59 

78 
59 

62 
58 

62 
58 

85 
54 

60 
48 

83 
5 1 

84 
68 

74 
49 

84 
5  1 

64 

6  I 

89 
69 

64 
72 

31.2 
56,2 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

81 
56 

83 
55 

86 
62 

83 
62 

64 
58 

86 
57 

75 
52 

80 
59 

83 
58 

76 
56 

74 
55 

77 
54 

76 
53 

76 
47 

79 
54 

80 
55 

85 
5' 

80 
54 

79 
54 

80 
55 

62 
60 

81 

56 

64 
64 

81 
53 

83 
51 

85 
51 

75 
50 

80 
54 

60 
64 

85 
63 

63 
69 

60.7 
56,5 

ClEWISTON  U  S  6NG 

MAX 
MIN 

80 
60 

84 
6? 

89 
62 

85 
60 

66 
60 

67 
58 

73 
56 

80 
63 

86 
60 

75 
59 

73 
60 

74 
61 

76 
59 

75 
53 

80 
56 

76 
55 

85 
61 

79 
54 

79 
56 

81 
61 

81 
65 

33 
59 

85 
55 

78 
*7 

61 
49 

63 
60 

73 
60 

82 
51 

83 
59 

66 
66 

67 
71 

60,9 
58.8 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

FLAMINGO   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

80 
70 

81 
67 

82 
74 

83 

66 

63 
67 

81 
64 

81 
59 

82 
67 

83 
65 

78 
57 

77 
57 

7! 
54 

78 
57 

78 
58 

79 
58 

79 
70 

80 
70 

80 
54 

79 
64 

63 
55 

83 
61 

62 

70 

80 
58 

84 
50 

79 
66 

81 
60 

64 

65 

61 

60 

84 
65 

64 

74 

64 

76 

30.9 
62.6 

FORT  MYERS  W50  AP 

MAX 
MIN 

86 
63 

87 

60 

84 
66 

85 
60 

86 
61 

76 
55 

85 
56 

86 
61 

80 
60 

78 
53 

79 
52 

60 
52 

61 
54 

63 
52 

64 
57 

84 
59 

79 
64 

82 
65 

82 
60 

67 
60 

87 
61 

82 
64 

63 
68 

85 
51 

81 
52 

60 
56 

82 
51 

82 
53 

88 
65 

67 
66 

80 
68 

82.9 
56.6 

IMHOKALEE  3  NNW 

MAX 
MIN 

SB 
5» 

87 

54 

84 
64 

86 

57 

86 
58 

79 
52 

63 
51 

65 
61 

78 
57 

76 
49 

76 
46 

76 
45 

79 
49 

83 
45 

84 

57 

63 
56 

80 
57 

83 
57 

77 
56 

83 
53 

84 
51 

84 
67 

83 
56 

86 
44 

83 
46 

79 
57 

64 
46 

85 
51 

89 
60 

87 
65 

84 
73 

62.7 
54.5 

LA  BELLE 

MAX 

MIN 

85 
56 

90 
54 

8! 

62 

88 
57 

86 
59 

75 
52 

63 
50 

68 
60 

64 
50 

77 
44 

76 
48 

77 
46 

79 
51 

85 
46 

66 
51 

67 
53 

82 

55 

85 
53 

62 
53 

83 
56 

66 
56 

87 
58 

84 
61 

89 
41 

84 

86 
46 

87 
51 

92 
61 

67 
63 

67 
67 

84.9 
53.5 

MOORE    HAVEN    LOCK  I 

MAX 
MIN 

83 
59 

82 
54 

88 
61 

82 
58 

66 
58 

86 
53 

72 
52 

80 
53 

87 
61 

7? 
50 

73 
50 

74 
51 

75 
52 

78 
52 

82 
64 

81 
56 

63 
57 

79 
57 

63 
56 

78 
56 

80 
57 

60 
54 

84 
52 

81 
48 

86 
50 

62 
53 

74 
50 

84 
51 

64 
58 

66 
65 

87 
63 

81.1 
54.9 

NAPLES   2  NE 

MAX 

MIN 

65 
61 

85 
57 

82 

69 

85 
59 

64 

61 

83 
56 

84 
56 

84 
61 

82 
61 

60 
53 

79 
51 

78 
51 

78 
54 

60 
46 

83 
57 

82 
57 

81 
64 

60 
66 

60 
56 

65 
58 

84 

80 
61 

61 
69 

81 
49 

80 
52 

60 
68 

76 
52 

81 
52 

85 
62 

85 
67 

65 
67 

81.9 
58.2 

PUNTA  GOROA  4  ENF 

MAX 
MIN 

84 

62 

86 
54 

81 
63 

83 
56 

83 

60 

72 
50 

83 
50 

83 
59 

81 
61 

76 
48 

76 
46 

76 
50 

79 
51 

60 
51 

82 
63 

82 
57 

76 
62 

78 
56 

80 
56 

84 
56 

65 
58 

60 
61 

81 
56 

83 
55 

79 
48 

74 
58 

78 
46 

80 
53 

86 
52 

66 
62 

83 

70 

30.6 
55.7 

TAMIAMI   TRL   40  MI  BEND 
•           •  * 

MAX 
MIN 

84 
63 

86 
63 

65 
69 

87 
62 

69 
65 

67 
62 

75 
62 

62 
62 

80 
61 

79 
58 

75 
55 

76 
55 

76 
59 

81 
57 

88 
60 

65 
58 

86 
69 

61 
55 

80 
57 

79 
59 

64 
63 

62 
63 

85 
57 

82 
53 

85 
62 

80 
56 

64 
55 

85 
52 

65 
60 

66 
61 

86 
69 

62.8 
59.7 

LOWER   EAST  COAST 

06 

FORT  LIUOEROALE 

MAX 

MIN 

80 
66 

78 
68 

82 
69 

69 
68 

86 
65 

86 
63 

72 
63 

7B 
68 

82 
62 

79 

60 

73 
56 

76 
65 

7? 
66 

77 
57 

79 
60 

60 
61 

83 
61 

62 

60 

85 
65 

76 
60 

76 
63 

81 
58 

62 
53 

66 
54 

64 
67 

66 
61 

60 
58 

78 
57 

87 
58 

79 
67 

67 
66 

60.7 
61.8 

FT   LAUnERDALF   EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
66 

80 
59 

84 

65 

69 
65 

88 
60 

88 
58 

71 
59 

79 
66 

63 
59 

78 
57 

74 
54 

76 
64 

76 
57 

78 
52 

60 
55 

81 
54 

62 
53 

80 
55 

62 
60 

76 

56 

79 
66 

80 
61 

85 
57 

80 
52 

84 
54 

66 
58 

81 
54 

80 
51 

87 
61 

67 
66 

68 

75 

81.4 
69.1 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

81 
61 

85 
59 

86 
66 

86 
62 

67 

60 

73 
59 

76 
57 

64 

62 

62 
59 

76 
56 

76 
54 

77 
51 

77 
55 

80 
52 

62 
55 

82 
55 

80 
54 

83 
51 

82 
58 

80 
57 

80 
65 

62 
60 

62 
67 

86 
50 

85 
52 

86 
58 

84 
65 

B6 
54 

86 
61 

88 
66 

68 
73 

62.4 
57.9 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

80 
57 

84 
55 

87 

61 

85 
63 

67 
58 

74 
55 

79 
50 

65 
57 

75 
55 

74 
55 

74 
51 

75 
51 

77 
51 

81 
48 

83 

55 

84 

53 

80 
63 

84 

50 

79 
60 

80 
52 

61 
66 

85 

56 

83 
65 

8? 
45 

86 
50 

79 
59 

83 
50 

87 
49 

87 

60 

66 
63 

64 
68 

61.7 
55.9 

MIAMI    BAypPONT  PARK 

MAX 
MIN 

77 
71 

81 
73 

82 
72 

82 

70 

82 
67 

82 
65 

77 
65 

60 
72 

77 
66 

77 
60 

73 
59 

74 
64 

76 
66 

75 
66 

78 
64 

78 
68 

62 
66 

80 
63 

80 
66 

78 
63 

78 

72 

80 
71 

60 
62 

62 
60 

83 
59 

82 

77 
60 

83 
61 

83 
61 

89 

71 

85 
73 

79.6 
65.9 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

75 

72 

80 
74 

64 
74 

61 
72 

61 
71 

71 
66 

75 
70 

60 
70 

60 
66 

72 
69 

71 
68 

71 
66 

74 

68 

75 
70 

79 
67 

79 
72 

83 
67 

81 
66 

78 
68 

77 
65 

76 
73 

79 
71 

80 
64 

60 
61 

82 
66 

62 
68 

76 
69 

83 
64 

81 
72 

84 

74 

85 

72 

78.9 
68.9 

MIAMI    USO  AP 

MAX 
MIN 

7B 
71 

81 
70 

84 

71 

82 
69 

63 
67 

71 
65 

78 
63 

60 
69 

79 
63 

73 
60 

74 
57 

75 
61 

75 
66 

78 
61 

76 
62 

79 
62 

80 
61 

81 
61 

77 
67 

78 
60 

79 
71 

80 
69 

61 
61 

62 
57 

85 
60 

60 
62 

79 
59 

89 
59 

84 
68 

65 
72 

67 
71 

79.7 
64,4 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

80 
63 

79 
69 

62 
69 

85 
64 

83 

62 

64 
62 

72 
65 

80 
70 

61 
60 

78 
57 

75 
55 

76 
59 

75 
6? 

76 
56 

78 
56 

79 
63 

80 
62 

62 
54 

82 
59 

80 
69 

79 
60 

80 

70 

60 
59 

84 
54 

83 

55 

85 
60 

79,9 
61.0 

POMPANO  BEACn 

MAX 
MIN 

81 

72 

89 

70 

89 
61 

67 
65 

65 
64 

62 
64 

79 
66 

84 

71 

79 
62 

76 
60 

75 
66 

76 
65 

79 
67 

80 
55 

82 
60 

65 
59 

83 
65 

66 
56 

80 
65 

80 
60 

60 
68 

64 
68 

81 
59 

64 

53 

85 
57 

81 
63 

60 
57 

90 
56 

88 
65 

87 

70 

82.6 
63.0 

SOUTH   MIAMI    5  W 

MAX 
MIN 

81 
65 

85 
60 

88 
66 

86 
62 

86 
60 

77 
62 

61 
56 

85 
67 

61 
58 

75 
56 

77 
51 

77 
52 

78 
54 

80 
50 

62 
55 

84 
53 

83 

63 

67 
50 

61 
58 

62 
56 

82 
67 

84 

62 

65 

66 

88 

50 

69 
50 

66 
56 

63 
54 

90 
51 

88 

62 

90 
67 

91 
73 

83.7 
68.5 

STUART   1  N 

MAX 
MIN 

76 
57 

82 
62 

85 
67 

39 
63 

75 
52 

75 
56 

85 
60 

78 
55 

75 
50 

76 
47 

75 
54 

83 
57 

85 
62 

63 
62 

82 
57 

60 
63 

60 
58 

go 

57 

38 
68 

65 

54 

89 
59 

75 
49 

79 
57 

87 
60 

8l 
53 

82 
62 

61.2 
57.3 

WEST   PALM  BEACH  WSO 

AP 

MAX 
MIN 

79 
64 

82 
61 

67 
63 

83 
64 

66 
61 

74 
64 

77 
64 

83 
64 

77 
61 

75 
63 

74 
65 

75 
63 

77 
66 

78 
53 

81 
61 

81 
58 

80 
60 

64 
57 

78 
62 

80 
58 

60 
71 

85 
63 

61 
59 

85 
62 

87 
66 

76 
56 

60 
53 

f  7 
56 

87 
61 

65 
66 

85 
70 

80.9 
60.9 

S«e  Refer»Dc«  Notss  Following  SlatioQ  Indvx 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
M4RCH 


Station 

Day  oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

♦         »  » 

KEYS 

07 

KEY   WE?!   HSn  »P 

MAX 
MIN 

80 
73 

82 
74 

82 
71, 

82 
75 

83 
75 

75 
71 

81 
71 

81 
72 

79 
70 

76 
67 

76 
66 

76 
67 

78 
67 

80 
69 

80 
73 

80 
7? 

78 
66 

79 
69 

82 
73 

61 
70 

81 
72 

80 
72 

78 
67 

79 
65 

81 
68 

80 
70 

7B 
66 

82 
70 

83 
76 

84 
76 

84 
77 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

83 
7? 

8? 

71 

83 
72 

84 
72 

ef> 

73 

85 

70 

85 
68 

84 
69 

83 
70 

80 
66 

77 
65 

77 
65 

76 
65 

77 
66 

80 
69 

83 
73 

82 
70 

ec 

66 

82 
71 

85 
69 

87 
72 

86 
71 

83 
69 

79 
62 

80 
65 

83 
71 

82 
64 

81 
67 

84 
73 

85 
76 

66 
77 

HSRiTHON  SHDfcES 

MAX 
MIN 

T4VEBNIEP 

MAX 
MIN 

79 
71 

nj 

73 

82 

72 

84 

78 

83 

72 

81 
67 

79 

70 

82 

73 

81 
68 

75 
62 

77 
62 

76 
66 

77 
65 

79 
69 

60 
69 

82 
70 

79 
72 

80 
62 

83 

71 

81 
67 

79 

72 

82 

72 

63 
67 

82 
63 

82 
65 

83 
69 

80 
64 

84 
67 

84 
71 

8! 

76 

84 
76 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


43 

CD 

Day  of  month 

<1> 
01 

Station 

■& 

ll> 

Q 

(  IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPIEV  3  E 

4 

MAX 
MIN 

71 

60 

72 
58 

67 
57 

■^7 
49 

65 
47 

67 
46 

64 
46 

66 
46 

62 
48 

63 
46 

66 
45 

70 
49 

73 
51 

74 

55 

72 

60 

77 
58 

71 
55 

75 
54 

67 
52 

75 
55 

76 
58 

70 
62 

75 
56 

76 
54 

70 
57 

75 
57 

86 
55 

78 
59 

77 
67 

76 
63 

65 
58 

70.9 
54.3 

G4INESVILLE    3  WSU 

4 

MAX 
MI^ 

71 
64 

71 
65 

71 
"^6 

72 
64 

70 
66 

66 
59 

69 
59 

67 
64 

67 
61 

66 
58 

67 
59 

69 
61 

72 
61 

72 
63 

73 
66 

72 
66 

69 
63 

71 
62 

72 
64 

73 
66 

72 
67 

74 

68 

74 
65 

74 

66 

75 
68 

74 
66 

74 
65 

75 

68 

72 
68 

72 
67 

74 

57 

71.4 
64.3 

8 

MAX 

67 
66 

67 
67 

68 

67 

67 

67 

68 
67 

66 
64 

65 

65 

65 
65 

65 
65 

o5 
64 

64 
64 

65 
64 

67 
65 

67 
67 

68 

67 

69 
66 

69 
68 

68 
65 

67 
67 

59 
67 

69 
69 

70 
69 

72 
70 

70 
69 

71 
70 

70 
69 

69 
66 

70 
69 

69 
59 

69 
66 

70 
58 

68.0 
67.0 

HILTON    EXP  STATION 

4 

MAX 

MI^ 

77 
68 

74 
64 

69 
55 

67 
49 

69 
58 

70 
49 

73 
52 

72 
62 

68 
50 

73 
50 

77 
56 

78 
57 

79 
60 

78 
64 

79 

65 

79 
67 

74 
56 

75 
56 

76 
56 

76 
56 

77 
56 

81 
62 

83 
59 

83 

52 

82 
66 

79 
56 

80 
63 

81 
67 

63 
75 

78 
60 

68 
57 

76.1 
59.2 

MONTICELLO   3  U 

4 

MAX 
MU 

71 
57 

73 
57 

73 
59 

70 
52 

71 

52 

68 
44 

68 
44 

73 
47 

65 
45 

65 
44 

71 
44 

76 
48 

79 
54 

80 
55 

75 
62 

84 
63 

78 
56 

79 
55 

79 
55 

83 
59 

85 
59 

80 
64 

66 
58 

84 

58 

85 
60 

75 
58 

81 
56 

84 
58 

75 
66 

72 
64 

70 
62 

76.  1 
55.4 

QOINCY    3  SSW 

I 

MAX 
MIN 

74 

56 

77 
56 

76 

53 

61 

72 
48 

67 
41 

69 
44 

76 

45 

65 
42 

68 
43 

75 
43 

79 
46 

80 
52 

82 
52 

77 
57 

85 

60 

79 
51 

80 
51 

81 
55 

83 
56 

87 
57 

77 
61 

85 
54 

85 
54 

85 
57 

77 
56 

83 
54 

87 
56 

78 
60 

80 
59 

67 
57 

77.3 
52.5 

4 

MAX 
MIN 

71 
58 

74 
57 

72 

se 

60 
49 

69 
49 

65 
44 

65 
43 

72 
44 

64 
44 

65 
45 

70 
45 

74 
48 

76 
54 

78 
54 

72 
58 

80 
61 

76 
54 

76 
53 

76 
55 

BO 
58 

"2 
58 

75 
62 

82 
57 

SI 
56 

81 
59 

75 
58 

79 
57 

83 
56 

75 
67 

76 
61 

66 
59 

73.9 
54.2 

8 

MAX 

67 
6C 

70 
55 

67 
6C 

62 
53 

63 
53 

63 
50 

61 
51 

66 
50 

62 
51 

62 
50 

64 
50 

67 
5a 

69 
56 

76 

56 

68 
59 

73 
62 

72 
59 

70 
58 

71 
58 

73 
61 

74 
61 

71 
65 

76 
61 

74 
61 

75 
63 

71 
61 

72 
61 

75 
61 

72 

68 

71 
63 

65 
61 

69.  1 
57.8 

CHIPLEY  3  E  t   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE   TO  THE  NORTHWEST.     PALMER  MERCURY- 1 N-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7-30  A  M 

GAINESVILLE  3  WSW  ARREDONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.      PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX   AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4,30  P.M 

MILTON  EXP  STATION         :    SANDY   LOAM  SOIL,    BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE   EAST.      PALMER  ME RCURY- I N-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  ..    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.      PALMER  MERCURY- 1  N-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   6  A.  M. 

OUINCY  3  SSW  ,    ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.      0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MARCH  1972 


Day 

Oi  Month 

3  -  ? 

Station 

2 

3 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  "< 

•       *  » 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.13 

.09 

.  10 

.06 

.21 

.21 

.27 

.07 

.21 

.14 

.19 

.17 

.22 

.10 

.16 

.17 

.21 

.11 

.21 

.24 

.  14 

.20 

.25 

.24 

.16 

.17 

.18 

.19 

.15 

.20 

.12 

5.27 

MIND 

136 

120 

63 

36 

88 

56 

59 

60 

60 

13 

20 

41 

50 

46 

52 

74 

56 

35 

42 

47 

70 

59 

34 

48 

73 

53 

63 

69 

32 

70 

7; 

1799 

MAX 

77 

74 

66 

71 

73 

70 

76 

75 

72 

77 

79 

80 

79 

81 

81 

79 

77 

76 

85 

85 

81 

83 

83 

85 

81 

81 

80 

87 

66 

80 

71 

79.4 

MIN 

6<, 

59 

45 

39 

54 

39 

42 

59 

42 

41 

47 

49 

53 

59 

62 

63 

47 

48 

48 

54 

59 

59 

48 

52 

69 

43 

52 

64 

69 

50 

50 

52.5 

WpnORUFF  0AM 

EVAP 

.12 

.20 

.23 

.12 

.06 

.33 

.20 

.14 

.17 

.  19 

.14 

.16 

.17 

.16 

.13 

.  16 

.  17 

.22 

.19 

.21 

.27 

.06 

.26 

.30 

.  24 

.24 

.15 

.22 

.22 

.19 

5  .83B 

WIND 

36 

81 

80 

130 

47 

166 

71 

57 

109 

81 

31 

24 

24 

23 

30 

46 

73 

100 

67 

84 

87 

53 

110 

81 

46 

191 

58 

40 

37 

51 

143 

2257 

«       «  * 

'NUK  1  M                                              U  t 

Gainesville  j  wsw 

EVAP 

.3'! 

.23 

.26 

.16 

- 

.26 

.16 

.14 

.25 

.17 

.17 

.19 

.20 

.22 

.16 

.27 

.16 

.20 

.15 

.24 

.24 

.21 

.31 

.25 

.25 

.20 

88 

.21 

.19 

.10 

_ 

_ 

6.54B 

HIND 

40 

60 

84 

54 

57 

90 

48 

48 

94 

52 

23 

40 

30 

43 

48 

74 

125 

58 

36 

55 

71 

78 

48 

53 

75 

48 

43 

41 

45 

62 

1811 

MAX 

84 

84 

83 

79 

79 

72 

79 

79 

74 

74 

78 

81 

84 

82 

86 

83 

76 

83 

83 

84 

84 

87 

84 

84 

83 

76 

83 

81 

79 

79 

83 

81.0 

MIN 

60 

60 

60 

52 

61 

40 

45 

59 

45 

40 

47 

51 

52 

56 

61 

59 

53 

48 

55 

57 

60 

63 

52 

53 

57 

50 

46 

59 

65 

61 

65 

54.6 

LAKE   CITV   2  E 

EVAP 

.12 

.18 

.24 

.24 

.16 

.13 

.17 

.19 

.07 

.21 

.20 

.21 

.21 

.18 

.19 

.21 

.19 

.36 

.21 

.17 

.19 

.13 

.27 

.31 

.22 

.26 

.16 

.25 

.14 

.27 

6.24B 

5 1 

113 

55 

57 

65 

61 

26 

34 

30 

47 

36 

138 

157 

99 

46 

66 

76 

78 

50 

84 

29 

139 

36 

93 

66 

36 

47 

2013 

MAX 

80 

79 

81 

79 

76 

72 

68 

76 

68 

74 

73 

76 

78 

81 

82 

83 

71 

73 

79 

80 

80 

80 

84 

79 

81 

74 

75 

80 

70 

67 

66 

76.3 

MIN 

55 

58 

58 

49 

48 

38 

39 

43 

41 

37 

40 

49 

50 

53 

51 

55 

49 

47 

50 

53 

55 

59 

48 

51 

54 

46 

45 

51 

59 

58 

59 

49.9 

NORTH  CENTRAL  03 

L ISBON 

EVAP 

.16 

.20 

.20 

.15 

.11 

.17 

.17 

.14 

.21 

.16 

.13 

.16 

.15 

.18 

.14 

.  17 

.23 

.15 

.16 

.22 

.12 

.13 

.23 

.20 

.22 

.18 

.16 

.12 

.06 

.  16 

.15 

5.11 

HIND 

50 

55 

65 

35 

35 

40 

30 

35 

50 

30 

15 

30 

10 

35 

15 

40 

80 

25 

25 

35 

35 

60 

30 

30 

50 

45 

29 

25 

15 

40 

50 

1140 

*       *  * 

cniiTu  rcwTOAi 

3UUrn  LCNIKAL 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.19 

.21 

.24 

.  16 

.17 

.17 

.20 

.15 

.24 

.24 

.21 

.18 

.17 

.21 

.16 

.17 

.15 

.18 

.25 

.26 

.14 

.31 

.23 

.29 

.23 

.23 

.23 

.19 

.17 

.19 

.14 

6.26 

WIND 

36 

60 

80 

39 

35 

84 

46 

52 

63 

85 

70 

30 

26 

32 

26 

30 

96 

46 

57 

29 

30 

71 

68 

53 

68 

43 

36 

30 

84 

60 

89 

1654 

MAX 

81 

78 

80 

76 

79 

70 

65 

80 

83 

73 

66 

69 

73 

80 

77 

82 

76 

82 

70 

77 

82 

76 

80 

80 

82 

73 

66 

78 

76 

80 

78 

76.5 

MIN 

55 

56 

56 

56 

56 

41 

45 

47 

50 

40 

42 

48 

50 

49 

53 

S3 

53 

56 

52 

56 

58 

60 

52 

50 

52 

50 

46 

46 

58 

59 

59 

51.9 

VERU  BEACH  'i  W 

EVAP 

.25 

.18 

.11 

.14 

.08 

.21 

.18 

.13 

.19 

.25 

.16 

.17 

.21 

.25 

.15 

.17 

.21 

.30 

.17 

.18 

.  19 

.20 

.13 

.14 

.34 

.17 

.34 

.16 

.19 

.11 

.15 

5.81 

WIND 

20 

27 

42 

54 

19 

88 

37 

25 

45 

90 

47 

40 

24 

17 

29 

23 

74 

81 

17 

37 

50 

54 

64 

28 

33 

96 

49 

25 

32 

36 

75 

1376 

8 1 

83 

76 

8  1 

78 

74 

73 

82 

80 

8  1 

82 

83 

86 

82 

82 

84 

85 

8C 

84 

62 

8C 

85 

62 

84 

SI 

61.9 

MIN 

65 

63 

64 

63 

61 

55 

55 

57 

61 

58 

55 

55 

59 

60 

60 

61 

62 

57 

59 

62 

63 

66 

60 

59 

60 

59 

55 

56 

62 

67 

70 

60.3 

«       «  • 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

EVAP 

.17 

.18 

.22 

.18 

.15 

.21 

.13 

.14 

.13 

.22 

.21 

.20 

.18 

.14 

.14 

.10 

.  2  1 

.31 

.20 

.08 

.19 

.19 

.20 

.26 

.24 

.26 

.16 

.16 

.16 

.14 

.14 

5.64 

MAX 

87 

87 

88 

85 

91 

87 

75 

85 

86 

82 

79 

77 

78 

82 

89 

85 

89 

83 

88 

82 

79 

87 

90 

85 

89 

85 

87 

90 

90 

90 

82 

65.1 

MIN 

58 

64 

65 

63 

59 

52 

53 

62 

52 

50 

49 

5 1 

52 

63 

58 

61 

53 

55 

58 

59 

59 

60 

53 

50 

58 

65 

72 

57.3 

CLEWISTDN  u  S  ENG 

EVAP 

.16 

.  14 

.20 

.15 

.18 

.21 

.20 

.07 

.38 

.23 

.22 

.26 

.16 

.16 

.16 

.19 

.22 

.29 

.19 

.09 

.20 

.15 

.23 

.20 

.21 

.26 

.21 

.18 

.16 

.16 

.11 

5.93 

WIND 

20 

19 

33 

54 

29 

67 

58 

18 

37 

101 

88 

66 

38 

23 

23 

20 

76 

54 

29 

26 

38 

24 

55 

22 

23 

87 

45 

30 

36 

33 

26 

1298 

MAX 

se 

86 

84 

84 

89 

85 

80 

81 

89 

82 

79 

80 

78 

83 

86 

88 

87 

83 

88 

82 

90 

84 

86 

87 

82 

83 

85 

69 

86 

90 

85 

84.6 

M  I  N 

65 

65 

65 

65 

65 

59 

58 

56 

65 

57 

52 

54 

59 

59 

59 

63 

63 

63 

64 

64 

62 

59 

57 

5fi 

59 

58 

6 1 

66 

68 

60 . 8 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

_ 

.30 

.24 

.10 

.23 

.47 

.21 

.10 

.30 

.22 

.30 

.15 

.25 

.31 

.35 

.26 

.51 

.36 

.27 

.36 

.22 

.40 

.32 

.29 

.36 

.18 

.14 

.30 

.16 

.33 

.27 

8.56B 

HIND 

100 

62 

91 

50 

55 

62 

58 

50 

74 

45 

85 

29 

61 

61 

63 

56 

152 

79 

75 

49 

47 

137 

33 

34 

62 

68 

47 

54 

91 

44 

146 

2120 

MAX 

86 

89 

91 

90 

88 

91 

87 

88 

90 

81 

80 

72 

83 

84 

86 

88 

88 

88 

88 

87 

89 

89 

90 

69 

89 

88 

94 

87 

9C 

95 

67.6 

MIN 

68 

58 

69 

66 

70 

67 

60 

63 

64 

58 

55 

54 

6 1 

62 

62 

63 

69 

59 

60 

62 

61 

66 

63.6 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.23 

.25 

.  14 

.16 

.18 

.25 

.22 

.20 

_ 

.25 

.28 

.26 

.25 

.23 

.17 

.19 

.26 

.29 

.23 

.14 

.28 

.20 

.22 

.25 

.25 

.16 

.35 

.17 

.17 

.21 

.19 

6.e9B 

HIND 

50 

80 

40 

60 

30 

25 

145 

70 

45 

130 

115 

120 

100 

50 

20 

20 

85 

55 

25 

85 

40 

95 

45 

30 

30 

75 

60 

25 

20 

60 

60 

1890 

MAX 

88 

83 

89 

87 

90 

89 

77 

84 

92 

81 

79 

79 

79 

85 

89 

89 

88 

86 

89 

82 

86 

82 

86 

86 

89 

85 

86 

90 

86 

89 

87 

ei.8 

MIN 

63 

63 

63 

65 

64 

57 

56 

55 

62 

52 

52 

51 

54 

66 

58 

62 

63 

60 

60 

61 

60 

63 

61 

57 

56 

56 

54 

54 

63 

68 

66 

59.7 

TAMIAMI  Trl  40  MI  BEND 

EVAP 

.07 

.25 

.03 

.14 

.22 

.25 

.13 

.14 

.14 

.22 

.26 

.22 

.21 

.12 

.22 

• 

• 

.70 

.02 

.07 

.21 

.22 

.22 

.23 

.32 

.07 

.21 

.21 

.17 

.17 

.14 

5.58 

H  I  ND 

24 

52 

13 

29 

27 

40 

56 

30 

93 

78 

76 

19 

1 2 

12 

41 

32 

37 

31 

2 1 

1083 

MAX 

80 

91 

91 

91 

92 

90 

72 

86 

92 

86 

82 

81 

86 

85 

85 

88 

9 1 

87 

85 

83 

91 

86 

92 

90 

92 

86 

93 

93 

92 

93 

91 

87.8 

MIN 

61 

64 

64 

63 

68 

63 

60 

63 

62 

56 

53 

52 

53 

55 

61 

63 

62 

59 

60 

62 

62 

63 

62 

63 

61 

61 

56 

56 

60 

62 

70 

60.6 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

EVAP 

.24 

.22 

.09 

.17 

.28 

.10 

.13 

.18 

.20 

.29 

.38 

.25 

.21 

.21 

.13 

.24 

.26 

.27 

.27 

.22 

.37 

.18 

.26 

HIND 

59 

60 

92 

83 

23 

65 

80 

66 

54 

96 

118 

192 

86 

49 

36 

38 

38 

44 

63 

58 

43 

43 

53 

54 

155 

2168B 

LISBON  ,    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     :   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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02i: 
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NATL   WEATHER  SERVICE 
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ARCHBOLD  BIOLOCIC  STA 

0236 

HIGHLANDS 

27  U 

SI  21 

1*0 

ARCH80L0  BIOLOGIC  STA 

HIGHLANDS 

51 

91 

WALTER  C  HEIM 

QASSON  PARK 

POLK 

HARRY  M.  THLSON 

0'>7I 

POLK 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

BELLE  GLAOE  ExP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

81 

UNIV  OF  FLORIDA^  AREC 

BELLE  OLAOE  HRCN  GATE 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0751 

ORANGE 

6P 

WALTER  W.  SCOTT 

OKALOOSA 

ORB  IE  HUTTO 

SLOUNTSTDHN 

OBOO 

CALHOUN 

CITY  OF  BLOUNTSTOWN 

BOCA  BATDh 

Palm  beach 

26  Z2 

80  03 

i; 

WILLIAM  A<  SMITH 

BRAOENTON  5  ESE 

MANATEE 

27  27 

82  2B 

20 

5P 

CULF  COAST  EXP  STATION 

6RI STOL 

1020 

LIBERTY 

30  2! 

MISS  ELMA  SMULER 

BPDOKSVlLLE  CHIN  HILL 

HERNANDO 

4P 

W-CENTRAL   FLA. EXP. STA. 

BROOKSVILLE  7  SSH 

HERNANDO 

SW  FLA  WATER  MAN  OIST 

BUSHNELL  2  E 

116: 

SUMTER 

9P 

MRS.   A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  9 

1271 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  PGI^'T  IfSOA 

1276 

PALM  BEACH 

BA 

SUGAR   PLANT  FlO.  STA. 

CARRASELLE   1  NNH 

1356 

FRANKLIN 

9P 

MRS.   HAZEL  F.  COOK 

CARVVILLE 

naa 

WASHINGTON 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDAR  KEY   1  WSW 

1A3Z 

o; 

LEVY 

29  08 

83  03 

Sj 

CHIPLEY  3  E 

o: 

WASHINGTON 

30  4? 

85  Z9 

13! 

Bi 

s 

R.8.  CHRISTMAS 

CLEARWATER 

PINELLAS 

27  58 

65 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  6  SSW 

LAKE 

28  29 

ED  OLlVENBAUM 

CLEWtSTON  U  S  ENC 

16S4 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  <^  NW 

LB69 

HIGHLANDS 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITV 

1978 

WILLIAM  R.  RAOTKE 

CRESrvlEM  HAOtO  WJSB 

OKALOOSA 

91 

: 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITV  2  WNW 

2008 

DIXIE 

8A 

c 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

OANIA  4  HNM 
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BROWARD 
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2  L58 

VOLUS I  A 

29  11 
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t  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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WALTON 

30  't'' 

86  07 

LEONARD  S  lEPP 

OELANO   I  SSE 

VOLUSIA 

29  01 

81  16 
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MID 

CITY    OF  DELANO 

OE  SOTO  CITY  8  SK 

2288 

HIGHLANDS 

27  22 

JACK  SKIPPER 

OEVllS  GARDEN  TOMER 

2298 

HENDRY 

FLA.   FOREST  SERVICE 

LAKE 

9i 

ALBERT  SiVOIE 

EVERGLADES 

2851 

COLLIER 

25  51 
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FEDERAL  POINT 
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PUTNAM 

MRS  BRUCE  CRAY 

FEIOA 

HENDRY 

c 

MRS  EONA  LEWIS 

FELLSMEBE  7  SSH 

2936 

INDIAN  RIVER 

DIAHPNO  G  FARM 

FERNANOINA  BEACH 

o; 

NASSAU 

30  40 

81  27 

2! 

91 

ELBERT  L.  GILL 

FLAMINGO  RANGER  STA 
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OS 
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25  09 

80  55 
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SP 

9P 
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FORT  DRUM  S  NW 
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27  35 

7; 

9P 

9P 

c 

R.   B.  COX 
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FT  LAUDERDALE  ExP  STA 
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61 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

FORT  MYERS  HSO  AP  ft 
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C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 
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ST  LUCIE 
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CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  Sse 

323C 

BAY 

30  26 

9P 

9P 

WJHG  TV  STATION 

GAINESVILLE  I  WSW 

3321 

ALACHUA 

9P 

CG 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

o\ 

30  16 

82  a 
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FLORIDA  FOREST  SERVICE 
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3!3i 

u 
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30  58 
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C 

JOSEPH  C .  RHODES 

GRADY 
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LAFAYETTE 
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29  57 

82  57 

£ 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

38x0 

ORANGE 

8A 

U.S.  cegl.  survey 

HI  ALEAH 

3909 

UADE 

25  SO 

8A 

SA 

HiAMi  WATER  Plant 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 
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8i 
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39B6 
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STATE  PARK 
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25  30 
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: 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 
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5P 

UNIV.  OF  Florida 
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POLK 

9P 
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29  02 

B2  41 
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: 
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03 

CITRUS 

28  50 

82  20 

50 
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ISLAND  GROVE  2  MNM 
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^2 
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29  27 
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U.S.  geOl.  survey 

ISLEHORTH 
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ORANGE 

6P 

CHASE  GROVES/  INC. 

jacksonviCle  hSo  ap  R 
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DUVAU 
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NATL  WEATHER  SERVICE 
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DUVAL 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 

HAMILTON 

BA 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  2  E 
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25  41 

7* 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  (ISO  AP 

MONROE 

HID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"KEY  WEST 
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Oi 

OSCEOLA 

28  17 

81  29 
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41 
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MYAKRA    RIVER    JT  PARK 
NAPLES  2  NE 
NICEVILLE 
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okeechobee  9  w 
orange  city 

nqrlanoo  wso  ap  i 
ortona  lock  2 
"  alaTka 
anacea  4  sse 
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AHIAMI   TRL  40  MI  BEND 
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VENUS  3  SE 
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WAUSAU  2  SSW 
WEEK  I  HACffEE 
•WEST  PALM  BEACH  I 
WEWAHITCHKA 
WINTER  HAVEN 
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9401 
9415 
9430 
I  APR  9925 
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MWOODRUFF  DAM 
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OKEECHOBEE 
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PUTNAM 
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DADE 

SANTA  ROSA 
JEFFERSON 
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SARASOTA 
COLLIER 
OKALOOSA 
OSCEOLA 


BAY 


04  MANATEE 

05  DAOE 

01  ESCAMBIA 
DADE 

02  TAYLOR 
HILLSBOROUGH 

Od  BROWARD 
OS  MARTIN 
OS  CHARLOTTE 

01  GADSDEN 
02I  UNION 

DADE 

ST  JOHNS 

03  PASCO 
0(^  MARTIN 

WAKULLA 

PINELLAS 
Oaj  SEMINOLE 

SARASOTA 
Oil  HAkULLA 

DADE 

0Z|  BRADFORD 

02  TAYLOR 
MARTIN 
LEON 

r>s{  DADE 

HILLSBOROUGH 

PINELLAS 
Ol\  MONROE 

03  BREVARD 

05  DADE 

02  LEVY 

SARASOTA 
05|  GLADES 
04|  INDIAN  RIVER 

HARDEE 

WASHINGTON 
03{  HERNANDO 

06  PALM  BEACH 
01  GULF 

POLK 

OlJ  GADSDEN 


30  4 

30  3: 

il  26  90 

27  9i 

5|  27  I. 

26  10 
30  3 

27  51 


29  9 

30  13 
27  3! 


30  2 

29  3 

30  01 
2B  0 
26  I 
26  51 
26  98 
30 


60  17 
BU  18 
67  OS 
83  95 
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15  MIC 
45  7A 
136  SF 


59  MiD 
19  9A 
19  HID 


33  7P 

10  9P 
62 

20  SA     8A  6AC 


BA     6A  8AC 


OBSERVER 


NATL  WEATHER  SERVICE 
U.S. PLANT  INTROOCTN  STA 
FLORIDA  EXP  STATION 
AGRIC   RESEARCH  CENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN  LAKE  CORP. 
FLORIDA  PARK  SERVICE 
JUNGLE   LARRY'S  SAFARI 
CHIEF^FORESTRY  DIV 
MRS.   ANNIE  M.  STEVENS 

CG5  FLA  FLOOD  CQN 

C ITY  OF  DCALA 

FLA  FLOOD  CONTROL  OIST 

VICTOR  C  SCHAEFER 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  OF  PALATKA 

E.  PHlLlP  HANSEN 

BAY  CNTY  WATER  TRTMT  PL 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

HEL   H  NEUMANN 
NATL  HEATHER  SERVICE 
SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 
FLA.   FOREST  SERVICE 
ELTON  L.  HINTQN 
POMPANO  ST  FARMERS  MKT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EARL  C.  CLACETT 
UNIVERSITY  OF  FLORDIA 
FLA.    STATE  PRISON 

NATIONAL  PARK  SVC. 
C ITY  OF  ST.  AUCUSTINE 
BRO.   AUSTIN  VELTEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FISH  t  WILDLIFE  SVC. 
CITY  OF  ST.  PETERSBURG 
CENTRAL  FLA.   EXP.  STA. 
CITY  OF  SARASOTA 
HERSCHEL  ANDERSON 
SAMUEL  8.  HEATON 

RADIO  STATION  HPXE 
FLORIDA  FOREST  SERVICE 
RADIO  STATION  HSTU 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATIONAL  PARK  SVC. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  TARPON  SPRINGS 
CAPT.  EUGENE  LOHE 
FRANK   B.  ROOF 
DADE  COUNTY  HATER  CONTl 

FLA.   FOREST  SERVICE 
E.   RAYMOND  WATSON 
VAN  T.  OXER 
USDA-ARS 

DEAN  H.  RICHARDSON 
WILLIAM  G.  SAUNDERS 
JACK  MAHON 

NATL  HEATHER  SERVICE 

HISS  adele  lister 

RADIO  STATION  WSIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 


t     DRAINAGE  CODE:     1-  APALACHICOLA  S-ATLANTIC  3-CHOCTAWHATCHEE  4-EVERGLADES  5-GULF  6-CX:HLCX:K0NEE  7-OKEECHOBEE  6 -ST.  JOHNS 
9-ST.  MARY    10- SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
MARCH  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Mm  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

bulletl^  TABLES:     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-     No  record   in   the   "Supplemental  Data"   table,    "Daily  Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table, "Daily  Soil  Temperatures"   table     and  the 
Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  Id  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
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U     DEPARIMENI  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C  28801 


CLIMATOLOGICAL  DAJA  w, 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE^ 
NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  A;>M?NISTRATI0N 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVIC^-' 

JilN  2l  ? 


FLORIDA 
APRIL  1972 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  ANDWISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipit^Ki>)n.y 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

•g 

H 

^1r^  

Is 

d  iZ 

£ 
0 
0 

£ 

a 

w.  Sleet 

No,  ol  Days 

Ma«. 

Min. 

H 

Max.  Depth  1 

on  Ground 

a 

6 

2 
1 

s  < 

2 

1 
°. 

«        «  * 

NORTHWEST  01 

APALACHICOua   WSO  CI 

R 

76.8 

62.7 

69 

8 

2 

3 

82 

22  + 

51 

1 

16 

,  0 

0 

0 

0 

.48 

-  3.82 

.47 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLQUNTSTOWN 

80. e 

5<..0 

67 

4 

3 

68 

22t 

39 

2 

52 

0 

0 

0 

0 

,37 

-  4.71 

.23 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

CARRABEllE    1  NNW 

78,8 

57,5 

68 

2 

96 

16 

42 

2 

30 

0 

0 

0 

0 

.31 

23 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CHIPLEY   3  E 

80.0 

55,1 

67 

6 

'0 

21 

39 

2 

51 

1 

0 

0 

0 

,49 

.25 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

CRESTVIEW  RADIO  HJSB 

80.7 

56.2 

68 

5 

86 

15 

40 

2 

21 

0 

0 

0 

0 

2  .90 

1.00 

22 

.0 

0 

5 

3 

I 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

80.0 

5<i.2 

67 

1 

-  1 

5 

67 

24  + 

36 

2 

59 

0 

0 

0 

0 

1.92 

-  3.77 

.  74 

23 

0 

4 

2 

0 

FOUNTAIN   3  SSE 

82,2 

51.2 

66 

7 

9o 

19 

33 

2 

61 

1 

0 

0 

0 

.50 

30 

*0 

0 

1 

1 

0 

MILTDN  ExP  STATION 

80,1 

55,4 

67 

8 

67 

14 

36 

2  + 

41 

0 

0 

0 

0 

li92 

.80 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

MONTICELLO   3  W 

78,6 

54,6 

66 

6 

6 

87 

20* 

39 

2  + 

70 

0 

0 

0 

0 

,69 

-  3,68 

.67 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

NICEVILLE 

78,6 

54,6 

66 

6 

86 

17 

35 

2 

6 1 

0 

0 

0 

0 

1 ,00 

-  4,31 

.76 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

PANAMA   CITY   5  NE 

78.0 

56,2 

67 

I 

96 

24 

39 

2 

59 

0 

0 

0 

0 

,86 

.60 

5 

.  0 

0 

1 

1 

0 

77  3 

g 

85 

24+ 

2 

0 

0 

0 

0 

-  3,21 

.88 

22 

I 

0 

QUINCY   3  SSW 

8o!l 

sill 

67 

6 

89 

15 

40 

2 

52 

0 

0 

0 

0 

132 

.32 

23 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ST  MARKS   5  SSE 

78,7 

57,7 

68 

2 

64 

23+ 

43 

2 

32 

0 

0 

0 

0 

,77 

.  3 1 

8 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SMITH  CREEK 

82,5 

52,7 

67 

6 

'0 

16  + 

37 

2 

46 

2 

0 

0 

0 

,64 

.32 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

TALLAHASSEE   WSO  AP 

8  2,3 

53.6 

68 

7 

92 

14 

37 

2 

42 

5 

0 

0 

0 

,55 

-  <,,09 

.26 

22 

0 

2 

0 

0 

5*v .  1 

67 

6 

89 

20+ 

40 

2 

43 

0 

0 

0 

0 

.  32 

24 

.  0 

0 

2 

0 

WOODRUFF  DAM 

eols 

55.6 

68 

1 

91 

15 

44 

3  + 

45 

4 

0 

0 

0 

K25 

1.25 

23 

.  0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

67 

8 

6 

1,00 

-  3.92 

.0 

*       *  4i 

NORTH  02 

CEDAR   KEY   I  WSW 

78,8 

62.8 

70 

9 

3 

85 

23+ 

52 

10+ 

15 

0 

3.37 

.42 

2 . 70 

24 

.  0 

0 

2 

2 

1 

CROSS   CITY   2  HNW 

8 1 ,  9M 

55 .  IM 

68 

5M 

91 

19 

16 

I 

0 

0 

0 

,20 

.15 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3,88 

,75 

.0 

0 

FERNANDINA  BEACH 

79 , 9 

59.8 

69 

s 

2 

91 

14 

45 

2 

20 

.89 

-  2,20 

.56 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

GAINESVILLE   2  WSw 

81,8 

57.3 

69 

6 

1 

90 

2  1 

45 

23 

1 

0 

0 

0 

1.63 

24 

.  0 

0 

3 

2 

1 

81 

54 . 1 M 

67 

6M 

1 

9i 

17 

4  1 

27+ 

54 

3 

0 

0 

0 

2,48 

,70 

1.66 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

H I  &H  SPRINGS 

-TQ  QU 

57 .  9M 

9M 

27 

0 

0 

0 

2,59 

2.20 

24 

.  0 

0 

2 

1 

1 

JACKSONVILLE   WSO  AP 

802 

68 

_ 

9q 

21  + 

44 

3 

40 

3 

0 

0 

0 

2,98 

-  ,57 

.92 

22 

.  0 

0 

5 

2 

0 

77  7 

60*6 

69 

90 

16 

46 

3 

23 

1 

0 

0 

0 

5.26 

4.08 

29 

.  0 

0 

4 

1 

1 

J4SPER 

80,2 

54.7 

67 

5 

89 

22  + 

43 

27+ 

56 

0 

0 

0 

0 

1  .89 

1.65 

23 

.  0 

0 

2 

1 

1 

79,3 

55.5 

67 

-  I 

2 

91 

17 

43 

27+ 

49 

2 

0 

0 

0 

1.50 

-  1.96 

.64 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

L I V E  DAK 

82.2 

56.2 

69 

2 

91 

22 

43 

3  + 

30 

1 

0 

0 

0 

2.59 

1 .98 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

M4DIS0N 

H4Y0 

80.8 

53.9 

67 

4 

90 

20 

43 

27 

44 

1 

0 

0 

0 

1,15 

.78 

24 

.0 

3 

1 

0 

P4L4TKA 

82.* 

59.3 

-10 

9 

3 

9l 

15 

48 

27  + 

14 

5 

0 

0 

0 

4,70 

1.19 

2.20 

29 

.  0 

c 

3 

2 

2 

PERRY 

81,^ 

57.2 

69 

.3 

89 

19 

43 

1 

32 

0 

0 

0 

0 

1,15 

.".0 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

80. 6M 

58, 7M 

69 

.7M 

7 

44 

3 

11 

0 

0 

0 

5,27 

2.02 

1.83 

30 

.0 

0 

4 

4 

3 

STARKE 

80.6 

54,1 

67 

.4 

90 

15 

36 

3 

40 

1 

0 

0 

0 

2,69 

I'll 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

80.6 

54  .3M 

67 

.4M 

89 

30 

41 

2 

51 

0 

Q 

0 

,  70 

.50 

22 

.0 

0 

1 

0 

USHER  TDHER 

Sl.l 

56.8 

69 

.1 

90 

20+ 

45 

27 

21 

2 

0 

0 

0 

1  .40 

.73 

24 

,0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

0 

2,51 

-  .93 

,0 

♦       «  * 

NORTH  CENTRAL  03 

BRDOKSVILLE  CHIN  HILL 

,  12 

.12 

24 

8  3  4 

57,1 

70 

,  3 

92 

16 

44 

3 

10 

5 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 
2 

0 

0 

CLERMONT  6  SSW 

Bl'.l 

61.2 

72 

.5 

6 

91 

20  + 

47 

3 

7 

6 

0 

0 

0 

2.52 

-  1.22 

1.78 

30 

.0 

0 

2 

1 

OAYTONA   BEACH  WSO  AP 

R 

80.2 

61.3 

70 

.8 

1 

9 

92 

16  + 

46 

3 

15 

3 

0 

0 

0 

1.41 

-  1.56 

.75 

29 

.0 

0 

0 

DElsND  1  SSE 

81.6 

53.8 

67 

.7 

-  2 

5 

93 

21  + 

39 

3 

42 

6 

0 

0 

0 

2.94 

.44 

2.30 

29 

.0 

0 

2 

1 

INVERNESS 

82.1 

59.4 

70 

6 

2 

91 

21  + 

45 

3 

18 

6 

0 

0 

0 

1.31 

-  1.95 

1.31 

24 

.0 

0 

1 

1 

LISBON 

82.9 

60.0 

71 

.5 

92 

16 

48 

3 

10 

5 

0 

0 

0 

.16 

.10 

29 

.0 

0 

1 

0 

0C4LA 

83.6 

60.2 

71 

.9 

92 

15 

48 

3 

5 

6 

0 

0 

0 

1.26 

-  2.03 

.69 

23 

.n 

0 

3 

0 

ORLANDO  WSO  AP 

R 

83.5 

61 .9 

72 

.  7 

1 

93 

22  + 

3 

7 

0 

0 

0 

1.39 

.93 

23 

.0 

0 

0 

SAINT  LEO 

83.9 

60.0 

71 

.9 

4 

92 

21 

48 

3 

7 

3 

c 

0 

0 

1.17 

-  2.4a 

1.00 

1 

.0 

0 

2 

1 

S4NF0RD  EXP  STATION 

83.8 

59.5 

71 

.7 

8 

93 

16 

47 

3 

7 

6 

0 

0 

0 

1.51 

-  1,88 

1.07 

29 

.0 

0 

3 

1 

TITUSVILLE   3  NW 

8'>.6 

60.2 

72 

.4 

1 

4 

9<, 

16 

46 

3+ 

8 

g 

Q 

Q 

f 

_  1,96 

.52 

29 

.0 

0 

5 

0 

WEEKI  WACHEE 

82. 3M 

55.  IM 

68 

.7M 

42 

3 

20 

1 

0 

0 

0 

T 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

71 

.  1 

3 

1,27 

-  2.12 

.0 

*       *  * 

SOUTH  Central 

4RC4DIA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

BARTOW 

85.6 
85.7 
86.6 
85,2 

57.6 
56.1 
61.5 
59.3 

71 
70 
74 
72 

,6 
,9 

•  1 

•  3 

1 

5 

3 
3 

94 
95 
94 
93 

21 
24 
23+ 
21  + 

41 
37 
46 
41 

i 
3 
3 
2 

7 
18 

3 
11 

8 
10 
10 

6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

,33 
5.9o 
2,24 
1.24 

-  2.76 

-  1.50 
.  2.57 

.23 
4.40 
1-29 

.73 

29 
1 
9 

25 

.0 

•  c 

•0 
•0 

0 
0 
0 
0 

1 
3 
4 
3 

0 
3 
2 
1 

0 

1 
1 

0 

6RADENT0N  5  ESE 

81.2 

59.0 

70 

.  1 

87 

19 

42 

3 

11 

0 

0 

0 

0 

.18 

•  10 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CLEARWATER 
FELLSMERE   7  SSW 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 

81. 6 
83. 8M 
8<i.o 
82.2 

61.9 
58.  IM 
59.1 
62.9 

71 
71 
71 
72 

.8 
.OM 
.6 
.6 

9 
0 

99 

92 
93 
9l 

19 
22  + 
22  + 
22+ 

49 
43 
43 
48 

3 
3 
3 
3 

2 
14 
6 
4 

0 
7 
6 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.10 
3.87 
1.6o 
4.31 

.32 
-  -01 

.10 
1.96 

.53 
1-36 

25 
24 
23 
9 
9 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
6 
4 
6 
3 

0 
3 
1 
3 
2 

0 

1 

0 
2 

1 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

8<t.8 

57.6 

71 

•  2 

93 

16 

39 

3 

12 

9 

0 

0 

0 

2,36 

1.08 

•  0 

KISSIMMEE  NO.  2 
L4KE  4LFRED  EXP  ST4 
L4KEL4ND  WSO  CI 
MELBOURNE 

R 

83,8 
8<.,2 
61,7 
82,1 

60.1 
59.5 
62.6 
63.6 

72 
71 
72 
72 

.0 
9 
2 

.9 

8 
5 
7 

91 
93 
99 
93 

17+ 
23  + 
21* 
22+ 

44 
43 
53 
45 

3 
3 
3 
3 

10 
17 
6 
7 

6 

7 
0 
4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.65 
.70 
.42 

3.05 

-  1,69 

-  2,83 

-  3,09 

.81 
.29 
.22 
.90 

6 
30 
9 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
6 

2 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
Q 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  l^.i'ir 


Station 

Temperature 

Precipitation 

c 

•  i 

<2 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

S 

a 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

m 

1    .10  or  More  | 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

S  t 
°  < 

S  s 
« 1 

S  i 

MOUNTilN  LAKE 

35,6 

58.9 

72.3 

,7 

93 

23* 

43 

3 

8 

10 

0 

0 

0 

1.69 

-  1.63 

84 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

MYaKKa   river   ST  PARK 

B',,', 

58.8 

71.6 

93 

23 

42 

3 

12 

7 

0 

0 

0 

2.02 

1 

34 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

OKEECHOBEE   9  W 

8*,.! 

59.5 

71.8 

91 

24  + 

45 

3 

10 

6 

0 

0 

0 

4.04 

3 

13 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

PARRISH 

83,3 

59.6 

71.5 

90 

15 

44 

3 

6 

1 

0 

0 

0 

.62 

51 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

PLANT  CITY 

85.1 

58.9 

72.0 

1.2 

92 

20  + 

43 

3 

8 

8 

0 

0 

0 

.91 

-  2.70 

50 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

82. 3 

66.4 

74.4 

1.3 

89 

19  + 

53 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

.58 

-  2.63 

50 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

SARASOTA 

83.1 

59.7 

71.4 

8B 

25  + 

47 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

.46 

41 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAMPA  WSO  AP 

R 

82!  1 

60.6 

71.4 

.0 

8B 

21  + 

46 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

.38 

-  2.46 

33 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

80.  1 

61.6 

70.9 

-  .2 

85 

30  + 

46 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

.07 

-  3.29 

07 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

VENICE 

81.9 

62.6 

72.3 

87 

23 

47 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

.24 

19 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

VERO   BEACH  W 

81.5 

61.2 

71.4 

90 

24  + 

45 

3 

13 

3 

0 

0 

0 

5.65 

1 

95 

1 

.0 

0 

7 

5 

1 

WAUCHULA  2  N 

84  •  8M 

57. BM 

71. 3M 

93 

20 

42 

3 

14 

0 

0 

0 

2.11 

1 

68 

9 

.0 

0 

2 

1 

1 

WINTER  HAVEN 

84.5 

58.4 

71.5 

92 

17  + 

43 

3 

10 

9 

0 

0 

0 

.91 

44 

9 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

71.9 

.  1 

1.76 

-  1.62 

.0 

*       »  * 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

83.7 

61.3 

72.5 

1.7 

92 

17 

45 

3 

7 

4 

0 

0 

0 

7.69 

4.40 

3 

21 

1 

.n 

0 

6 

3 

3 

CANAL   POINT  USDA 

83.2 

61.3 

72.3 

91 

17  + 

48 

3 

6 

5 

D 

0 

0 

4.03 

1 

62 

30 

.0 

0 

4 

3 

2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

84.4 

62.7 

73.6 

94 

17 

54 

18 

3 

8 

0 

0 

0 

3.61 

1 

54 

1 

.0 

0 

5 

3 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

CVCi^ULtiUCO 

81.6 

52,5 

72*1 

-  1.9 

87 

2  0 

3^ 

0 

0 

0 

0 

1.96 

-  .63 

10 

.  0 

3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

82.7 

66.3 

74.5 

93 

23 

53 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

3.94 

2 

60 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

FORT   MYERS   WSO  AP 

R 

85,1 

62.9 

74.0 

1.2 

93 

19 

50 

3 

0 

2 

D 

0 

0 

.27 

-  2.37 

25 

29 

.0 

0 

1 

0 

IMMDKALEE  3  NNW 

85.3 

69.8 

72.6 

92 

22  + 

46 

3 

3 

8 

0 

0 

0 

1.35 

65 

30 

.0 

0 

4 

1 

LA  BELLE 

88,2 

57.6 

72.9 

98 

16 

44 

3 

4 

15 

0 

0 

0 

3.28 

.03 

2 

92 

1 

.0 

0 

3 

1 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

83.7 

60.0 

71  .9 

,  1 

92 

24  + 

46 

9 

9 

0 

0 

0 

2 . 34 

.  97 

46 

1 

0 

I 

J 

NAPLES   2  NE 

84 . 9 

62.0 

73.5 

89 

24  + 

45 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

2.11 

2 

00 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

83.6 

59.6 

71.6 

90 

24  + 

43 

3 

5 

3 

0 

0 

0 

.80 

37 

29 

.n 

0 

3 

0 

0 

TAMIAMI   TRL   40  MI  BEND 

86.  1 

61.3 

73.7 

91 

27  + 

51 

3 

2 

12 

0 

0 

0 

4.91 

2 

00 

1 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

72.9 

3.02 

.04 

.  0 

*        «  4< 
LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

83.5 

65.3 

74.4 

.1 

90 

23  + 

58 

4  + 

0 

3 

0 

0 

0 

3.58 

-  .51 

2 

90 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

84.6 

62.5 

73.6 

94 

18 

54 

3 

2 

6 

0 

,0 

0 

4.41 

3 

45 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

HIALEAH 

HOMESTEAD   EXP  STA 

83,9 

61.4 

72.7 

-      .  I 

91 

18 

50 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

4.55 

.86 

2 

04 

.0 

0 

6 

3 

2 

84.4 

72.4 

93 

22  + 

4  5 

6 

0 

0 

0 

9.87 

2  3 

30 

.  0 

7 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

81.1 

69.5 

75.3 

87 

18  + 

57 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

3.05 

2 

09 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

MIAMI  BEACH 

80.5 

71.2 

75.9 

1.0 

88 

6 

50 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

6.34 

3.42 

3 

72 

.0 

0 

6 

2 

2 

MIAMI   WSO  AP 

R 

82.0 

67.9 

75.0 

.8 

89 

17 

57 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

2.67 

-  1.21 

1 

03 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

MIAMI    12  SSW 

83. 6M 

66 .  6M 

75 .  IM 

,  9 

50 

3 

0 

0 

0 

6.60 

2.85 

76 

1 

0 

7 

2 

PDmPANO  BEACH 

85.5 

65.6 

75.6 

94 

17 

52 

1 

2 

6 

0 

0 

0 

2.55 

1 

03 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

SOUTH  MIAMI   5  W 

85.4 

61.5 

73.5 

94 

17 

48 

3 

2 

5 

0 

0 

0 

5.24 

1 

74 

.0 

0 

6 

4 

2 

STUART   1  N 

82. 5M 

60.5m 

71. 5M 

92 

22  + 

51 

4+ 

4 

0 

Q 

0 

6.45 

1 

55 

25 

.0 

0 

8 

4 

3 

WEST   PALM  BEACH  WSO  AP 

R 

82.8 

65.4 

74.1 

•  2 

93 

17 

53 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

12.52 

8.28 

4 

81 

30 

.0 

0 

6 

5 

5 

DIVISION 

74.1 

.5 

5.57 

1.77 

.0 

«       «  « 

KEYS  07 

KEY   WEST   WSO  AP 

82.1 

73.7 

77.9 

2.1 

85 

23  + 

66 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

.76 

-  1.72 

62 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

KEY  WEST 

83.1 

72.0 

77.6 

.5 

88 

26+ 

64 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

1.24 

-  1.27 

60 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

82.4 

71.1 

76.8 

88 

18 

62 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3.02 

97 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

77.4 

.8 

1.57 

-  .52 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
LA  BELLE 

98 

DATE 

16 

LOWEST  TEMPERATURE 
FOUNTAIN  3  SSE 

33 

DATE 

02 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WEST  PALM  BEACH  WSO  AP  R 

12.62 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
WEEKI  WACHEE 

T 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
WEST   PALM  BEACH  WSO  AP  R 

4.81 

DATE 

30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  38  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


25    26  27 


NORTHWEST  0 

APALACMlCOLA  WSO  C 1 
BLOUNTSTOMN 
CARRABELLe    1  Nf4W 
C ARYVI LLE 
CHIPlEY   3  E 

C(<EST7lEM   RADIO  MJSB 
DE   FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 

NKEVILLE 
PANAMA  CITY   5  NE 
PENSACOLA  WSD  4P 
QUlNCr  3  SSH 
ST  MARKS    5  SSE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE    WSO  AP 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  0AM 


.03 

.86 

.32 

.lb     .03  .03 


NORTH 

CEDAR  KEY    I  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FSDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE  2  WSW 
GLEN  ST  MARY    1  w 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  CROVE 
JACKSONVILLE    WSD  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY   2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

P ALATK A 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


5.26 
1.69 
1.50 
2.69 


1.15 
4.70 
1.15 
5,27 
2  .69 

.70 


.'•2  T 


.51 

.10  .0*» 

.75  1.63 
.57  ,15 

2,20 


2.15 
.36 
1.20  I.'.* 


03 


NORTH  CENTflAL 
BITHLO 

BRQQKSVILLE   CHIN  HILL 
BUSHNELL    2  E 
CLERMONT   6  SSW 
OAYTDNA   BEACH  WSO  AP 

DELANO  1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 
LISBON 
OCAL  A 

ORLANOO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFQRD  EXP  STATION 
TITUSVILLE    3  NW 
WEEKI  WflCHEE 


1.26 
1.39 
1.17 


.  12 
.15  .07 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHBOLO   BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON   5  ESE 
CLEARWATER 
CORNwElL    4  NW 
DE   SOTO  CITY  6  SW 
FELLSMERE   7  SSW 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE   NO.  2 

LAKE    ALFRED  ExP  STA 

LAKELAND  WSO  C I 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NITTAW   1  S 
OKEECHOBEE  9  w 
PAftRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  WSO  AP 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

VENICE 

VERO  BEACH  4  H 


3.05 
1.69 
2.02 


.42  ,03 
.04  .14 


.13  .41 
.96 
.01  .24 


BELLE  GLADE  ExP  STA 
CANAL   POINT  USOA 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WSO  AP 
IMHOKALEE   3  NNW 


3.21 
1.12 
1.54 


3.94 
.27 
1.35 


.03 
.61 

1.12 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


25     26  27 


LA  BELLE 

MDORE  HiVEN   LOCK  1 
NAPLES  2  NE 
PUNTA  COROA  't  ENE 
TAMUMl    TRL   ^0  MI  BEND 


LOWER  EAST  COAST  06 

OANIA  U  MNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE   EXP  5TA 

HIALEAH 

HOMESTEAD   EXP  STA 

KENCALL   2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAVFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WSD  AP 

MIAMI    12  5SW 

PERRINE 

POMPAND  BEACH 

ROYAL   PALM  BANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


KEY  WEST   WSO  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


3.28 

2.U 
.80 


i,.55 

6.07 
9.87 
3.05 
6.3* 
2.67 

6.60 


.  10 
3.<»5  .11 

2.  OA  T 

2.10 
.7<) 
2.09 
1.<.2 
1.03 


.30 


2.55 
5.24 


1.7*, 
1.20 


1.2't 
3.02 


.10     .26  .89 


.  14 


.40 


1.40  ,07 


1.55      .10  T 


.50  .'t* 

.64  1.03 

.04     .51  1.52 

.04  .i,5 
T        1,43  4 


.23 
.07 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  nn.p.h 

) 

Relative  fium 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

ant 

D 
0) 

ion  of 
it  mile 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o- 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Spee< 

Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

•<» 
o 

o- 

o 
>o 

1.00- 

Total 

APALACHICnLA  WSD  CI 

24 

SW 

23 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

92 

4.6 

DAYTONA  BEACH  WSO  AP 

8 

0.9 

8.9 

20  +  + 

36 

26  + 

83 

8A 

51 

65 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

10 

5.2 

FORT  MYERS   WSD  AP 

5 

0.4 

8.9 

24  +  + 

9 

28  + 

85 

90 

50 

64 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

3.8 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

22 

1.3 

8.6 

29 

NW 

22 

83 

88 

51 

67 

2 

2 

3 

2 

0 

0 

9 

73 

5.1 

KEY  WEST  WSD  AP 

10 

7.2 

11.6 

25 

NE 

27  + 

71 

73 

62 

66 

2 

5 

0 

1 

0 

0 

8 

85 

3.4 

LAKELAND  WSO  CI 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

77 

4.1 

MIAMI   WSO  AP 

9 

4.0 

10.  1 

23++ 

8 

29 

76 

79 

54 

65 

2 

2 

4 

0 

1 

0 

9 

4.3 

ORLANDO  WSO  AP 

27 

0.2 

9.3 

23++ 

25 

23  + 

83 

86 

45 

56 

3 

0 

3 

1 

0 

0 

7 

5.2 

PENSACDLA  WSO  AP 

18 

2.9 

9.8 

21++ 

14 

28+ 

77" 

83 

57 

66 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

4 

5.9 

TALLAHASSEE   WSO  AP 

21 

1.9 

7.6 

25  +  + 

22 

07 

86 

90 

46 

57 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

5.3 

TAMPA  WSO  AP 

17 

0.4 

9.4 

21++ 

5 

09  + 

81 

86 

48 

60 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

82 

4.2 

WEST  PALM  BEACH  WSO  AP 

10 

3.6 

10.1 

26++ 

8 

28  + 

76 

80 

53 

67 

7 

1 

1 

0 

3 

2 

14 

5.1 

DAILY  TEMPERATURES 


APRIL  1972 


Station 

Day  of  Month 

0 

n) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  9 

10  1 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

♦          w  * 

NORTHWEST  01 

4P4LACHIC0L4   WSQ  CI 

MAX 
MIN 

70 
51 

70 
52 

72 
56 

74 
57 

77 
58 

74 
58 

78 
65 

79 
61 

67 
56 

71 
52 

75 
57 

77 
67 

82 
69 

82 
71 

80 
70 

82 
70 

80 
63 

79 
62 

BO 
69 

80 
68 

81 
67 

62 
72 

81 
67 

80 
67 

77 
59 

74 
53 

73 
62 

75 
64 

73 
69 

78 
69 

76.8 
62.7 

BLDUNTSTOMN 

MAX 
MIN 

61 
1,2 

73 
39 

73 
45 

78 
45 

75 
51 

79 
51 

84 
54 

83 
63 

83 
51 

72 
43 

76 

45 

82 
55 

85 
59 

86 
65 

84 
65 

86 
67 

87 
56 

61 
52 

86 
60 

86 
62 

67 
56 

69 

62 

76 
57 

66 
61 

86 
54 

77 
43 

77 
47 

80 
51 

80 
61 

81 
59 

80.8 
54.0 

CARR4BELLE    1  NNW 

MAX 
MIN 

71 
4* 

74 
42 

74 
45 

75 
47 

76 
54 

77 
56 

79 
55 

62 
69 

77 
55 

62 
47 

78 
49 

79 
63 

82 
65 

84 
70 

62 
65 

79 
53 

76 
47 

66 
69 

79 
66 

63 
60 

81 
58 

62 
71 

83 
66 

61 
62 

80 
60 

78 
45 

74 
55 

76 
54 

75 
65 

80 
67 

76.8 
57.5 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

61 
41 

69 
39 

70 
45 

77 
52 

71 
51 

75 
53 

62 
55 

61 
69 

79 
48 

79 
44 

61 
48 

82 
55 

84 

64 

85 
66 

88 
69 

87 
70 

87 
57 

78 
53 

85 
60 

87 
62 

90 
58 

66 
61 

76 
53 

84 
61 

85 
54 

74 
44 

75 
47 

78 
53 

78 
61 

63 
59 

60.0 
55.1 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

78 
47 

79 

40 

77 

52 

70 
55 

71 
50 

81 
53 

60 
51 

61 

55 

78 
49 

82 
43 

79 
52 

83 

84 

78 
55 

86 
62 

82 
70 

85 
55 

61 
61 

83 
70 

81 
66 

64 
58 

82 
65 

62 
64 

80 
62 

63 

81 
44 

79 
51 

81 
63 

85 
67 

63 

60.7 

56.2 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 
39 

73 
36 

77 
48 

68 
52 

75 
49 

79 
59 

61 
60 

79 
67 

69 
43 

77 
42 

80 
46 

83 
62 

83 
64 

87 
69 

86 
68 

85 
69 

61 
53 

64 

50 

86 
55 

85 
63 

85 
56 

80 
68 

63 
51 

87 
62 

61 

52 

75 
40 

78 
42 

77 
49 

83 
57 

81 
57 

60.0 
54. J 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

72 
36 

73 
33 

78 
42 

75 
40 

79 
48 

85 
48 

83 
50 

86 
63 

71 
45 

78 
42 

82 
41 

83 

60 

64 
54 

66 
63 

89 
64 

85 
70 

61 
52 

87 
47 

90 
56 

67 
58 

68 
54 

61 
68 

68 
50 

89 
55 

60 
55 

80 
44 

60 
40 

79 
46 

82 
57 

83 
55 

82.2 
51.2 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

71 
36 

73 
36 

77 
52 

73 
59 

75 
51 

81 
51 

79 
62 

77 
63 

73 
37 

74 
50 

80 
53 

84 
62 

65 

68 

67 
69 

85 

71 

85 
63 

83 
53 

84 
53 

63 
56 

84 

58 

65 
63 

62 
67 

63 
49 

65 
59 

63 
50 

76 
45 

78 
50 

76 
54 

60 
62 

82 
58 

60. 1 
55.4 

MONTICELLO  3  W 

MAX 
MIN 

56 
39 

70 
39 

69 
41 

75 
43 

74 
54 

78 
56 

81 
56 

81 
62 

83 
49 

67 
42 

77 
49 

79 
61 

84 
63 

86 
67 

67 
65 

83 
63 

84 

58 

60 
53 

83 
61 

87 
65 

85 
55 

86 
63 

60 
59 

84 

60 

81 

56 

74 
44 

73 
43 

76 
52 

77 
59 

77 
61 

78.6 
54.6 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

72 
40 

71 
35 

73 
41 

76 
51 

70 
50 

73 
51 

60 
55 

79 
68 

62 
42 

72 
49 

70 
46 

77 
51 

81 
62 

82 
68 

85 
71 

80 
72 

66 
55 

81 
52 

83 
57 

81 
60 

83 
57 

84 
68 

60 
54 

85 
62 

85 

53 

76 
44 

75 
48 

77 
53 

78 
62 

60 
60 

78.6 
54.6 

Panama  city  5  ne 

MAX 
MIN 

63 
43 

69 
39 

69 
45 

74 
48 

72 
52 

73 
51 

78 
55 

79 
69 

82 
40 

72 
46 

74 
48 

77 
62 

79 
67 

80 
70 

64 
71 

63 
70 

83 
59 

76 
54 

82 
60 

64 

61 

83 
56 

83 

71 

77 
59 

86 
59 

84 
59 

77 
47 

73 
49 

79 
53 

77 
61 

60 
59 

78.0 
56.2 

PENSACOLA  WSO  4P 

MAX 
MIN 

71 
44 

72 
43 

76 
59 

70 
58 

70 
55 

75 

57 

78 
66 

76 
52 

70 
44 

69 
56 

77 
57 

80 
68 

62 

70 

83 
73 

62 
72 

85 
66 

80 
59 

60 
59 

80 
63 

61 
60 

63 
71 

82 
63 

60 
60 

85 
66 

77 
59 

72 
53 

73 
58 

75 
63 

76 
67 

77 
65 

77.3 
60.2 

OUINCy  3  ssw 

MAX 
MIN 

57 
43 

70 
40 

71 
46 

78 
45 

77 
50 

78 
50 

83 
58 

82 
64 

63 
52 

69 
44 

77 
47 

64 
60 

84 

62 

87 
66 

69 
63 

87 
65 

88 
54 

80 
53 

84 

62 

85 

60 

86 
57 

67 
65 

79 
59 

85 
60 

85 
55 

75 
49 

75 
48 

78 
54 

79 
60 

80 
60 

80,1 
55.1 

ST  MARKS  5  SSE 

MAX 
MIN 

69 
44 

74 
43 

73 
51 

74 
50 

78 
55 

77 
52 

78 
59 

84 
61 

71 
53 

73 
46 

76 
54 

79 
63 

80 
66 

81 
69 

80 
66 

61 

70 

83 
59 

83 

56 

83 
64 

62 
64 

82 
61 

83 
71 

64 
64 

82 
66 

60 
56 

78 
49 

76 
47 

79 
51 

76 
60 

81 
59 

76,7 
57.7 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

75 
40 

74 
37 

76 
43 

80 
43 

81 
51 

84 

51 

85 

53 

86 

77 

76 
42 

81 
45 

87 
59 

69 
58 

90 
66 

86 
62 

90 
67 

84 
52 

65 
49 

67 
60 

69 
57 

86 
52 

82 
61 

68 
56 

65 
58 

79 
57 

77 
40 

78 
44 

76 
45 

61 
59 

80 
60 

82,5 

TALLAHASSEE  WSO  IP 

MAX 
MIN 

73 
41 

73 
37 

78 
41 

79 
42 

81 

57 

85 
46 

86 
52 

85 
57 

71 
53 

79 
47 

83 
44 

67 
64 

90 
60 

92 
67 

88 
61 

91 
59 

64 
53 

85 
49 

89 
65 

90 
56 

90 
51 

81 
60 

86 
59 

65 

60 

76 
56 

76 
46 

79 
41 

80 
56 

80 
65 

63 
64 

82,8 
53,6 

t'EWAHI  TCHKA 

MAX 
MIH 

63 
45 

70 
40 

71 
43 

78 
48 

77 
50 

78 
52 

83 
54 

62 
58 

65 
51 

73 
49 

76 
48 

81 

50 

83 
57 

65 
60 

86 
65 

89 
67 

66 
56 

84 
54 

86 
55 

69 
63 

85 
58 

87 
59 

61 
62 

87 
61 

68 
56 

78 
48 

60 
46 

79 
50 

80 
54 

80 
60 

81,0 
54,1 

WOODRUFF  DAM 

,          .  . 

MAX 

59 
44 

70 
44 

70 
44 

83 
4  8 

71 
5  5 

75 

81 
55 

85 
61 

78 
52 

69 
45 

80 
45 

65 
50 

65 
62 

89 
62 

91 
66 

90 
67 

90 
62 

80 
56 

65 
63 

86 
64 

68 
61 

90 
61 

61 
57 

86 
56 

85 
60 

74 
52 

75 
53 

79 
52 

80 
57 

75 
60 

80.9 
55.6 

NORTH  02 

CEDAR  KEV   1  WSH 

MA 
MIN 

70 
52 

68 
52 

71 
54 

75 
59 

78 
65 

77 
62 

77 
63 

60 
69 

82 
55 

69 
52 

77 
61 

79 
61 

60 
66 

61 

70 

82 
68 

83 
66 

85 
70 

60 
62 

84 
67 

85 
67 

84 
67 

85 

72 

65 

70 

84 

66 

80 
66 

76 
56 

75 
56 

78 
62 

79 
62 

74 
63 

78.8 
62.8 

CROSS  CITY  2  WNW 

MAX 
MIN 

72 
48 

74 
54 

76 
56 

78 
54 

78 
47 

80 
57 

81 
56 

83 
57 

85 

60 

64 

62 

67 
61 

88 
60 

65 
61 

84 

47 

91 
52 

87 

58 

65 

60 

84 
56 

60 

60 

86 
56 

78 

62 
46 

79 
45 

80 

80 

81.9 

55  .1 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

65 
51 

71 
51 

78 
47 

82 
51 

77 
60 

83 
59 

80 
65 

73 
56 

76 
54 

83 
51 

65 
57 

85 
56 

90 
69 

91 
61 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 
MIN 

62 
49 

76 
45 

67 

54 

81 
55 

71 
63 

72 
59 

85 
58 

84 
57 

78 
53 

72 
52 

81 
54 

67 
59 

90 
60 

91 
68 

88 
63 

90 
65 

84 

65 

79 
64 

80 
69 

88 
67 

84 
63 

68 
63 

62 
64 

82 
67 

76 

60 

72 
57 

73 
56 

79 
61 

73 
62 

78 
63 

79.8 
59.6 

GAINESVILLE  2  WSM 

MAX 
MIN 

70 
50 

70 
46 

76 
45 

80 
50 

82 
60 

82 
57 

81 
55 

80 
65 

74 
54 

78 
49 

82 
50 

64 
54 

84 

54 

88 
69 

89 
63 

88 
62 

86 
62 

86 
56 

88 
67 

69 
64 

90 
57 

69 
60 

84 

70 

62 
63 

60 
63 

78 
54 

76 
46 

76 
52 

76 
62 

61 
61 

81  .8 
57.3 

ClEN  ST  MARY   1  W 

MAX 
MIN 

70 
45 

69 
46 

69 
42 

77 
47 

81 

58 

78 
58 

60 
56 

84 
51 

67 
41 

78 
47 

85 
55 

67 
63 

89 
60 

90 
59 

91 

61 

90 
69 

84 

51 

65 
51 

68 
53 

68 
58 

87 
66 

63 
61 

84 

61 

78 
47 

72 
41 

77 

80 
60 

78 
59 

81.0 

54  . 1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

74 
47 

71 
47 

67 
48 

77 
51 

79 
58 

80 
61 

80 
61 

61 

60 

75 
54 

64 

47 

81 
52 

83 
56 

84 

59 

83 
70 

86 
62 

88 
64 

86 
63 

64 
56 

84 
64 

67 
64 

68 
57 

87 

70 

78 
70 

81 
61 

78 
51 

73 
46 

76 
55 

78 
61 

61 

79,9 
57.9 

JACKSONVILLE   WSO  AP 

MAX 
MIN 

67 

50 

70 
48 

78 
44 

80 
51 

72 
61 

81 
60 

84 
59 

84 
57 

60 
50 

75 
46 

82 
50 

85 
57 

87 
61 

89 
68 

90 
62 

90 
64 

85 

60 

80 
56 

85 
66 

89 
64 

90 
56 

87 
63 

61 
68 

82 
65 

77 
58 

71 
50 

75 
45 

78 
49 

73 
63 

78 
62 

60,2 
57,2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

62 
50 

70 
51 

71 
48 

82 
55 

73 
62 

69 

60 

85 
57 

63 
65 

68 
55 

72 
54 

77 
55 

66 
51 

68 
59 

66 
66 

79 
63 

90 
62 

83 
66 

79 
67 

79 
69 

84 
67 

63 
60 

89 
66 

78 
65 

80 
65 

73 
63 

69 
62 

74 
61 

76 
67 

67 
63 

75 
63 

77,7 
60.6 

JASPER 

MAX 
MIN 

62 
43 

70 
44 

69 
43 

78 
46 

79 
51 

80 
58 

61 
58 

81 
61 

84 
48 

64 
43 

78 
48 

81 
53 

85 
61 

85 
63 

69 
65 

68 
67 

86 
60 

62 
53 

85 
61 

67 
61 

67 
57 

69 
58 

64 
63 

86 
62 

63 
59 

76 
47 

74 
43 

76 
49 

78 
57 

76 
60 

60,2 
54,7 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 
MIN 

69 
45 

70 
45 

69 
43 

77 
57 

79 
58 

79 
58 

80 
56 

63 
56 

71 
44 

62 
54 

77 
50 

80 
57 

84 

59 

84 
63 

76 
63 

90 
63 

91 

60 

84 
55 

84 

62 

66 
63 

87 
54 

68 
56 

64 
67 

82 
62 

63 
60 

77 
50 

72 
43 

76 
51 

76 
50 

76 
60 

79,3 
55. S 

LIVE  DAK 

MAX 
MIN 

69 
44 

71 
43 

79 
43 

80 
47 

83 
58 

83 
59 

62 
59 

82 
67 

74 
49 

79 
45 

82 
50 

85 
60 

84 
58 

89 
64 

69 
64 

86 
64 

64 

57 

85 
5* 

69 
62 

87 
57 

69 
59 

91 
63 

84 
67 

63 
67 

80 
50 

81 
57 

78 
45 

80 
53 

75 
59 

82 
61 

62,2 
56,2 

MADISON 

MAX 
MIN 

HAVO 

MAX 
MIN 

68 
45 

71 
46 

71 
44 

78 
45 

79 
47 

82 
55 

83 
57 

60 
57 

62 
51 

67 
45 

79 
46 

79 
53 

83 
59 

63 
61 

88 
65 

67 
6! 

67 
59 

64 
52 

86 
55 

90 
59 

88 
55 

88 
57 

64 
63 

64 
63 

63 
60 

81 
48 

7! 
43 

78 
49 

80 
55 

76 
60 

80,8 
53,9 

PALATKA 

MAX 
MIN 

67 

51 

71 
50 

79 
48 

81 
52 

80 
61 

80 
58 

83 
59 

62 
63 

78 
51 

83 
52 

84 
53 

66 
58 

86 
59 

90 
69 

91 
63 

89 
62 

87 
66 

65 
56 

66 
66 

90 
67 

90 
62 

90 
62 

65 

72 

63 
6? 

83 
64 

76 
59 

76 
48 

78 
54 

76 
62 

77 
63 

82,4 
59.3 

PERRY 

MAX 
MIN 

71 
43 

70 
44 

76 
44 

78 
47 

83 
56 

83 
56 

82 
55 

63 
57 

83 

55 

79 
45 

78 
56 

83 
60 

61 
62 

85 

71 

84 

67 

81 
66 

65 
58 

97 
55 

89 
64 

86 
60 

85 
68 

63 
64 

68 
66 

84 
63 

82 
60 

75 
48 

79 
45 

79 
55 

76 
60 

81 
65 

61.4 
57.2 

Saint  augustine 

MAX 
MIN 

75 
47 

76 
44 

80 
53 

73 
59 

73 
57 

62 
65 

60 
56 

74 
57 

78 
51 

86 
50 

87 
61 

88 
62 

89 
59 

90 
65 

86 
61 

87 
59 

64 
63 

88 
63 

78 
64 

80 
63 

76 
61 

72 
58 

75 
63 

78 
62 

75 
64 

60.6 
56,7 

S««  R«l«r«Dc«  Not9»  following  Sutioa  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^p"'" 

Conlinued  APRIL  1972 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

U 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

Avei 

STARKE 

MAX 
MIN 

50 

70 
47 

77 
36 

80 
48 

80 
61 

61 
59 

82 
56 

76 
64 

71 
53 

79 
46 

62 
48 

84 
55 

85 
47 

69 
68 

90 
56 

89 
65 

84 
46 

65 
53 

86 
61 

86 
60 

86 
54 

86 
59 

79 
66 

63 
61 

76 
54 

73 
50 

76 
41 

77 
45 

77 
59 

78 
56 

80.6 
54.1 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TR 

MAX 
MIN 

68 
41 

72 
42 

74 

76 
50 

77 
52 

80 
56 

82 
60 

83 
48 

80 
54 

61 
60 

84 
64 

82 
58 

65 
62 

64 
56 

81 
62 

85 
50 

65 
56 

66 

60 

64 
64 

82 
62 

76 
48 

74 

76 

60 
52 

65 
56 

84 

52 

68 

55 

86 

60 

89 
62 

80.6 

54.3 

USHER  TOWER 

'           *  * 

MAX 
MIN 

68 
48 

72 
48 

78 
48 

78 
52 

63 

61 

64 
59 

79 
55 

79 
65 

73 
55 

80 
47 

82 
50 

83 
53 

63 
55 

66 
69 

67 
61 

67 
62 

64 
61 

87 
55 

90 
65 

90 
60 

86 
57 

85 
58 

79 
66 

62 
63 

61 
62 

76 
50 

79 
45 

61 
54 

75 
59 

82 
60 

81.4 
56.8 

NORTH  CENTRAL  03 

BRDOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIM 

78 
54 

73 
46 

78 
44 

82 
51 

63 
59 

62 
56 

85 

53 

65 
62 

78 
60 

80 
50 

62 
50 

86 
51 

86 
54 

88 
62 

91 
60 

92 
56 

b6 
69 

87 
53 

90 
66 

90 
64 

90 
59 

69 
63 

79 
63 

84 
63 

84 
66 

78 
52 

79 
49 

60 
53 

76 
60 

81 
62 

83.4 
57.1 

CLERMONT  6  SSH 

MAX 
MIN 

73 
55 

73 
49 

78 
47 

83 
53 

83 
61 

81 

60 

65 
56 

84 
63 

77 
62 

80 
55 

84 
55 

66 
56 

86 
60 

91 
65 

90 
64 

90 
63 

88 
72 

89 
59 

91 
70 

91 

67 

90 
63 

69 
67 

65 

70 

83 

70 

87 
69 

79 
63 

60 
56 

BO 
60 

76 
63 

80 
62 

83.7 
61.2 

DAYTONA    BEACH   WSO  AP 

MAX 
MIN 

64 

54 

72 
51 

74 
46 

80 
52 

76 
64 

72 
60 

86 
56 

66 
64 

66 
62 

73 
54 

78 
53 

87 
57 

87 
57 

39 
64 

92 
66 

92 
63 

69 
66 

81 
61 

82 
72 

85 
66 

86 
63 

91 
69 

77 
68 

64 
68 

79 
67 

73 
62 

76 
54 

77 
66 

72 
67 

77 
67 

30.2 
61.3 

DELANO   1  SSE 

MAX 
MIN 

68 
51 

72 
43 

76 
39 

81 
43 

60 
47 

78 
55 

85 
52 

85 
62 

68 
62 

76 
46 

64 
52 

86 
50 

87 
50 

92 
50 

93 
64 

93 

72 

88 
60 

60 
50 

85 
52 

91 
52 

93 
54 

91 
57 

77 
62 

84 
65 

63 
60 

72 
45 

75 
40 

78 
58 

68 
57 

78 
63 

81.6 
53.8 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

78 
54 

69 
50 

73 
45 

78 
48 

63 
57 

83 
62 

62 

57 

83 
59 

81 
58 

66 

53 

60 
54 

83 

55 

85 
56 

86 
56 

91 
64 

91 
64 

91 
68 

87 
56 

87 
64 

90 
67 

91 
61 

90 
66 

89 
71 

75 
67 

33 
66 

65 
58 

74 
55 

76 
60 

77 
63 

73 
65 

62.1 
59.4 

LISBON 

MAX 
MIN 

71 
53 

72 
49 

76 
48 

81 
54 

81 
60 

81 
60 

85 
57 

63 
63 

79 
59 

77 
52 

80 
55 

85 
56 

85 
59 

91 
66 

91 
63 

92 
63 

65 
69 

86 
59 

88 
67 

90 
67 

91 
63 

89 
67 

86 

71 

63 
67 

84 
69 

84 
54 

77 
53 

78 
55 

75 

62 

80 
60 

82.9 
60.0 

OCALA 

MAX 
MIN 

77 
53 

73 
52 

78 
4B 

83 
54 

61 
62 

63 
60 

83 
56 

82 
65 

81 
57 

80 
51 

64 
55 

66 
57 

85 

60 

90 
67 

92 
65 

90 
63 

66 
68 

86 
60 

91 
66 

90 
66 

90 
67 

86 
66 

86 
67 

82 
55 

84 

66 

81 
50 

77 
51 

60 
55 

77 
61 

31 
62 

83.6 
60.2 

ORLANDO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

71 
56 

74 
52 

78 
50 

82 
55 

83 

65 

61 
63 

86 
59 

87 
61 

68 
58 

77 
54 

81 
56 

87 
59 

88 
58 

91 
65 

90 
65 

93 
65 

90 
67 

67 
64 

37 
69 

91 
66 

92 
71 

93 
71 

37 
71 

86 
69 

67 
65 

76 
58 

76 
55 

81 
59 

74 
65 

30 
64 

63.5 

61.9 

SAINT  LEU 

MAX 

71 
55 

72 
52 

78 
48 

62 
54 

83 
61 

83 
59 

84 
56 

84 
60 

75 
61 

61 

52 

63 
53 

85 
57 

85 
59 

91 
65 

91 
64 

91 
63 

65 
65 

66 
59 

91 
68 

91 
64 

92 
64 

90 
65 

90 
70 

82 
69 

85 

68 

78 
56 

61 
51 

81 
56 

78 
62 

62 
63 

83.6 
60.0 

5ANF0RD  Exp  STATION 

MAX 
MIN 

78 
54 

73 
50 

76 
47 

82 
51 

81 
61 

60 
01 

86 
55 

87 
61 

81 
61 

77 
52 

31 
52 

87 
55 

68 
55 

92 
64 

90 
64 

93 
61 

89 
70 

86 
59 

86 
66 

92 
64 

91 
65 

91 
67 

67 
69 

67 
69 

86 
66 

75 
57 

77 
51 

79 
53 

75 
60 

80 
63 

83.8 
59.5 

TITUSVILLE   3  NW 

MAX 
MIN 

75 
56 

74 
46 

78 
46 

84 

50 

78 
61 

76 
58 

67 

55 

86 
55 

61 
63 

81 
57 

83 

52 

86 
55 

88 
55 

92 
61 

92 
66 

94 
65 

91 
69 

89 
66 

86 
70 

91 
65 

90 
66 

93 
66 

90 
65 

67 
69 

63 
64 

74 
62 

60 
52 

82 
62 

77 
64 

84 
64 

84.6 
60.2 

WEEKI  wachee 

*          «  * 

MAX 
MIN 

77 
53 

72 
50 

70 
42 

79 
47 

79 
56 

81 
55 

76 
50 

60 
57 

63 
59 

81 
50 

81 
49 

81 
53 

61 
51 

65 
59 

88 
57 

86 
67 

8L 
50 

86 
54 

89 
56 

89 
57 

88 
60 

67 
68 

65 
66 

82 
67 

62 
51 

77 
46 

89 
53 

84 
59 

82.3 
55.1 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

73 
62 

76 
47 

80 
41 

85 
50 

84 

60 

82 
55 

65 
52 

85 
62 

82 
65 

82 
5! 

66 

50 

86 
54 

89 
57 

91 
59 

91 
61 

93 
63 

93 
63 

91 

50 

93 

oO 

89 

63 

94 

66 

90 
62 

86 

62 

69 

62 

84 
64 

80 
53 

86 

52 

64 
51 

80 
61 

79 
65 

65.6 
57.6 

ARCHBOLD   BIDLDOIC  STA 

MAX 
MIN 

77 
62 

70 
43 

76 
37 

80 
48 

84 
57 

85 
50 

63 
48 

65 
55 

85 
65 

75 
55 

61 
46 

64 

56 

67 
55 

88 
56 

92 
56 

94 
66 

94 
60 

91 
47 

92 
55 

92 
63 

90 
63 

94 
62 

93 
61 

95 
61 

67 
64 

89 
60 

82 
53 

ri 

55 

62 
57 

84 
64 

85.7 
56.  1 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

75 
59 

77 
48 

81 
46 

85 
51 

86 
63 

65 

60 

86 
55 

66 
63 

78 
66 

62 
56 

84 
54 

66 
62 

69 
61 

91 
64 

93 
65 

94 
66 

92 
58 

94 

70 

92 
66 

92 
68 

93 
69 

92 
68 

94 
67 

86 
66 

87 

70 

82 
60 

62 
55 

84 
59 

83 

66 

62 
63 

86.6 
61.5 

BARTOW 

MAX 
MIN 

76 
55 

73 
41 

79 
44 

84 
59 

84 
61 

82 
57 

66 
55 

87 
62 

84 

61 

79 
52 

83 
51 

86 
57 

86 
59 

91 
63 

91 
65 

92 
63 

69 

70 

69 
57 

93 
67 

92 
65 

93 

65 

91 
66 

90 

70 

87 
66 

83 
61 

83 
56 

79 
53 

81 
57 

80 
61 

80 
60 

85.2 
59.3 

BRAOENTON   5  ESE 

MAX 
MIN 

70 
58 

70 
50 

78 
42 

80 
52 

79 
63 

76 
55 

77 
54 

82 
60 

80 
64 

60 
55 

80 
53 

80 
55 

82 
59 

64 
63 

86 
62 

86 

60 

66 
61 

85 
55 

87 
66 

85 
64 

85 
64 

84 
64 

83 
65 

85 
65 

83 

66 

80 
59 

60 
53 

81 
55 

79 
64 

32 
65 

81.2 
59. P 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

72 
57 

72 
59 

77 
49 

80 
58 

80 
58 

76 
62 

80 
56 

82 
65 

75 
62 

80 
55 

80 
62 

80 
57 

64 

62 

34 
65 

87 
66 

87 
67 

82 
66 

84 
59 

89 
63 

87 
67 

86 
65 

86 
66 

85 

66 

65 

71 

62 
72 

78 
57 

81 
55 

82 
59 

79 
64 

34 
66 

81.6 
61.9 

FELLSMERE   7  SSW 

MAX 
MIN 

71 
59 

74 
49 

7! 
43 

80 
51 

67 
51 

90 
59 

86 
54 

74 
62 

61 
49 

86 
56 

66 
58 

88 
61 

90 
64 

92 
65 

67 
63 

86 
58 

86 
68 

91 
63 

91 
67 

92 
67 

91 
62 

8! 
65 

85 
67 

76 
52 

76 
50 

78 
50 

79 
52 

80 
61 

83.8 
58.1 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 
MIN 

70 
59 

74 
51 

78 
43 

82 
51 

84 
60 

81 
59 

37 
55 

87 
53 

74 

66 

78 
53 

33 

60 

86 
57 

86 
56 

88 
58 

89 
60 

93 
66 

90 
64 

89 
59 

87 
67 

92 
62 

90 
66 

93 
63 

91 
64 

85 
65 

85 
68 

78 
56 

79 
59 

79 
54 

80 
53 

81 
61 

84.0 
59.1 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

72 
58 

75 
53 

76 
48 

78 
57 

84 
63 

76 
56 

87 
56 

86 
61 

72 
67 

75 
65 

78 
59 

83 
61 

87 
62 

88 
64 

67 
64 

91 
69 

90 
63 

64 
56 

83 
71 

85 
67 

89 
70 

91 
66 

89 
66 

84 
67 

84 
61 

78 
65 

77 
66 

77 
68 

79 
67 

60 
64 

32.2 
62.9 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

76 
58 

75 
45 

78 
39 

64 

50 

85 

60 

81 
51 

67 

51 

87 
59 

82 
65 

79 
50 

83 
48 

86 
54 

86 
56 

90 
59 

91 
61 

93 
59 

90 
69 

87 
53 

90 
66 

91 

63 

91 
63 

92 
66 

91 
64 

86 
64 

65 

68 

81 
57 

78 
50 

80 
54 

60 
64 

77 
61 

84.8 
57.6 

KISSIMHEE  NO.  2 

MAX 
MIN 

77 
56 

73 
47 

77 
44 

80 
52 

62 
61 

81 
58 

85 
56 

66 
57 

84 
63 

77 
52 

60 
53 

86 
56 

86 
57 

89 
69 

91 
64 

91 
62 

91 
70 

66 
57 

88 

70 

69 
69 

90 
66 

90 
67 

90 
69 

84 
66 

85 
66 

84 
55 

77 
51 

79 
59 

77 
65 

78 
63 

83.8 
60.  1 

LAKE  ALFRED   EXP  STA 

MAX 

Mm 

81 
57 

73 
50 

69 
43 

78 
51 

84 
60 

84 
56 

82 
54 

64 
65 

67 

62 

69 
52 

80 
50 

84 

55 

66 
61 

87 
64 

91 
61 

90 
64 

93 
65 

68 
55 

69 
69 

92 
67 

92 
63 

93 
68 

93 
69 

86 
70 

85 

67 

86 
55 

78 
50 

60 
55 

80 
63 

81 
65 

64.2 
59.5 

LAKELAND  WSO  CI 

MAX 
MIN 

69 
56 

70 
54 

76 
53 

81 

58 

82 
63 

82 
56 

82 
60 

83 
62 

70 
57 

78 
55 

81 
58 

82 
62 

83 
62 

68 
67 

68 

70 

69 
68 

86 
64 

85 
61 

89 

70 

86 
68 

89 
71 

88 
68 

67 

70 

64 

70 

64 
67 

75 
58 

76 
56 

76 
62 

78 
65 

80 
65 

61.7 
62  ,6 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

69 
60 

72 
52 

76 
45 

80 
53 

85 
54 

75 
60 

88 
63 

88 
63 

76 
67 

75 
66 

76 
57 

65 
58 

87 
58 

89 
63 

90 
66 

93 

70 

90 
69 

83 

75 

83 

72 

85 

67 

83 
69 

93 
70 

86 
65 

86 
65 

64 
66 

75 
66 

75 
68 

76 
68 

79 
67 

79 
63 

82.1 
63.6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

78 
57 

75 
46 

73 
43 

83 
49 

65 
61 

63 
56 

87 
52 

87 
58 

85 
64 

80 
52 

82 
50 

86 
55 

88 
69 

91 
61 

91 
62 

93 
59 

91 
70 

90 
53 

93 
68 

93 
68 

93 
63 

92 
66 

93 
67 

86 
69 

64 
67 

62 
56 

79 
53 

80 
56 

79 
63 

81 
64 

85.6 
56.9 

MYAKKA    RIVER    ST  PARK 

MAX 
MIN 

72 
60 

72 
48 

79 
42 

79 
45 

82 
49 

80 

54 

84 
57 

84 
57 

76 
67 

62 
57 

85 
50 

86 
68 

67 
65 

88 
60 

91 
62 

91 
61 

86 

70 

67 
52 

90 
69 

90 
63 

90 
62 

90 
62 

93 
65 

87 
65 

86 
65 

60 
53 

62 
53 

85 
54 

64 
64 

64 
65 

84.4 

58.8 

OKEECHOBEE   9  W 

MAX 
MIN 

77 
61 

71 
51 

75 
45 

79 
52 

81 
60 

63 
57 

82 
57 

87 
61 

66 
65 

74 
54 

79 
50 

62 
59 

84 

60 

87 
60 

68 
62 

90 
63 

91 
66 

89 
57 

89 
63 

86 
63 

90 
69 

91 
66 

91 
64 

91 
63 

66 
68 

68 
58 

80 
52 

81 
53 

61 
62 

83 
63 

84.1 
59.5 

PARRISH 

MAX 
MIN 

73 
58 

73 
50 

79 
44 

82 
53 

80 
63 

79 
56 

60 
53 

82 
59 

80 
64 

82 
54 

82 
54 

83 
54 

83 
59 

66 
64 

f  0 
61 

88 
62 

87 

70 

68 
55 

69 
67 

67 

66 

69 
64 

86 
63 

88 
68 

86 
66 

84 
66 

82 
57 

81 
53 

63 
56 

62 
65 

63 

65 

83.3 
59.6 

Plant  city 

MAX 
MIN 

75 
56 

73 
47 

80 
43 

83 
49 

84 

60 

63 
56 

83 
53 

85 

62 

82 
62 

82 

52 

83 

54 

64 

55 

66 
59 

90 
64 

92 
64 

91 
63 

68 
71 

69 
53 

92 
68 

92 
67 

91 
62 

91 
63 

90 
60 

67 
65 

86 
66 

80 
56 

82 
51 

84 
56 

82 
64 

84 
64 

65.1 
58.9 

Seo  Reference  Notes  FoUowliig  Stetioa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


APRIL 


Station 

ST  PETeRSBORG 

S4R4S0T4 

T4MPA   WSQ  4P 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

VENICE 

VERO  BEACH  4  W 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

EVERGLADES   AND  Sw 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
CANAL   POINT  USDA 
CLEWISTDN  u  S  ENG 

devils  garden  tower 
Everglades 
Flamingo  ranger  sta 
fort  myers  wsd  ap 

IMHOKALEE  3  NNw 
LA  BELLE 

MOORE    HAVEN   LOCK  1 
NAPLES  2  NE 
PUNT4  GORDA  *  ENE 
TAMIAMI   TRL   "tO   MI  BENfl 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


LOWER   EAST  COAST 


06 


FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD   EXP  STA 
LQXAHATCHEE 
MIAMI    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WSD  AP 
MIAMI    12  SSW 
PQMPANO  BEACH 
SOUTH   MIAMI    5  W 
STUART   1  N 

WEST    PALM   BEACH   WSO  AP 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


Day  oi  Month 


73     7<i  77 


79     82  BO 


52 
73 


70     70  78 


72     73  81 


72     72  78 


80  74  77 
56     45  1.3 


82     70  74 


80  70 
65  59 

81  09 
64  55  55 


80  75  78 
64     55  61 


73     77  81 


75     75  81 


63      47  44 


70  74  80 
62     51  43 


67  58 

87  72 
66     56  54 


73  77  77 
62     53  50 


72     76  77 


81     76  75 


75     76  73 


62     60  57 


73  76  BO 
52     54  57 


82  78  78 
66     57  48 


80  79  80 
62     66  63 


56     63  62 

81  80  75 
54     64  60 


83  64  83 
51     62  56 


77  80  82 
54     62  58 


80  81  80 
57     65  61 


80  80 
59 


84  83  82 
56     65  61 


83  64  84 
53     64  56 


85  87  84 
49     61  57 


77  82  83 
55     61  57 


83  85  80 
63     63  5B 


83  82  83 
52     62  58 


79     83  85 


79     82  83 


79 
60  58 


83  85 
60  56 


77  80  84 
69     68  64 


71     72  66 


78  81 
66      66  63 


87  84  85 
59     66  62 


82  85  85 
55     60  58 


79  82  80 
51     60  63 


SO  63  31 
59     65  61 


79  81  79 
59     69  66 


57  66 

75  86 

55  60  66 

87  85  84 

52  60  64 


79     87  66 


88  85  81 

54  56  64 

90  86  78 

53  53  66 

81  87  86 

55  58  65 

83  82  82 

55  67  70 

82  83  75 
52  55  69 

85  86  83 

57  55  57 


81     37  90 


65  86 
56  56 


89  86  89 
55     53  68 


80  82  62 
65     65  63 


33  38  31 
63     66  67 


66  93  89 
59     63  61 


50     56  60 


87     90  79 


10     II     12     13     14     15     16     17  18 


76  83  87 

54  52  56 

78  87  86 

55  50  54 


77  78  33 

60  53  57 

77  79  79 

66  60  60 


80  84 
63  65 


84  86 
59  61 


34  84  84 
62     53  60 


80  80  60 
65     68  64 


76     79  78 


85  79  81 
69     70  64 


79     82  84 


69     59  62 


60  64  85 

62  65  65 

63  85  35 
62  64  65 

85  87  36 
59  62  64 

68  90  88 

59  60  62 

86  90  91 
57  61  60 


61     60  65 


84  31 
66  65 


35  67 
64  65 


92  93 

59  59 

62  88  90 

64  60  63 

34  87  88 

62  60  64 

85  37  89 

60  59  63 

86  36  91 

63  63  65 


81  85  35 
64     65  65 


60  32  62 

73  75  75 

83  33  84 

67  66  75 


62     67  72 

68  88  88 
64     64  74 


86  86  69 
70  76 


32  83 
73 


92     92  37 


90     92  90 


91  91  89 

66  72  57 

93  94  91 

66  70  54 


83  84 
65  66 


84  83 
69  62 


65     69  56 


90  90 
66  52 


92  94 
64  49 


91  92  90 

66  69  52 

89  35  85 

67  71  64 

90  88  87 
62  73  56 

89  91  90 

67  65  58 


66  84 
69  60 


65  65  60 
92     93  90 


73  69  66 

89  94  92 

66  64  60 

92  92  86 

63  72  64 

67  93  89 
71  71  59 


69  87 

72  71 


88  87 
68  57 


82  84  85 
73     56  66 


64  84  87 
70     66  69 


90     90  89 


89  8!  89 
63     65  69 


U9  35  86 
62     63  63 


60     66  70 


32  87  34 
64     62  59 


56  65  66 

94  95  95 

56  64  68 

91  88  90 

56  65  54 

89  63  37 
56  61  64 

69  88  89 

60  66  68 

90  91  90 
60  60  65 


90  84  86 
65     71  66 


63     68  62 


63  65  64 

85  88  91 

63  64  66 

82  34  35 

75  76  72 

81  84  34 

77  77  76 


67     66  66 


70     72  70 


71  74  72 

84  64  87 

66  69  63 

36  64  85 

65  73  69 


90  91 
66  68 


91 
66  65 


90  90  89 
65     66  65 


83  33  S3 
59     60  60 


39  89  67 

66  65  69 

92  90  86 

65  64  65 

94  97  90 

66  64  63 

91  90  92 

66  65  64 


66      65  67 


65     63  65 

90  90  90 
65     65  65 


70     71  71 


65     64  65 


93  92  87 
64     60  66 


85     85  65 


85     84  83 

77     76  73 


87  67 
68  70 


84  81 
72  64 


86  86 
73  56 


66  30 
63  59 


80  79 
72  64 


83  31 
73  59 


84  S3 
65  62 


86  84 

66  57 


82  31 
64  59 


64  85  78 
67      63  66 


33  86  87 

67  64  60 

67  34  64 

68  63  56 


63  63  76 
67     60  55 


35  64  85 
69      61  57 


90  91  91 
65      64  65 


72      66  63 


85  64  SO 
68      61  57 


87  79  78 
66     62  54 


63  80  79 
71     66  71 


83  60  76 
71     68  72 


35  61  79 
70     64  70 


86  84  62 
64     63  69 


67      84  79 


65  80  79 
67      66  66 


60  64 
66  68 


84     85  84 


80  85 
63  64 


73  SO  62 

59  66  64 

79  79  83 

59  64  63 

79  83  S2 

66  66  04 


64  83 
66  66 


61  82 
66  65 


84     84  65 


82  80 
64  63 


77     79  82 


63 
63 


57     60  05 


76     79  77 


76     80  75 


80  61 
67  70 


65      64  65 


70     71  66 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
4PKIL 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

♦          *  * 

KEYS 

07 

KEY  WEST  WSO  AP 

MAX 
I^IN 

76 
70 

75 
68 

73 
66 

81 
70 

82 
71 

79 

70 

80 
67 

61 
75 

B5 
74 

80 
73 

82 
72 

83 
75 

83 

75 

83 

76 

84 

77 

84 
77 

84 

75 

63 
75 

85 

76 

85 

77 

85 
78 

85 

78 

85 
78 

64 
76 

64 

74 

83 
76 

62 
73 

81 
73 

80 
74 

80 

72 

82.1 
73.7 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

77 
68 

75 
67 

77 
65 

79 
68 

82 
67 

83 

70 

80 
64 

81 
72 

62 
72 

6  5 

73 

71 

8  1 
74 

8  5 
73 

73 

8  5 
75 

86 
75 

85 
72 

72 

73 

74 

76 

76 

77 

76 

77 

76 

72 

71 

71 

70 

83.1 
72.0 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

81 
6? 

76 
63 

76 
62 

79 
70 

SI 
69 

S3 
67 

82 
72 

84 
71 

84 
68 

78 
70 

80 
72 

81 
72 

82 
72 

84 
74 

85 
75 

85 
76 

85 
71 

66 
71 

86 
71 

85 
76 

85 
76 

85 
76 

86 
76 

66 
76 

84 
67 

84 
68 

80 
71 

79 
71 

81 
70 

78 
70 

82.4 
71.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

(V 

Station 

a 

0) 
Q 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 
MIN 

65 
54 

72 
53 

71 
52 

76 

57 

67 
58 

80 
62 

83 
61 

87 
65 

85 
64 

80 
60 

84 
60 

84 
64 

85 
69 

88 
69 

90 
73 

92 
87 

37 
65 

36 
64 

88 
65 

90 
69 

91 
72 

90 
72 

79 
66 

95 
64 

89 
67 

88 
65 

97 
64 

82 
64 

82 
67 

86 
68 

83 
64 

6 

7 

GAINESVILLE   3  WSW 

4 

MAX 
MIN 

74 
67 

71 
63 

73 
63 

74 
65 

76 
69 

78 
70 

77 
70 

76 
73 

73 
69 

74 
65 

76 

67 

76 
69 

78 
70 

79 
74 

82 
72 

82 
75 

82 
75 

84 
73 

82 
76 

84 
75 

84 
75 

91 
77 

84 
78 

80 
73 

82 
73 

81 
72 

79 
70 

78 
71 

7  ? 
73 

77 
71 

78 
71 

9 
1 

6 

MAX 
MIN 

70 
63 

68 
68 

68 
68 

69 
68 

71 
69 

73 
71 

75 
73 

74 
74 

74 
72 

72 
69 

72 
70 

74 
72 

74 
73 

75 
74 

77 
75 

77 
77 

77 
76 

73 
77 

78 
76 

76 
76 

79 
76 

79 
79 

79 
79 

79 
77 

77 
77 

77 
77 

77 
75 

75 
75 

75 
75 

75 
75 

74 
73 

9 
8 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

73 
53 

79 
54 

82 
62 

82 
65 

77 
61 

31 
62 

82 
68 

82 
70 

84 
59 

86 
82 

85 
67 

85 
69 

92 
72 

93 
78 

94 
78 

90 
75 

87 
65 

92 
67 

92 
71 

93 
73 

92 

79 

92 
86 

66 

67 

92 
70 

93 
67 

89 
66 

39 

67 

90 
69 

84 
70 

86 
70 

86 
68 

8 

MONTICELLO  3  H 

4 

MAX 
MIN 

63 
52 

72 
52 

73 
54 

80 
54 

74 

56 

85 
60 

89 
65 

87 
66 

87 
64 

83 
56 

88 
58 

36 
62 

83 
69 

93 
69 

94 
74 

95 
74 

94 
69 

94 
68 

91 
68 

92 
72 

97 
71 

96 
71 

82 
69 

85 
68 

84 
63 

87 
61 

83 
60 

92 
60 

8^ 
67 

30 
70 

85 
64 

9 
1 

OUINCY   3  SSW 

2 

MAX 
MIN 

61 
49 

73 
48 

78 
53 

34 
54 

74 

59 

67 
59 

91 
59 

68 
66 

86 
60 

85 
55 

86 

55 

90 
61 

90 
69 

96 
69 

95 
70 

98 
70 

94 

64 

94 
64 

98 
67 

93 
69 

98 
68 

96 

70 

76 
63 

92 
66 

96 
66 

32 
59 

90 
62 

91 
61 

39 
65 

30 
6  7 

88 
62 

2 
2 

4 

MAX 
MIN 

61 
51 

71 
51 

74 
55 

30 
54 

71 
59 

83 
60 

90 
60 

84 
65 

85 
64 

8  1 
57 

84 
57 

86 
61 

86 
66 

90 
68 

91 
72 

94 
72 

91 
67 

90 
66 

88 

67 

90 
70 

94 
70 

93 
70 

76 
67 

37 
69 

90 
66 

38 
62 

87 
60 

87 
62 

85 
65 

34 

70 

84 
63 

8 
b 

6 

MAX 
KIN 

60 
55 

65 
54 

67 
55 

73 
57 

68 
62 

76 
63 

78 
63 

78 

67 

73 
66 

76 

62 

77 
62 

79 
63 

80 
70 

84 
70 

84 
73 

36 
76 

85 
71 

84 
70 

82 
70 

85 
73 

87 
78 

86 
73 

77 
70 

81 
70 

83 
70 

32 
67 

81 
65 

80 
66 

79 
66 

79 
72 

78 
66 

7 
3 

CHIPLEY  3  E  :    SANDY   LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT   SLOPE   TO  THE   NORTHWEST.     PALMER  MERCURY- IN-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7-30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  ,    ARREDONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL   TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4:30  P.M. 

MILTON  EXP  STATION         ,    SANDY   LOAM  SOIL,   BARE.      2   PERCENT  SLOPE  TO  THE   EAST.      PALMER  ME RCURY- I N-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.      PALMER  MERCURY- I N-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   8  A.  M. 

OUINCY  3  SSW  :    ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.      0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.      PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 


See  Refereace  Notes  Following  Slatioo  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  flor.o* 

APRIL  1972 


Oi  Month 

■a 

Station 

J 

* 

2 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °i 

*      *  * 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.20 

.25 

.31 

.07 

.12 

.  19 

.21 

.14 

.23 

.26 

.19 

.21 

.31 

.26 

.18 

.30 

.27 

.26 

.24 

.22 

.22 

.14 

.22 

.22 

.33 

.24 

.26 

.19 

.17 

.14 

6.99 

HINO 

34 

35 

86 

37 

44 

26 

115 

109 

48 

56 

44 

69 

125 

114 

89 

78 

35 

24 

32 

24 

42 

67 

11 

12 

37 

15 

27 

39 

42 

16 

1533 

MAX 

76 

82 

81 

78 

81 

as 

84 

81 

82 

64 

85 

65 

90 

92 

89 

86 

9C 

90 

90 

91 

88 

89 

90 

94 

91 

96 

87 

63 

61 

86 

86.2 

MIN 

48 

47 

55 

59 

55 

59 

64 

66 

44 

51 

58 

64 

67 

69 

71 

70 

58 

60 

63 

65 

66 

70 

59 

64 

55 

49 

53 

56 

60 

63 

59.7 

liDODRUFF  DAM 

EVAP 

.08 

.23 

.26 

.24 

.12 

.22 

.21 

.24 

.28 

.27 

.22 

.22 

.20 

.30 

.27 

.29 

.26 

.28 

.27 

.19 

.25 

.25 

- 

.24 

.30 

.33 

.30 

.30 

.29 

.20 

7.366 

WIND 

94 

73 

59 

35 

71 

37 

37 

84 

112 

120 

36 

32 

39 

48 

35 

38 

80 

63 

-86 

40 

27 

31 

40 

41 

83 

156 

111 

104 

94 

65 

1997 

*       *  « 

NORTH  02 

GAINESVILLE   2  WSW 

EVAP 

.18 

.22 

.20 

.23 

.19 

.  19 

.16 

.23 

.09 

.27 

.22 

.26 

.29 

.20 

.32 

.24 

.36 

.25 

.22 

.31 

.24 

.36 

.17 

.45 

.27 

.29 

.25 

.24 

.15 

.14 

7.21 

WIND 

6{ 

53 

46 

34 

34 

50 

61 

82 

123 

73 

39 

44 

68 

75 

75 

52 

64 

43 

56 

51 

84 

25 

33 

37 

63 

67 

48 

51 

60 

53 

1732 

MAX 

81 

76 

84 

85 

69 

91 

90 

84 

75 

84 

89 

90 

90 

93 

95 

89 

69 

90 

91 

93 

94 

93 

86 

83 

68 

85 

63 

82 

81 

85 

86.9 

MIN 

53 

51 

50 

55 

62 

61 

60 

66 

55 

46 

56 

60 

60 

70 

67 

68 

67 

62 

66 

66 

63 

65 

72 

64 

65 

56 

52 

57 

62 

61 

60.7 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.10 

.19 

.29 

.21 

.25 

.20 

.  17 

.11 

.31 

.24 

.10 

.20 

.30 

.29 

.26 

.27 

.33 

.25 

.31 

.24 

.35 

.30 

.13 

.15 

.25 

.28 

.29 

.27 

.26 

.  15 

7.05 

HIND 

43 

45 

44 

41 

79 

52 

43 

91 

195 

104 

38 

67 

68 

222 

31 

93 

149 

37 

67 

56 

72 

54 

72 

44 

66 

5  1 

56 

63 

73 

61 

2177 

MAX 

66 

75 

75 

81 

60 

64 

76 

63 

82 

70 

86 

84 

86 

86 

87 

88 

89 

90 

89 

90 

68 

90 

62 

66 

97 

68 

81 

61 

78 

74 

62.7 

HIN 

55 

50 

50 

54 

58 

60 

59 

56 

50 

44 

50 

58 

59 

63 

65 

65 

61 

56 

59 

64 

59 

60 

66 

72 

62 

52 

49 

54 

98 

60 

57.7 

*       »  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.15 

.19 

.22 

.24 

.12 

.  16 

.25 

.22 

.15 

.18 

.22 

.23 

.22 

.23 

.24 

.27 

.34 

.25 

.27 

.21 

.28 

.26 

.02 

.09 

.27 

.25 

.25 

.21 

.08 

.12 

6.19 

WIND 

25 

30 

30 

30 

10 

20 

30 

65 

60 

40 

40 

20 

40 

20 

40 

30 

45 

35 

45 

30 

20 

35 

15 

25 

40 

35 

40 

40 

35 

30 

1000 

*       *  ♦ 

SOUTH  CENTRAL  04 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.11 

.20 

.22 

.26 

.22 

.22 

.23 

.22 

.22 

.23 

.25 

.22 

.28 

.26 

.25 

.26 

.32 

.38 

.25 

.28 

.31 

.29 

.21 

.24 

.16 

.24 

.34 

.24 

.19 

.11 

7.23 

WIND 

68 

43 

41 

48 

27 

30 

29 

41 

64 

115 

65 

18 

39 

58 

47 

41 

65 

61 

57 

44 

9 

42 

42 

90 

54 

57 

79 

56 

61 

61 

1552 

MAX 

74 

70 

67 

78 

65 

63 

85 

81 

85 

67 

61 

87 

68 

63 

89 

86 

90 

65 

67 

91 

93 

90 

90 

66 

82 

62 

76 

76 

60 

81 

62.7 

MIN 

56 

49 

45 

45 

54 

60 

98 

60 

62 

49 

49 

52 

58 

60 

59 

63 

64 

54 

56 

64 

63 

65 

68 

66 

63 

54 

48 

48 

55 

62 

57.1 

VERQ  BEACH  4  H 

EVAP 

. 

.18 

.27 

.17 

.17 

.11 

.04 

.19 

.49 

.10 

.11 

.27 

.  14 

.33 

.21 

.  30 

.  26 

.15 

.21 

.19 

.15 

.25 

.29 

.22 

.19 

.26 

.31 

.13 

.31 

.16 

6.376 

WIND 

54 

54 

49 

23 

27 

34 

25 

68 

77 

28 

36 

17 

27 

38 

39 

31 

44 

42 

52 

28 

24 

21 

43 

30 

37 

50 

70 

40 

50 

3G 

1196 

MAX 

71 

75 

80 

65 

85 

85 

63 

89 

87 

83 

83 

88 

91 

90 

92 

93 

94 

90 

91 

91 

94 

69 

93 

95 

65 

91 

83 

82 

85 

6 1 

86.8 

MIN 

64 

57 

55 

57 

62 

64 

63 

64 

65 

60 

62 

62 

66 

66 

69 

72 

71 

66 

69 

71 

73 

71 

70 

72 

70 

64 

62 

63 

64 

67 

65.4 

*       *  * 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

EVAP 

- 

.11 

.23 

.20 

.17 

.15 

.19 

.27 

.22 

.13 

.21 

.18 

.16 

.25 

.22 

.24 

.20 

.26 

.22 

.18 

.16 

.27 

.24 

.21 

.16 

.24 

.26 

.22 

.23 

.20 

6.21B 

MAX 

7B 

73 

82 

87 

89 

89 

68 

94 

92 

83 

87 

92 

95 

95 

95 

95 

100 

96 

94 

94 

97 

98 

98 

97 

65 

90 

90 

88 

68 

90.6 

M  I  N 

6' 

56 

4G 

62 

61 

61 

62 

56 

62 

59 

55 

61 

63 

62 

64 

69 

68 

80 

63 

67 

69 

69 

67 

65 

67 

63 

64 

60 

64 

64 

63.3 

CLEWISTQN  u  S  ENG 

EVAP 

.00 

.10 

.25 

.20 

.18 

.20 

.16 

.26 

.28 

.08 

.20 

.21 

.16 

.23 

.25 

.29 

.21 

.36 

.27 

.  14 

.19 

.28 

.30 

.22 

.20 

.18 

.41 

.32 

.27 

.13 

6.57 

HIND 

44 

37 

45 

27 

20 

29 

29 

52 

66 

74 

34 

25 

17 

30 

23 

26 

44 

55 

23 

14 

24 

22 

44 

23 

43 

41 

123 

54 

33 

40 

1161 

MAX 

75 

73 

84 

65 

68 

88 

88 

92 

92 

78 

88 

90 

91 

94 

95 

98 

97 

93 

94 

92 

92 

96 

96 

96 

82 

68 

87 

90 

90 

68 

69.3 

MIN 

6' 

57 

55 

56 

62 

63 

62 

62 

63 

63 

60 

6C 

65 

67 

68 

70 

68 

59 

61 

67 

72 

72 

70 

69 

69 

65 

61 

63 

65 

66 

64.2 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

.21 

.21 

.32 

.23 

.09 

.22 

.27 

.17 

.23 

.35 

.34 

.11 

~ 

.39 

.19 

.41 

.36 

.40 

.40 

.25 

.27 

.39 

.29 

• 

.44 

8.938 

HIND 

132 

37 

44 

68 

48 

39 

53 

60 

47 

64 

69 

79 

61 

61 

73 

70 

57 

61 

57 

39 

61 

65 

77 

58 

4-6 

90 

29 

74 

101 

117 

2017 

MAX 

70 

75 

82 

82 

90 

89 

90 

90 

93 

90 

83 

90 

90 

91 

90 

97 

97 

99 

98 

98 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

95 

87 

86 

88 

90.6 

7C 

6 1 

58 

57 

52 

57 

63 

66 

66 

6G 

63 

66 

69 

72 

69 

69 

66 

73 

77 

70 

70 

70 

69 

69 

67 

64 

60 

62 

62 

65.7 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.23 

.11 

.26 

.27 

.22 

.18 

.27 

.25 

.28 

.16 

.29 

.23 

.21 

.30 

.30 

.31 

.26 

.  3  1 

.25 

.24 

.  27 

.29 

.22 

.29 

.  13 

.26 

.38 

.29 

.37 

.24 

7.73 

WIND 

70 

50 

60 

70 

40 

25 

45 

60 

60 

150 

80 

40 

20 

30 

40 

30 

40 

35 

15 

40 

40 

30 

45 

35 

40 

50 

110 

110 

120 

130 

1710 

MAX 

76 

76 

83 

83 

91 

68 

90 

93 

91 

78 

85 

63 

86 

97 

99 

98 

100 

95 

95 

92 

95 

100 

97 

99 

85 

69 

87 

62 

85 

66 

89.5 

MIN 

67 

49 

53 

53 

60 

65 

54 

62 

64 

62 

60 

60 

64 

69 

69 

71 

74 

61 

61 

65 

71 

73 

72 

70 

70 

64 

57 

57 

62 

66 

63.5 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.36 

.08 

.  14 

.28 

.24 

.22 

.19 

.20 

.14 

.24 

.16 

.18 

.17 

.22 

.10 

* 

.07 

.35 

.18 

.19 

.20 

.33 

.20 

.20 

.10 

.26 

- 

5.626 

W  I  NC 

60 

30 

42 

35 

14 

19 

22 

35 

13 

59 

46 

24 

16 

8 

37 

7 

13 

26 

13 

21 

12 

19 

MAX 

88 

65 

86 

84 

87 

90 

94 

95 

95 

64 

91 

91 

97 

93 

99 

98 

100 

101 

96 

97 

92 

95 

96 

96 

96 

95 

95 

95 

90 

89 

92.3 

MIN 

65 

60 

52 

54 

64 

67 

62 

61 

61 

64 

50 

62 

66 

65 

65 

70 

71 

63 

65 

64 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

58 

60 

60 

64.0 

«       «  * 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.17 

.20 

.24 

.24 

.18 

.31 

.32 

.33 

.17 

.30 

.22 

.27 

.29 

.28 

.29 

.27 

.39 

.30 

.26 

.28 

.33 

.38 

.36 

.25 

.26 

.39 

.38 

.32 

.33 

8.608 

HIND 

130 

118 

47 

45 

43 

40 

50 

56 

47 

171 

123 

18 

14 

24 

69 

38 

46 

36 

2 

49 

31 

39 

48 

44 

42 

48 

102 

92 

141 

147 

1900 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     ,   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

o 

LONGITUDE 

Z 

O 
P 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

CJBbLnVbn 

I  DRAIN. 

LATIl 

ELEV; 

1 

1  PRECIpJ 

i 
a 

SPECIAL 

APiLaCHlCOLfi  HSD  C I  R 

FRAtgKLlN 

5 

29  4* 

84  59 

13 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DE  SOTG 

5 

27  14 

81  51 

63 

6P 

RADIO  STATION  HAPG 

ARCHBriLO  BIOLOGIC  STA 

0236 

04 

27  11 

81  21 

140 

9A 

SA 

ARCHBOLO  BIOLOGIC  STA 

4V0N  P4RK 

0369 

HIGHLANDS 

5P 

WALTER  C  HEIM 

BABSUN  PARK 

04 

POLK 

^ 

27  50 

81  31 

145 

6P 

HARRY  M,  TDLSON 

BARTOW 

POLK 

27  54 

81  51 

125 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BELLE  CLA06  EXP  STA 

PALM  BEACH 

2b  40 

80  38 

16 

8A 

BA 

UNIV  OF  FLORIDA,  AREC 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

PALH  BEACH 

2b  42 

80  43 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BITHLO 

ORANGE 

e 

26  33 

61  07 

65 

6P 

WALTER  W.  SCOTT 

BLACKHAN  3  UNM 

5 

30  57 

0R8IE  HUTIO 

BLOUNTSTOMN 

01 

CALHOUN 

30  27 

85  03 

60 

7A 

7A 

CITY  OF  BLOUNTSTDhN 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

26  22 

80  05 

13 

WILLIAM  A.  SMITH 

BRADENIDN  5  ESE 

04 

27  27 

82  28 

20 

5P 

5( 

CULF  COAST  EKP  STATION 

BRISTOL 

LIBERTY 

Miss  ELMi  SHULER 

BROOKSVlLLE  CHiN  HILL 

[Ill 

03 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

240 

4P 

J 

W-CENTRAL   FLA. EXP, STA. 

BROOKSVELLE  7  SSW 

03 

HERNANDO 

2B  26 

82  27 

67 

SW  FLA  WATER  MAN  OlST 

BUSHNELL   i  E 

5 

28  40 

82  05 

75 

5P 

7A 

MRS.   A.   H.  NELSON 

CANAL  POIHT  G4T6  ! 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL    POINT  USDA 

PALM  BEACH 

26  52 

80  37 

30 

8A 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

CAHSABELLE    1  NNW 

FRANKL  IN 

5 

52 

84  40 

10 

5P 

5P 

MRS.  HAZEL  F.  CDDK 

CARVVILLE 

L3BB 

01 

WASHINGTON 

85  49 

50 

7A 

CARLTON  WILLIAMS 

CEOAR  KEY    1  WSW 

02 

LEW 

29  08 

83  03 

8A 

CLYDE  0.  COULTER 

IS".* 

01 

30  47 

85  29 

130 

8A 

SA 

G 

R  .  e  .   CHR I STMAS 

CLEARWATER 

PINELLAS 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  t  SSW 

lbl\ 

03 

LAKE 

8 

28  29 

81  47 

125 

6P 

ED  0LIVEN8AUM 

CLEHISTON  U  S  ENC 

05 

HENDRY 

7 

2b  45 

80  55 

8A 

8A 

BA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  *>  NH 

HIGHLANDS 

7 

27  24 

81  iO 

40 

8A 

U.S.   OEOL.  SURVEY 

CRESCENT  ClTr 

PUTNAM 

29  2b 

81  31 

56 

WILLIAM  R.  RAOTKE 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

Okaloosa 

30  46 

86  35 

240 

!P 

5P 

RAnld  STATION  WJSB 

CROSS  CITY  2  WNH 

02 

DIXIE 

5 

29  39 

83  10 

42 

BA 

2P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

OANIA  u  WNw 

Z\l<< 

BRQWARO 

2 

26  0** 

80  12 

MID 

FLA.  POWER  C  LIGHT 

OAYTONA  BEACH  WSO  AP  R 

£158 

03 

volusu 

29  ll 

81  04 

30 

MIQ 

C  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

2220 

01 

3 

30  44 

86  07 

230 

5P 

5P 

LEONARD  S  ZEPP 

OElANO  i  SSE 

2229 

vdlusu 

MIO 

CITY  OF  DELANO 

D£   SDTD  CITY  8  SH 

2288 

HIGHLANDS 

7 

27  22 

81  31 

85 

at 

JACK  SKIPPER 

DEVILS  CAHOEN  TOWER 

2298 

05 

HENDRY 

26  36 

81  08 

20 

FLA.   FOREST  SERVICE 

EVA 

LAKE 

5 

28  23 

81  49 

117 

MRS  EILEEN  PATTERSON 

EVERHLADES 

COLLIER 

25  51 

81  23 

5 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEDERAL  POINT 

PUTNAH 

29  45 

81  32 

5 

61 

6P 

MRS  BRUCE  GRAY 

FELPA 

o: 

HENDRY 

26  32 

81  26 

36 

c 

MRS  EONA  LEWIS 

FELLSMEBE  7  SSW 

04 

INDIAN  fl|V£fl 

2 

27  41 

80  39 

20 

4P 

FERNANOINA  BEACH 

29;.  1, 

02 

NASSAU 

2 

30  40 

31  27 

25 

5P 

)P 

ELBERT  L.  CILL 

3020 

o: 

! 

25  09 

80  55 

3 

5P 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FORT  OflUH  5  NW 

OKEECHOBEE 

5i- 

R.   e.  COX 

FORT  &REEH   12  WSH 

315; 

MANATEE 

27  34 

82  08 

112 

7P 

MBS  JOHN  KEEN 

FORT  LAUOEHOALE 

3163 

BROWARD 

80  12 

16 

8A 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

01 

BRQWARO 

2 

26  05 

80  15 

6 

8a 

9A 

BA 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

FORT  MYERS  wSO  AP  R 

3136 

05 

LEE 

26  35 

81  52 

15 

MIO 

HIO 

NATL   WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  28 

80  Zl 

25 

MIO 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOLJMTAIN  3  SSE 

BAY 

30  26 

85  25 

5P 

5P 

WJHC  TV  STATION 

CAINESVtLLE  2  WSW 

3321 

ALACHUA 

29  38 

82  21 

86 

5P 

5P 

5P 

CG 

ACRDNDMY  DEPT  U.DF  FLA. 

GLEN  ST  MARV  I  W 

3'i70 

BAKER 

82  11 

12t 

lOA 

lOA 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

3S3S 

o' 

30  58 

85  31 

155 

JOSEPH  C.  RHODES 

CRAOY 

LAFAYETTE 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

38M 

ORANGE 

^7 

2B  23 

81  il 

6C 

BA 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

HI  AlEAH 

DADE 

25  50 

80  17 

12 

8A 

9A 

8A 

MIAMI    WATER  PLANT 

HIGH  SPBINGS 

3956 

o; 

ALACHUA 

29  SO 

82  36 

65 

SA 

8A 

LOUIS  T.  CLJUTIER 

HIILSBOROU&M  HVH    ST  Pk 

3966 

03 

HILLS8CR0LIGH 

28  09 

82  14 

53 

SA 

HILLSBOROUGH  RIV  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

DADE 

2 

25  30 

BO  30 

t  i 

MIO 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

IMHOKALEE  3  NNW 

<>2  10 

o; 

COLLIER 

26  2B 

Bl  26 

35 

51 

5P 

UNIV.   OF  FLORIDA 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

04 

POLX 

7 

27  48 

81  21 

85 

5P 

5P 

ALVIN  R.  PERKINS 

LEVY 

29  02 

82  41 

12 

FLA.   POWER  COMPANY 

'nverness 

'.28< 

o: 

28  50 

62  20 

SO 

7A 

7A 

ISLAND  CROVE 

11327 

ALACHUA 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

I5LEM0RTH 

^.332 

03 

ORANGE 

28  29 

81  32 

11! 

61 

CHASE  GROVES.  INC. 

JACKSONVILLE    WSO   AP  R 

02 

OUVAL 

1 

30  25 

81  39 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

02 

OUVAL 

30  17 

81  24 

1( 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 

'.394 

02 

HAMILTON 

30  31 

B2  57 

147 

BA 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  Z  E 

4518 

DADE 

2 

25  4l 

80  17 

11 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WSO  AP 

4570 

MONROE 

5 

24  33 

81  45 

MtD 

MtD 

'  J 

NATl  WEATHER  SERVICE 

WKEY  WEST 

'.575 

07 

MONROE 

24  34 

81  48 

6 

8A 

SA 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KISSIMMEE  NO.  2 

4625 

OSCEOLA 

28  17 

61  25 

CITY  OF  KlSSIMMEE 

<.63l 

27  48 

81  11 

41 

GEIRGE  G.  SCOTT 

Li  egLLE 

01 

HENDRY 

! 

26  45 

81  26 

16 

5P 

8d 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE   ALFRED  EkP  STA 

POLK 

8A 

AGRl  RES  c  EOU  CENTER 

LAKE  CITY  ;  E 

473: 

COLUMBIA 

10 

30  11 

82  36 

195 

9A 

9A 

91 

FLA.   FOREST  SERVICE 

HLAKELAND  WSO  Cl  R 

4797 

POLK 

26  02 

81  57 

214 

HID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LIGNUHVITAE  KEY 

5035 

0' 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

6 

OR.   E.   C.  LUNSFORD 

LISBON 

5076 

o: 

LAKE 

e 

28  52 

91  47 

68 

51 

5P 

SW  FLA  WTR  MCMT  OIST 

LIVE  OAK 

5099 

10 

30  l7 

82  59 

120 

5P 

RADIO  STATION  WNER 

LOXAHATCHEE 

5182 

PAL"  BEACH 

• 

26  4l 

80  16 

5P 

5P 

MRS.   C.    A,  KING 

LVNNE  'i  SE 

5237 

o: 

MARION 

29  10 

81  52 

ec 

MRS.   GENEVA  A.  VININC 

5275 

MADISON 

30  28 

83  25 

190 

51 

5P 

MRS.   T.C.  MERCHANT 

5351 

o' 

24  44 

81  02 

5 

6P 

MARINE  LAND 

5391 

o; 

FLAGLER 

i 

29  40 

81  13 

5 

MARINE   STUDIO  INC. 

5539 

LAFAYETTE 

30  03 

83  10 

65 

7A 

TOWN   OF  MAYO 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

80  37 

10 

MIC 

MIC 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI   SAVFRONT  PARK 

5653 

DADE 

25  47 

80  11 

5P 

5P 

C  ITY  OF  MIAMI 

MMIAHI  BEACH 

5658 

Oi 

DADE 

25  47 

80  08 

5 

MIC 

HtC 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    WSO  AP  fi 

5663 

06 

DADE 

25  48 

8u  16 

7 

MIC 

MIC 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STATION 


MIAMI   WSO  CI 
MIAMI    12  SSW 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLD  3  W 
MOORE    HAVEN    LOCK  1 
LAKE 

VER  ST  PARI 


NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OC  ALA 

OKEECHOBEE   9  w 
ORANGE  CITY 
KORLANOO  WSO  AP 
ORTONA  LOCK  2 
PALATKA 
PANACEA  4  SSE 
PANAMA  CITY  S  NE 
PARR ISH 

PENNSUCO  5  WNW 
PENSACOLA  WSO  AP 
PERRINE 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT   MAYACA    S    L  CANAL 

PUNTA  GOROA  4  ENE 

OUINCY  3  SSW 

RAIFORD  STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  BANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 


SSE 


ST  PETERSBURG 
SANFDRO  EXP 
SARASOTA 
SMITH  CREEK 
SOUTH  MIAMI 


STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
STUART   1  N 
TALLAHASSEE  WSO  AP 

TRl  40  Ml  BEND 


TARPON  SPGS  SI 
TAVERNIER 
TITUSVILLE   3  I 
TRAIL-GLADE  Ri 

USHER  TOWER 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERO  BEACH  4  t 
WAUCHULA  2  N 
HAUSAU   2  SSW 
WEEKl  WACHEE 
MWEST  PALM  BEA( 
HEWAHI TCHKA 
WINTER  HAVEN 

•WDOORUFF  DAM 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


IS 


DADE 
DADE 

SANTA  ROSA 
JEFFERSON 
GLADES 
POLK 

SARASOTA 
COLLIER 
OKALOOSA 
OSCEOLA 

BROWARD 

MARION 

OKEECHOBEE 

VOLUSIA 

ORANGE 

GLADES 

PUTNAM 


DADE 
TAYLOR 
HILLSBOROUGH 


MARTIN 
CHARLOTTE 
GADSDEN 
UNION 

DADE 

ST  JOHNS 

PASCO 

MARTIN 


PINELLAS 
SEMINOLE 
SARASOTA 
WAKULLA 
DADE 

BRADFORD 
TAYLOR 
MARTIN 
LEON 
OAOE 
HILLSBOROUGH 
PINELLAS 
MONROE 
BREVARD 
05|  DADE 

LEVY 

SARASOTA 
GLADES 
INDIAN  RIVER 
HARDEE 

washington 
hernando 
palm  beach 
colf 

POLK 
GADSDEN 


25  43 

25  39 
30  47 
30  32 

26  50 

27  ! 
27  14 


29  58 

30  13 
27  35 

25  56 
30  28 

25  36 
30  08 

■  01 

26  14 
26  SB 
26  56 
30  33 
30  04 


27  21 
30  12 
25  42 

29  ! 

29  42 
27  13 

30  23 
25  45 
27  58 


26  I 


.  01 


29  25 
27  1 
27  02 
27  36 

27  34 

30  37 

28  31 


61  0! 

81  36 

82  19 


84  22 

85  36 

82  26 

80  27 

a7  12 

BO  21 

83  36 
62  06 
60  09 
80  37 


62  38 

81  14 

82  32 


80  31 
80  50 
60  28 


82  27 

81  21 

80  27 

81  49 
85  36 

82  35 
80  06 
65  12 


9a    9A  5p: 


NATL  WEATHER  SERVICE 

..PLANT   INTRODCTN  STA 
FLORIDA  EAP  station 
AGRK   RESEARCH  CENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN  LAKE  CORP. 
FLORIDA  PARK  SERVICE 
JUNGLE   LARRY'S  SAFARI 
CHIEF* FORESTRY  DIV 
MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

FLA  FLOOD  CON 
CITY    OF  OCALA 
FLA  FLOOD  CONTROL  OIST 

FOR    C  SCHA£F£R 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  PALATKA 

PHILIP  HANSEN 
BAY  CNTY   WATER  TRTMT  PL 
HOWARD  0.  GUTHRIE 

MEL   H  NEUMANN 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SOUTH  OAOE  UTIL.  INC. 

.   FOREST  SERVICE 
ELTON  L.  HINTDN 
POMPANO  ST  FARMERS  MKT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EARL  C.  CLAGETT 

versity  of  FLOROIA 
FLA.   state  prison 

NATIONAL  PARK  SVC. 
C ITY  OF   ST.  AUGUSTINE 
.    AUSTIN  VELTEN 

PS  OF  ENGINEERS 
ST  MARKS  NAT  WDLIFE  REF 
CITY  OF  ST.  PETERiBURG 
CENTRAL   FLA.   £XP.  S" 
CITY   OF  SARASOTA 
HERSCHEL  ANDERSON 
SAMUEL  b.  HEATON 

RADIO  STATION  WPXE 
FLORIDA  FOREST  SERVICE 

ID  STATION  WSTU 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATIONAL  PAi*K  SVC. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  TARPON  SPRINGS 
T.    EUGENE  LOWE 
NN  B.  ROOF 
DADE  COUNTY  WATER  CONTl 


FLA.   FOREST  SERVICE 
RAYMOND  WATSON 
T.  OXER 
USDA-ARS 

DEAN  H.  RICHARDSON 
WILLIAM  0.  SAUNDERS 

K  MAHON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MISS   ADELE  LISTER 
RADIO  STATION  WSIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 


t     DRAINAGE  CODE:     1-    APALACHICOLA    2-ATLANTIC    3-CHOCT AWHATCHEE   4-EVERCLADES    5-CULF    6-CX:HL0CK0NEE   7-OKEECHOBEE   8-ST.  JOHNS 
9-ST.  MARY   10- SUWANNEE 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional   precipitation  data  are  contained   in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  Id  '^F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME;     The  Station   Index  shows  observation   times   m   local  standard   time.      During   the  summer  montlis  some  observers   take   the  observations  on  daylight 
savinti   time.     Data  in   the   "Extremes"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Daily  Temperature"   table,   and   "Evaporation  and  Wind"   table,   when   published,   are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  oi  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 iraatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  railes  and  direction  from  the  post  office. 

asonal    heating  degree  days   for  the  12  months  ending  with   the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found   in  the  annual   issue  of   this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table    and  the 
Station  Index .  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed .     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.      See  "Dally  Temperature"   table   for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  foi-  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station,     Pixcipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.    S.    for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY     WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price       20  cents  per  copy,    monthly  and  annual,    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government  Printing  Office.    Washington,    D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  Ifom  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center.   Asheville,  North  Carolina     28801.  /  > 

Director,  N.itionaI  Climatic  Center 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  ANDvDiVISIONAL  DAT 

 ,  _  •-    /-(  ^ , ,  ,    uQ^'  v-  


Sutton 

•i 

Average 
Minimum 

Average 

•       *  « 

NORTHWEST 

01 

1PALACHIC0L4    WSn  CI 

R 

80.6 

67,1 

73 

9 

BL0UNT5T0WN 

83.4 

60,5 

72 

0 

CARRABELLE   1  NNW 

83.6 

62,9 

CHIPLEY  3  E 

82.4 

61,0 

71, 

7 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

83.8 

64,4 

74 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

83.3 

58,8 

71 

1 

FOUNTAIN  3  SSE 

84. B 

58,9 

71 

9 

84. 8 

MONTICELLD  3  H 

81.1 

59)7 

70 

4 

NICFVILLE 

83.4 

60.6 

72 

0 

PANAMA  CITY   5  NE 

82. 4M 

61. 4M 

71 

9M 

PENSACOLA  WSO  AP 

82.4 

65,8 

74 

1 

QUINCV  3  SSW 

82.5 

ST  MARKS  5  SSE 

83.2 

62!7 

73 

0 

SMITH  CREEK 

84.8 

56,3 

71 

6 

TALLAHASSEE  WSQ  AP 

84.2 

61.7 

73 

0 

WEWAHITCHKA 

84.4 

61.2 

72 

8 

WOODRUFF  DAM 

83.3 

62  9 

72 

*      #  * 

02 

CEDAR  KEY   L  WSW 

83.5 

67.1 

75 

3 

CROSS  CITY  2  WNW 

84,1 

59.5 

71 

8 

FEDERAL  POINT 

82. 8M 

64.9m 

73 

9M 

FERNANDINA  BEACH 

M 

M 

M 

GAINESVILLE  2  WSw 

85.6 

GLEN   ST   MARY   I  W 

82.7 

61.0 

71 

9 

HIGH  SPRINGS 

81 .5M 

63, 2M 

72 

4M 

JACKSONVILLE   WSD  AP 

R 

82.1 

63.6 

72 

9 

JACKSONVILLE  BEACH 

80.4 

65.8 

73 

1 

JASPER 

82.9 

59.4 

71 

LAKE   CITY   2  E 

82.0 

61,7 

71 

9 

LIVE  OAK 

85.0 

61,9 

73 

5 

MADISON 

84.5 

73 

MAYO 

83.7 

6l!l 

72 

4 

PALATKA 

84.2 

65 , 0 

74 

5 

PERRY 

85, 7M 

63,6m 

74 

7M 

SAINT  AUGUSTINE 

81 ,4M 

63 ,  4M 

72 

STARKE 

82.8 

61.6 

72 

2 

STEINHATCHEE  MCCAIN 

TR 

84,8 

62.6 

73 

7 

USHER  TOWER 

65,6 

63.2 

74 

4 

DIVISION 

73 

2 

«       *  • 

NORTH  CENTRAL 

03 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

85. 6M 

64. 7M 

75 

2M 

BUSHNELL  2  E 

85.9 

63.8 

74 

9 

CLERMONT  6  SSW 

85.7 

66 .  1 

75 

9 

DAYTONA  BEACH  WSD  AP 

R 

82.3 

66,5 

74 

4 

DELANO   1  SSE 

84.0 

62.4 

73 

2 

INVERNESS 

85.4 

65,5 

75 

5 

LISBON 

85.2 

64.6 

75 

0 

OCALA 

86.3 

66.0 

76 

2 

ORLANDO  WSO  AP 

R 

86.5 

68.2 

77 

4 

SAINT  LEO 

65.2 

75 

7 

SANFORD  EXP  STATION 

86.0 

64,1 

75 

1 

TITUSVILLE   3  NW 

85. 2M 

64, 2M 

74 

7M 

WEEKI  WACHEE 

84. 6M 

62, 8M 

73 

7M 

DIVISION 

75 

1 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL 

04 

ARCADIA 

87.7 

63.1 

75 

.4 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

87,9 

62.3 

75 

.1 

AVON  PARK 

89,4 

66.5 

78 

0 

BARTOW 

87.8 

64.3 

76 

1 

BRADENTON  5  ESE 

84.8 

64.1 

74 

.5 

CLEARWATER 

85.3 

67.6 

76 

.5 

FELLSMERE  7  SSW 

85, 7M 

64. OM 

74 

.9M 

FORT  DRUM  5  NW 

86,2 

63.3 

74 

.8 

FORT  PIERCE 

85.0 

67,6 

76 

.3 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

86.7 

62.0 

74 

.4 

KISSIMMEE  NO.  2 

85,9 

65,3 

75 

,6 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

B6,6 

64,4 

75 

.5 

LAKELAND  WSO  CI 

R 

84,1 

66,6 

75 

.4 

MELBOURNE 

83,6 

67,1 

75 

.4 

Temperature 


No.  ol  Davs 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Highest 

• 

LoweBl 

Dale 

Degree  Days 

TolaJ 

Depanure 
From  Normal 

Greatest  Day 

1 

Max. 

Min. 

1 

Max.  r 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  j 

0 
g 

•°l 

s] 

88 

25 

59 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

1 .66 

-  1,20 

66 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

89 

26 

42 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

11.59 

6.47 

8 

63 

9 

0 

8 

4 

1 

91 

26 

52 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

1 .00 

75 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

87 

3U 

50 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

4.12 

2 

27 

9 

.0 

0 

5 

2 

I 

69 

26 

49 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

4.92 

2 

60 

12 

.  0 

0 

3 

3 

69 

304 

46 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

5,89 

.96 

4 

15 

8 

,  c 

0 

4 

3 

91 

25 

42 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

7,22 

5 

92 

a 

,  0 

0 

3 

2 

1 

90 

30* 

50 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

5,27 

3 

41 

6 

.0 

0 

6 

2 

2 

86 

26* 

47 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

6.90 

3,20 

3 

46 

9 

,0 

0 

9 

4 

1 

90 

24* 

53 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

5.39 

1.39 

4 

3 1 

.  0 

0 

4 

2 

1 

87 

27* 

50 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

4,92 

2 

00 

13 

.  0 

0 

6 

4 

92 

23 

56 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

4,58 

.02 

2 

60 

7 

,0 

0 

6 

2 

88 

3U 

56 

17* 

0 

0 

0 

0 

0 

4,64 

3 

00 

9 

,n 

0 

6 

2 

1 

90 

25* 

54 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

3.90 

69 

19 

.0 

0 

9 

5 

0 

91 

25 

45 

5 

0 

I 

0 

0 

0 

5.45 

1 

67 

,0 

0 

8 

5 

2 

69 

25 

46 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

9.08 

4,98 

3 

94 

8 

,  c 

0 

8 

7 

- 

90 

26 

51 

6* 

0 

1 

0 

0 

0 

2.39 

1 

10 

14 

,  0 

0 

7 

1 

9o 

31* 

58 

17 

0 

2 

0 

0 

0 

3.92 

2 

42 

9 

,0 

0 

7 

1 

1 

5.16 

1  .00 

67 

26* 

61 

27+ 

0 

0 

0 

0 

0 

1 .29 

-  .73 

34 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

90 

50 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

2.54 

.0 

0 

7 

2 

0 

69 

30 

58 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

6.30 

3.02 

2 

23 

9 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

56 

6 

0 

0 

0 

0 

4.32 

1,16 

0 

90 

26* 

56 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

9.19 

5,71 

3 

56 

14 

.0 

° 

' 

' 

3 

66 

31* 

51 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

6.41 

2,76 

1 

78 

14 

0 

6 

4 

2 

67 

26 

53 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

5  . 44 

1 

98 

15 

'  ^ 

0 

9 

3 

2 

68 

25* 

56 

6* 

3 

0 

0 

0 

c 

8.26 

4,79 

2 

65 

29 

,  c 

0 

9 

5 

3 

69 

9 

58 

27 

1 

0 

0 

0 

0 

4.86 

1 

32 

29 

.  0 

c 

IC 

3 

2 

89 

26 

50 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

2.91 

1 

50 

28 

.0 

1 

9l 

26 

54 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

6.00 

2,61 

1 

^8 

0 

11 

4 

2 

90 

25 

54 

28  + 

0 

1 

0 

0 

0 

3.76 

1 

35 

0 

8 

3 

1 

91 

25 

54 

5 

0 

2 

G 

5.39 

2,53 

1 

90 

8 

3 

90 

26 

53 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

3.14 

1 

95 

9 

0 

5 

1 

1 

69 

30* 

58 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

7.97 

4.63 

2 

16 

28 

.0 

0 

12 

5 

3 

90 

25 

55 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

4.69 

1 

•  ^ 

0 

9 

3 

2 

69 

17* 

56 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

6.54 

3.69 

0 

68 

25* 

49 

c 

0 

0 

0 

0 

8,33 

2 

26 

28 

.0 

0 

9 

5 

3 

88 

31* 

52 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

3,61 

1 

10 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

91 

2  5 

54 

0 

1 

0 

0 

0 

3,01 

1 

86 

14 

.0 

0 

5 

1 

1 

5,20 

1.65 

•  c 

87 

26* 

59 

^ 

0 

0 

0 

0 

6  50 

2  ,97 

2 

00 

14 

0 

7 

4 

89 

6* 

58 

6* 

0 

0 

0 

0 

0 

5)82 

2 

00 

14 

'c 

0 

6 

4 

2 

90 

29* 

60 

28 

0 

2 

0 

0 

0 

1.70 

.  1.68 

61 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

9 1 

9q 

9 

1 

Q 

Q 

0 

4,02 

1,17 

1 

34 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

30  + 

7B 

^ 

0 

0 

0 

5*18 

1,75 

1 

69 

20 

.  0 

0 

9 

4 

1 

92 

26 

61 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

5,84 

2.17 

3 

60 

14 

.  c 

0 

7 

3 

. 

89 

9 

57 

6 

0 

Q 

0 

0 

0 

2.00 

82 

14 

.  0 

0 

6 

1 

9o 

26  + 

60 

28* 

0 

3 

0 

0 

0 

4.38 

1 

68 

14 

,0 

0 

6 

3 

1 

92 

25 

64 

28* 

0 

6 

e 

0 

0 

3.76 

.19 

1 

16 

17 

.0 

0 

9 

3 

1 

90 

29* 

60 

28  + 

0 

2 

0 

0 

0 

4.61 

.95 

3 

2C 

14 

,0 

0 

4 

2 

1 

92 

14 

56 

26 

0 

6 

0 

0 

0 

4.84 

1.60 

0 

92 

14 

58 

29* 

0 

5 

0 

0 

0 

7.14 

3.96 

2 

64 

15 

•  0 

0 

6 

4 

2 

90 

27* 

54 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

4.22 

1 

60 

8 

.0 

0 

5 

3 

2 

4.62 

1.22 

,0 

92 

30* 

56 

5 

0 

7 

0 

0 

0 

1.49 

-  2,18 

73 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

93 

16 

55 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

2,25 

1 

34 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

95 

8 

62 

23* 

0 

16 

0 

0 

0 

4.75 

,77 

2 

95 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

93 

15 

60 

26* 

0 

6 

0 

0 

0 

2.61 

-  2,27 

78 

16 

.0 

0 

4 

4 

0 

88 

6* 

58 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

.61 

41 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

89 

15* 

61 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

1.36 

98 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

91 

30* 

58 

21 

0 

0 

0 

0 

6.06 

1.68 

1 

65 

10 

.0 

0 

8 
11 

5 

3 

90 

14* 

54 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

6.95 

1 

za 

10 

.0 

0 

6 

3 

91 

9 

60 

21 

0 

2 

s 

0 

0 

5.21 

1.02 

1 

03 

26 

.0 

0 

11 

3 

1 

92 

15 

56 

5 

0 

6 

0 

0 

0 

4,03 

1 

48 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

90 

30 

59 

21 

0 

1 

B 

0 

0 

2.64 

-  ,97 

66 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

92 

1* 

58 

27 

0 

4 

0 

0 

0 

4.99 

.79 

1 

09 

6 

.0 

0 

10 

3 

2 

89 

15 

62 

26* 

0 

0 

0 

0 

0 

2.21 

-  1.33 

81 

10 

•  0 

0 

6 

1 

0 

90 

3 

62 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5.78 

1 

14 

21 

•  0 

0 

10 

6 

1 

.5 

2.2 
2.9 

3.5 
2.7 
2.2 


-  1.6 

,2 

-  2,7 


.2 
1.2 


-  1 

-  1.7 


1.5 

.4 

1.1 


-  .8 

-  .9 

-  1.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

Continued   


StatioD 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

s 

— — — 

9 

Q 

— — 

o 
o 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

H 

Depajltire 
From  Norma] 

Greatest  Day 

_2 
a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

1    Max.  Depth  1 

on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More  1 

£ 
1 

o 

1.00  or  More 

oai 

MOUNTAIN  LAKE 

88.2 

64.2 

76.2 

-  .3 

92 

29  + 

59 

28  + 

0 

13 

0 

0 

0 

3,25 

-  ,75 

.91 

16 

.0 

0 

5 

3 

0 

MV4KKA  RIVER   ST  PARK 

86.9 

63.5 

75.2 

9l 

15 

53 

5 

0 

3 

^ 

0 

4 , 60 

1.96 

1 1 

.0 

0 

7 

3 

2 

CIKEECHOBEE   9  W 

86.7 

64.2 

75.5 

92 

10 

50 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

4,51 

1.42 

18 

.0 

0 

10 

3 

1 

P4RRISH 

86,4 

65.4 

75.9 

90 

6 

58 

27 

0 

1 

0 

0 

0 

2  ,54 

.87 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

PLANT  CITY 

87.0 

64,7 

75.9 

.2 

91 

15 

57 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

3,07 

-  ,37 

.63 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

ST  PETERSBURG 

85.5 

70,9 

78.2 

-  .2 

89 

25 

66 

27  + 

0 

0 

0 

0 

0 

4 , 59 

2,01 

1  .65 

12 

.0 

0 

7 

4 

1 

SARASOTA 

85.5 

66,8 

76.2 

89 

19  + 

60 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

1,60 

.77 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

TAMPA   WSD  AP 

R 

86.1 

67.1 

76.6 

.2 

90 

25  + 

50 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

1,68 

-  ,97 

.93 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

TARPON  SPG5   SEWA5E  PL 

83.9 

67. 1 

75.5 

-  1.1 

88 

11  + 

53 

27  + 

0 

0 

0 

0 

0 

3,71 

1,33 

2.66 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

VENICE 

85.  1 

56.9 

76.5 

9l 

59 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

.0 

0 

VERO   BEACH  4  W 

83.7 

65.6 

74.7 

9l 

10 

60 

21 

0 

1 

0 

0 

0 

7 , 30 

3.17 

16 

.0 

0 

13 

4 

1 

WAUCHULA  2  N 

87.6 

64.2 

75.9 

92 

15 

57 

23 

0 

8 

0 

0 

0 

7,42 

2.42 

11 

.0 

0 

11 

4 

3 

WINTER  HAVEN 

85.9 

52.6 

74  .4 

92 

15 

57 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

5,59 

1.91 

20 

.0 

0 

6 

5 

2 

DIVISION 

75.7 

-  1.1 

3,91 

,37 

.0 

♦       *  * 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

85.7 

66.3 

75,0 

1.2 

90 

10 

61 

21 

0 

1 

0 

0 

0 

7.01 

2.51 

1.67 

16 

.0 

0 

12 

4 

4 

CANAL  POINT  USDA 

CLEWISTON  U   S  ENG 

86.5 

66 . 9 

76 . 7 

93 

15  + 

62 

21  + 

0 

5 

5 . 38 

2.92 

16 

.0 

0 

7 

2 

2 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

EVERGLADES 

84. 8M 

68.7m 

76. BM 

-  .8 

93 

5 

62 

20 

0 

0 

0 

0 

5,31 

.13 

2  .00 

12 

.0 

0 

5 

4 

3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

85. 4M 

66, 6M 

77,0M 

90 

27  + 

63 

15  + 

0 

3 

0 

0 

0 

5, 15 

1.19 

2 

.0 

0 

10 

4 

1 

FORT   MYERS   WSO  AP 

R 

88.5 

68. 1 

76.3 

.9 

93 

5 

61 

4 

0 

u 

0 

0 

0 

5,20 

1.35 

4.57 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

IMMOKALEE   3  NNW 

63.5 

54.4 

75 . 5 

92 

29 

59 

28+ 

0 

9 

0 

0 

0 

4,77 

1 .90 

12 

.0 

0 

7 

5 

I 

LA  BELLE 

91.8 

6 1 .  8M 

75  •  8M 

98 

15 

52 

2  1 

0 

24 

0 

0 

0 

1.14 

-  2,87 

.53 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

86.4 

64.4 

75.4 

-  1.0 

9 1 

16  + 

60 

22  + 

0 

^ 

^ 

^ 

7,  52 

3.06 

1.73 

27 

.0 

0 

10 

5 

3 

NAPLES   2  NE 

87,7 

67.5 

77.6 

91 

5 

59 

4 

0 

5 

0 

0 

0 

6,63 

2.40 

14 

,0 

0 

5 

4 

3 

PUNTA  GDRDA  4  ENE 

85.8 

56,3 

75.5 

90 

25  + 

51 

5  + 

0 

2 

0 

0 

0 

7.77 

1.54 

19 

.0 

0 

10 

6 

4 

TAMIAMI   TRL   40  MI  BEND 

87,2 

67, 1 

77.2 

9l 

25  + 

62 

5 

0 

10 

0 

0 

0 

10,97 

4.40 

16 

.0 

0 

10 

7 

2 

DIVISION 

76,8 

-  .2 

6,08 

1.76 

.0 

*       *  * 

LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

86.3 

69,0 

77.7 

.2 

93 

1  ' 

62 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

9,10 

3,81 

3.38 

18 

.0 

0 

11 

6 

3 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

S5.4 

67.2 

76.6 

9l 

17  + 

61 

22 

0 

5 

0 

5,51 

1  .45 

18 

.0 

0 

13 

4 

2 

HIALEAH 

85 . 1 

71,4 

78.8 

92 

18 

55 

1 

0 

6 

0 

9,93 

1.78 

19 

.0 

0 

12 

6 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

86,9 

67,0 

77.0 

1.1 

90 

26  + 

61 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

12,39 

5.93 

2.51 

19 

.0 

0 

11 

5 

5 

LOXAHATCHEE 

85,8 

66, 1 

75.0 

90 

16  + 

62 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

9,38 

2  .69 

26 

.  0 

0 

14 

7 

3 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

84  , 3 

70 ,  8 

77.6 

9o 

26  + 

53 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

10.42 

4.08 

18 

.0 

0 

12 

4 

4 

MIAMI  BEACH 

84,6 

73.2 

78.9 

,  7 

93 

26 

58 

25  + 

0 

5 

0 

0 

0 

7,43 

2,69 

2.96 

18 

.0 

0 

9 

4 

2 

M I  AM  I   WSO  AP 

R 

63,8 

71,3 

77.6 

,  0 

67 

30  + 

67 

22 

0 

0 

D 

0 

0 

13,71 

7,27 

4 . 20 

18 

.0 

0 

14 

7 

4 

MIAMI    12  SSW 

85.  IM 

57, 8M 

76. 5M 

-  1.0 

91 

31  + 

60 

30+ 

0 

4 

0 

0 

0 

9.55 

3.42 

.0 

0 

POMPANO  BEACH 

88.3 

70.0 

79.2 

93 

26  + 

54 

21 

0 

1 1 

^ 

^ 

0 

7.23 

2.87 

10 

.0 

0 

7 

5 

3 

SOUTH  MIAMI   5  W 

87,9 

56.0 

77.0 

93 

16 

59 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

10.75 

2.35 

6 

.0 

0 

14 

6 

5 

STUART   1  N 

85. 6M 

64.  IM 

75. OM 

58 

26  + 

0 

0 

0 

0 

7.37 

2.20 

12 

.0 

0 

10 

5 

3 

WEST  PALM  BEACH  WSO  AP 

R 

86.5 

71.0 

78.8 

1.2 

9  1 

23  + 

55 

21 

0 

7 

0 

0 

0 

11.19 

6.08 

3.43 

12 

.0 

0 

16 

8 

3 

DIVISION 

77.5 

.5 

9.51 

4.12 

.0 

*       *  « 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

85.3 

76,5 

60.9 

1.9 

86 

16  + 

72 

6+ 

0 

0 

0 

0 

0 

2.54 

-  .09 

1.49 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

KEY  WEST 

85,9 

74.6 

80.3 

.1 

69 

31  + 

70 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1  .26 

-  1,49 

.61 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

86,2 

74.1 

80.2 

90 

11 

66 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2,50 

1.59 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

TAVERNIER 

64,8 

74.1 

79.5 

68 

17 

59 

19+ 

0 

0 

0 

0 

0 

6.12 

4.62 

16 

.0 

0 

5 

5 

2 

DIVISION 

60.2 

,4 

3.64 

,54 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
LA  BELLE 

98 

DATE 

15 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

42 

DATE 

05 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MIAMI   WSO  AP  R 

13.71 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
BRADEHTON  5  FSE 

.81 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
BLOUNTSTOWN 

8.53 

DATE 

09 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


NORTMWEST  0 

APALiCHicnLA  wsn  C I 

BLDUNT5TDWN 
CARRAAELLF    1  NNM 
CARYVULE 
CHIPLEV  3  E 

CP-ESTVIEW  RflDIQ  WJS8 
DE   FUNlflK  SPRINGS 
fOUNTfllN   3  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
MQNTICELLO  3  W 


1.68 
11  .59 
1  .00 


4.92 
5.89 
7.22 


.20 
.02 


NICEVIl LE 
PANAMA  CITY  5  NE 
PENSaCDLA  WSO  AP 
QUINCY  3  SSW 
ST   MARKS   5  SSF 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE   WSO  AP 
WEWAHITCHK4 
WOODRUFF  OAM 


4.5e 

3.90 


.60  1.00 
.28 
T  .63 


2.00  .38 


.97  .12 
.76  T 
.20  I.IO 


NORTH 

CEDAR  KEY    I  HSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY   2  WNW 
FEDERAl  POINT 
FPRNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  WSW 
GLEN  ST  MARY    1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE 
JACKSONVILLE   WSO  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 
PALATK A 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


3.  U 
7.97 
4.69 


.13  1 .34 
.12  1.35 

1.90  1.01 


.03  3.56  .01 
.36   1.79  ,30 


.B4  .13 

.19 


.40 
.53 
.27 


.62  1.14 

.90  1.47 

.21  .17 

.25  1.B7 
2.65 

.35  1.32 

1.50  .05 

.55  .7B 


2.26  .30 


NORTH  CENTRAL 


03 


BITHLO 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
BUSHNELL    2  E 
CLERMONT   6  SSW 
DAYTONA   BEACH  WSO  AP 

DELANO   1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

QCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFDRD  EKP  STATION 
TITUSVILLE   3  NH 
WEEKI  WACHEE 


4.65 
6.50 
5.82 
1.70 
4.02 

5.18 
2.43 
3.09 


.13      .37  .Bl 


.38  1.68 
.03 

T  3.20 


.02     ,30  .05 


.02 
.07 
.53 


I  .22 
.35 
.04 


.26 
.76 
.10 
.07 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADI A 

AftCHBOLD  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

BRADENTCN  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNWELL    4  NW 
OE    SOTO  CITY  8  SH 
FELLSMERE    7  SSW 

FORT  DRUM  5  NH 
FORT  GREEN   U  HSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  NO.  2 

LAKE    Al FRED  ExP  STA 
LAKELAND   WSO  C I 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NITTAW   1  S 
OKEECHOBEE   9  M 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  WSO  AP 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

VENICE 

VERQ  BEACH  (i  W 


1.49 
2.25 
4.75 


1.36 
5.01 
3.94 
6.06 

6.95 
5.61 
5.21 
4.03 
2.64 

4.99 

2.21 
5.78 
3.25 
4.B 

4.54 
4.61 
2.64 
3.07 
4.59 

1  .60 
1.88 
3.71 


1.11 
.73 


.36 


.13  1.09 

.15 

.60 

T  .83 
1.28  .70 

1.30 


1.65 

1.28 
.20 
.30 
.54 
.60 


,50 
.45 
.13 


.05 
.70 
.75 


.87 

1.65 


.21      .13  .03 


.93 
2.42 


,03 
1.07 


2.00 
.16 


1  .74 
.53  .73 

.  10  1.23 

.03 

.09 

35  1.06 
04 

15  .06 
.57 


1.12 


.03  .33 
.59 


BELLE   GLADE   EXP  STA 
CANAL   POINT  USDA 
CLEWISTDN  U   S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOwER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS   WSO  AP 
IMMOKALEE   3  NNW 


7.01 

5.36 

5.31 

5.15 
5.20 
4.77 


.02     .01  1.10 


1.67  I. 01  .43 


Se«  iel«i«ace  notM  l< 


1.28    1.00  .03 

.36  T 

lowing  Slalion  Indai. 


.05  .05  .02 
.38 

.15  .02 
.94  .05 
.70 


DAILY  PRECIPITATION 


Lfi  BELlE 

MOORE  HiVEN   LOCK  1 
NAPLES   2  NE 
PUNTfl  GORDA  A  ENE 
TaMIiMI    TRL   40  Ml  BENO 


LOWER   Ea5T  COAST 


06 


DANlA  WNW 

FORT  LAUOEBOALE 

FT  LAUOFRDALE   EXP  SlA 

HIALE4H 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALI    2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIAMI  REACH 

MIAMI    hSO  AP 

MIAMI    12  SSW 

PERR INE 

PDMPflNO  BEACH 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


KFY  WEST   WSO  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


Total 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13     14  15 

16 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26  I 

27 

28 

29 

30 

31 

1. 1'* 

0  1 

0 1 

.02 

.07 

.05     .29  ,01 

.10 

.53 

.05 

7.52 

1  ft 

.02 

1  .*7 

.65 

T 

.32  .42 

.05 

.01 

.16 

.56 

1  .60 

1.73 

.39 

1.25 

T 

T 

1.98 

.55  2.40  T 

.45 

T 

T 

^  'VI 

T 

1.16 

T 

t.  11 

.11 

.90 

1  .19 

.75 

.28  T 

.01 

.  20 

1 .  54 

.46 

.01 

T 

.05 

T 

.  15 

.02 

.15 

.75 

.08  i.ee 

4  .40 

.56 

.07 

.90 

.74 

.35 

.01 

.90 

.01 

9.10 

l'22 

.01 

.03 

.10 

.28 

.34 

,17     T  ,04 

.  12 

,68 

3.38 

1.22 

.07 

.04 

•  02 

.00 

T 

.38 

6.51 

.27 

.02 

1 .16 

.26  ,57 

.38 

.42 

1  .46 

.60 

.  1  2 

.02 

.11 

.06 

.  16 

.06 

.38 

.02 

9.93 

1.55 

.92 

.59 

.27 

1  .76 

1  .78 

.65 

.72 

.22 

.23 

.23 

.07 

.02 

12.39 

.11 

.20 

.07 

.09 

.10 

.34 

1  .06 

.  90 

2  .40 

2.51 

.02 

.01 

.01 

2.28 

1.95 

12.75 

3.60 

.20 

I  .10 

.80 

1  .30 

.30 

.55 

.60 

.60 

2.30 

l.ZO 

9.38 

0* 

.^0 

.06 

.60 

.62  .23 

1.51 

1 .04 

.  12 

.55 

.12 

.15 

.  10 

2.69 

■  94 

.15 

.  17 

.15 

.22 

.20 

.32 

TIT 

.03 

.05 

4.08 

1.65 

.05 

.28 

T 

.40 

1.32 

T 

.09 

1.26 

7. '.3 

.09 

.  la 

.01 

.15 

.04 

2.96 

.38 

.02 

.61 

.  15 

.75 

.48 

.06 

1.55 

13.71 

T 

.01 

1 .83 

.61 

T 

.21  ,17 

.22 

.25 

4.  20 

1.48 

.92 

.40 

.02 

T  2.11 

.  10 

.  0  1 

.79 

]  .56 

.07 

.61 

.09 

1.28      .12  .01 

.03 

.25 

1.31 

.09 

.60 

.04 

.40 

2.<.3 

.64 

.60 

.  50 

2.00 

.47 

.  10 

3.15 

7!23 

J 

2.87 

.02 

.30  .07 

I  .20 

.25 

.01 

.58 

.50 

10.75 

.06 

2.35 

,05 

1.29 

.21 

.79      .26  ,44 

.03 

.42 

1.25 

1.22 

.02 

.16 

.03 

.12 

.03 

1.53 

■  11 

.34 

7.37 

T 

.08 

.11 

2.20 

.05  .44 

.10 

1.10 

.fJ6 

T 

.86  T 

.22 

1.20 

.15 

11.19 

.12 

T 

T 

.06 

T 

.07 

.0* 

3.43 

T          .25  .20 

.50 

.21 

1.09 

.58 

.17 

.25 

.20 

1.06  ,28 

T 

.89 

.99 

.09 

.69 

2.6'. 

.05 

I 

T 

T 

.12 

.71 

.03 

.02 

.01 

.21 

1.2B 

T 

.30 

.61 

.26 

.11 

T 

2.50 

.02 

.29 

.06 

.01 

.U 

.04 

.19 

1.59 

.19 

6.12 

.52 

T 

.87 

T 

.96 

4.62 

1.15 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  v/ith 
precipitation 

ishine 

1 1  n  c  Af 

1.0 

ant 

o 
o> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o 

o- 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  fo  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
q 

o 

o- 
o 

1.00- 

Total 

APALACHICOLA  WSO  CI 

26 

E 

11 

5 

3 

1 

2 

0 

0 

11 

89 

5.2 

DAYTONA  BEACH  WSO  AP 

7 

2.5 

9.1 

20++ 

9 

13+ 

84 

85 

62 

73 

5 

14 

4 

1 

1 

0 

25 

6.6 

FORT  MYERS  WSO  AP 

30 

1.4 

8.5 

23++ 

6 

)6 

87 

89 

50 

70 

4 

3 

2 

0 

0 

1 

10 

5.0 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

7 

1.7 

8.4 

29 

NM 

10 

92 

90 

61 

75 

4 

6 

4 

2 

2 

1 

19 

52 

6.8 

KEY  WEST  WSO  AP 

8 

1.6 

9.9 

32 

E 

)6 

73 

73 

64 

67 

2 

4 

2 

1 

1 

.0 

10 

83 

4.1 

LAKELAND  WSO  CI 

4 

4 

5 

1 

0 

0 

14 

61 

5.5 

MIAMI   WSO  AP 

13 

2.6 

9.2 

23++ 

11 

26+ 

88 

89 

65 

79 

3 

4 

7 

3 

2 

2 

21 

5.8 

ORLANDO  WSO  AP 

6 

1.1 

9,2 

25++ 

3 

JO 

83 

84 

53 

61 

5 

5 

6 

2 

1 

0 

19 

6.8 

PENSACDLA  WSO  AP 

4 

1.5 

8.9 

23++ 

26 

)8 

76 

82 

57 

62 

1 

4 

4 

0 

1 

1 

11 

5.8 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

5 

2.3 

7.5 

28++ 

28 

15 

87 

89 

54 

63 

4 

3 

1 

5 

1 

1 

15 

6.1 

TAMPA  WSO  AP 

31 

0.6 

9.4 

20++ 

26 

23 

82 

86 

53 

63 

4 

3 

5 

1 

0 

0 

13 

72 

6.4 

WEST  PALM  BEACH  WSD  AP 

11 

2.6 

9.3 

39++ 

14 

29 

82 

82 

59 

73 

5 

4 

8 

5 

2 

1 

25 

6.5 

Se«  loleience  notes  lollowing  Sialion  IndM. 
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DAILY  TEMPERATURES 


MAY  1972 


Station 

Day  of  Month 

age  | 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

«          *  * 

NORTHWEST  01 

4PALiCHIC0L4    WSQ  CI 

MAX 
MIN 

79 
65 

80 
65 

61 
67 

82 
63 

81 
59 

61 
71 

77 
72 

79 
73 

84 

71 

82 
56 

76 
70 

76 
71 

74 
69 

61 

71 

83 
67 

84 
69 

82 
65 

63 
63 

80 
65 

82 
51 

84 
64 

64 
66 

6! 
57 

82 
67 

68 
70 

62 
68 

72 
63 

73 
65 

60 
67 

81 
68 

61 
72 

80.6 
57.1 

BLOUNTSTDUN 

MAX 
MIN 

83 
59 

86 
59 

67 
62 

86 
56 

83 
42 

83 
51 

86 
63 

83 
66 

77 
67 

66 

60 

83 
62 

79 
64 

74 

66 

77 
65 

88 
68 

66 
63 

85 
55 

82 
57 

85 
59 

65 
55 

81 
59 

83 
57 

67 
60 

85 
56 

68 
62 

69 
62 

85 
50 

70 
53 

80 
54 

64 
64 

67 
67 

63.4 
60.5 

CiRRaBELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

79 
62 

80 
59 

62 
58 

65 
58 

84 
52 

62 
51 

8 1 

71 

79 
71 

64 
69 

64 

62 

81 
65 

78 
69 

62 
71 

83 

72 

83 
70 

84 
61 

85 
56 

64 
58 

61 
51 

82 
56 

88 
57 

65 
59 

84 

60 

67 
58 

68 
60 

91 
65 

90 
64 

87 
60 

61 
64 

65 
66 

62 
59 

83.6 
62.9 

CHIPLEV  3  E 

MAX 
MIN 

82 
60 

85 
61 

85 
65 

64 
52 

78 
50 

62 
56 

66 
62 

83 
66 

81 
64 

84 
60 

81 
61 

75 
64 

74 
65 

77 
66 

85 
67 

84 
51 

83 
55 

62 
58 

82 
59 

64 
55 

60 
58 

83 
59 

65 
61 

64 
59 

85 
59 

87 
63 

64 
61 

84 

61 

74 
63 

82 
66 

67 
58 

82.4 
61.0 

CRESTVIEW   R4OI0  W.ISB 

MAX 
MIN 

78 
54 

73 
49 

80 
68 

84 

64 

83 
70 

65 
70 

85 
70 

81 
64 

78 
62 

83 
57 

80 
67 

84 
62 

81 
63 

64 

72 

87 
69 

84 
73 

82 
51 

85 
57 

87 
63 

84 
59 

66 
56 

86 
50 

86 
61 

68 
54 

67 
57 

89 
64 

67 
59 

85 

72 

64 
67 

83 

71 

66 

72 

83.8 
64.4 

OE   FUNI4K  SPRINGS 

MAX 
MIN 

84 

55 

83 
60 

82 
68 

79 
50 

81 
46 

86 
52 

84 
51 

80 
66 

84 
51 

61 
58 

79 
58 

73 
65 

78 
56 

84 
65 

85 
66 

86 
58 

63 
55 

S3 
53 

66 
66 

63 
54 

86 
57 

66 
55 

87 
58 

86 
57 

89 
56 

87 
59 

64 

53 

75 
65 

80 
61 

69 
60 

87 
67 

83.3 
58.6 

FOUNTIIN   3  SSE 

MAX 
MIN 

84 
54 

87 
58 

85 
63 

62 
52 

85 
42 

65 
55 

83 
52 

80 
63 

87 
66 

65 
60 

77 
61 

74 
65 

79 
66 

85 
62 

85 
68 

86 
60 

66 
52 

86 
57 

69 
55 

63 

56 

85 
56 

89 
54 

69 
57 

90 
54 

91 
56 

85 
55 

64 
64 

82 
61 

84 
62 

68 
63 

87 
67 

64.8 
58.9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
59 

83 
61 

82 
65 

80 
52 

84 

50 

85 
57 

84 
64 

81 
65 

85 
62 

84 
56 

82 
61 

72 
65 

82 
68 

65 
65 

84 
54 

85 
59 

85 
57 

65 
56 

86 

60 

64 
55 

68 
59 

90 
59 

90 
61 

90 
53 

86 
62 

90 
64 

69 
51 

86 

63 

83 
60 

90 
64 

86 
67 

64.6 
60.8 

HONTICELLO   3  W 

MAX 
MIN 

81 
58 

83 
57 

85 

60 

86 
59 

79 
47 

81 
50 

83 
57 

82 
63 

73 
55 

64 
60 

62 
61 

79 
62 

76 
64 

75 
66 

85 
56 

63 
65 

82 
56 

62 
it 

65 
57 

82 
55 

78 
57 

81 
55 

63 
59 

60 
59 

63 
62 

85 
62 

6? 
50 

66 
60 

79 
62 

83 
63 

64 
57 

81.1 
59.7 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
62 

62 
61 

82 
62 

82 
56 

80 
53 

84 
59 

84 
62 

80 
66 

82 
64 

67 
60 

63 

60 

76 
65 

73 
65 

80 
61 

83 
66 

65 

51 

65 
55 

64 
57 

66 
58 

88 
55 

64 
50 

69 
59 

90 
61 

90 
59 

65 

61 

86 
61 

69 
58 

81 
64 

78 
62 

82 
61 

64 
54 

83.4 
60.6 

PANAMA  CITY   5  NE 

MAX 
MIN 

82 
61 

82 
60 

82 
63 

81 
51 

83 
50 

65 
51 

79 
69 

8! 
62 

85 
63 

76 
56 

75 
68 

77 
64 

62 
68 

83 
54 

84 
56 

62 
59 

84 
59 

81 
56 

62 
59 

85 
58 

67 

51 

87 
59 

67 
61 

87 
65 

87 
58 

76 
61 

75 
65 

64 
65 

84 
67 

62.4 
51.4 

PENSACOLA   WSO  4P 

MAX 
MIN 

78 
66 

79 
65 

80 
66 

80 
58 

79 
59 

80 
55 

76 
66 

63 
67 

83 
67 

79 
63 

72 
68 

73 
66 

82 
69 

61 
57 

83 
68 

82 
65 

83 
65 

85 
63 

86 
56 

85 

61 

68 
65 

90 
57 

92 
66 

62 
58 

89 
66 

86 

70 

85 
57 

80 
67 

82 
56 

85 
69 

86 
66 

62.4 
65.8 

OUINCY   3  SSH 

MAX 
MIN 

80 
60 

83 

60 

65 
63 

85 
56 

79 
56 

82 
56 

84 

60 

85 
66 

75 
67 

85 
61 

83 

61 

80 
64 

74 
66 

75 
66 

67 
66 

65 
63 

85 
56 

83 
60 

64 
59 

64 
57 

79 
57 

64 
58 

85 
61 

64 

61 

66 
63 

88 
64 

84 
50 

69 

62 

60 
65 

64 
65 

86 
65 

82.5 
61.5 

ST   MARKS    5  SSE 

MAX 

Mm 

81 
61 

83 

60 

62 
63 

85 
60 

67 
54 

66 
56 

85 
64 

75 
68 

84 
69 

86 
63 

63 
63 

78 
6T 

75 
62 

82 
68 

82 
57 

86 
68 

65 
59 

86 
61 

64 
61 

62 
56 

85 
58 

65 
58 

86 
62 

90 
61 

90 
56 

86 
61 

71 
62 

78 
62 

83 
65 

62 
66 

81 
68 

63.2 
62.7 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

86 
55 

86 
56 

67 
53 

85 
53 

85 
45 

66 
55 

83 
60 

82 
65 

86 
65 

87 
59 

84 
59 

75 
64 

75 
63 

69 
62 

87 
65 

87 
64 

84 
56 

89 
54 

67 

56 

82 
54 

87 
54 

68 
55 

87 
59 

68 
55 

91 
60 

88 
59 

83 
56 

75 
51 

82 
61 

65 
62 

81 
61 

64.6 
58.3 

TALLAHASSEE   WSO  4P 

I4AX 
MIN 

85 
62 

88 
57 

68 
62 

83 
53 

85 
46 

66 
54 

85 
55 

76 
65 

87 
64 

85 
64 

81 
65 

78 
69 

77 
66 

86 
59 

86 
67 

86 

60 

64 
56 

67 
57 

86 
60 

83 
57 

64 
55 

88 
55 

65 

61 

87 
59 

69 
64 

65 
65 

71 
64 

81 
65 

66 
6  8 

85 
66 

62 
67 

84.? 
61.7 

WEWAHITCHK4 

MAX 
MIN 

83 
60 

86 
60 

67 

60 

86 
59 

83 
51 

86 
51 

86 
60 

82 
65 

81 
69 

88 
64 

86 

63 

80 
63 

74 
66 

78 
55 

86 
66 

85 
65 

67 
58 

83 
58 

67 
59 

82 

57 

63 
57 

85 
59 

69 
59 

88 
59 

89 
63 

90 
53 

88 
56 

75 
59 

78 
65 

85 
65 

89 
57 

84.4 
61.2 

WOODRUFF  DAM 

*            *  * 

MAX 
MIN 

83 
60 

84 

61 

86 
63 

85 
65 

60 
60 

83 

60 

86 
64 

85 
66 

79 
66 

85 
65 

82 
63 

79 
62 

74 
66 

77 
65 

90 
66 

89 
64 

65 
56 

85 
59 

65 
62 

84 
62 

78 
62 

81 
60 

67 
59 

84 
62 

86 
63 

69 
64 

85 
64 

71 
65 

80 
54 

64 
65 

90 
55 

63.3 
62.9 

NORTH  02 

CEDAR   KEY   1  WSW 

MAX 
MIN 

83 
63 

83 
64 

84 
67 

83 
69 

80 
61 

65 
53 

83 
67 

84 
72 

65 
74 

64 

70 

86 
68 

67 

70 

60 
70 

85 
71 

65 

70 

83 
70 

84 
69 

85 
71 

65 
65 

86 
53 

82 
65 

62 
62 

83 
67 

65 
65 

84 
53 

87 
65 

83 

51 

72 
63 

80 
66 

64 

70 

85 
74 

83.! 
57.1 

CROSS   CITY   2  WNH 

MAX 
MIN 

80 
56 

65 
59 

84 
63 

83 
60 

64 
51 

82 
50 

88 
52 

85 
63 

84 
59 

88 
65 

84 
64 

78 
66 

62 
64 

80 
55 

68 
63 

66 
52 

85 
61 

85 
54 

83 
62 

80 
50 

79 
55 

61 
57 

88 
56 

67 
58 

88 
57 

90 
57 

66 
56 

84 
57 

82 
56 

60 
57 

89 
56 

64.1 
59.5 

FEDERAL  POINT 

MAX 

Mm 

80 
63 

85 
64 

88 
66 

86 
68 

80 

62 

77 
64 

83 
68 

87 
55 

85 
69 

83 
68 

77 
65 

82 
54 

87 
67 

64 
67 

68 
65 

81 
51 

82 
61 

64 
51 

82 
66 

63 
65 

86 
66 

78 
66 

72 
50 

76 
58 

81 
67 

69 
66 

87 
69 

62.8 
54.9 

FERNANnlNA  BEACH 

MAX 
MIN 

80 
62 

80 
64 

82 
69 

87 
67 

85 
59 

82 
56 

82 
65 

80 
67 

69 
68 

87 
67 

79 
67 

80 
67 

80 

70 

88 
67 

86 
66 

88 
70 

85 
57 

63 
59 

82 
50 

OAINESUILLE    2  WSW 

MAX 
MIN 

83 
62 

83 
54 

86 
67 

87 
64 

85 
56 

84 
63 

64 
66 

85 
69 

85 
70 

86 
58 

86 
67 

62 
70 

82 
65 

67 
56 

68 
69 

87 
69 

87 
61 

87 
67 

87 
52 

84 
61 

61 
59 

69 
63 

69 
67 

89 
65 

90 
66 

90 
64 

65 
64 

80 
61 

82 
66 

87 
67 

87 
68 

65.6 
65.0 

GLEN  ST  MARY   1  W 

MAX 
MIN 

80 
59 

84 
59 

64 
64 

82 
65 

83 
51 

63 
56 

82 
59 

82 
66 

77 
65 

68 
62 

66 
50 

83 
67 

73 
62 

80 
66 

85 

65 

86 
65 

87 
57 

67 
62 

88 
59 

84 
56 

61 
55 

81 
57 

63 
52 

81 
59 

64 
63 

88 
60 

81 
58 

71 
59 

81 
64 

61 
64 

88 
65 

62.7 
61.0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

80 
61 

82 
63 

84 
65 

65 
66 

63 
53 

80 

52 

76 
53 

81 
69 

64 
68 

64 
64 

63 
57 

76 
65 

65 
68 

83 
57 

81 
66 

86 
62 

64 

64 

84 
61 

81 
59 

60 
61 

80 
60 

63 

60 

82 
51 

64 
63 

87 
62 

60 
60 

64 

60 

75 
50 

60 
65 

85 
66 

61.5 
53.2 

JACKSONVILLE    WSO  AP 

MAX 
MIN 

82 
62 

63 
62 

87 
67 

85 
59 

60 
56 

62 
56 

82 
63 

79 
67 

68 
69 

82 
65 

78 
67 

75 
58 

79 
68 

87 
69 

87 
69 

88 
69 

87 
52 

65 
63 

81 
61 

79 
60 

81 
59 

62 
59 

82 
55 

84 
62 

86 
55 

77 
62 

64 
59 

79 
60 

60 
66 

84 
65 

87 
69 

62.1 
63.6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

78 
66 

80 
69 

80 
70 

63 
55 

75 
61 

80 
69 

78 
71 

81 
66 

89 
66 

65 
58 

60 
69 

75 
69 

78 

70 

88 
67 

87 
69 

68 
70 

82 
65 

60 
57 

77 
63 

78 
61 

77 

51 

79 

61 

79 
64 

60 
64 

84 
67 

78 
63 

69 
58 

76 
59 

78 
65 

81 
68 

86 
69 

60.4 
55.8 

JASPER 

MAX 

Mm 

80 
55 

82 
59 

85 
63 

68 

50 

62 
50 

83 
54 

83 
55 

84 
59 

74 
65 

66 
60 

85 
59 

83 
63 

75 
62 

78 
64 

88 
65 

85 
66 

87 
56 

87 
57 

86 
56 

62 
54 

82 
56 

61 
56 

85 
55 

83 
60 

65 
60 

89 
62 

64 
59 

65 
59 

79 
59 

64 
64 

87 
65 

82.9 
59.4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

Mm 

80 

61 

83 
62 

84 
64 

87 
64 

82 
54 

62 
59 

81 
62 

78 
65 

76 
64 

86 
63 

85 
52 

84 

67 

76 
62 

81 
65 

65 
64 

83 
62 

66 
5' 

8S 
62 

85 
5? 

84 
57 

80 
60 

61 
59 

62 
61 

81 
61 

84 
55 

91 
62 

81 
58 

64 
58 

78 
61 

81 
63 

65 
55 

82.0 
61.7 

LIVE  OAK 

MAX 

Mm 

83 
61 

87 
60 

68 
69 

85 
62 

84 
54 

84 
58 

83 
63 

74 
64 

86 
65 

87 
61 

66 
51 

60 
67 

80 
63 

69 
67 

87 

67 

68 
68 

87 
58 

67 
50 

84 
59 

63 
57 

84 
59 

67 
58 

87 
62 

85 
60 

90 
65 

87 

62 

62 
59 

79 
54 

85 
65 

87 
65 

87 
66 

85.0 
61.9 

MADISON 

MAX 

Mm 

85 
60 

87 
59 

90 
66 

85 
61 

84 
54 

85 
56 

85 
52 

74 
53 

86 
65 

67 

61 

82 
60 

76 
55 

77 
53 

87 

67 

67 
65 

67 
66 

86 

60 

86 
50 

65 
57 

75 
56 

89 
58 

87 
58 

65 

60 

87 
61 

91 
64 

84 

52 

83 
59 

60 
60 

84 
65 

87 
64 

84 
66 

84.5 
51.4 

HAYD 

MAX 

Mm 

63 

60 

84 
60 

88 
63 

68 
61 

83 
53 

84 
55 

65 
60 

80 
67 

78 
65 

87 
65 

86 
63 

84 
63 

76 
53 

62 
65 

87 
67 

84 
67 

86 
56 

66 
59 

86 
59 

85 
59 

81 
57 

62 
57 

86 
57 

84 
57 

87 
59 

90 
62 

63 
61 

65 

60 

79 
62 

63 
66 

86 
54 

63.7 
61.1 

PALATKA 

MAX 

Mm 

81 
61 

83 
61 

63 
67 

87 
66 

85 
59 

82 
64 

80 
67 

85 
69 

68 
67 

87 
55 

85 
69 

80 
68 

83 
68 

86 
68 

87 
69 

88 
69 

87 
65 

66 
67 

85 
63 

63 
61 

80 
58 

83 
66 

63 
66 

84 
62 

89 
6'' 

86 
64 

73 
59 

77 
59 

85 

66 

89 
66 

87 
69 

84.2 
55.0 

PERRY 

MAX 

Mm 

84 
63 

68 
60 

66 
64 

84 
61 

85 
55 

87 
64 

85 
54 

78 
67 

84 
61 

87 
68 

87 
66 

84 

67 

65 
69 

85 
70 

85 

70 

87 
66 

67 
60 

89 
62 

86 
51 

63 
60 

86 
59 

66 
59 

66 
65 

87 
52 

90 
65 

86 
52 

64 

60 

84 
62 

84 
57 

67 
67 

65.7 
63.6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

Mm 

78 
60 

62 
60 

85 
63 

76 
56 

81 
69 

79 
70 

89 
62 

65 
70 

81 
69 

78 
57 

78 

70 

87 
67 

89 
63 

62 
56 

79 
62 

78 
59 

78 
59 

61 
58 

79 
64 

81 
62 

67 
65 

80 
62 

60 
59 

74 
58 

87 
56 

81.4 
63.4 

S«*  R«(»rcDC«  NotsB  FoOowlng  SUUon  Ind« 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIOi 
HSY 


Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

STARKE 

MAX 

84 

B3 

66 

84 

63 

80 

76 

79 

86 

86 

84 

76 

81 

86 

85 

88 

86 

87 

84 

80 

76 

84 

83 

84 

88 

79 

76 

79 

81 

86 

84 

82.6 

MIN 

60 

62 

64 

64 

49 

59 

62 

64 

67 

63 

62 

66 

61 

64 

66 

68 

59 

64 

60 

57 

55 

58 

62 

58 

63 

59 

57 

58 

65 

55 

66 

61.6 

STEINHiTCHEE   MCC4IN  TR 

MAX 

85 

84 

88 

87 

86 

86 

85 

86 

84 

65 

86 

84 

66 

64 

85 

76 

82 

64 

65 

86 

85 

84 

85 

85 

84 

62 

82 

84 

85 

86 

86 

64,8 

MIN 

62 

64 

66 

67 

62 

65 

64 

67 

64 

6! 

62 

65 

64 

66 

68 

65 

60 

57 

60 

63 

60 

64 

57 

60 

62 

64 

52 

56 

60 

64 

55 

62.6 

USHER  TOhER 

MAX 

85 

86 

86 

85 

87 

85 

83 

64 

86 

89 

66 

83 

66 

66 

63 

87 

87 

88 

87 

62 

64 

66 

88 

88 

91 

86 

61 

81 

83 

67 

86 

85.6 

*          «  » 

Mm 

61 

61 

65 

64 

54 

59 

63 

68 

72 

66 

65 

67 

64 

67 

68 

68 

62 

6t 

61 

60 

58 

57 

66 

59 

64 

62 

59 

60 

66 

63 

65 

53.2 

NORTH  CENTRaL  03 

brdokSuille  chin  hill 

MAX 

86 

87 

85 

86 

87 

87 

66 

87 

87 

87 

87 

87 

66 

66 

67 

85 

85 

86 

67 

86 

81 

82 

63 

84 

87 

63 

86 

64 

85.5 

MIN 

61 

63 

63 

67 

60 

61 

66 

69 

71 

64 

67 

67 

67 

68 

70 

62 

68 

65 

66 

60 

63 

63 

63 

64 

65 

59 

60 

69 

64.7 

bushneTl  2  E 

MAX 

85 

86 

89 

86 

86 

65 

83 

89 

88 

85 

87 

86 

66 

88 

86 

86 

85 

66 

67 

85 

63 

84 

86 

85 

68 

86 

81 

64 

86 

87 

86 

85.9 

MIN 

60 

62 

63 

63 

58 

58 

65 

68 

70 

64 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

64 

63 

63 

59 

60 

60 

62 

62 

64 

65 

62 

59 

67 

55 

68 

63.6 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 

84 

84 

88 

87 

85 

84 

79 

86 

85 

85 

87 

82 

85 

89 

89 

67 

67 

86 

87 

84 

82 

86 

87 

87 

90 

86 

79 

86 

90 

88 

65 

85.7 

MIN 

62 

65 

67 

67 

63 

64 

68 

69 

71 

66 

69 

68 

69 

70 

69 

70 

68 

63 

65 

64 

62 

63 

63 

64 

65 

65 

65 

60 

70 

66 

69 

66.1 

04YTON4  BEiCH  WSO  4P 

MAX 

80 

81 

89 

64 

80 

60 

80 

89 

91 

81 

83 

80 

78 

87 

87 

87 

83 

81 

80 

80 

79 

82 

79 

62 

66 

79 

69 

82 

60 

65 

87 

82.3 

MIN 

63 

68 

67 

67 

65 

65 

72 

70 

68 

72 

70 

70 

72 

71 

69 

70 

66 

66 

64 

61 

61 

61 

65 

64 

66 

65 

60 

58 

70 

07 

69 

66.5 

PEL4ND  1  SSE 

MAX 

82 

83 

88 

87 

82 

82 

79 

87 

90 

85 

85 

80 

81 

86 

85 

89 

61 

86 

68 

63 

61 

64 

65 

85 

86 

80 

69 

84 

83 

90 

87 

84.0 

MIN 

56 

56 

62 

63 

62 

62 

68 

67 

68 

69 

65 

66 

63 

70 

65 

68 

61 

63 

63 

57 

57 

58 

62 

56 

57 

67 

59 

56 

63 

63 

64 

62.4 

INVERNESS 

MAX 

84 

84 

85 

89 

89 

86 

85 

62 

87 

87 

86 

87 

84 

86 

86 

80 

88 

87 

67 

65 

62 

85 

85 

68 

87 

92 

83 

70 

63 

90 

87 

85.4 

MIN 

63 

63 

64 

66 

63 

63 

64 

68 

70 

70 

68 

68 

70 

69 

70 

67 

66 

66 

67 

62 

61 

62 

64 

65 

65 

65 

63 

62 

63 

67 

66 

55.5 

LISBON 

MAX 

84 

86 

88 

87 

86 

83 

82 

68 

89 

86 

65 

83 

63 

87 

87 

87 

86 

67 

86 

62 

82 

84 

65 

66 

88 

83 

80 

83 

65 

68 

86 

65.2 

MIN 

60 

63 

66 

67 

59 

57 

65 

68 

71 

66 

67 

65 

66 

71 

70 

68 

68 

63 

66 

60 

62 

63 

63 

64 

65 

64 

62 

60 

65 

67 

69 

DcaL4 

MAX 

85 

86 

68 

88 

87 

85 

62 

88 

88 

90 

68 

65 

84 

86 

87 

88 

87 

86 

67 

85 

84 

86 

87 

87 

90 

90 

80 

79 

65 

87 

86 

86.3 

MIN 

63 

65 

67 

67 

60 

62 

65 

69 

73 

71 

67 

68 

68 

67 

71 

69 

66 

68 

66 

61 

61 

63 

67 

64 

67 

65 

63 

60 

66 

68 

69 

66.0 

ORLiNDn   WSD  AP 

MAX 

85 

85 

90 

68 

85 

85 

82 

69 

89 

85 

66 

84 

85 

90 

90 

86 

88 

86 

67 

86 

85 

86 

88 

87 

92 

64 

73 

88 

86 

90 

90 

86.5 

65 

68 

69 

68 

67 

66 

70 

69 

72 

69 

69 

68 

69 

73 

70 

71 

68 

65 

69 

67 

64 

65 

67 

68 

69 

68 

65 

64 

70 

70 

73 

SAINT  LEO 

MAX 

86 

87 

88 

87 

68 

88 

84 

89 

85 

67 

68 

64 

86 

86 

90 

87 

85 

87 

67 

84 

62 

83 

66 

66 

88 

85 

77 

83 

90 

89 

66 

65.  1 

62 

64 

66 

66 

60 

61 

67 

68 

71 

66 

67 

(,^ 

66 

68 

70 

69 

67 

65 

64 

63 

62 

62 

64 

64 

66 

65 

60 

60 

66 

66 

69 

SANFDRt)  Exp  station 

MAX 

82 

84 

86 

90 

67 

63 

79 

89 

91 

88 

66 

84 

85 

92 

90 

89 

89 

86 

64 

64 

64 

84 

86 

87 

90 

84 

77 

83 

64 

90 

68 

66.0 

MIN 

60 

64 

65 

66 

65 

59 

63 

66 

70 

66 

67 

65 

65 

69 

67 

68 

67 

62 

62 

59 

59 

60 

63 

64 

66 

58 

62 

59 

65 

65 

59 

64.1 

TITUSVULE  3  NW 

MAX 

81 

87 

90 

89 

65 

87 

81 

90 

88 

88 

85 

66 

92 

86 

81 

85 

82 

83 

85 

85 

82 

83 

64 

64 

75 

80 

84 

87 

90 

90 

65.2 

60 

66 

67 

62 

69 

65 

70 

69 

67 

68 

66 

70 

71 

65 

66 

64 

61 

63 

58 

56 

59 

64 

65 

61 

65 

58 

58 

56 

68 

66 

64.2 

HEEKI  WACHEE 

MAX 

83 

87 

84 

84 

64 

67 

87 

88 

87 

83 

84 

90 

65 

86 

85 

88 

85 

85 

67 

88 

61 

78 

64 

83 

87 

90 

74 

82 

76 

67 

64.6 

*          *  * 

58 

62 

63 

63 

54 

60 

62 

66 

70 

67 

67 

67 

66 

67 

66 

64 

62 

64 

59 

59 

58 

59 

60 

62 

67 

58 

61 

63 

62 

67 

62.8 

SOUTH  CENTRAL  0". 

ARCADIA 

MAX 

86 

88 

69 

86 

86 

87 

82 

82 

92 

89 

89 

80 

66 

92 

92 

92 

69 

87 

85 

85 

69 

88 

66 

87 

89 

89 

84 

89 

91 

92 

90 

87.7 

58 

61 

65 

62 

56 

62 

67 

62 

64 

70 

66 

65 

65 

64 

63 

67 

66 

67 

60 

62 

67 

58 

62 

63 

61 

62 

57 

59 

67 

62 

64 

53.  1 

archbold  biologic  sta 

MAX 

83 

87 

88 

91 

90 

91 

84 

87 

91 

92 

67 

88 

87 

89 

69 

93 

86 

89 

67 

89 

74 

83 

87 

69 

90 

92 

68 

84 

89 

92 

90 

67.9 

59 

61 

66 

57 

59 

62 

64 

66 

65 

69 

66 

67 

67 

62 

62 

65 

62 

66 

62 

62 

55 

56 

67 

60 

60 

57 

62 

62 

61 

51 

62 

62.3 

AVON  PARK 

MAX 

88 

68 

91 

88 

92 

89 

68 

95 

91 

90 

94 

60 

87 

93 

93 

86 

87 

89 

90 

89 

87 

87 

90 

90 

92 

92 

80 

93 

93 

90 

86 

69.4 

63 

67 

68 

65 

63 

63 

69 

69 

71 

69 

70 

69 

66 

70 

67 

70 

68 

65 

65 

66 

62 

62 

62 

66 

66 

66 

63 

66 

66 

56 

70 

66.5 

Bartow 

MAX 

85 

85 

89 

88 

68 

66 

63 

90 

89 

86 

88 

67 

87 

89 

93 

89 

89 

88 

88 

88 

82 

86 

88 

89 

91 

90 

85 

88 

90 

91 

88 

87.8 

61 

62 

64 

65 

61 

61 

67 

66 

69 

63 

68 

65 

66 

68 

67 

66 

65 

63 

63 

63 

62 

63 

62 

64 

06 

66 

60 

60 

65 

65 

67 

54.3 

BRADENTDN  5  ESE 

MAX 

84 

84 

81 

82 

86 

88 

64 

85 

85 

85 

67 

66 

66 

66 

67 

85 

83 

85 

86 

85 

80 

64 

84 

85 

87 

86 

83 

83 

65 

66 

85 

84.8 

62 

62 

62 

64 

56 

59 

65 

63 

69 

71 

67 

69 

67 

68 

67 

69 

65 

66 

64 

61 

60 

61 

63 

64 

63 

65 

59 

60 

63 

04 

63 

54.  1 

CLEARWATER 

MAX 

83 

84 

63 

82 

89 

88 

87 

66 

84 

84 

88 

86 

69 

87 

69 

84 

84 

86 

87 

83 

82 

63 

84 

85 

88 

87 

80 

82 

87 

87 

85 

85.3 

63 

63 

65 

70 

63 

64 

68 

70 

74 

67 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

67 

67 

65 

65 

69 

67 

72 

65 

71 

69 

61 

64 

67 

66 

72 

67.6 

FELLSHERE   7  SSW 

MAX 

81 

82 

91 

91 

86 

82 

81 

69 

91 

88 

83 

81 

62 

91 

83 

86 

83 

83 

85 

83 

64 

68 

85 

84 

86 

89 

91 

69 

85.7 

59 

62 

67 

59 

61 

65 

67 

66 

68 

65 

63 

70 

70 

67 

65 

66 

65 

63 

63 

58 

60 

60 

62 

61 

62 

67 

55 

67 

54.0 

FORT  DRUM  5  NH 

MAX 

84 

84 

89 

67 

86 

83 

82 

68 

90 

87 

85 

61 

83 

90 

69 

85 

68 

86 

67 

65 

83 

65 

67 

68 

88 

67 

83 

86 

69 

69 

67 

86.2 

61 

63 

66 

59 

54 

56 

66 

66 

63 

66 

64 

64 

66 

66 

64 

66 

65 

64 

63 

62 

60 

62 

61 

63 

66 

63 

62 

62 

65 

65 

66 

63.3 

FORT  PIERCE 

MAX 

ei 

82 

89 

87 

84 

82 

62 

65 

91 

83 

83 

82 

63 

88 

88 

87 

84 

82 

82 

62 

83 

85 

87 

84 

88 

90 

80 

67 

69 

66 

86 

85.0 

68 

71 

68 

64 

65 

73 

73 

72 

70 

69 

68 

68 

69 

71 

70 

69 

68 

69 

66 

65 

60 

63 

63 

64 

67 

65 

62 

68 

59 

67 

59 

67.6 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 

64 

82 

90 

88 

86 

85 

82 

90 

91 

87 

86 

84 

65 

91 

92 

87 

86 

85 

86 

87 

63 

87 

66 

86 

90 

89 

76 

89 

89 

89 

89 

86.7 

58 

61 

64 

60 

56 

60 

68 

66 

69 

65 

63 

66 

65 

67 

63 

66 

64 

63 

60 

62 

58 

60 

57 

58 

61 

60 

57 

59 

63 

59 

53 

KISSIMMEE   NO.  2 

MAX 

83 

83 

87 

86 

87 

83 

83 

87 

68 

84 

65 

82 

81 

68 

89 

88 

68 

85 

65 

66 

63 

85 

86 

87 

89 

89 

82 

87 

68 

90 

67 

85.9 

62 

64 

66 

64 

61 

62 

70 

70 

70 

71 

67 

65 

69 

71 

68 

69 

66 

63 

62 

63 

59 

62 

62 

62 

65 

62 

65 

61 

69 

65 

58 

65.3 

LAKE    ALFRED   EXP  STS 

MAX 

80 

86 

83 

89 

88 

87 

87 

65 

69 

87 

85 

86 

85 

92 

87 

91 

66 

87 

87 

87 

65 

63 

66 

87 

88 

91 

86 

76 

87 

91 

88 

86,6 

61 

63 

64 

64 

60 

60 

63 

68 

72 

65 

64 

65 

68 

72 

68 

70 

66 

53 

62 

63 

60 

64 

63 

61 

64 

64 

56 

60 

53 

57 

70 

64.4 

LAKELAND  WSO  CI 

MAX 

82 

81 

86 

85 

64 

83 

61 

86 

85 

66 

64 

82 

83 

88 

69 

64 

65 

84 

65 

62 

60 

63 

66 

86 

88 

82 

75 

63 

87 

86 

65 

84,  1 

64 

64 

69 

65 

63 

64 

69 

69 

71 

66 

69 

68 

68 

70 

70 

69 

68 

66 

66 

65 

64 

65 

65 

65 

66 

67 

62 

62 

67 

68 

70 

56,6 

MELBOURNE 

MAX 

76 

81 

90 

87 

60 

82 

79 

84 

69 

81 

84 

79 

62 

89 

69 

86 

86 

60 

82 

83 

82 

83 

86 

63 

87 

60 

62 

83 

83 

85 

67 

83,6 

70 

70 

71 

62 

66 

75 

70 

69 

69 

67 

69 

65 

72 

70 

67 

67 

66 

6* 

64 

66 

65 

65 

63 

66 

66 

70 

64 

63 

65 

66 

68 

67,1 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

85 

84 

90 

90 

68 

87 

84 

90 

90 

89 

87 

65 

65 

90 

92 

92 

67 

87 

87 

89 

63 

67 

68 

90 

91 

92 

86 

90 

92 

90 

88 

88.2 

61 

62 

65 

63 

59 

61 

70 

69 

69 

65 

69 

67 

67 

70 

66 

69 

65 

63 

61 

63 

59 

62 

60 

60 

62 

63 

61 

59 

67 

65 

57 

64.2 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

85 

86 

66 

64 

89 

89 

90 

87 

86 

84 

69 

86 

89 

89 

91 

85 

86 

66 

67 

86 

62 

65 

87 

87 

89 

88 

81 

85 

86 

90 

87 

86.9 

MIN 

60 

61 

65 

62 

53 

63 

70 

61 

67 

70 

68 

67 

66 

67 

67 

69 

65 

68 

62 

61 

59 

62 

61 

63 

61 

64 

56 

59 

60 

63 

67 

63.5 

OKEECHOBEE  ■!  W 

MAX 

85 

86 

65 

89 

86 

86 

66 

67 

88 

92 

62 

86 

85 

88 

91 

91 

86 

68 

66 

87 

86 

62 

66 

86 

87 

86 

85 

82 

86 

89 

86 

85.7 

MIN 

62 

63 

67 

60 

62 

61 

67 

62 

67 

70 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

65 

64 

62 

63 

62 

61 

65 

65 

64 

63 

63 

66 

53 

64 

64  .  2 

PARRISH 

MAX 

86 

o6 

85 

83 

89 

90 

69 

86 

87 

67 

89 

88 

87 

68 

69 

67 

84 

86 

87 

87 

82 

84 

86 

85 

88 

87 

60 

65 

86 

88 

66 

66.4 

MIN 

62 

;3 

65 

65 

60 

62 

70 

68 

70 

70 

70 

66 

66 

69 

69 

69 

66 

66 

63 

63 

61 

65 

64 

65 

63 

67 

58 

60 

63 

65 

58 

55.4 

PLANT  CITY 

MAX 

85 

87 

89 

69 

89 

89 

65 

68 

88 

84 

68 

69 

87 

90 

91 

83 

66 

85 

66 

87 

82 

84 

87 

87 

89 

89 

66 

64 

86 

88 

68 

67.0 

MIN 

62 

63 

64 

bt 

57 

61 

69 

69 

71 

67 

69 

68 

67 

70 

69 

69 

65 

64 

62 

63 

61 

63 

62 

62 

64 

65 

58 

60 

64 

65 

68 

54.7 

S««  ReieiAQC*  Not««  FoUowiog  SttUoD  tnilsx 


-   54  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

   MAY 

Day  ol  Month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

ST  PETPRSaURG 

MAX 
MIN 

86 
6'5 

86 
68 

65 
71 

85 
71 

87 
68 

86 
70 

87 
72 

84 
70 

83 
75 

86 
69 

87 
71 

88 
66 

86 

72 

86 
74 

66 
76 

86 
73 

84 

71 

66 

69 

86 

71 

87 
71 

62 
70 

85 

70 

89 

71 

85 
71 

89 

72 

67 

73 

81 
66 

63 
66 

86 

72 

66 
74 

64 

74 

SaR4SDT4 

MAX 
MIN 

86 
62 

85 
64 

62 
66 

82 
66 

69 
69 

88 
69 

67 
67 

64 
66 

64 
74 

67 

71 

86 
67 

68 
67 

86 
66 

84 
69 

66 
72 

84 
72 

84 
68 

66 
71 

89 
64 

84 
67 

65 
62 

69 
63 

86 
60 

87 

70 

86 
68 

67 
69 

85 
61 

66 
64 

85 
61 

85 
67 

84 
65 

TAMPA   WSO  AP 

MAX 
MIN 

87 
63 

85 
65 

85 
67 

85 
61 

90 
60 

88 
64 

87 
69 

86 
72 

85 
75 

85 
69 

90 
70 

84 
69 

86 
69 

67 

73 

89 
73 

85 
69 

85 
68 

89 
68 

89 
63 

64 
65 

62 
63 

89 
69 

66 
66 

87 
69 

90 
67 

67 
66 

78 
61 

84 
63 

86 
67 

87 
68 

85 
75 

TARPON  SPGS  SEWAr.E 

PL 

MAX 
MIN 

84 
65 

83 
63 

61 
64 

81 

72 

68 
63 

86 
64 

85 
66 

64 
69 

63 

75 

63 
68 

88 
68 

65 
69 

86 

67 

84 

70 

65 
76 

64 
68 

82 
67 

6! 
67 

84 

63 

83 
64 

60 
66 

80 
64 

83 
71 

64 
63 

85 
69 

86 
67 

84 
63 

80 
64 

65 

66 

35 
65 

63 

73 

VENICE 

MAX 
MIN 

38 
63 

86 
64 

83 
67 

82 
67 

91 
59 

91 
64 

91 

70 

87 
69 

86 

7  2 

87 

71 

87 
69 

88 
60 

69 
68 

87 
69 

86 
70 

85 
73 

8* 

69 

84 
68 

89 
65 

66 
65 

82 
66 

84 
63 

65 

71 

84 
72 

64 
66 

85 
67 

83 
62 

83 

61 

86 
66 

88 
66 

87 

73 

VERO  BFACH  4  W 

MAX 
MIN 

79 
62 

ei 

65 

82 
67 

68 
61 

87 
63 

64 

67 

81 

71 

80 
67 

84 
68 

91 
70 

80 
65 

82 
70 

79 
71 

80 
68 

68 
68 

87 
67 

85 
66 

86 
67 

63 
65 

83 
65 

83 
60 

82 
62 

84 
61 

66 
62 

83 
65 

87 
63 

82 
62 

6  1 
64 

85 
67 

66 
66 

86 
68 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
MIN 

86 
61 

85 
64 

90 
67 

88 
63 

89 
59 

67 
60 

63 
68 

91 
66 

90 
69 

89 
70 

88 
69 

86 
6? 

65 
67 

90 
68 

92 
67 

91 
68 

86 

66 

87 
66 

66 
64 

86 
64 

63 
59 

67 

60 

88 
57 

69 
65 

90 
63 

90 
63 

82 
60 

84 
61 

89 
62 

69 
65 

89 
68 

WINTER  HAVEN 

*            *  * 

MAX 

MIN 

84 

63 

83 
63 

69 
63 

87 
62 

65 
58 

83 

5V 

80 
67 

68 

67 

87 
66 

85 

62 

86 
68 

84 
65 

83 
65 

69 
68 

92 
65 

89 
66 

85 
64 

86 
63 

67 
60 

67 
59 

81 
59 

68 
60 

86 
56 

85 
60 

68 
62 

68 
62 

82 
61 

63 
59 

69 
65 

88 
63 

65 
65 

EVERGLADES  AND  SH 
COAST 

05 

BELLE   GLADE   EXP  5TA 

MAX 
MIN 

79 
64 

83 
65 

85 
69 

69 
63 

89 
67 

68 
64 

64 
69 

85 
67 

66 
68 

90 
70 

65 
68 

66 
68 

84 
69 

64 
68 

67 
67 

68 
68 

87 
67 

86 
68 

85 

70 

83 
64 

85 
61 

84 
62 

63 
64 

86 
68 

86 
64 

68 
65 

85 
64 

83 
69 

87 
67 

86 
66 

89 
66 

CANAL    POINT  USOA 

MAX 
MIN 

CLEHISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

80 
67 

83 
68 

84 
68 

90 
62 

86 
63 

86 
70 

85 

71 

68 

70 

92 
67 

93 
69 

65 
71 

68 
71 

86 

71 

87 

6B 

93 
68 

69 
68 

88 
66 

85 

68 

83 
69 

63 
67 

B6 
62 

85 
63 

83 
64 

88 
65 

86 
65 

86 
65 

86 
65 

80 
65 

90 
65 

67 
66 

80 
66 

OfcVILS   GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

88 
64 

87 
65 

62 
66 

93 

- 

62 
69 

62 

70 

63 

72 

85 
69 

92 
69 

89 
67 

86 
69 

83 
69 

84 
72 

85 

72 

82 
65 

66 
62 

85 
65 

61 

70 

81 
75 

61 

70 

84 
69 

66 
69 

85 
66 

85 
64 

69 

67 

83 
75 

63 

75 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

84 

63 

61 
65 

81 
66 

66 
68 

86 
69 

88 
68 

81 
71 

64 
69 

63 
76 

68 
73 

86 
73 

89 

72 

85 

63 

90 
74 

90 
69 

89 
71 

65 
70 

61 
65 

88 
65 

83 
67 

64 

70 

83 
70 

67 
68 

66 
69 

90 
66 

83 
64 

64 
68 

85 

67 

86 
69 

FORT  MYERS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

87 
64 

67 
65 

86 
65 

67 
61 

93 
65 

89 
66 

92 
71 

91 
68 

90 
70 

90 
71 

91 
71 

90 
69 

91 
69 

89 
69 

90 

71 

86 
73 

68 

70 

88 
71 

85 
66 

89 
67 

65 
65 

89 
68 

68 
68 

86 
71 

91 
69 

90 
69 

65 
67 

66 
66 

89 
64 

68 
67 

66 

73 

IMMOKAlEE  3  NNW 

MAX 
MIN 

86 

61 

89 

62 

89 
64 

90 
59 

91 
61 

86 
64 

87 
67 

91 
65 

90 
66 

80 
66 

90 
68 

87 
66 

86 
67 

68 
66 

89 
66 

88 
69 

69 
66 

87 
68 

87 
66 

87 
63 

86 

61 

68 
63 

86 
63 

89 
69 

91 
65 

90 
65 

89 
61 

68 
59 

92 
60 

90 
60 

68 
66 

LA  BELIE 

MAX 
MIN 

88 
61 

94 

61 

93 
60 

92 
59 

91 

88 

92 
66 

96 
62 

97 
60 

94 
66 

90 
60 

90 
67 

92 
67 

94 
65 

98 

65 

90 
61 

92 
63 

90 
68 

89 
64 

90 
60 

88 
52 

86 
59 

90 
62 

92 
60 

93 

62 

93 
61 

89 
61 

94 
53 

97 
60 

95 
60 

89 
65 

MOORE    HAVEN    LOCK  1 

MAX 

Mm 

80 
63 

83 
62 

86 
62 

89 
61 

89 
62 

87 
63 

84 

72 

64 

90 

90 
62 

84 
64 

90 
69 

87 
71 

83 
62 

91 
62 

91 
67 

67 
66 

87 
67 

64 
68 

84 
67 

63 
60 

84 
60 

85 
64 

89 
69 

83 
63 

90 
63 

87 
62 

65 

62 

88 
65 

90 
65 

89 
65 

NAPLES   2  NE 

MAX 
MIN 

85 
63 

90 
64 

86 
64 

87 
59 

91 
64 

90 
68 

90 
68 

66 
65 

86 
66 

86 
69 

89 
69 

90 
75 

86 
66 

88 
67 

87 
69 

88 
70 

66 
68 

87 
68 

85 

70 

69 
65 

87 
65 

66 
74 

87 
74 

88 
75 

88 
68 

68 
67 

86 
64 

86 
63 

67 
63 

88 
70 

86 

70 

PUNTA   GOBDA    4  ENE 

MAX 
MIN 

88 
61 

89 
63 

84 
65 

65 
62 

90 
61 

37 
63 

89 
66 

86 
67 

87 
67 

85 
70 

88 
68 

86 
68 

66 
67 

69 
70 

89 
69 

66 
71 

86 
70 

86 
68 

68 
66 

87 
65 

83 
63 

84 

70 

69 
66 

88 
69 

90 
65 

67 
66 

82 
63 

85 
64 

68 
63 

87 
68 

86 
69 

TAMIAMI    TRL    40   MI  BEND 
*            *  * 

MAX 
MIN 

76 
64 

86 
65 

85 
64 

86 
66 

91 
62 

91 
68 

76 
68 

87 
67 

86 
68 

85 
69 

86 
68 

90 
66 

66 
69 

87 
67 

69 
69 

69 
67 

90 
68 

91 
79 

90 
67 

84 
66 

66 
66 

64 
64 

64 

66 

66 

67 

89 
67 

91 
66 

90 
67 

85 
64 

90 
68 

90 
68 

89 
69 

LOWER   EAST  COAST 

Ob 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

77 
62 

64 
67 

84 
67 

69 
67 

88 
66 

86 
72 

81 
73 

64 
69 

84 

70 

90 
72 

86 
68 

84 
73 

64 

72 

84 
75 

66 
74 

86 
74 

93 
70 

90 
66 

68 

70 

80 
67 

86 
65 

84 
69 

65 
67 

88 
69 

90 
68 

89 
66 

90 
66 

65 
66 

67 
69 

69 

70 

91 

71 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 
65 

83 
64 

66 
67 

88 
64 

89 
66 

88 
71 

79 
73 

64 
73 

85 
66 

91 
69 

91 

67 

84 

73 

65 
71 

87 

75 

67 

71 

87 
69 

91 
68 

89 
65 

65 
67 

84 
65 

84 
63 

89 

61 

64 

66 

88 
67 

68 
65 

69 
64 

90 
65 

84 

63 

88 
66 

69 
63 

90 
68 

HIALEAH 

MAX 

Mm 

76 
65 

84 
67 

65 
69 

86 
68 

91 
70 

67 
72 

79 
71 

83 
74 

84 
72 

88 
74 

67 
70 

85 
75 

85 

79 

85 
80 

86 
81 

66 
77 

91 
76 

92 
71 

86 
67 

80 
66 

85 
69 

65 
67 

84 
66 

87 

72 

89 
73 

90 
69 

91 
73 

86 
67 

87 
71 

68 

72 

91 
71 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 
MIN 

83 
63 

85 
63 

88 
64 

89 
66 

89 
69 

81 
72 

64 

71 

85 

70 

68 
66 

88 
68 

86 
69 

85 

68 

85 

70 

89 
70 

69 

70 

90 
68 

69 
66 

89 
69 

81 
66 

86 
69 

85 
64 

85 

61 

67 
67 

90 
70 

90 
66 

90 
67 

88 
65 

87 
63 

88 
64 

89 
67 

89 
67 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

81 
64 

83 
64 

69 
68 

89 
63 

85 

67 

62 
69 

83 
71 

66 
64 

90 
67 

68 
66 

84 
66 

78 
68 

83 

70 

88 
66 

86 
68 

90 
67 

87 
67 

66 
68 

82 
69 

87 
65 

63 
62 

83 
63 

87 
64 

67 
65 

89 
65 

87 
63 

63 
63 

86 
64 

89 
65 

89 
65 

87 
68 

MIAMI    BAVFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

80 
63 

81 
69 

83 
69 

85 

71 

84 
71 

84 

70 

80 
70 

82 
76 

84 

76 

84 

80 

83 

72 

82 
71 

82 
70 

64 

77 

85 

77 

87 
76 

66 
72 

82 
69 

80 
68 

63 
68 

85 
67 

85 
68 

88 
67 

90 
72 

86 
70 

90 
69 

83 
67 

85 
66 

85 
68 

89 

73 

85 

74 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIH 

81 
71 

81 
70 

83 
74 

62 
72 

83 
74 

79 
76 

61 
78 

61 
78 

84 

77 

84 
73 

62 
77 

62 
76 

82 
76 

83 
77 

64 
76 

86 
76 

65 
73 

82 
70 

80 
69 

63 
68 

88 

70 

86 

70 

90 
73 

91 
73 

91 
72 

93 
68 

64 
69 

87 
70 

85 

75 

92 
74 

89 

73 

MIAMI    WSO  AP 

MAX 
MIN 

82 
68 

82 
68 

84 

71 

86 
66 

65 

70 

78 
73 

81 

75 

82 
75 

65 

72 

85 

72 

85 
75 

84 

77 

84 
74 

66 
77 

86 
74 

87 
73 

67 
73 

69 

70 

77 
69 

63 
70 

82 
68 

81 
67 

85 

70 

87 
71 

86 
70 

87 

70 

81 
68 

84 
69 

84 

71 

67 

71 

81 

72 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

76 
64 

81 
63 

63 
66 

85 
67 

86 
69 

66 
68 

80 
71 

84 
75 

84 
74 

86 
70 

66 
70 

65 
73 

84 
71 

83 

72 

66 
75 

86 
73 

87 
69 

87 
69 

85 
66 

81 
67 

83 
63 

89 
61 

89 
64 

87 
66 

90 
64 

91 
68 

91 
65 

85 
60 

85 

60 

91 
67 

POHPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

84 
68 

68 
67 

90 
72 

90 
67 

68 

70 

86 
75 

86 
76 

88 

75 

91 
70 

89 

72 

86 
66 

86 
66 

91 
73 

86 
74 

66 
73 

93 
72 

91 
70 

92 
66 

83 
69 

87 
66 

85 
64 

87 
68 

89 
68 

89 

70 

93 
69 

93 
68 

87 
68 

65 

70 

62 
76 

92 
65 

92 

70 

SOUTH   MIAMI    !  W 

MAX 

Mm 

87 
63 

66 
64 

90 
64 

92 
64 

69 
68 

83 
69 

85 

70 

86 

71 

86 
66 

68 
69 

65 
67 

86 

71 

64 
66 

86 
69 

68 

71 

93 
68 

92 
67 

87 
66 

82 
65 

68 
60 

86 
61 

89 
59 

68 
69 

91 
66 

92 
65 

92 
66 

86 
65 

89 
62 

69 
65 

91 
65 

86 
65 

STUART    1  N 

MAX 

Mm 

81 

60 

79 
71 

89 
71 

78 
68 

60 
62 

85 
65 

91 
72 

89 
69 

87 
67 

85 
66 

81 
71 

87 
63 

69 
71 

69 

60 

64 
61 

89 
61 

89 

61 

85 
63 

86 

61 

88 
58 

81 
62 

90 
96 

66 
96 

83 
64 

89 
58 

66 
61 

90 
69 

89 
69 

WEST  PALM  BEACH  W<;D 

AP 

MAX 
MIH 

MAX 

Mm 

84 
69 

84 
68 

88 
71 

90 
66 

83 

71 

81 
75 

84 
74 

66 
75 

91 
71 

90 
73 

85 
74 

81 
73 

84 
76 

87 
76 

67 
72 

90 
73 

68 
70 

84 

71 

83 
71 

89 

70 

84 
65 

86 
67 

91 
70 

89 
72 

89 
66 

88 
69 

85 
67 

69 
69 

68 
70 

90 
70 

90 
73 
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DAILY  TEMPERATURES 

nfl  Y 


Station 

Day  of  Month 

rage 

0} 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         *  ♦ 

KEYS 

07 

KEY  WEST  H50  4P 

MAX 

83 

83 

85 

85 

88 

81 

84 

85 

65 

86 

86 

86 

66 

86 

86 

88 

67 

83 

83 

85 

84 

86 

86 

66 

86 

87 

84 

96 

66 

86 

86 

85. 

3 

MIN 

72 

73 

74 

77 

76 

72 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

78 

78 

76 

79 

76 

74 

77 

76 

76 

7  5 

77 

77 

7  5 

«i 

KEY  WE5T 

MAX 

79 

80 

81 

87 

87 

89 

82 

85 

84 

86 

87 

87 

87 

68 

87 

68 

89 

89 

66 

9 

MIN 

70 

71 

71 

71 

74 

75 

71 

76 

74 

75 

76 

77 

76 

78 

77 

76 

77 

73 

74 

75 

74 

73 

73 

74 

77 

76 

76 

74 

74 

75 

77 

74 

6 

H4R4TH0N  SHORES 

MAX 

82 

85 

87 

85 

87 

87 

84 

67 

87 

68 

90 

89 

86 

88 

89 

67 

88 

85 

80 
69 

84 

84 

84 

65 

86 

86 

85 

85 

88 

87 

86 

75 

38 
77 

66 

2 

MIN 

68 

71 

71 

75 

76 

72 

72 

75 

76 

76 

75 

76 

76 

76 

72 

77 

75 

72 

71 

75 

73 

74 

78 

77 

77 

73 

74 

72 

74 

1 

TiVERNIE" 

MAX 

81 

82 

85 

85 

66 

82 

82 

84 

85 

86 

85 

85 

85 

86 

86 

87 

88 

83 

80 

85 

83 

84 

85 

85 

86 

87 

85 

85 

87 

87 

87 

84 

6 

MIN 

69 

69 

75 

74 

74 

71 

75 

76 

77 

74 

78 

78 

74 

75 

77 

77 

74 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

77 

75 

76 

72 

74 

76 

76 

78 

74 

1 

j 

i 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ^ 


t 

0) 

Day  of  month 

Station 

IP 

Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY  3  E 

4 

Mix 
WIN 

72 
71 

73 
69 

74 
73 

88 
70 

91 
69 

91 
67 

90 
71 

85 
74 

78 

72 

85 
69 

86 
69 

75 
66 

73 

69 

76 
68 

85 
70 

62 
70 

68 
68 

83 
68 

86 

67 

86 

70 

85 
68 

89 
69 

92 
71 

94 
75 

93 
73 

96 
74 

92 
71 

80 
70 

74 

70 

85 
69 

92 
71 

64.5 
70.1 

GAINESVILLE  3  WSW 

4 

MIN 

80 
73 

81 
74 

81 
76 

83 
75 

83 
74 

82 
75 

80 
76 

79 
76 

81 
76 

84 
77 

84 

77 

63 
78 

80 
76 

83 
74 

88 
77 

84 
77 

94 
76 

85 
76 

85 

77 

83 
76 

83 
75 

84 
75 

84 

77 

B3 

77 

84 
78 

83 
76 

81 
74 

76 
71 

78 
74 

82 
75 

82 

77 

82.4 
75.7 

6 

M4X 
MIN 

76 
75 

77 
76 

78 
77 

78 
76 

76 
76 

77 
77 

77 
77 

77 
77 

77 
76 

79 
77 

79 
78 

79 

74 

79 
78 

78 
76 

78 
78 

79 
78 

80 
76 

SO 
80 

80 
79 

80 
79 

80 
78 

80 
79 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
76 

76 
75 

75 
75 

75 
75 

77 
75 

78 

77 

76.4 
77.5 

MILTON  EXP  STATION 

4 

Mix 
MIN 

90 
70 

91 
74 

91 
75 

92 
68 

93 
68 

94 
72 

95 
79 

81 
72 

86 
71 

91 
61 

91 
72 

76 
71 

80 
72 

86 
72 

87 
72 

96 
70 

97 
73 

90 
69 

93 
68 

94 
73 

95 
73 

97 
75 

96 
74 

99 
78 

95 
73 

96 
76 

99 
76 

99 
77 

91 
75 

99 
76 

100 
78 

92.4 
72.7 

HONTICELLO  3  W 

4 

MAX 
MIN 

85 
70 

86 
70 

92 
72 

92 
72 

90 
69 

90 
69 

86 
70 

86 
70 

75 
71 

83 
68 

85 
67 

81 
67 

77 
68 

74 
68 

66 
72 

64 
70 

85 
66 

82 
66 

88 
66 

90 

67 

84 

67 

68 
68 

91 
67 

90 
70 

92 
70 

96 
71 

87 
69 

71 

67 

79 

67 

63 

70 

84 
70 

85.4 
66.8 

OUINCY   3  SSW 

2 

MAX 
MIN 

68 
64 

94 
63 

96 
67 

91 
64 

95 
63 

96 
63 

93 
67 

90 
71 

76 

70 

86 
65 

89 
66 

87 
66 

74 
66 

75 
67 

69 
70 

87 
68 

96 

68 

85 
65 

100 
66 

100 
66 

97 
67 

96 
68 

102 
68 

100 
69 

100 
71 

104 
71 

103 
71 

78 
69 

81 
68 

86 
68 

100 
75 

91.5 
67.4 

4 

MAX 
MIN 

84 
66 

89 

65 

91 
68 

86 
66 

91 
66 

92 
66 

90 
69 

88 
73 

75 

70 

84 
66 

85 
65 

83 
69 

74 
68 

73 
67 

66 
71 

65 
70 

92 
68 

83 
69 

94 
65 

95 
69 

91 
69 

92 
70 

97 
69 

97 
71 

96 
72 

100 
73 

99 
74 

78 
70 

eu 

70 

83 
69 

95 
71 

88.0 
68.8 

6 

MAX 
MIN 

78 
66 

62 
69 

84 
74 

82 
71 

64 
70 

84 
70 

84 

72 

82 
75 

75 
72 

no 

70 

62 
71 

80 
72 

73 
70 

72 
70 

61 
72 

66 
72 

65 
72 

80 
70 

86 
71 

67 
72 

85 
72 

65 

73 

89 
73 

69 
74 

66 
75 

92 
77 

92 
76 

78 
72 

77 
72 

60 
72 

97 
72 

83.1 
72.0 

CHIPLEY   3  E  :   SANDY  LOAM  SOIL,    BARE.      5  PERCENT  SLOPE  TO  THE   NORTHWEST.      PALMER  ME RCURY- I N-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7,30  A.M. 

GAINESVILLE   3  WSW  ,   ARREOONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.      PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4.- 30  P.M. 

MILTON  EXP  STATION        :   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  ,   SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY- I N-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 

OUINCY  3  SSW  :    ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.      0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 

I 
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EVAPORATION  AND  WIND  hdr.da 

MAY  1972 


Day 

OiMonlli 

Is? 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  * 

NORTHWEST  01 

HILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.22 

.22 

.15 

.26 

.26 

.27 

.18 

. 

.18 

.24 

.13 

.04 

.12 

.21 

.22 

.26 

.21 

.20 

.27 

.29 

.28 

.29 

.28 

.22 

.17 

.26 

.25 

.23 

.12 

.27 

.21 

6.736 

WIND 

29 

24 

20 

21 

15 

27 

37 

62 

15 

11 

9 

32 

84 

34 

36 

20 

8 

18 

19 

29 

32 

24 

1» 

13 

15 

15 

15 

18 

U 

17 

22 

770 

MAX 

8» 

89 

86 

88 

90 

89 

91 

84 

94 

93 

93 

73 

63 

92 

93 

95 

94 

93 

93 

90 

92 

96 

96 

95 

96 

98 

93 

94 

89 

96 

96 

91.5 

MIN 

63 

67 

68 

56 

56 

59 

65 

67 

68 

62 

65 

65 

69 

69 

66 

66 

65 

63 

66 

62 

63 

64 

66 

67 

64 

67 

65 

65 

64 

68 

70 

65.0 

WOODRUFF  DAM 

'11 

.21 

.18 

.41 

.23 

.27 

.29 

.13 

•  07 

.07 

.21 

.20 

.33 

.17 

.  33 

.24 

.29 

.33 

.24 

.30 

.23 

.35 

.42 

.14 

.16 

.14 

.25 

7.S2B 

WIND 

'93 

26 

82 

In 

101 

129 

110 

43 

79 

100 

89 

109 

68 

23 

26 

59 

31 

61 

80 

102 

80 

57 

67 

35 

66 

138 

176 

121 

60 

21 

2400 

♦        •  • 

NORTH  02 

Gainesville  ?  wsw 

EVAP 

.19 

.20 

.23 

.29 

.29 

.29 

.19 

.12 

.20 

.24 

.26 

.21 

.17 

, 

.17 

.19 

.27 

.21 

.23 

.20 

.26 

.22 

.26 

.25 

.29 

.40 

.20 

.02 

.16 

.14 

.21 

6.766 

WIND 

56 

50 

41 

50 

47 

70 

67 

78 

60 

50 

64 

70 

83 

55 

35 

46 

31 

23 

45 

39 

43 

24 

51 

44 

39 

53 

82 

59 

49 

32 

32 

1563 

MAX 

88 

90 

91 

91 

90 

91 

86 

83 

90 

94 

94 

90 

86 

93 

93 

94 

94 

95 

95 

67 

87 

90 

90 

90 

93 

94 

66 

81 

84 

93 

92 

90.2 

MIN 

6<> 

66 

69 

66 

59 

62 

65 

69 

71 

70 

66 

69 

65 

»7 

72 

69 

66 

69 

65 

64 

62 

65 

69 

65 

68 

65 

61 

61 

67 

69 

72 

66.3 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.22 

.24 

.20 

.27 

.38 

.33 

.22 

.46 

.28 

.26 

.26 

.11 

.26 

.27 

.23 

.23 

.25 

.28 

.22 

.16 

.32 

.24 

.22 

.32 

* 

.23 

.20 

.23 

7.67B 

WIND 

73 

54 

46 

74 

40 

67 

96 

66 

64 

69 

78 

93 

76 

85 

60 

75 

33 

22 

45 

37 

30 

27 

31 

35 

36 

36 

86 

68 

66 

50 

31 

1751 

82 

65 

82 

82 

87 

91 

92 

89 

9C 

90 

87 

92 

91 

92 

97 

8S 

64 

60 

89 

91 

86.4 

MIN 

61 

63 

65 

64 

56 

57 

58 

64 

66 

65 

61 

63 

62 

63 

66 

66 

65 

65 

61 

62 

63 

63 

63 

64 

69 

63 

56 

58 

64 

63 

66 

62.9 

•      *  * 

NORTH  CENTRAL  03 

'is 

'11 

'Id 

.20 

.26 

.  14 

.22 

.11 

.  3C 

.  14 

.23 

.  2C 

.  2C 

.2' 

*  2C 

.  IS 

.  OC 

.16 

.24 

.  16 

6.11 

WIND 

'35 

'so 

'40 

'so 

'40 

'so 

*40 

'25 

'40 

'so 

'S5 

20 

40 

15 

30 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

25 

40 

25 

25 

25 

30 

985 

«       «  * 

SOUTH  CENTRAL  04 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.23 

.22 

.13 

.27 

.27 

.24 

.24 

.30 

.29 

.19 

.17 

.26 

.21 

.17 

.22 

.22 

.23 

.24 

.18 

.41 

.23 

.22 

.30 

.27 

.29 

.29 

.25 

.24 

.19 

.26 

.19 

7.39 

WIND 

36 

55 

43 

52 

54 

60 

76 

82 

74 

58 

38 

51 

63 

60 

55 

45 

36 

41 

38 

53 

44 

36 

52 

56 

36 

46 

59 

48 

44 

39 

33 

1567 

MAX 

79 

83 

82 

B6 

85 

64 

65 

85 

86 

83 

63 

89 

84 

91 

B5 

92 

64 

87 

69 

86 

66 

82 

65 

84 

67 

69 

87 

76 

86 

93 

86 

69.6 

MIN 

61 

62 

60 

64 

57 

58 

60 

62 

65 

66 

64 

63 

65 

70 

68 

65 

65 

62 

65 

60 

60 

60 

60 

62 

62 

63 

57 

59 

59 

63 

66 

62.4 

VERO  BEACH  <,  W 

EVAP 

.20 

.09 

.21 

.30 

.19 

.15 

.40 

.36 

.13 

.34 

.09 

.23 

.20 

.17 

.07 

- 

.16 

.23 

.17 

.23 

.08 

.34 

.17 

.31 

.20 

.27 

.26 

.12 

.03 

.30 

.32 

6.938 

WIND 

29 

24 

42 

34 

25 

43 

91 

25 

46 

41 

18 

48 

65 

44 

35 

2T 

27 

28 

19 

27 

19 

39 

36 

38 

22 

35 

71 

23 

25 

25 

23 

1094 

MAX 

84 

88 

90 

69 

80 

91 

99 

61 

89 

94 

80 

91 

63 

86 

93 

67 

86 

9! 

91 

92 

8e 

90 

9C 

SE 

91 

91 

90 

87 

91 

96 

9! 

89.0 

MIN 

67 

69 

70 

69 

69 

66 

69 

71 

71 

72 

70 

71 

7; 

72 

73 

71 

72 

7 1 

66 

6S 

66 

7C 

72 

69.5 

«       «  * 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

EVAP 

.I'l 

.23 

.17 

.23 

.23 

.23 

.13 

.19 

.21 

.21 

.16 

.16 

.17 

.13 

.16 

.25 

.20 

.26 

.17 

.15 

.20 

.18 

.16 

.16 

.29 

.25 

.20 

.21 

.29 

.16 

.26 

6.09 

MAX 

87 

95 

92 

95 

99 

91 

90 

93 

95 

91 

94 

93 

91 

68 

95 

94 

94 

100 

96 

90 

96 

69 

66 

93 

96 

98 

92 

96 

98 

100 

99 

93.9 

MIN 

76 

65 

66 

63 

64 

64 

65 

67 

68 

71 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

67 

62 

61 

63 

65 

64 

67 

69 

66 

69 

66 

68 

66.9 

CLFWISTON  U   S  ENG 

EVAP 

.16 

.31 

.26 

.39 

.29 

.34 

.27 

.20 

.18 

.32 

.24 

.31 

.23 

.19 

.19 

_ 

.56 

,06 

.08 

.22 

.19 

.22 

.17 

.27 

.22 

.24 

.17 

.20 

.22 

.22 

.21 

7.39B 

WIND 

29 

64 

33 

49 

30 

74 

49 

22 

22 

36 

34 

36 

39 

21 

23 

20 

21 

20 

19 

24 

31 

44 

52 

71 

26 

24 

39 

40 

29 

28 

39 

1084 

MAX 

90 

96 

98 

94 

95 

95 

93 

93 

97 

96 

87 

96 

95 

95 

96 

92 

90 

93 

94 

92 

90 

65 

92 

93 

98 

94 

92 

94 

95 

90 

93.4 

MIN 

67 

68 

69 

67 

66 

66 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

71 

71 

71 

69 

69 

70 

70 

71 

65 

64 

64 

67 

68 

66 

68 

67 

70 

70 

70 

66.9 

FLAMINGO   RANGER  STA 

EVAP 

.16 

, 

_ 

.46 

.20 

.40 

.26 

.53 

.17 

• 

• 

1.16 

.23 

_ 

.33 

.42 

.34 

.40 

.24 

.16 

.24 

.18 

.37 

.23 

.29 

.40 

.40 

.32 

.41 

. 

- 

9.858 

WIND 

41 

46 

42 

46 

31 

71 

88 

105 

66 

* 

* 

164 

99 

35 

« 

11 

41 

56 

S9 

11 

25 

!6 

82 

67 

30 

32 

108 

60 

30 

• 

139 

1693 

MAX 

88 

91 

90 

91 

97 

96 

97 

97 

97 

_ 

97 

96 

93 

93 

96 

96 

91 

86 

66 

91 

91 

86 

68 

91 

95 

96 

96 

97 

- 

97 

93.3 

MIN 

63 

65 

68 

67 

65 

65 

65 

65 

66 

- 

- 

75 

71 

74 

75 

75 

76 

73 

71 

70 

71 

68 

69 

69 

70 

71 

70 

75 

74 

- 

70 

69.9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.21 

.34 

.31 

.33 

.22 

.33 

.34 

_ 

.36 

.32 

.18 

.30 

.26 

.30 

.25 

.25 

.21 

.21 

.19 

.26 

.23 

.23 

.21 

.23 

.31 

.30 

.59 

.23 

.29 

.36 

.23 

8.618 

WIND 

70 

110 

65 

55 

20 

130 

150 

72 

48 

25 

50 

75 

115 

80 

35 

34 

30 

26 

40 

50 

30 

34 

36 

50 

32 

28 

60 

40 

30 

30 

40 

1690 

MAX 

89 

92 

94 

95 

93 

91 

86 

90 

95 

98 

87 

95 

91 

91 

99 

101 

93 

97 

93 

91 

90 

91 

90 

90 

96 

98 

91 

94 

99 

100 

95 

93.3 

MIN 

66 

65 

65 

68 

67 

66 

66 

70 

71 

70 

64 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

65 

65 

67 

70 

70 

69 

66 

65 

70 

70 

70 

66.7 

TAMIAMI    TRL    40   MI  BEND 

EVAP 

.09 

.24 

.11 

* 

.85 

.23 

.05 

.21 

.16 

.22 

.15 

.31 

.16 

.20 

.17 

* 

.70 

.36 

.03 

.18 

.16 

.12 

.43 

.15 

.54 

.26 

.15 

.19 

.17 

.10 

6.938 

MAX 

79 

95 

94 

95 

100 

98 

82 

95 

92 

92 

91 

92 

90 

96 

91 

9] 

9C 

92 

103 

99 

99 

92 

96 

97 

98 

93*9 

MIN 

65 

75 

76 

76 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

74 

72 

7C 

70 

70 

67 

66 

69 

73 

73 

69 

70 

70 

70 

72 

70.6 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

EVAP 

.17 

.25 

.30 

.31 

.22 

.27 

.19 

.23 

.34 

.39 

.31 

.22 

.31 

.36 

.21 

.26 

.28 

.52 

.09 

.23 

.30 

.18 

.30 

.31 

.19 

.37 

.25 

.23 

.24 

.29 

8.356 

MIND 

33 

55 

29 

58 

20 

90 

145 

84 

92 

SO 

44 

43 

HI 

91 

39 

43 

26 

39 

32 

32 

25 

58 

47 

63 

33 

44 

48 

25 

23 

33 

38 

1612 

HIALEAM 

EVAP 

.18 

.21 

.14 

.11 

.10 

.34 

.16 

.30 

.28 

.32 

.28 

.26 

.52 

.09 

.12 

.28 

.25 

.17 

.35 

.25 

.24 

.22 

.30 

WIND 

44 

46 

IB 

26 

18 

101 

75 

67 

43 

24 

16 

67 

105 

65 

46 

33 

14 

20 

22 

9 

16 

47 

35 

62 

23 

22 

33 

16 

16 

14 

29 

1173 

MAX 

80 

91 

92 

92 

97 

92 

81 

89 

94 

97 

97 

93 

92 

92 

92 

96 

99 

98 

89 

84 

92 

91 

65 

91 

95 

97 

96 

92 

99 

93 

9T 

92.4 

MIN 

68 

66 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

68 

76 

74 

73 

70 

68 

70 

66 

66 

66 

68 

69 

70 

67 

6B 

71 

72 

71 

69.9 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WCX3DRUFF  DAM     ,    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  ] 

COUNTY 

DRAINAGE  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

ei 

U 
& 

i 
s 

SPECIAtl 

flPlLACHICOLfl  WSO  C I  ft 

0211 

01 

FRANKLIN 

5 

29  44 

04  39 

13 

MID 

NATL  WE4THER  SERVICE 

ancaou 

0228 

DE  SOTO 

27  14 

Bt  Si 

63 

6P 

RADIO  STATION  WAPC 

0Z36 

H I GHL ANOS 

7 

27  U 

ai  21 

1*0 

8A 

SA 

AftCHBOLD  BIOLOCIC  STA 

ftVON  PiBK 

04 

HIGHLANDS 

WALTER  C  HE IM 

8&SSQN  PAPk 

0390 

04 

POLK 

7 

27  50 

81  91 

149 

6P 

SARTOH 

O'.TB 

04 

POLK 

5 

27  54 

81  51 

125 

SP 

5P 

CITY  OP  9AR  TOW 

BELLE  CLAOe  ExP  STA 

05 

PALM  BEACH 

26  40 

80  38 

16 

8A 

8A 

BA 

UNIV  OF   FLORIDA/  4R£C 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

OS 

PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BITHLO 

0758 

03 

ORANGE 

26  33 

81  07 

6P 

BLACKHAN  3  UHW 

0765 

01 

OKALOOSA 

30  )7 

66  41 

220 

ORBIE  HUTTO 

BLQUNTSTOHN 

0B04 

01 

CALHOUN 

30  27 

65  03 

40 

7A 

7A 

CITY  OF  6LOUNTST0WN 

BDCA  RATON 

OS'tS 

06 

PALH  BEACH 

2 

2b  22 

60  05 

13 

WILLIAM  A.  SMITH 

BRAOENTON  5  ESE 

0945 

04 

MANATE  E 

5 

27  27 

62  28 

20 

5P 

5P 

GULP  COAST  exP  STATION 

BBISTDL 

LIBERTY 

64  59 

MISS  ELMA  SHULER 

BROOKSVlLLE  CHiN  HILL 

HERNANOO 

5 

28  37 

B2  22 

240 

4P 

4P 

J 

W-CENTRAl  FLA.EXP.STA, 

BftQOKSVILLE  7  SSH 

ica 

03 

HERNANDO 

2B  2B 

82  27 

SW  FLA  WATER  MAN  OIST 

BUSHNELL   2  e 

03 

SUMTER 

2B  40 

B2  05 

75 

5P 

7i 

MRS,   A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

05 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

BO  38 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  PniNT  USOA 

1276 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

80  37 

30 

8A 

SUGAR  PLANT  FLO.  ST4. 

CaPBABELLE    1  NNW 

1356 

01 

FRANKLIN 

5 

29  52 

B4  40 

10 

5P 

SP 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CAftyyiLiE 

13BB 

01 

WASHINGTON 

30  46 

B5  49 

50 

7i 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDAR  KEY   1  hSH 

143Z 

02 

LEVY 

5 

29  08 

B3  03 

7 

BA 

BA, 

CLYDE  D,  COULTER 

IS".*. 

01 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85  29 

130 

SA 

BA| 

C 

R.B.  CHRISTMAS 

CLEARWATER 

PINELLAS 

27  58 

82  46 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  6  SSW 

l"' 

03 

LAKE 

B 

26  29 

81  47 

125 

6P 

ED  OL IVENBAUH 

CLEHISTDN  U  S  £NC 

165*. 

05 

HENORY 

7 

26  45 

80  SS 

20 

BA, 

84 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL   *  NH 

1869 

04 

HIGHLANDS 

27  24 

Bl  10 

40 

U.S.   OEOl.  SURVEY 

CRESCENT  CITV 

1971J 

02 

B 

29  26 

Bl  31 

58 

6P 

WILLIAM  R.  RAOTKE 

CRCSTVIEW  RAOia  HJSB 

I'SSA 

01 

OKALOOSA 

30  46 

86  35 

240 

!P 

SP 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  C ITV  2  HNU 

ZOOB 

01 

OIXIE 

5 

29  39 

83  10 

42 

8A, 

2P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

OANIA  M  WNw 

21U 

06 

eROWARD 

26  04 

80  12 

7 

FLA.   POWER  L  LIGHT 

DAVTONA  BEACH  WSD  AP  fl 

2158 

o: 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  04 

30 

MID 

HIO 

NATL  HEATHER  SERVICE 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  44 

86  07 

5P 

SP 

LEONARD  S  ZEPP 

DELAND  1  SSE 

VOLUSIA 

29  01 

81  18 

li 

MID 

MID 

CITY    OF  DELANO 

DE  SOTO  C ITY  B  SW 

22BB 

HIGHLANDS 

27  22 

61  31 

BS 

JACK   SK I PPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298 

05 

HENORY 

26  36 

81  08 

20 

SA 

3A 

FLA,   FOREST  SERVICE 

ZBSt 

03 

LAKE 

5 

28  23 

8l  49 

117 

MRS  EILEEN  PATTERSON 

EVERGLADES 

2850 

05 

COLLIER 

2S  51 

81  23 

84 

84 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEOEflAL  POINT 

2915 

02 

PUTNAM 

S 

29  45 

61  32 

5 

6P 

MRS  BRUCE  GRAY 

FELDA 

2923 

05 

HENDRY 

26  32 

81  26 

36 

MRS  EONA  LEWIS 

FELLiMEHE  7  SSH 

2936 

04 

INDIAN  RIVER 

2 

27  4l 

ec  39 

20 

4P 

OlAHONO  C  FARM 

FERNANDINA  BEaCH 

29t.4 

02 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

25 

5P 

SP 

ELBERT  L.  GILL 

FLAHINGCI  RANGER  STA 

3020 

05 

MONROE 

! 

25  09 

80  55 

3 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC, 

FORT  DRUM  5  NW 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  50 

71 

SP 

SP 

R.   B.  COX 

FORT  GREEN   U  WSH 

3153 

04 

5 

27  34 

82  08 

112 

MRS   JOHN  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BRQMARD 

2 

26  06 

16 

8A 

84 

DIXIE  WATEB  Plant 

FT  LAUDERDALE  E)(P  STA 

3171 

06 

BROWARD 

26  05 

So  IS 

6 

8A 

84 

84 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

FORT  MYERS  HSO  AP  R 

31B6 

05 

LEE 

5 

26  3! 

61  52 

MID 

MID 

NATL.  WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  28 

60  21 

2S 

HID 

HIO 

C ITY  OP  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSe 

BAY 

5 

30  26 

65  25 

140 

5P 

3P 

WJHC  TV  STATION 

GAINESVILLE  i  M5H 

3321 

02 

ALACHUA 

29  38 

82  21 

86 

5P 

9P 

5P 

:g 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

CLCN  ST  MARY   1  H 

31.70 

02 

BAKER 

30  16 

82  U 

128 

lOA 

104 

FLORIDA   FOREST  SERVICE 

GRACE V 1 LL£ 

3538 

01 

JACKSON 

; 

30  56 

85  31 

15; 

JOSEPH  C.  PHflDES 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you 
Additional  precipitation  data  are  contained   in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  G5"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station   Index  shows  observation   times  in   local  standard   time.     During   the  summer  months  some  observers   take   the  observations  on  daylight 
sav ing  time .     Data  in  the  "Extremes "  table ,   "Dai ly  Precipitation"  table,   "Dai ly  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table ,  when  published ,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table    and  the 
StatiorTThdex.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month . 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

J  "Supplemental  Data"  table, 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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OM 

78 ,  OM 

97 

8 

49 

2 

13 

0 

0 

0 

6. 

99 

3. 

42 

20 

,  0 

0 

6 

3 

2 

PENSACHLA  WSO  AP 

6fi ,  0 

71 

6 

79,8 

- 

1,3 

9n 

7 

56 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

3.11 

2. 

16 

19 

,0 

0 

8 

5 

3 

OUINCV  3  SSW 

es.* 

65 

7 

77,  I 

96 

7 

49 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

6. 

76 

2. 

86 

19 

,0 

0 

6 

5 

2 

ST  ^'ARK5  5  SJE 

69,1 

66 

1 

78.6 

98 

21 

53 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

5. 

73 

3. 

36 

19 

•  0 

0 

7 

3 

1 

S"ITK  CREEK 

89.4 

64 

5 

77.0 

96 

2  1 

46 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

6, 

01 

4 . 

52 

19 

.  0 

0 

7 

4 

2 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

69.7 

66 

2 

78,0 

_ 

2,2 

9r 

21 

49 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

1 1 , 

13 

4.59 

5 

80 

19 

,0 

0 

8 

5 

4 

WEWAHITCHKA 

89.6 

67 

0 

78.3 

98 

8 

51 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

1 3 . 

90 

6 

32 

26 

.0 

0 

6 

4 

4 

WOODRUFF  DAM 

9o.  1 

66 

6 

78.4 

98 

7 

52 

3* 

0 

16 

0 

0 

0 

6, 

32 

2 

09 

20 

.0 

3 

3 

DIVISION 

78,1 

1.8 

7. 

85 

2.40 

.0 

*       +  * 
NORTH  02 

CEDAR   KEY   I  WSW 

8  7  9 

72 

4 

80,2 

1 , 7 

93 

23 

63 

9 

0 

u 

e 

0 

0 

3. 

79 

,40 

1 

9"i 

19 

.0 

0 

1 

1 

CROSS   CITY   2  WNW 

89. 7M 

66 

OM 

77, 9M 

95 

1  8  + 

51 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

7. 

29 

.0 

0 

3 

2 

2 

FEDERAL  POINT 

67  ,  1  M 

66 

9M 

78 .  OM 

94 

2U 

61 

10+ 

0 

9 

0 

7. 

63 

1,85 

3 

83 

19 

.0 

0 

0 

3 

1 

FERNANDINA  BEACH 

M 

M 

M 

97 

21 

10 

0 

0 

0 

3 

1  0 

19 

.0 

0 

* 

2 

GAINESVILLE  2  WSw 

89.0 

68 

9 

79,0 

1,1 

94 

22* 

60 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

10, 

22 

3,58 

4 

15 

25 

.0 

0 

2 

GLEN    ST    MARY    1  W 

64 

OM 

75 .  7M 

3 . 5 

96 

^3 

52 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

9, 

79 

2,83 

3 

66 

1 9 

.  0 

0 

7 

5 

3 

HIGH  SPRINGS 

86*3'^ 

67 

6 

9^ 

^2 

57 

9 

0 

0 

0 

5, 

25 

2 

35 

19 

.  0 

0 

4 

3 

2 

JACKSONVILLE  WSP  AP 

R 

66.3 

66 

I 

76.2 

4,6 

95 

2l 

57 

14  + 

0 

8 

0 

6, 

75 

,42 

4 

37 

19 

.0 

0 

6 

? 

1 

JACKSONVILLE  REACH 

66.2 

70 

3 

76.5 

97 

21 

65 

5 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

65 

19 

.0 

0 

11 

7 

2 

JASPER 

67,8 

63 

1 

75.5 

96 

22 

49 

2 

1 

15 

0 

0 

0 

16. 

82 

6 

50 

25 

.  0 

LAKE  CITY  i  E 

86.5 

66 

0 

76.3 

3,8 

95 

22 

55 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

10. 

65 

4,74 

4 

10 

1 9 

.0 

0 

8 

4 

2 

LIVE  OAK 

90.2 

65 

9 

76.  i 

97 

21 

50 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

6. 

93 

3 

61 

19 

.0 

0 

7 

4 

2 

MADISON 

89, 1 

66 

2 

77.7 

2 , 6 

96 

21 

54 

2 

0 

1  ^ 

9, 

73 

3 

61 

19 

6 

5 

MAVO 

86,6 

64 

6 

76.7 

96 

17 

50 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

7, 

16 

3 

00 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

P  AL ATK A 

86,5 

69 

2 

78.9 

2,3 

61 

' 

" 

10 

0 

0 

0 

9, 

42 

2  ,  6t 

5 

00 

19 

.  0 

0 

7 

4 

3 

PERRY 

90.6 

67 

6 

79,  1 

98 

23* 

51 

2 

0 

20 

0 

7. 

92 

.0 

0 

6 

5 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

66, 5M 

66 

5M 

77. 5M 

2,2 

95 

8 

60 

11 

0 

5 

0 

0 

0 

58 

3.23 

4 

31 

19 

,0 

7 

4 

STARKE 

67,7 

65 

9 

76,8 

94 

21 

55 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

7, 

92 

3 

65 

19 

,0 

0 

9 

5 

1 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

90,7 

67 

1 

78.9 

96 

I5 

62 

5  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4  , 

55 

2 

45 

19 

.0 

0 

2 

2 

USHER  TOWER 

69.5 

66 

6 

78.2 

95 

16  + 

57 

6 

0 

16 

D 

0 

0 

4  , 

74 

.0 

0 

5 

I 

1 

DIVISION 

77.7 

- 

2,4 

^ 

14 

2.01 

.0 

NORTH  CENTRAL  03 

BRDOKSVIllE  CHIN  HIlL 

67. 2M 

70 

4M 

76.  8H 

- 

1.6 

63 

2 

0 

0 

0 

0 

1 1  * 

52 

3.70 

5 

11 

18 

.0 

0 

8 

6 

4 

BJSHNELL   2  E 

86.2 

69 

6 

76.9 

93 

30 

56 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

6 « 

05 

4 

93 

19 

,0 

0 

1 

CLERMONT  6  SSW 

88,7 

71 

6 

80.2 

92 

13 

0 

0 

0 

9. 

90 

2.80 

5 

00 

19 

,  0 

0 

2 

DAYTQNA    BEACH   WSU  AP 

R 

67,1 

72 

.  1 

79.6 

1,2 

96 

21 

62 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

7. 

06 

1.25 

2 

69 

19 

.0 

0 

6 

4 

3 

DEL«Nn  1  SSE 

87,9 

66 

.7 

77.3 

2,9 

93 

27» 

56 

6 

0 

9 

0 

0 

0 

5, 

61 

-  2.04 

3 

00 

19 

.0 

0 

4 

3 

2 

INVERNESS 
LISBON 

88,6 
8b. 7 

71 
66 

.  1 
.9 

60.0 
78.8 

- 

,5 

93 
93 

10 
30 

62 

60 

6 
6 

0 
0 

16 
12 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4. 
5. 

93 
61 

-  2.56 

3 
3 

35 

90 

19 

19 

.0 
.0 

0 
0 

4 
3 

2 
3 

2 
2 

OCALA 

69,  1 

70 

.6 

79 . 9 

63 

16 

0 

0 

0 

6, 

61 

-  ,63 

2 

IB 

18 

.0 

0 

6 

3 

3 

ORLANDO  WSD  AP 

R 

90,3 

74 

.0 

62.2 

.9 

95 

30* 

68 

6 

0 

17 

0 

C' 

0 

6. 

33 

3 

11 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAINT  LEO 

89, 1 

70 

.7 

79.9 

,7 

93 

16  + 

64 

6  + 

0 

16 

0 

0 

0 

86 

.21 

2 

92 

20 

.n 

0 

7 

4 

3 

SANFDRD  EXP  STATION 

90, 1 

69 

79.7 

,6 

98 

30 

61 

6* 

0 

15 

0 

0 

0 

5. 

77 

-  1.25 

10 
20 

.0 

0 
0 

9 

2 

2 

TITUSVILLE   3  NW 
WEEKI  WACHtE 

90,0 
85.01 

70 
69 

.6 
.3M 

60.3 
78. 7M 

,1 

97 
95 

30 
16 

62 
55 

7 

6* 

0 
0 

17 
10 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 
7 

42 
27 

-  3,31 

2 
6 

19 
19 

.0 
.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

79.6 

,7 

6 

93 

-  ,14 

,0 

*       4  « 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  5TA 

AVON  PARK 

BARTOW 

90.2 
69,2 
91.5 
90,0 

69 
68 
71 
67 

.  1 
.8 
.  1 
,9 

79,7 
79,0 
81.3 
79,0 

.5 

,2 

1,7 

95 
95 
96 
94 

7 
29* 
29* 
30 

56 
54 
61 
60 

7 
7 
6 
8 

0 

0 
0 
0 

21 
16 
21 
20 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 
10 
6 
9 

25 
53 

30 
16 

1.75 

-  ,21 

.75 

2 
3 
1 
2 

59 
59 
91 
95 

18 
19 
18 
16 

,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 
8 
12 
8 

6 
4 
5 
5 

5 
4 
3 
5 

6RADENTDN  5  ESE 

CLEARWATER 
FELLSMERb  7  SSW 

88,1 
88,2 

72 
70 

,6 
.2 

80,4 
79,2 

1.1 

92 
94 

16  + 
30* 

60 
62 

2 

7* 

0 
0 

10 
13 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 
12 
8 

17 
45 
66 

4,92 

2 
3 
2 

12 
75 
06 

IB 
19 
19 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 
12 
12 

2 
6 
6 

4 
3 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  PIERCE 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

86,7 
87,9 
89,6 

70 
72 
69 

.1 
.0 
,0 

79,4 
80.0 
79.3 

,0 

100 
95 
95 

30 
30 
10 

59 
65 
55 

7 

8* 
7 

n 
0 
n 

14 
11 
14 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
11 

11 
22 

4  ,04 

2 
4 

.73 

60 

12 
19 

.0 
.0 

0 
0 

13 
8 

7 
3 

3 
3 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 

69,8 

70 

.5 

80.2 

,4 

95 

28 

64 

7 

0 

17 
7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7 
6 

61 
28 

-  ,15 

-  .92 

5 
3 

.70 
.75 

19 
18 

.0 
.0 

0 
0 

7 
6 

3 
3 

I 

LAKELAND  WSO  CI 
MELRQURNt 

R 

87,3 
67,5 

71 
72 

.7 
,4 

79.5 
80.0 

1.1 

91 
95 

30* 

20 

65 
63 

6 

7 

0 
0 

10 

0 

0 

0 

9 

59 

2 

.65 

19 

.0 

0 

7 

5 

5 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


JUHt 


Station 

Temperature 

Precipitation 

»  1 

>  ^ 

li 

S  g 
<Z 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

LowesI 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

GrealesI  Day 

a 

IV,  Sleel 

No.  ol 

!  0 

1 .00  or  More  j  i 
1 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Deplh 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

s  > 

°  1 

hi 

°  1 
hi 

;  1 

MOUNTAIN  LAKE 

90,6 

70 

.5 

80 

6 

.4 

95 

30  + 

58 

6 

0 

6.72 

-   1 ,0o 

2.56 

19 

.0 

0 

4 

2 

MYAKKA   RiVtR    ST  PARK 

70 

.  3 

6 

93 

30  + 

60 

7 

0 

13.38 

3.47 

1 8 

.  0 

0 

11 

7 

OKEECHOBEE   ^  W 

Bl',7 

69 

.  8 

78 

8 

93 

30  + 

61 

7 

0 

7 

0 

0 

0 

12.48 

6.0? 

19 

.0 

0 

u 

6 

i 

PARR  I  5  H 

88.9 

70 

.  6 

79 

8 

9  1 

1  1  + 

60 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

5.81 

2.0'- 

IV 

.  n 

0 

2 

PLANT  CITY 

ST  PETER '■)PURG 

89.0 

74 

.  9 

82 

.  2 

94 

1  0 

61 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

3.80 

-   ?  ,  52 

2.35 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

SARASOTA 

8e.6 

72 

.  9 

80 

8 

93 

27  + 

64 

6 

0 

1 1 

0 

0 

0 

4,93 

2.00 

16 

.0 

0 

8 

4 

1 

TAMPA  WSO  AP 

K 

88.8 

73 

.  I 

8 1 

0 

.  4 

9  3 

11  + 

6 1 

2 

0 

14 

0 

0 

n 

5.24 

-  2.04 

3.21 

18 

.0 

0 

B  2 

1 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

97,5 

71 

.  8 

79 

7 

-  1,1 

9^ 

16 

60 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

5.20 

,  80 

3.37 

19 

.0 

0 

1 

VENICE 

88.1 

72 

.2 

80 

2 

91 

15  + 

63 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

7.47 

2.50 

18 

■  0 

0 

9 

5 

2 

VERO   BEACH  ^  W 

86,9 

71 

2 

79 

1 

93 

29  + 

63 

7+ 

0 

9 

0 

0 

0 

11.20 

1.84 

19 

.0 

0 

13 

7 

5 

WAUCHULA   2  N 

8°,0 

69 

9 

79 

5 

94 

30 

59 

7 

0 

1 1 

0 

0 

0 

9.05 

5.00 

16 

.0 

0 

? 

WINTER  HAVEN 

88.9 

68 

8 

78 

9 

94 

30 

58 

7 

0 

12 

0 

0 

0 

5.10 

2.25 

19 

.  0 

0 

5 

2 

DPM  SIDN 

79 

9 

-  .5 

8.29 

1  .02 

.  0 

-   _*       *^  - 

Everglades  and  sw 

CO^ST  05 

BELI.E   GLADE   EXP  STA 

8  7.6 

71 

3 

79 

5 

1.0 

93 

30 

64 

7 

0 

1 1 

0 

^ 

7.10 

-  1.92 

2.39 

19 

.0 

0 

13 

4 

3 

CANAl    POINT  USDA 

7  1 

9 

94 

27 

61 

7 

0 

1 2 

^ 

0 

0 

9,99 

2  .00 

3 

.n 

0 

\  I 

4 

CLEWI5T0N  U   S  ENG 

88.7 

71 

8 

80 

3 

9a 

iO  + 

64 

7 

0 

U 

0 

c 

0 

9.00 

4.40 

19 

.0 

0 

I C 

_ 

2 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

86. 8M 

68 

BM 

78 

AM 

93 

30  + 

59 

3 

0 

0 

0 

n 

10,04 

3.00 

19 

.  0 

0 

1 4 

3 

EVERGLADES 

6^,9 

73 

4 

79 

2 

-  1.9 

9n 

17  + 

63 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

16.08 

7.2.: 

4.30 

18 

.0 

0 

1  I 

I 

FLAMINT.O   RANGER  STi 

86.1 

73 

0 

79 

6 

9? 

1 7 

68 

8  + 

0 

5 

0 

0 

0 

9.32 

1.58 

16 

.  n 

0 

It 

H 

3 

FORT   MYERS   WSn  AD 

R 

89.3 

73 

8 

81  . 

6 

.  6 

9it 

30 

63 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

7.  86 

-  1.10 

4.28 

18 

.0 

0 

9 

4 

1 

I^mCKALEE   3  NNW 

87. i( 

70 

3 

78. 

94 

59 

7 

0 

a 

0 

0 

0 

11,30 

3.75 

18 

.0 

0 

9 

6 

3 

LA  RELLF 

67 

6M 

79. 

2M 

98 

30 

57 

9 

0 

19 

0 

0 

0 

10.51 

2.23 

3.35 

19 

.  0 

0 

9 

6 

4 

MQQPE   haven   LOCK  1 

87!3 

69 

9 

78. 

6 

-  1.2 

93 

?B 

62 

3  + 

0 

6 

0 

0 

0 

10.50 

3.64 

3.16 

'i 

.  n 

0 

I  1 

7 

3 

88. 3 

7  1 

9 

92 

11  + 

64 

7 

0 

14 

0 

u 

0 

13.67 

4.20 

19 

.0 

0 

11 

M 

4 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

8  0.6 

7  1 

5 

80 . 

1 

9  3 

30 

63 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

8 . 33 

3,00 

lb 

.0 

0 

7 

6 

4 

89.2 

72 

8  1. 

0 

98 

6  9 

12  + 

0 

13 

0 

0 

0 

8.82 

1,65 

12 

.0 

0 

13 

5 

DIVISIUN 

79. 

7 

-  .6 

10.19 

1  .90 

.0 

•       *  * 

LaWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

87  3 

73 

8 

80. 

6 

.2 

94 

30  + 

68 

12 

0 

1  1 

■1-  I 

9.73 

2.31 

3.19 

12 

.c 

0 

12 

5 

3 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

8/2 

71 

9 

79. 

6 

94 

?0  + 

61 

7 

0 

1  1 

i  1. 

^ 

^ 

^ 

10.51 

2.61 

6 

.0 

0 

15 

6 

HIALE4H 

HOMESTEAD  EXP  STA 

87.2 

71. 

9 

79. 

6 

,4 

94 

29  + 

66 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

1 1  ,45 

2.68 

2.76 

1 

.  0 

0 

12 

7 

4 

LOXAHATCHEE 

8  7  5 

71 

2 

79. 

4 

95 

29 

63 

7 

0 

u 

0 

0 

n 

12.55 

1.67 

1 

.0 

0 

15 

10 

7 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

85.8 

75  . 

0 

80. 

4 

94 

26 

59 

12 

0 

7 

0 

0 

0 

13.32 

3.41 

12 

.0 

0 

1 1 

7 

5 

MIAMI  BEACH 

85.9 

75 . 

6 

80 . 

8 

.3 

96 

26  + 

68 

12+- 

0 

6 

0 

0 

0 

7.53 

1.90 

2.01 

12 

.0 

0 

12 

5 

1 

MIAMI    WSC  AP 

R 

85.8 

73. 

9 

79. 

9 

-  .9 

91 

8 

67 

U 

n 

3 

0 

0 

0 

10.90 

3.53 

3.83 

1  1 

.0 

0 

14 

5 

3 

MI*MI    12  SSW 

86 .  <t 

71. 

4 

78. 

9 

-  1.5 

94 

27 

64 

7 

0 

7 

0 

0 

0 

12.10 

5.10 

2.20 

5 

.0 

0 

15 

6 

5 

POMPAND  REACH 

8'/.  1 

72. 

9 

81. 

0 

95 

28  + 

64 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

9,87 

3.60 

11 

.0 

0 

1  1 

5 

4 

SOUTH  MIAMI    5  W 

88.4 

70. 

5 

79. 

5 

95 

29 

62 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

10.33 

2.55 

12 

.0 

0 

11 

6 

3 

STUART   1  N 

89. OM 

71. 

8M 

80. 

4M 

97 

30  + 

63 

12  + 

0 

12 

0 

0 

0 

11.12 

2.25 

9 

.0 

0 

14 

9 

3 

WEST   PALM   BEACH  WSO  AP 

R 

88,6 

74. 

9 

81. 

8 

.8 

96 

if 

68 

7 

0 

U 

0 

0 

0 

12.34 

4.81 

2.27 

4 

.0 

0 

16 

9 

5 

DIVISION 

80. 

2 

.0 

10.98 

3.54 

.0 

*         if  4 

KEVS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

85,4 

77. 

1 

81  . 

3 

-  .5 

8q 

30  + 

73 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

14,43 

10.46 

2.6V 

18 

.0 

0 

14 

10 

6 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

85.2 

75. 

4 

80. 

3 

93 

30 

70 

13 

0 

1 

0 

0 

0 

10.67 

1.47 

20 

.0 

u 

14 

3 

6 

DIVISION 

80. 

8 

-  1.6 

12.55 

8.22 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FORT   DRUM   5  NW 

100 

DATE 

30 

LOWEST  TEMPERATURE 
^  STATIONS 

45 

DAT^ 

02 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
KENDALL   2  E 

17,40 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
CEDAR   KEY   1  ^5W 

3.79 

GREATEST   1   DAY   PkEC I P  I  T AT  I  ON 
C0RNW6LL   4  NW 

6.57 

DATE 

19 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  62  - 


FLORIDA     -     JUNE  1972 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Florida  suffered  9  deaths,  over  119  injuries, 
and  $40  million  in  damage  on  the  18th- 19th  as 
Hurricane  Agnes  moved  slowly  northward  in 
the  Gulf  off  the  West  Coast  of  Florida.  Fifteen 
tornadoes  and  two  windstorms  accompanied  the 
hurricane^ 

Agnes,  the  first  hurricane  of  the  1972  season, 
was  born  as  a  tropical  depression  on  the  north- 
east tip  of  the  Yucatan  Peninsula  about  6  p.m., 
e.s.t.,  on  the  15th.  It  matured  to  a  tropical  storm 
by  noon  on  the  16th,  with  the  center  located  near 
20.0  N  and  86.5  W.  By  6  p.m.,  e.s.t.,  on  the  17th 
it  had  become  a  hurricane  with  winds  near  the 
center  of  75  m.p.h.  and  gusts  to  95  m.p.h.  Early 
on  the  next  morning  the  circulation  had  already 
covered  most  of  the  Gulf  and  all  of  Florida. 
Gales  were  extending  outward  200  miles  north 
and  east  of  the  center  then  located  at  24.0  N  and 
85.5  W. 

The  hurricane  then  moved  northward  10- 15  m.p.h. 
about  200  miles  off  the  West  Coast  of  Florida. 
It  was  due  east  of  Fort  Myers  at  8  p.m.,  e.s.t.,  on 
the  18th,  passed  Tampa  near  6  a.m.  on  the  19th, 
and  made  landfall  near  Panama  City  at  noon. 
The  highest  tides  in  many  years  along  the  West 
Coast  destroyed  homes  and  businesses,  washed 
away  roads,  and  cut  off  access  to  many  offshore 
islands.  Hardest  hit  was  Pinellas  County  where 
tides  near  5  feet  above  normal  hit  St.  Petersburg 
and  the  Gulf  beaches.  Severe  beach  erosion  and 
damaging  flood  waters  accounted  for  most  of  the 
$12  million  damage  estimated  for  Pinellas  County. 

Winds  were  little  more  than  75  m.p.h.  when  the 
hurricane  made  landfall  in  the  Panhandle  near 
Cape  San  Bias  at  noon  on  the  19th,  It  was  down- 
graded to  a  tropical  storm  when  50  miles  inland 
at  6  p.m.  The  lowest  pressure  of  978  mbs.  was 
recorded  early  on  the  19th  by  a  military  recon- 
naissance flight. 

Panama  City,  some  18  feet  above  sea  level,  suffer- 
ed little  damage,  but  low-lying  coastal  villages  be- 
tween Carabelle  and  Apalachicola  suffered  great 
damage.  Alligator  Point  (Franklin  County),  40 
miles  south  of  Tallahassee,  was  severely  dam- 
aged. Damage  estimated  for  Franklin  County 
alone  was  over  $1  million  due  to  high  tides  and 
beach  erosion. 

Rainfall  totals  averaged  3  to  7  inches  throughout 
the  State  with  the  highest  totals  reported  at  interior 


stations  in  the  State.  Rain  was  very  beneficial, 
especially  in  central  Florida. 

The  tragic  loss  of  life  and  personal  injury  were 
due  mainly  to  the  tornadoes  and  windstorms 
spawned  by  the  hurricane.  The  first  tornado 
touched  down  at  Big  Coppitt  Key  about  0115  a.m., 
e.s.t.,  on  the  18th.  Forty  persons  were  injured 
and  damage  was  estimated  at  $342,000.  The 
worst  single  incident  occurred  early  on  the  19th 
when  a  windstorm  hit  Okeechobee  City.  It  cut 
a  path  100  yards  wide  and  3  miles  long  through 
five  mobile  home  parks.  Six  people  were  killed 
and  40  injured,  with  damage  total  near  $500,000. 
The  highest  damage  total  occurred  in  Brevard 
County  where  a  succession  of  3  tornadoes  caused 
damage  estimated  at  $4  million.  Two  other  deaths 
occurred  when  a  child  drowned  in  a  rain- swollen 
stream  and  one  fatal  heart  attack  was  attributed 
to  the  storm.  There  have  been  no  reports  of 
other  deaths  or  injuries  due  to  the  winds  or  high 
tides. 

Damage  estimated  now  totals  $5  million  to 
public  property  and  $36  million  to  private  pro- 
perty with  all  the  Gulf  Coast  counties  from 
Monroe  (the  Keys)  to  Bay  (Panama  City)  being 
declared  a  disaster  area.  Inland  counties  hit 
by  tornadoes  or  windstorms  and  designated  as 
disaster  areas  include  Brevard,  Okeechobee, 
Hendry,  and  Hardee.  In  the  Gulf  Coast  counties, 
most  of  the  damage  was  water  damage  and 
beach  erosion  due  to  high  tides  and  pounding 
surf.  There  was  very  little  wind  damage  ex- 
cept in  association  with  tornadoes.  Counties 
with  over  $1  million  in  damages  include  Pinel- 
las ($12.4),  Sarasota  ($7.1),  Brevard  ($4.1), 
Pasco  ($3.0),  Manatee  ($2.0),  Wakulla  ($1.4), 
Franklin  ($T4),  Monroe  ($1.3),  and  Hills- 
borough ($1.0). 

This  hurricane  had  many  of  the  attributes  of 
Hurricane  Alma  (1966).  It  was  an  early  season 
storm  which  moved  northward  parallel  to  the 
coast  before  making  landfall  in  the  Panhandle. 
Hurricane-force  winds  were  not  recorded  at 
any  station  although  gale-force  winds  were  pre- 
valent throughout  the  State.  Rainfall  was  wide- 
spread and  beneficial  and  no  amounts  over  8 
inches  have  been  reported.  Damage  was  caused 
mainly  by  pounding  high  tides  and  local  flood- 
ing. This  damage  total  will  increase  in  similar 
future  hurricanes  with  increased  building  along 
the  coastline. 

James  T.  Bradley 
Climatologist  for  Florida 
National    Weather  Service  Office 
Federal  Building,  Room  B-2 
124  S.  Tennessee  Avenue 
Lakeland,  Florida  33801 
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FLORIDA     -     JUNE  1972 
SPECIAL    WEATHER   SUMMARY  -  Continued 


METEOROLOGICAL    DATA  -  HURRICANE  AGNES 
WIND    DATA    -  MPH 


STATION 

Peak  Gust 
Dir/Speed 

Date/Time 

Highest 
Dir/Speed 

Sustained 
Date/Time 

Tides 
(ABV.  NOR.) 

Key  West 

E  52 

18/0144 

SE  43 

18/0519 

1.2 

Big  Pine  Key 
Flamingo 

SE  50 
SSE  56 

18/1200 
18/0700 

SSE  32 
SSE  42 

18/1140 
18/0735 

1.2 
2.0 

Fort  Myers 

SE  53 

18/0955 

SE  25 

18/0955 

3.0 

Tampa 

S  43 

19/1109* 

SE  27 

18/2057 

5.0 

St.  Petersburg 

4.1 

Orlando 
Cedar  Key 
Lakeland 
Apalachicola 

SW  43 
abt  55 
SE  55 
S  55 

20/1042 
19 

18/1816 
19/1508 

ESE  30 
SE  33 

18/2013 
18/1828 

7.0 
6.4 

Panama  City 

NNE  44 

19/0200 

NNE  35 

19/0200 

3.4 

Pensacola  NAS 

NE  49 

19/0604 

N  30 

19/0955 

1.7 

Tallahassee 
Jacksonville 
St.  Augustine 
Daytona  Beach 
Kennedy  SC 
West  Palm 
Miami 

SSE  46 
SE  56 

E  45 
SSE  69 
E  46 
SE  36 

19/1817 
19/0637 

19/0312 
19/0330 
18/1632 
18/1523 

E  39 

E  29 
SSE  52 
E  32 
ESE  25 

19/0637 

18/2337 
19/0330  E 
18/1632 
18/2228 

2.8 
1.7 

and  at  earlier  times 


All  times  in  local  standard  time 
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Hurricane  Ignss  -    J\me  iP-l^,  1972 


  Gtorra  Track 

O  rositicn  at  7:00  M  ,  EST 

•  Position  at  7L00  PM,  EST 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


NDBTHWPST  0 

iPiLACHlCOLA   WSO  C  I 
BLQUNTSTOWN 
CiRRABELLE   1  NNW 
CARVVlLLE 
CHIPUEY   3  E 

CRESTView  ftfiOIQ  WJS9 
Df   PUNIiK  SPRINGS 
FQUNTilN    3  SSE 
MILTDN  EXP  STATION 
MONTICELLa  3  W 

NlCeVlLLE 
PAr^AMA  CITY  5  NE 
PENSACOLA  WSO  AP 
OL'INCY  3  SSW 
ST  MARKS   5  SSE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE   WSO  AP 
WEWAHITCHKA 
WGaORUFF  DAH 


11.25 
7.63 
9.18 


6.99 
8.5*. 
6.79 


3.01 
11.13 
13.90 

6.32 


.20  .31 
.26 


.01      .07  .02 


I. 01 
.07      .90  .<t2 


2.22  .l* 

2.52  2.21 

"t.ao 

1.53  i.ns 
l.-t-V  3.10 

1.88  T 
2.06  .20 
6.30 

2.10  .50 

3.0^-  2.52 


1.31 
.03 


l.Ol 

1.43 
.S^.  1.73 
.1*  1,62 

.37 


1.29  ,50 

1.06  .21 

.20  6.32 

.11  1.55 


NORTH 

CEDAR  Key   1  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS   CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FfRNANDlNA  BEACH 

GAINESVILLE    2  WSW 
GLEN  ST  MAPY    1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE 
JACKSONVILLE   WSO  AP 

JACKSONVILLE  SEACH 
JASPER 

LAKE   CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PiLATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


10.22 
9.79 
5.25 
9.  10 
6.75 

9.50 
16.82 
10.65 

6.93 


7.16 
9.42 
7.92 


,55 
.1*  .15 


5.10  .21 

.03  .75 

.96  1.21 

2.35  .86 

4.81  .39 

4.37  .12 


4.65 


.50 


4,22  1.72 
4.10  .70 
3.61  1.14 
3.63  .96 


.01      .05  .27 


2.70 
5.00 
3.63 


3.00  .03 


.12   3.8o  .90 


NORTH  CENTRAL  03 
BITHlO 

BRDQKSVILLE   CHIN  HILL 
6USHNELL    2  E 
CLERMONT   6  SSW 
DAYTONA  BEACH  WSO  AP 

DELANO   1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
I  NVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

QCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFORD  6XP  STATinN 
TITUSVILLE   3  NW 
WEEK)  WACHEE 


5.77 
4.42 
7.27 


1.63  1.76 
.35 


1.20 
4.93 
5.00 
2.69 


3.35  1.13 


1.45 
1.04 
2.18 


SOUTH  CENTRAL  04 
ARCADIA 

ARCHBTLO   BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 


ESE 


BRAOENTON  5 
CLEARWATER 
CORNwELL    4  NW 
DE    SOTO  CITY  8  SW 
FELLSMEPE   7  SSW 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT   GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE   NO.  2 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WSO  C! 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NITTtW    1  S 
OKEECHOBEE   9  w 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  wSD  AP 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

VENICE 

VERO  BEACH  4  W 


10.25 
10.53 
8.30 
7.49 


11.18 
7.53 
12.45 


12.05 
12.48 
5.81 


1.65  .55 
.49 
.01  2.36 


.20      .31  .19 


.  10 
1.75 


.02     .56  .12 


1.12  2.53 
.03  2.99 
1.85 


.06  1 . 11  .27 


.02      .06  2.95 


3.59  i.', 

1.55  T 
1.67 

1.61  T 


.31    l.oS!  3.75 


.32  3.75 
.02  1,85 
1.72 
.85  3.47 


2.65 
2.56 
2.27 


,08      .04  3.65  2.70 
.17  2,24  6.02  .15 
1  .901  2.0  2  T 


.51  2.00 
T  3.21 
.70 
.45  2.50 


.73 
.26 

3.37 
.86 

1.84 


.59  .17 
2.15 
1.05  .01 


2.40  .04, 


.15 
.35 
1.06 


2.35  .07 
.13 


BELLE   GLADE   EXP  STA 
CANAL   PCINT  USOA 
CLEWISTDN  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MVERS   WSO  AP 
IMMOKALEE    3  NNW 


7.10 
9.99 
9.00 
10.04 


1.90  2.40 

.50  .10 
.92  T 

1  .52 


.04  1.05 
1.82  .58 
.94  1.33 
.95  .19 
2.65 

.37 


1.72 
4  .40 
3.00 
2.93 


1.56      .09  1 
.2      .35  4,28 
)ft      .75  3.75 


vingSidlion  Indei. 


DAILY  PRECIPITATION 


14  BELL? 

MOORE   HiVEN   LOCK  1 
N4PLES   2  N£ 
PUNTfl  CCRD4  *•  ENE 
TAMUMI    TRL   (.O  MI  6EN0 


10.51 
10.50 
13.67 
8.33 


.08      .26  .09 

.02  .17 

.50  2.00 
1.63  T 
1.22  1.30 


10  11 


Day  of  Month 


12 

.0* 


13  14 


.02 
.05  1,62 

.0*  .78 
.2') 

.03      ,2b  1.65 


15 


.0^    1.00  3 
T        1.00  3.00 
.05      .23  l.U 


3.35 
2.23 
''.20 
1.12 


LOWFR   EAST  COAST  06 

DANIA  HNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUnERflfiLE    EXP  STa 

HI ALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL   2  E 
LOXAHATCHEE 
MIAMI    BA^^FRDNT  PARK 
.MIAMI  BEACH 
MIAMI    W50  AP 

MIAMI    l2  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  M 


10.51 

n.ifO 

12.55 
13.32 
7.53 
10.90 

12.10 

4.87 
8.70 
10.33 


2.76  .01  .36 

.60  .50  1.30 

1.87  .02  .Qit 
3.3£ 

.25  T 

1  .  le  T 


2.02  1.30 


.02 


.IB  1.60 
2.14  .68  .03 
1.75     T  .08 


.94  .76 

3.60  1.30  1.10 

.81  .90 

1 .60  1.21 

.ifh  .92  .60 

.19  .27 

.38  2.20  l.<t3 

1.13  1.23 

.05  .26  .11 

.'•6  .92 


3.19 

.01  1.82 
.0'-    1.65  1.95 


1.09  1,37 
.06  1,0't 
T  .24 
-02  3.83 


3.'il 
2.01 
1.83 


.30 


,5h  1.15 


.70     .60  \.i,0 

1.22   1.22  1,00 

D<»      ,27  .79 

,*0  .26 

)7      .63  .55 


.  LO 


.07 
.01  ."-S 
.37  .?9 


.06  .85 


.26     T  1.14 


KEY  WEST   WSO  AP 
KEY  WEST 
MARATHGN  SHORES 
TAVERNIER 


.05      .22  .11 


.66      .01  1.01 


T  .02  .10 


1  .29      .67    l,3».i     .<.9    1  .57  2.67|     .o9  1. 


.11      .'•O    1 .  10 


1,29    1.1,0      ,4't      .72      ,99  1,1 


.02    I.'.?      .05     T  T 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

WincJ 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipifafion 

th 

ishine 

unset 

1° 

ant 

O) 

V) 

ion  of 
it  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.50.99 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

a> 

*-  <D 
w>  _ 

£  i 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
9 

6 

1.00- 

2.00 

Total 

APALACHICOLA  WSO  CI 

55 

E 

19 

2 

3 

3 

0 

2 

1 

11 

88 

5.9 

DAYTDNA  BEACH  WSO  AP 

12 

2.4 

11.3 

29  +  + 

10 

18 

80 

79 

59 

67 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

13 

7.0 

FORT  MYERS   WSO  AP 

19 

1.3 

10.4 

25++ 

15 

18  + 

90 

89 

62 

78 

2 

2 

5 

3 

0 

: 

13 

6.4 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

15 

1.1 

10.0 

39 

E 

19 

91 

89 

60 

74 

2 

3 

4 

1 

0 

1 

U 

63 

5.8 

KEY  WEST  WSO  AP 

13 

5.3 

10,3 

43 

SE 

18 

78 

81 

73 

74 

2 

4 

4 

4 

5 

1 

20 

61 

6.6 

LAKELAND  WSO  CI 

2 

3 

3 

2 

0 

\ 

11 

69 

6.5 

MIAMI   WSO  AP 

15 

4.2 

10.5 

25+-t 

12 

18 

89 

90 

69 

76 

3 

3 

9 

2 

a 

1 

20 

- 

7.3 

ORLANDO  WSD  AP 

16 

1.1 

12.2 

30  +  -* 

12 

18 

83 

80 

53 

61 

4 

2 

2 

1 

0 

2 

U 

7.0 

PENSACOLA  WSG  AP 

24 

1.2 

9.5 

32++ 

33 

25 

78 

81 

58 

65 

2 

2 

3 

2 

0 

3 

12 

6.3 

TALLAHASSEE   WSQ  AP 

9 

1.6 

8.0 

31+-t 

17 

19 

86 

88 

55 

60 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

I'' 

6.1 

TAMPA  WSQ  AP 

20 

1.3 

11.2 

27  +  4 

13 

18 

83 

85 

59 

68 

3 

3 

6 

1 

0 

1 

1^ 

66 

7.4 

WEST  PALM  BEACH  WSD  AP 

14 

3.9 

11. C 

32  +  -* 

10 

18  + 

79 

79 

65 

71 

3 

1 

7 

4 

3 

2 

20 

8.1 

See  ief«renco  nr>ies  lollowing  Station  Index. 
-  67  - 


DAILY  TEMPERATURES  fldri.. 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

 L 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

 1  

•         *  * 

NORTHWEST  01 

APAL4CHIC0LA  HSO  CI 

MAX 

81 

82 

83 

84 

85 

92 

90 

83 

65 

85 

64 

84 

84 

66 

86 

86 

91 

81 

79 

85 

91 

92 

67 

84 

83 

87 

67 

69 

67 

89 

65.6 

MIN 

64 

60 

65 

66 

70 

72 

76 

75 

74 

72 

73 

71 

76 

77 

77 

70 

78 

72 

72 

72 

78 

77 

72 

74 

70 

74 

79 

76 

75 

79 

73.0 

blountstdwn 

MAX 

65 

80 

66 

87 

VO 

92 

96 

95 

92 

92 

87 

87 

89 

89 

91 

93 

92 

96 

85 

77 

36 

97 

92 

39 

88 

60 

90 

91 

92 

89 

89.2 

MIN 

58 

49 

55 

57 

61 

64 

69 

69 

65 

68 

69 

67 

68 

69 

72 

64 

69 

73 

70 

69 

70 

70 

64 

66 

72 

67 

71 

73 

76 

70 

66.8 

C4RRABEULE   1  NNW 

MAX 

83 

64 

85 

67 

87 

93 

91 

89 

87 

87 

90 

84 

87 

86 

90 

87 

94 

92 

60 

86 

96 

97 

95 

39 

84 

90 

91 

90 

91 

91 

68.6 

MIN 

62 

58 

58 

63 

67 

67 

73 

73 

67 

67 

69 

71 

76 

75 

73 

67 

74 

74 

70 

71 

76 

77 

76 

72 

68 

70 

69 

71 

73 

73 

70.1 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

85 

78 

65 

87 

90 

93 

96 

94 

93 

94 

91 

83 

90 

87 

92 

94 

94 

95 

93 

76 

37 

95 

91 

91 

87 

82 

90 

92 

92 

86 

39,4 

MIN 

56 

47 

55 

58 

61 

64 

71 

70 

66 

68 

68 

67 

67 

70 

71 

67 

66 

70 

70 

69 

69 

68 

62 

62 

73 

66 

73 

73 

77 

70 

66,5 

crestview  radio  wjsb 

MAX 

93 

89 

90 

87 

95 

97 

98 

93 

91 

67 

86 

89 

64 

69 

66 

92 

96 

86 

78 

88 

94 

92 

93 

89 

94 

92 

94 

92 

89 

88 

90,4 

MIN 

53 

51 

52 

54 

68 

67 

70 

73 

71 

63 

67 

67 

73 

70 

74 

74 

67 

72 

63 

67 

73 

65 

66 

73 

73 

67 

78 

76 

66 

71 

67.5 

DE   FUNIAX  SPRINGS 

MAX 

84 

66 

86 

90 

92 

95 

96 

90 

90 

89 

84 

87 

63 

90 

92 

90 

92 

68 

78 

89 

96 

93 

69 

89 

86 

91 

91 

92 

87 

91 

89.3 

MIN 

50 

45 

50 

56 

58 

66 

67 

65 

70 

70 

68 

68 

66 

66 

66 

68 

63 

71 

69 

68 

74 

67 

61 

65 

68 

67 

76 

77 

68 

70 

65.5 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

87 

94 

69 

92 

95 

97 

97 

94 

93 

95 

90 

90 

89 

99 

94 

95 

97 

86 

77 

90 

96 

94 

90 

92 

39 

90 

90 

91 

89 

68 

91,7 

MIN 

56 

45 

50 

54 

57 

63 

69 

58 

61 

65 

66 

67 

68 

70 

73 

64 

67 

72 

67 

68 

71 

69 

66 

77 

73 

65 

78 

75 

67 

74 

65.9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

82 

67 

90 

90 

95 

96 

98 

95 

89 

86 

87 

87 

85 

87 

68 

92 

93 

86 

86 

91 

94 

93 

87 

87 

39 

90 

91 

92 

90 

89 

39,6 

MIN 

52 

50 

54 

55 

59 

65 

66 

68 

72 

71 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

6* 

70 

68 

66 

72 

69 

64 

71 

72 

66 

76 

75 

67 

68 

66,4 

MONTICELLO  3  W 

MAX 

81 

76 

63 

85 

88 

69 

94 

91 

67 

89 

89 

31 

64 

68 

91 

90 

91 

91 

85 

77 

62 

93 

37 

66 

86 

79 

86 

90 

90 

87 

86 , 6 

MIN 

59 

47 

53 

56 

60 

61 

65 

64 

60 

60 

65 

64 

66 

64 

64 

61 

6* 

72 

69 

68 

68 

65 

60 

61 

68 

66 

66 

69 

75 

69 

63,7 

NICEVILLE 

MAX 

87 

82 

66 

69 

90 

93 

95 

96 

93 

88 

85 

90 

88 

88 

68 

89 

95 

9E 

90 

74 

92 

99 

92 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

66 

89 . 9 

MIN 

53 

49 

52 

56 

60 

62 

66 

69 

67 

68 

66 

66 

67 

71 

69 

70 

67 

72 

69 

68 

70 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

76 

77 

66 

65.8 

PANAMA  CITY  5  NE 

MAX 

85 

81 

66 

89 

91 

91 

91 

97 

91 

68 

89 

90 

88 

85 

90 

94 

86 

77 

90 

91 

91 

85 

84 

65 

67 

37 

68 

66 

68.0 

Mm 

61 

49 

55 

57 

61 

61 

71 

70 

66 

68 

69 

68 

68 

71 

73 

67 

70 

70 

72 

74 

66 

71 

74 

69 

73 

77 

79 

7o 

68,0 

PENSACOLA   WSO  AP 

MAX 

82 

84 

84 

86 

93 

95 

98 

66 

86 

86 

86 

63 

84 

86 

86 

86 

89 

92 

76 

93 

96 

88 

36 

36 

68 

90 

91 

91 

86 

90 

68,0 

MIN 

58 

59 

62 

62 

66 

73 

75 

72 

78 

74 

73 

71 

75 

76 

75 

73 

73 

76 

70 

71 

76 

74 

68 

74 

69 

71 

79 

79 

73 

72 

71.6 

OUINCY  3  SSW 

MAX 

85 

80 

83 

65 

89 

92 

96 

95 

89 

90 

91 

63 

87 

88 

93 

92 

92 

95 

66 

76 

86 

9! 

90 

67 

66 

60 

90 

92 

92 

86 

88 .  ^ 

MIN 

59 

49 

54 

60 

60 

64 

70 

67 

64 

62 

66 

66 

68 

67 

71 

62 

69 

7* 

69 

68 

69 

66 

63 

65 

65 

67 

67 

71 

74 

'0 

65.7 

ST  MARKS  5  SSE 

MAX 

80 

85 

90 

69 

90 

91 

92 

92 

85 

90 

69 

91 

89 

90 

69 

95 

97 

85 

78 

86 

96 

92 

87 

37 

82 

90 

89 

93 

92 

91 

89.1 

Mm 

60 

53 

60 

62 

67 

67 

72 

74 

67 

67 

68 

67 

69 

67 

71 

64 

71 

70 

69 

70 

73 

72 

66 

69 

70 

66 

74 

76 

70 

66  .  1 

SMITH  CREEK 

MAX 

80 

85 

86 

89 

92 

97 

97 

90 

90 

91 

67 

86 

90 

95 

92 

93 

87 

78 

76 

37 

98 

94 

90 

89 

80 

93 

95 

93 

91 

69 

89.4 

MIN 

56 

46 

53 

57 

58 

62 

67 

65 

61 

63 

64 

67 

67 

67 

70 

62 

66 

71 

62 

67 

70 

69 

63 

69 

66 

64 

71 

72 

69 

68 

64.5 

TALLAHASSEE   WSO  AP 

MAX 

80 

85 

66 

89 

91 

96 

95 

86 

91 

90 

84 

89 

90 

96 

92 

94 

95 

36 

78 

86 

96 

92 

90 

88 

91 

92 

95 

94 

91 

88 

89.7 

MIN 

53 

49 

54 

57 

61 

61 

70 

65 

65 

62 

68 

69 

7  I 

70 

72 

64 

72 

73 

72 

71 

73 

68 

62 

62 

70 

66 

70 

73 

72 

'0 

66.2 

HEHAHITCMKA 

MAX 

65 

62 

68 

90 

91 

95 

95 

96 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

92 

92 

95 

96 

60 

78 

90 

93 

93 

68 

83 

78 

90 

90 

90 

89 

89.6 

MIN 

63 

51 

52 

60 

62 

63 

65 

70 

65 

65 

66 

67 

66 

69 

73 

66 

70 

72 

70 

69 

71 

74 

68 

70 

60 

62 

68 

78 

78 

72 

67,0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

85 

80 

87 

89 

91 

93 

96 

95 

92 

94 

94 

83 

90 

91 

93 

93 

97 

95 

86 

77 

87 

94 

89 

86 

90 

81 

92 

95 

95 

88 

90 , 1 

*          *  * 

MIN 

63 

52 

52 

58 

61 

62 

68 

71 

68 

68 

68 

66 

67 

69 

69 

67 

67 

71 

69 

69 

69 

69 

67 

65 

69 

68 

68 

71 

76 

'0 

66,6 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSH 

87 

82 

68 

86 

90 

67 

89 

86 

87 

88 

88 

89 

86 

90 

69 

90 

92 

90 

30 

81 

82 

86 

93 

63 

91 

86 

90 

91 

91 

90 

67,9 

MIN 

70 

64 

66 

69 

69 

67 

72 

73 

63 

74 

73 

72 

73 

71 

73 

70 

71 

74 

73 

74 

75 

78 

75 

75 

76 

73 

73 

78 

79 

76 

72,4 

CROSS  CITY  2  HNW 

MAX 

86 

60 

86 

86 

90 

92 

92 

94 

92 

91 

90 

89 

94 

94 

92 

95 

9S 

80 

31 

82 

92 

91 

85 

94 

39 

93 

94 

90 

89,7 

MIN 

64 

63 

51 

59 

61 

61 

68 

64 

63 

56 

64 

67 

64 

67 

64 

70 

73 

70 

71 

71 

67 

67 

73 

71 

68 

70 

72 

70 

66,0 

FEDERAL  POINT 

MAX 

83 

83 

83 

63 

65 

90 

94 

85 

82 

86 

84 

86 

69 

87 

80 

85 

84 

94 

93 

86 

88 

83 

90 

92 

92 

91 

92 

67, 1 

MIN 

69 

61 

63 

65 

65 

61 

61 

71 

70 

67 

63 

68 

67 

72 

72 

72 

74 

75 

72 

70 

71 

72 

71 

70 

69 

74 

74 

66,9 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

89 

92 

82 

86 

85 

37 

61 

97 

94 

92 

91 

88 

90 

92 

93 

93 

93 

MIN 

59 

67 

70 

70 

69 

70 

71 

74 

67 

67 

64 

70 

70 

66 

68 

74 

70 

GAINESVILLE   2  WSW 

MAX 

66 

84 

86 

87 

87 

90 

92 

92 

86 

90 

90 

62 

68 

91 

91 

91 

91 

69 

89 

81 

94 

94 

89 

88 

85 

90 

91 

91 

91 

92 

69,0 

MIN 

68 

63 

63 

65 

64 

60 

66 

68 

65 

68 

70 

70 

68 

66 

70 

68 

73 

73 

71 

73 

73 

73 

70 

69 

70 

71 

69 

70 

73 

72 

68,9 

Glen  st  mary  i  w 

MAX 

66 

80 

83 

87 

68 

90 

91 

92 

85 

88 

92 

63 

62 

88 

90 

86 

90 

89 

80 

86 

81 

96 

90 

68 

79 

89 

91 

92 

90 

87.3 

MIN 

63 

52 

55 

57 

56 

59 

67 

60 

59 

62 

69 

65 

61 

56 

65 

62 

70 

71 

73 

65 

65 

64 

65 

69 

67 

63 

67 

73 

71 

64 . 0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

84 

80 

82 

85 

86 

67 

89 

91 

85 

87 

88 

80 

62 

89 

90 

88 

90 

90 

61 

83 

79 

93 

91 

90 

87 

75 

86 

69 

90 

9o 

86.3 

Mm 

66 

57 

60 

63 

63 

61 

66 

65 

65 

67 

70 

68 

66 

65 

69 

65 

68 

71 

71 

73 

73 

74 

69 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

67,6 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

MAX 

82 

80 

63 

64 

86 

89 

90 

85 

66 

92 

80 

83 

b: 

86 

85 

86 

66 

63 

65 

80 

95 

92 

69 

68 

78 

89 

90 

91 

91 

90 

86,3 

MIN 

61 

57 

59 

61 

59 

62 

70 

63 

61 

62 

68 

66 

65 

57 

63 

64 

71 

74 

74 

73 

75 

68 

64 

65 

71 

70 

69 

69 

72 

71 

66,  1 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

83 

60 

82 

83 

82 

86 

84 

83 

83 

90 

81 

82 

83 

85 

84 

85 

85 

82 

82 

82 

97 

95 

89 

90 

36 

91 

90 

93 

94 

93 

66.2 

Mm 

67 

69 

71 

73 

65 

66 

69 

74 

67 

68 

69 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

71 

70 

74 

74 

72 

71 

68 

73 

69 

70 

69 

73 

7o 

70,8 

MAX 

65 

79 

65 

86 

86 

91 

94 

93 

87 

90 

92 

61 

84 

90 

92 

89 

92 

90 

85 

81 

77 

96 

91 

88 

90 

79 

87 

91 

91 

90 

87,8 

Mm 

59 

49 

5 1 

56 

59 

61 

63 

61 

61 

61 

63 

63 

62 

58 

62 

60 

63 

72 

73 

72 

71 

65 

61 

63 

67 

61 

63 

68 

74 

70 

63,  1 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

83 

76 

84 

85 

67 

88 

91 

92 

66 

80 

91 

82 

62 

68 

90 

87 

90 

90 

83 

88 

82 

95 

91 

68 

85 

77 

36 

90 

86 

38 

86,5 

Mm 

63 

55 

5  8 

59 

66 

60 

70 

62 

60 

63 

69 

67 

65 

62 

67 

65 

70 

72 

70 

71 

72 

69 

65 

65 

70 

67 

67 

68 

73 

7o 

66,0 

Live  UaK 

MAX 

85 

65 

87 

89 

90 

94 

95 

93 

91 

94 

92 

85 

04 

94 

93 

93 

93 

90 

62 

61 

97 

95 

90 

89 

66 

67 

91 

91 

90 

90 

90.2 

Mm 

62 

50 

59 

65 

60 

60 

68 

63 

63 

64 

71 

66 

64 

63 

67 

64 

70 

74 

74 

69 

73 

68 

64 

62 

71 

69 

68 

66 

70 

69 

65.9 

M  A  n  T  Q  nw 
n  A  U  I  J  U  IN 

MAX 

82 

86 

87 

69 

86 

92 

94 

89 

91 

93 

85 

85 

92 

95 

91 

94 

93 

86 

76 

77 

96 

9! 

69 

90 

85 

36 

93 

89 

90 

90 

39,  1 

Mm 

59 

54 

59 

6  1 

65 

63 

69 

65 

65 

65 

69 

63 

65 

63 

67 

61 

71 

70 

69 

66 

71 

71 

73 

75 

66 

66 

64 

68 

69 

70 

66,2 

MAYO 

85 

79 

85 

86 

90 

91 

94 

95 

89 

92 

93 

85 

85 

92 

94 

91 

96 

92 

65 

81 

80 

93 

92 

88 

86 

82 

38 

90 

89 

90 

88,6 

Mm 

64 

50 

5  3 

57 

59 

60 

62 

64 

6 1 

63 

65 

61 

61 

64 

65 

60 

63 

72 

70 

72 

72 

71 

67 

67 

70 

68 

67 

71 

74 

7l 

64,8 

palatka 

MAX 

86 

84 

84 

65 

85 

89 

90 

87 

68 

90 

90 

81 

89 

88 

86 

89 

68 

84 

89 

89 

95 

94 

69 

89 

63 

91 

93 

92 

93 

94 

83.5 

Mm 

69 

63 

61 

64 

63 

62 

68 

67 

65 

70 

71 

72 

70 

66 

72 

68 

70 

73 

71 

70 

71 

74 

71 

72 

72 

73 

70 

69 

72 

74 

69.2 

PERRY 

MAX 

80 

86 

87 

90 

91 

94 

97 

94 

90 

89 

91 

68 

95 

98 

95 

95 

96 

91 

79 

79 

97 

98 

96 

36 

85 

89 

90 

90 

90 

91 

90.6 

Mm 

65 

51 

61 

61 

63 

63 

66 

66 

63 

64 

65 

64 

66 

65 

66 

63 

72 

71 

73 

70 

74 

71 

75 

76 

72 

74 

70 

72 

72 

71 

67.6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

85 

79 

84 

87 

69 

95 

84 

89 

66 

83 

64 

86 

85 

87 

67 

84 

83 

82 

85 

92 

69 

37 

66 

90 

90 

92 

86,5 

Mm 

67 

61 

61 

61 

66 

73 

62 

68 

60 

63 

73 

70 

73 

74 

79 

73 

62 

73 

69 

72 

69 

70 

73 

71 

69 

70 

68,5 

S««  R«f«ieQC«  No1«s  Following  Slallon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE 

1972 

Station 

Day  ol  Month 

« 

2 

3 

4 

5  j 

6 

■7  1 
'  1 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ftveri 

STARKE 

MAX 

Mm 

B2 
66 

84 
56 

85 
57 

87 
57 

88 
59 

51 

92 
66 

62 

6( 

63 

69 

66 

65 

90 
60 

87 
67 

91 
64 

87 
69 

83 
69 

88 
69 

79 
72 

94 

72 

91 
73 

88 
67 

86 
69 

83 

70 

89 
71 

91 
69 

92 
67 

91 
73 

92 
'2 

67.7 
65.9 

STEINHITCHEE  MCCAIN  TR 

MAX 
MIN 

86 
64 

85 
65 

87 
64 

86 
62 

85 
62 

86 
65 

89 
66 

90 
66 

92 
67 

94 
68 

95 
65 

95 
66 

94 

70 

95 
69 

96 
66 

95 
69 

94 

70 

90 
66 

80 
67 

78 
66 

88 
65 

90 
68 

92 

94 

95 

93 

92 

94 
72 

94 

95 

70 

90.7 
67.1 

USHER  TOWER 

•          •  • 

MAX 

Mm 

85 
66 

89 
58 

89 
58 

91 
62 

88 
62 

94 

57 

95 
67 

92 
65 

93 
64 

91 
66 

89 
64 

68 
68 

91 
68 

93 
65 

92 
68 

95 
64 

94 
69 

86 
72 

82 

70 

60 
71 

93 
70 

86 
74 

89 
69 

64 
68 

83 

70 

89 

71 

91 
66 

90 
70 

90 
72 

91 
68 

66.6 

NORTH  CENTRAL  03 

brooksville  chin  hill 

MAX 
MIN 

63 

64 

64 

67 

6; 

67 

6f 

90 
69 

70 

6£ 
69 

65 
73 

87 
69 

69 

70 

85 
72 

82 
73 

87 
74 

87 
74 

67 
73 

67 
73 

84 
73 

87 
76 

88 
76 

68 
74 

67 
72 

89 
'3 

70.4 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIM 

85 
69 

62 

6- 

64 

63 

5i 

62 

9 1 
69 

6( 

89 
66 

68 

8S 
69 

88 
71 

87 

70 

89 
70 

90 
67 

88 
73 

83 
74 

86 

72 

86 
75 

91 
75 

88 
76 

89 
75 

63 
72 

86 
74 

91 
76 

91 
75 

91 
71 

90 
70 

<3 

72 

69.6 

Clermont  6  ssw 

MAX 
MIN 

86 

70 

70 

6£ 

66 

65 

6; 

64 

72 

7C 

71 

70 

99 
70 

87 
70 

88 

72 

72 

90 
71 

88 
74 

83 
73 

87 
73 

86 
77 

89 

75 

67 
77 

86 
73 

86 
73 

64 

75 

89 
77 

91 
77 

91 
73 

90 
73 

^2 
73 

88.7 
71.6 

DAVTONA  BEACH  WSO  AP 

MIN 

80 
69 

67 

6« 

64 

65 

6; 

66 

75 

66 

72 

72 

6  2 
73 

84 
75 

66 
75 

64 

74 

86 
76 

68 
79 

80 
75 

86 
76 

89 
78 

96 

77 

92 
73 

91 
77 

88 
73 

83 

75 

93 
77 

91 
71 

94 

70 

94 
71 

<4 

15 

87.1 
72.1 

DELAND  1  SSE 

MIN 

86 
64 

63 

6C 

57 

61 

56 

59 

66 

65 

66 

70 

69 

86 
69 

87 
66 

65 
65 

87 
64 

68 
76 

82 
62 

89 
64 

86 

76 

92 
70 

90 
66 

90 
76 

69 
7! 

88 
74 

89 
70 

93 

72 

92 
70 

92 
66 

92 
64 

87.9 
66.7 

INVERNESS 

MIN 

86 
70 

65 

6: 

67 

68 

a 

65 

69 

70 

70 

72 

7C 

69 
71 

89 
70 

90 
72 

91 
69 

92 
71 

89 
75 

80 
72 

86 
71 

64 
71 

91 
78 

85 
76 

90 
76 

83 
75 

86 
76 

91 
76 

90 
74 

91 
72 

92 
74 

66.8 
71.1 

L 1 SBON 

MIN 

86 
69 

68 

63 

63 

65 

6C 

65 

69 

66 

72 

69 

86 
70 

88 
62 

86 
61 

89 
63 

90 
61 

68 
73 

85 
72 

87 
69 

66 
73 

91 

73 

89 

73 

69 
75 

84 

73 

85 

73 

90 
75 

92 
75 

92 
72 

91 
72 

93 
74 

68.7 
68.9 

OCALA 

MIN 

65 

70 

65 

68 
64 

66 

67 

63 

70 

69 

68 

70 

72 

71 

69 

90 
67 

89 
69 

91 
67 

91 
73 

87 
74 

85 

71 

62 
73 

93 
76 

91 
76 

69 
74 

86 

73 

84 

72 

90 
74 

92 
76 

92 
73 

91 
72 

93 
'4 

89.  1 
70.6 

ORLANDO  WSO  AP 

Mm 

90 
72 

72 

72 

71 

69 

68 

69 

75 

71 

74 

75 

74 

74 

88 
75 

68 
73 

90 
73 

89 
7* 

60 
75 

89 
77 

90 
77 

94 

77 

92 
79 

92 
73 

86 
76 

88 
76 

93 

78 

93 
76 

95 
73 

94 
74 

95 

76 

90.3 
74.0 

SAINT  LEO 

Mm 

6  6 
69 

64 

67 

66 

66 

64 

65 

71 

69 

69 

67 

68 

70 

70 

90 
71 

93 
69 

90 
73 

84 

73 

6  7 

72 

85 

75 

66 
74 

87 
77 

67 
74 

83 
74 

85 

74 

89 
77 

91 
76 

90 

73 

90 
72 

92 
73 

89.1 
70.7 

SANFORD  Exp  STATION 

Mm 

69 

61 

65 

63 

64 

61 

62 

71 

64 

69 

69 

69 

6  8 
68 

86 
68 

69 
68 

91 
63 

89 
70 

86 
76 

88 

73 

89 
76 

94 
75 

93 
77 

92 
72 

90 
72 

84 

73 

94 

76 

94 
76 

95 
69 

96 

70 

98 
69 

90.1 
69.3 

TITUSVULE  3  NW 

MAX 

Mm 

89 
67 

84 

71 

66 
68 

65 
64 

66 
69 

87 
64 

94 
62 

84 
74 

90 
67 

94 
67 

87 
69 

87 
69 

90 
73 

90 
72 

91 
70 

92 
73 

69 
75 

68 
7* 

85 

72 

90 
71 

94 

74 

93 
74 

92 
70 

91 
72 

68 
73 

95 

80 

94 

73 

94 
68 

95 

70 

97 
73 

70.6 

WEEK!  WACHEE 

•          •  » 

MAX 

Mm 

84 
68 

87 
55 

69 
64 

69 
64 

89 
61 

68 
55 

90 
61 

68 
65 

90 
69 

90 
6! 

91 
66 

90 

70 

87 

70 

91 
71 

95 
66 

93 
73 

91 
75 

78 
72 

85 
75 

84 
76 

66 

77 

64 

74 

86 
75 

66 
75 

67 

77 

88 
73 

89 
73 

89 
74 

68.0 
69.3 

SOUTH  CENTRAL  0^ 

ARCAD I A 

Mm 

67 

88 
63 

91 
65 

92 
65 

90 
65 

93 
60 

95 
56 

91 
66 

93 
68 

92 
68 

94 
69 

86 
66 

90 
69 

91 

70 

87 

70 

90 
71 

86 

72 

82 

70 

87 
72 

85 

77 

64 

75 

90 
76 

92 
73 

88 
73 

91 

75 

91 
75 

94 

72 

94 

70 

92 

66 

94 

67 

90.2 
69.  1 

ADrMFtni  n  oTHi  nrir  cta 

HKLrlDULLt    OlULUulL  3\A 

Mm 

65 

92 
66 

67 

67 

80 
70 

87 

60 

92 
54 

65 

67 

92 
72 

69 

65 

6 1 
69 

89 

70 

88 

70 

88 
71 

91 
72 

87 

71 

74 

65 

75 

88 
75 

90 
77 

92 
72 

90 
72 

92 
74 

92 
75 

93 

71 

95 
66 

95 
62 

61 

89.2 
68.6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

70 

92 
70 

90 
70 

92 
68 

92 
70 

93 
66 

96 
62 

94 
61 

92 
75 

95 

71 

92 
68 

86 
68 

88 
71 

89 
72 

90 
70 

89 
72 

69 
72 

88 

71 

87 

72 

89 
75 

91 
76 

93 
76 

94 
74 

89 

74 

91 
74 

93 
76 

94 
74 

93 
73 

96 
71 

72 

91.5 
71.1 

BARTOH 

MAX 

Mm 

90 
64 

89 
67 

90 
65 

90 
65 

90 
64 

90 
61 

91 
61 

92 
60 

91 
62 

91 
67 

91 
66 

88 
66 

86 
68 

90 
69 

89 
67 

91 
66 

88 
72 

67 
70 

86 
73 

87 
74 

69 
71 

90 
67 

90 
69 

86 

72 

91 
72 

90 
71 

"3 
73 

93 
71 

93 
69 

72 

90.0 
67.9 

BRADENTGN  5  ESE 

MAX 

Mm 

CLEARWATER 

MAX 

Mm 

85 
74 

89 
60 

90 
69 

69 
68 

89 
69 

66 
65 

86 
64 

89 
69 

9  1 
74 

90 
66 

92 
69 

91 
70 

9  1 
71 

92 
72 

91 
73 

92 

71 

90 
74 

86 

72 

83 
72 

86 
77 

64 

77 

85 

78 

86 
76 

63 

76 

85 
78 

87 
79 

69 

76 

88 
76 

68 

76 

75 

88.  1 
72.6 

FELLSMERE  7  SSW 

MAX 

Mm 

90 
64 

84 
67 

85 
67 

83 
67 

91 
69 

84 
62 

90 
62 

88 
69 

69 
67 

90 
71 

88 
69 

93 
66 

82 
70 

63 
69 

85 

71 

85 
72 

84 

73 

63 
73 

88 

72 

89 
74 

87 

72 

90 
72 

92 
75 

85 
74 

91 
74 

93 
73 

94 
76 

93 
71 

74 

70 

66.2 
70.2 

Fort  drum  5  nw 

MAX 

Mm 

90 
66 

87 
69 

85 
67 

85 
68 

67 
69 

87 
60 

91 
59 

90 
68 

87 
69 

9 1 
70 

9  1 
68 

84 
66 

85 
69 

85 

71 

65 

70 

86 

72 

85 
71 

6 1 
72 

85 
72 

88 
75 

90 
74 

92 
77 

74 

90 
74 

90 
71 

92 
75 

93 
74 

94 

70 

70 

1  00 
71 

86.7 
70.1 

FORT  PIERCE 

MAX 

Mm 

87 
69 

85 
69 

85 
71 

81 
71 

84 

75 

84 
66 

68 
65 

86 
65 

84 
69 

89 
72 

89 
72 

84 
71 

83 

70 

65 
73 

84 

73 

86 
74 

85 
73 

79 
72 

72 

90 
77 

92 
75 

93 
77 

9  1 
75 

91 
74 

92 
74 

93 

76 

92 
73 

94 

72 

72 

72 

87.9 

72.0 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

Mm 

91 
65 

85 
63 

87 
62 

68 
65 

88 
67 

89 
56 

92 
55 

91 
66 

88 
69 

95 
68 

92 
66 

87 
66 

87 

70 

89 
70 

88 
69 

86 
71 

89 
72 

85 

71 

88 

72 

90 

75 

90 
75 

92 

77 

72 

86 
75 

90 
73 

91 
76 

93 
74 

93 
69 

66 

93 
72 

89.6 
69.0 

KISSIMMEE  NO.  2 

MAX 

Mm 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

Mm 

88 
69 

90 
67 

88 
69 

91 
66 

89 
65 

89 
65 

90 
64 

92 
65 

92 
66 

92 
72 

93 
73 

91 
70 

88 
69 

62 
72 

87 
72 

89 
70 

91 
70 

70 

80 
72 

89 
78 

68 

73 

91 
72 

92 
73 

9  1 
76 

86 
70 

75 

92 
73 

95 
74 

71 

94 
73 

89.8 
70.5 

LAKELAND  WSO  CI 

MAX 

Mm 

86 
69 

85 
6B 

86 
68 

87 
68 

86 
68 

87 
65 

91 
67 

88 
72 

86 
72 

91 
70 

69 
69 

86 
70 

85 
72 

6  7 
72 

87 
72 

88 
72 

67 
72 

72 

75 

75 

75 

76 

74 

75 

74 

76 

75 

74 

72 

91 

72 

87.3 
71.7 

MELBOURNE 

MAX 

Mm 

88 
68 

81 
66 

83 
67 

82 
72 

81 
76 

83 
68 

90 
63 

84 
67 

84 
74 

90 
71 

87 
68 

89 
72 

86 
75 

85 
75 

67 

77 

85 

79 

86 

72 

73 

75 

76 

77 

74 

71 

75 

74 

77 

75 

70 

72 

95 
74 

87.5 
72.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

Mm 

90 
67 

90 
67 

88 
66 

90 
66 

89 
66 

90 
58 

95 
59 

95 
71 

91 

70 

95 

70 

95 
68 

67 
69 

86 
71 

88 

70 

86 

71 

90 
71 

90 
74 

73 

75 

76 

9 1 
75 

9 1 
77 

75 

76 

73 

76 

75 

71 

67 

95 

71 

90.6 
70.5 

HVAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

Mm 

89 
68 

88 
62 

90 
69 

68 
67 

68 

70 

90 
62 

90 
60 

91 
66 

89 
69 

92 
67 

93 
70 

69 
68 

87 
6' 

90 
70 

90 
70 

66 
71 

77 

72 

73 

72 

76 

75 

75 

75 

76 

76 

73 

72 

90 
66 

93 

70 

88.6 
70.3 

OKEECHOBEE  9  W 

MAX 

Mm 

86 
68 

86 
68 

86 
67 

86 
68 

85 
69 

86 
63 

81 
61 

90 
68 

88 
68 

89 
70 

71 

67 

68 

67 

87 
75 

86 
69 

88 
71 

87 
70 

81 
73 

85 
75 

87 
73 

88 
69 

90 
73 

86 
73 

89 
74 

69 
74 

91 
73 

93 

72 

92 
68 

93 
69 

67.7 
69.8 

parrish 

MAX 

Mm 

88 
69 

68 
62 

91 
68 

91 
67 

90 
68 

91 
62 

91 
60 

91 
69 

90 
70 

91 
66 

67 

69 

70 

71 

90 
71 

88 
71 

90 
73 

87 
7S 

85 

72 

68 
74 

87 
75 

87 
77 

67 
77 

87 
76 

87 
75 

86 
77 

90 
75 

69 
72 

89 
70 

90 
72 

88.9 
70.6 

Plant  city 

MAX 

Mm 

S—  Rcforsnc*  Not9*  FoUowliig  SuUod  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE 


Day  of  Month 

I  1 

 L 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

St  peteksburg 

MAX 

87 

89 

90 

90 

91 

69 

91 

93 

90 

94 

93 

90 

68 

91 

91 

92 

90 

68 

65 

65 

84 

87 

67 

87 

85 

87 

69 

68 

69 

69 

69.0 

^4IN 

74 

66 

75 

74 

74 

71 

61 

76 

75 

76 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

1* 

74 

73 

77 

77 

78 

78 

79 

75 

80 

78 

77 

76 

79 

74-9 

SARAS0T4 

MAX 

86 

90 

92 

90 

92 

92 

86 

67 

87 

88 

69 

90 

69 

91 

89 

91 

89 

85 

86 

92 

84 

65 

65 

85 

85 

93 

93 

87 

89 

89 

86.6 

MIN 

76 

66 

70 

68 

70 

64 

68 

67 

71 

69 

74 

66 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

78 

76 

78 

79 

60 

80 

76 

77 

78 

72.9 

T4MPA  USD  4P 

MAX 

86 

89 

92 

92 

92 

92 

90 

93 

90 

90 

93 

90 

89 

91 

90 

91 

89 

76 

85 

86 

85 

67 

67 

36 

65 

88 

69 

89 

69 

90 

88.6 

MIN 

67 

61 

69 

69 

66 

63 

65 

72 

72 

71 

71 

70 

71 

72 

74 

71 

75 

74 

77 

78 

76 

80 

79 

76 

78 

79 

78 

79 

78 

79 

73.  1 

Tarpon  spcs  sewace 

PL 

MAX 

82 

86 

86 

89 

87 

86 

86 

90 

89 

87 

69 

91 

90 

92 

92 

93 

92 

86 

85 

84 

85 

84 

64 

83 

84 

87 

67 

67 

88 

68 

67.5 

MIN 

71 

60 

68 

63 

68 

66 

64 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

71 

73 

7  1 

78 

77 

78 

73 

74 

77 

78 

78 

77 

76 

19 

71.8 

VENICE 

MAX 

85 

87 

91 

90 

91 

68 

85 

67 

86 

88 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

87 

87 

86 

66 

85 

86 

67 

87 

86 

88 

68 

88 

68 

89 

88.1 

MIN 

73 

68 

69 

68 

70 

65 

63 

72 

69 

69 

71 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

70 

77 

73 

78 

77 

77 

76 

78 

78 

74 

76 

76 

72.2 

VERO  BEACH  4  W 

MAX 

87 

67 

84 

64 

63 

83 

63 

69 

66 

63 

89 

87 

83 

82 

83 

84 

64 

93 

80 

87 

86 

90 

90 

85 

90 

91 

93 

93 

93 

92 

66.9 

MIN 

67 

67 

69 

71 

72 

63 

63 

70 

73 

71 

70 

67 

70 

72 

72 

72 

73 

7fc 

71 

70 

74 

76 

74 

75 

73 

75 

73 

76 

7  1 

69 

71.2 

HAUCHULA  2  N 

MAX 

90 

69 

89 

88 

89 

89 

93 

92 

91 

92 

86 

66 

87 

89 

86 

88 

6t 

80 

87 

68 

69 

90 

89 

87 

87 

90 

93 

93 

92 

^4 

89.0 

MIN 

69 

65 

66 

67 

67 

64 

59 

69 

70 

65 

68 

67 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

74 

71 

68 

70 

WINTER  HAVEN 

MAX 

86 

66 

86 

67 

89 

88 

90 

91 

90 

91 

92 

91 

85 

87 

67 

68 

88 

63 

87 

87 

89 

90 

89 

86 

88 

90 

92 

92 

93 

94 

88.9 

*           «  * 

MIN 

66 

64 

66 

67 

67 

64 

58 

7 1 

69 

65 

67 

68 

64 

66 

68 

70 

71 

70 

73 

74 

72 

75 

73 

72 

71 

74 

72 

68 

66 

70 

66.8 

EVERGLADES  AND  Sw 

COAST 

05 

BELLE  r.LADE  EXP  STJ 

MAX 

87 

65 

65 

83 

65 

63 

85 

69 

90 

90 

91 

66 

63 

87 

85 

84 

87 

64 

61 

88 

69 

90 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

92 

93 

87.6 

MIN 

71 

69 

70 

68 

71 

67 

64 

69 

71 

70 

70 

69 

7  1 

72 

73 

72 

72 

73 

74 

77 

74 

76 

73 

70 

73 

74 

73 

72 

7  1 

70 

71.3 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

87 

65 

65 

87 

67 

84 

86 

68 

89 

90 

91 

91 

83 

66 

65 

86 

82 

64 

61 

68 

67 

91 

92 

91 

92 

91 

94 

93 

92 

93 

86.0 

MIN 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

61 

71 

70 

68 

69 

69 

70 

71 

73 

73 

70 

72 

73 

75 

76 

78 

74 

76 

74 

75 

77 

76 

74 

69 

71.7 

CLEHISTON  U  S  ENG 

MAX 

86 

66 

85 

84 

86 

85 

87 

68 

86 

93 

91 

69 

86 

89 

68 

89 

89 

66 

60 

68 

68 

90 

91 

90 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

86.7 

MIN 

67 

69 

71 

70 

73 

74 

64 

65 

70 

70 

70 

68 

73 

72 

75 

74 

73 

73 

74 

76 

74 

75 

73 

72 

75 

75 

73 

73 

70 

72 

71.8 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

92 

91 

86 

87 

64 

85 

91 

92 

92 

91 

92 

87 

89 

65 

84 

89 

84 

82 

68 

68 

69 

90 

91 

93 

93 

93 

88.8 

MIN 

63 

63 

70 

67 

71 

66 

59 

67 

61 

62 

63 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

72 

75 

75 

77 

71 

73 

70 

69 

62 

68.6 

EVERGLADES 

MAX 

63 

82 

82 

66 

80 

67 

89 

85 

87 

87 

68 

90 

86 

86 

64 

82 

90 

80 

81 

63 

63 

83 

84 

84 

83 

85 

66 

66 

86 

68 

84.9 

MIN 

75 

75 

76 

66 

66 

70 

66 

70 

69 

70 

71 

63 

72 

72 

74 

72 

75 

72 

75 

77 

77 

79 

75 

77 

79 

81 

77 

79 

79 

73 

73.4 

Flamingo  ranger  sts 

MAX 

66 

62 

81 

83 

84 

64 

86 

85 

91 

83 

88 

82 

67 

66 

88 

85 

92 

80 

82 

65 

85 

62 

89 

67 

88 

89 

67 

90 

91 

90 

86. 1 

MIN 

72 

72 

72 

71 

72 

70 

66 

68 

7 1 

80 

76 

72 

7  1 

72 

71 

70 

73 

73 

76 

70 

75 

77 

77 

77 

77 

74 

73 

73 

74 

74 

73.0 

FORT  MYERS  WSO  AP 

MAX 

90 

66 

90 

89 

67 

90 

91 

93 

92 

93 

86 

90 

90 

67 

89 

90 

66 

62 

86 

67 

68 

68 

86 

88 

90 

91 

92 

91 

91 

94 

69.3 

MIN 

72 

71 

69 

72 

72 

69 

63 

71 

70 

72 

72 

71 

73 

73 

74 

74 

74 

75 

79 

79 

78 

79 

77 

76 

79 

79 

76 

76 

74 

72 

73.8 

IMHOKALEE    3  NNW 

MAX 

68 

87 

65 

64 

64 

85 

89 

90 

86 

89 

86 

83 

64 

61 

83 

68 

88 

79 

61 

66 

86 

89 

89 

90 

91 

90 

93 

93 

92 

94 

67.4 

MIN 

69 

67 

66 

66 

66 

66 

59 

66 

65 

68 

68 

67 

66 

69 

72 

70 

72 

73 

75 

77 

75 

78 

75 

73 

77 

75 

75 

72 

70 

69 

70.3 

LA  BELLE 

MAX 

95 

93 

89 

69 

67 

89 

93 

95 

93 

96 

90 

90 

69 

67 

86 

67 

8t 

78 

64 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

95 

97 

96 

96 

96 

90.8 

MIN 

64 

67 

70 

69 

70 

65 

59 

70 

57 

64 

66 

62 

67 

70 

68 

79 

74 

72 

73 

70 

66 

65 

67.6 

MDORf    HAVEN   LOCK  1 

MAX 

65 

87 

85 

85 

65 

84 

85 

68 

89 

90 

88 

69 

83 

86 

86 

66 

87 

84 

80 

86 

89 

90 

68 

69 

69 

88 

91 

93 

92 

92 

67.3 

MIN 

67 

67 

66 

69 

70 

68 

62 

62 

67 

70 

67 

68 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

72 

71 

73 

74 

69 

69 

73 

73 

72 

71 

70 

67 

69.9 

NAPLES  2  NE 

MAX 

86 

67 

89 

90 

91 

88 

91 

89 

90 

92 

92 

91 

69 

90 

83 

90 

85 

81 

82 

85 

86 

67 

88 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

68.3 

MIN 

71 

69 

69 

66 

70 

70 

64 

66 

68 

71 

70 

66 

70 

71 

70 

72 

71 

73 

73 

71 

77 

77 

72 

71 

79 

79 

76 

73 

69 

69 

71.4 

PUNTA  GOROA  4  ENE 

MAX 

89 

67 

89 

87 

69 

90 

89 

90 

90 

92 

89 

89 

90 

68 

89 

91 

87 

79 

86 

87 

67 

67 

67 

68 

66 

90 

91 

69 

91 

93 

88.6 

MIN 

68 

67 

66 

68 

71 

64 

63 

69 

68 

70 

70 

6' 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

75 

76 

77 

77 

76 

76 

76 

79 

76 

71 

69 

69 

71.5 

TamIAMI  TRL  40  HI  BEND 

MAX 

90 

89 

60 

90 

89 

67 

69 

89 

94 

92 

92 

93 

93 

67 

87 

86 

67 

82 

63 

67 

67 

66 

89 

89 

90 

90 

91 

93 

95 

98 

89.2 

*          »  » 

Mm 

70 

69 

71 

71 

70 

72 

69 

69 

69 

73 

73 

69 

73 

72 

72 

71 

73 

73 

76 

74 

73 

75 

74 

75 

60 

76 

80 

76 

75 

72 

72.8 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

67 

81 

67 

85 

65 

81 

63 

81 

93 

87 

88 

68 

62 

84 

83 

83 

82 

82 

86 

90 

91 

92 

92 

93 

92 

94 

92 

93 

94 

67.3 

MIN 

72 

72 

72 

71 

71 

74 

70 

70 

74 

75 

75 

68 

72 

76 

76 

78 

74 

72 

74 

76 

75 

77 

74 

75 

76 

76 

75 

73 

76 

75 

73.6 

FT  LAUDERDALE  EXP  5TA 

MAX 

66 

81 

65 

64 

65 

61 

82 

67 

92 

86 

86 

87 

83 

85 

83 

63 

85 

80 

62 

90 

89 

90 

91 

90 

93 

92 

94 

93 

94 

94 

67.2 

MIN 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

61 

69 

72 

70 

72 

67 

70 

73 

76 

75 

74 

7* 

75 

75 

74 

77 

72 

73 

74 

73 

74 

69 

72 

72 

71.9 

HIALEAH 

MAX 

MIN 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

80 

62 

85 

65 

65 

85 

89 

92 

68 

89 

90 

82 

65 

83 

82 

65 

61 

61 

66 

65 

88 

69 

91 

91 

90 

92 

94 

93 

94 

93 

67.2 

MIN 

70 

70 

71 

69 

71 

70 

66 

67 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

72 

71 

73 

75 

78 

76 

75 

75 

73 

75 

74 

75 

73 

71 

73 

72 

71.9 

LQXAHATCHEE 

MAX 

85 

B6 

84 

65 

81 

84 

68 

86 

87 

90 

66 

81 

65 

84 

84 

65 

62 

80 

67 

90 

90 

91 

91 

92 

88 

92 

93 

94 

95 

94 

87.5 

MIN 

70 

70 

69 

69 

71 

68 

63 

73 

69 

69 

66 

68 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

77 

74 

76 

74 

71 

73 

74 

72 

73 

70 

70 

71.2 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MAX 

80 

62 

81 

62 

83 

82 

85 

65 

85 

85 

85 

81 

83 

83 

82 

64 

83 

81 

86 

86 

90 

91 

92 

93 

93 

94 

93 

88 

68 

66 

85.8 

MIN 

71 

71 

70 

71 

73 

73 

70 

74 

75 

77 

75 

6' 

75 

75 

77 

76 

74 

79 

79 

78 

76 

73 

75 

77 

78 

78 

77 

76 

78 

78 

75.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

60 

84 

81 

63 

83 

80 

84 

85 

66 

84 

85 

61 

83 

83 

81 

83 

62 

61 

86 

66 

93 

94 

96 

96 

91 

96 

68 

89 

67 

67 

65.9 

MIN 

73 

75 

71 

73 

73 

73 

72 

76 

75 

75 

68 

68 

75 

79 

79 

77 

70 

76 

80 

78 

77 

78 

77 

80 

76 

78 

76 

76 

80 

81 

75.6 

MIAMI   WSO  AP 

MAX 

60 

81 

84 

65 

84 

85 

87 

91 

88 

88 

68 

62 

84 

83 

62 

85 

80 

60 

86 

67 

87 

88 

89 

90 

68 

90 

86 

87 

69 

89 

85.6 

MIN 

7 1 

72 

74 

74 

74 

72 

70 

72 

76 

76 

67 

71 

72 

74 

76 

75 

75 

75 

77 

75 

75 

7J 

74 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

73.9 

MIAMI    12  SSH 

MAX 

67 

81 

81 

64 

84 

63 

83 

85 

86 

87 

67 

67 

83 

86 

65 

83 

83 

63 

61 

87 

66 

89 

91 

91 

93 

91 

94 

90 

89 

90 

86.4 

MIN 

66 

66 

7  1 

70 

71 

70 

64 

66 

68 

72 

73 

70 

71 

72 

73 

73 

71 

74 

71 

75 

75 

74 

72 

73 

73 

75 

73 

72 

72 

73 

71.4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

62 

87 

67 

66 

85 

65 

91 

91 

89 

90 

85 

84 

86 

65 

86 

89 

85 

64 

68 

92 

92 

93 

95 

95 

92 

94 

94 

95 

94 

91 

89.  1 

MIN 

73 

72 

72 

70 

7  1 

7  1 

64 

72 

74 

75 

7  1 

68 

71 

74 

78 

75 

74 

72 

67 

76 

75 

76 

74 

75 

76 

74 

74 

74 

74 

74 

72.9 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

62 

82 

68 

87 

87 

65 

90 

93 

90 

90 

90 

84 

86 

65 

62 

84 

85 

60 

90 

89 

69 

91 

92 

93 

91 

93 

93 

93 

95 

94 

86.4 

MIN 

69 

70 

68 

70 

69 

62 

66 

70 

69 

70 

67 

72 

70 

70 

73 

73 

73 

75 

75 

73 

74 

71 

72 

72 

73 

70 

71 

71 

71 

70.5 

STUART  1  N 

MAX 

69 

89 

84 

81 

85 

66 

86 

68 

90 

89 

64 

84 

84 

64 

85 

64 

62 

67 

90 

94 

94 

93 

92 

93 

96 

96 

97 

96 

97 

89.0 

MIN 

71 

72 

69 

72 

63 

66 

65 

73 

74 

70 

63 

65 

73 

75 

76 

74 

75 

67 

72 

74 

74 

74 

74 

70 

78 

71 

76 

76 

77 

71.8 

WEST  PALM  BEACH  WsO 

AP 

MAX 

87 

86 

68 

86 

83 

65 

86 

88 

86 

88 

68 

83 

87 

67 

85 

87 

65 

62 

86 

92 

92 

93 

92 

93 

90 

93 

91 

95 

96 

93 

88.6 

MU« 

74 

74 

7! 

74 

74 

71 

68 

71 

71 

73 

73 

73 

78 

75 

76 

76 

7* 

76 

76 

79 

78 

60 

77 

76 

73 

76 

74 

75 

75 

75 

74.9 

S««  BslsrvDc*  Notes  FoUowlng  Sutlon  Indvi 
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DAILY  TEMPERATURES 


10     II  12 


Day  of  Monlh 


FI.11RI04 
JUNE 


KEYS 
KEY  WEST  WSD  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


77     74  75 


B;     85  86 


73     75     78     79  79 


81     81  78 


79     80  80 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0) 

Day  of  month 

Station 

0) 
Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

13 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

23 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveia 

CHIPLEY  3  E 

* 

MAX 

MI^ 

92 
73 

94 

71 

95 

70 

95 
68 

94 
75 

93 
76 

99 
79 

99 
82 

100 
82 

99 
83 

96 
82 

91 
80 

95 
81 

88 
76 

98 
75 

100 
79 

101 
80 

100 

81 

92 
75 

77 
72 

82 
72 

90 
73 

90 
73 

95 
73 

92 
77 

80 
72 

87 
72 

90 
78 

91 

77 

85 
75 

92.7 
76.  1 

GAINESVILLE  3  WSW 

<• 

MAX 

MI^ 

83 
78 

83 
77 

83 

77 

83 
78 

83 
78 

85 
78 

86 
80 

86 
80 

86 
79 

85 
80 

84 
81 

82 
80 

84 
79 

85 
80 

85 
81 

86 

60 

87 
82 

87 
80 

80 
77 

80 
79 

84 
77 

85 
80 

85 
80 

85 

80 

83 
74 

82 
74 

84 
79 

85 

80 

85 
81 

65 
81 

84.2 

79,0 

e 

MAX 
Hlf 

80 

7a 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

81 
80 

81 
81 

81 
81 

81 
81 

82 
81 

81 
81 

81 
81 

81 
80 

81 
81 

81 
81 

82 
81 

82 
81 

83 
82 

84 
81 

81 
80 

80 
80 

80 
80 

81 
80 

82 
81 

82 
77 

80 
77 

82 
80 

82 
82 

82 
81 

83 
82 

81.2 
60.4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MU 

94 
71 

99 
73 

100 
75 

98 
75 

102 
77 

103 
80 

103 
82 

104 
80 

96 
79 

96 
81 

92 
76 

88 
74 

89 
76 

89 
75 

90 
76 

94 
76 

95 
79 

103 
81 

97 
75 

87 
73 

100 
77 

loo 

81 

100 
78 

103 
85 

91 
81 

90 
76 

99 
82 

101 
84 

103 
84 

90 
78 

96.6 
78.0 

MONTICELLD  3  H 

<i 

MAX 
MIN 

82 
68 

ei 

54 

89 
64 

90 
68 

95 
72 

95 
72 

99 
75 

100 
79 

97 
77 

99 
77 

95 
78 

86 
75 

90 
75 

93 
76 

100 
75 

98 
78 

100 
76 

97 
79 

83 
74 

77 
73 

77 
73 

87 
71 

91 
72 

93 
72 

93 

72 

80 
72 

85 
72 

90 
73 

9U 
77 

85 
75 

90.8 
73.5 

OUINCY  3  SSW 

2 

MAX 
MIN 

93 
67 

99 
63 

100 
63 

lOl 
68 

104 
72 

106 
78 

106 
74 

107 
76 

107 
75 

106 
75 

102 
77 

91 
74 

100 
74 

95 
74 

107 
75 

107 
75 

108 
75 

107 
79 

90 
74 

76 
70 

79 
68 

92 
71 

101 
72 

101 
71 

98 
79 

84 
69 

89 
71 

93 
75 

99 
78 

88 
74 

97.9 
72.9 

<> 

MAX 
MIN 

90 
69 

95 

66 

95 
64 

95 
69 

100 
74 

102 
72 

103 
76 

103 
78 

102 
77 

102 
75 

99 
80 

89 
76 

96 
75 

92 
75 

102 
75 

103 
77 

104 
76 

103 
80 

88 
73 

76 
72 

78 
69 

90 
73 

97 
73 

98 
72 

94 
80 

82 
71 

87 
72 

91 
76 

95 

77 

86 
75 

94.5 
74.0 

e 

MAX 
MIN 

86 
73 

87 
72 

87 
72 

88 
73 

91 
77 

93 
77 

94 
79 

95 
81 

94 
80 

94 
81 

91 
81 

86 
78 

88 
77 

87 
77 

94 
78 

95 
80 

96 
81 

95 
83 

86 
74 

74 
74 

77 
73 

85 
74 

90 

77 

90 
77 

85 
79 

80 
73 

81 
73 

85 
76 

88 
79 

82 
77 

88.2 
75.9 

CHIPLEY  3  E  ,   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7,30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  ;   ARREDONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.     LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4:30  P.M. 

MILTON  EXP  STATION         ,    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE   TO  THE   EAST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  ,   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  6  A.  M. 

QUINCY  3  SSW  :   ORANGEBURG  LOAMY   FINE  SAND,   BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 


Ss«  R*l«f*oc*  Notoa  Following  SUUod  Indox 
-   71  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


FL0RI04 

JUNE  1972 


Day    Of  Month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  °< 

«      *  * 

NORTHWEST  01 

MILTON  6XP  STATION 

EVAP 

.24 

.29 

.24 

.22 

.37 

.25 

.28 

.19 

.18 

.12 

.23 

.13 

.24 

.16 

.26 

.23 

.24 

.33 

.31 

.25 

.25 

.13 

.34 

.28 

.25 

.32 

.25 

.12 

7.18B 

WIND 

22 

14 

12 

13 

16 

12 

16 

21 

26 

e 

13 

25 

17 

29 

23 

13 

8 

23 

68 

95 

22 

8 

11 

11 

52 

41 

51 

66 

61 

35 

832 

MAX 

93 

97 

92 

102 

95 

101 

96 

95 

98 

96.2 

MIN 

57 

57 

62 

63 

65 

68 

72 

71 

74 

74 

70 

69 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

76 

68 

75 

77 

70 

76 

77 

70 

76 

77 

77 

72 

71.1 

WOODRUFF  D4M 

EVAP 

.27 

.26 

.28 

.28 

.32 

.32 

.32 

.36 

.32 

.30 

.26 

.24 

.27 

.32 

.31 

.35 

.31 

.31 

.30 

.15 

.34 

.36 

.39 

.11 

.25 

.21 

.29 

.31 

.16 

8.588 

WIND 

100 

75 

41 

48 

48 

28 

27 

86 

75 

29 

40 

127 

113 

104 

89 

66 

100 

111 

193 

206 

111 

89 

101 

61 

25 

44 

44 

40 

48 

47 

2316 

«       *  * 

NORTH  02 

GAINESVILLE  2  MSW 

EVAP 

.27 

.30 

.27 

.22 

.26 

.26 

.28 

.31 

.26 

.23 

.18 

.17 

.27 

.30 

.19 

.30 

.32 

.16 

.10 

.24 

.30 

.30 

.27 

.16 

.24 

.2G 

■  30 

.26 

7.548 

WIND 

49 

45 

40 

46 

34 

27 

32 

49 

42 

41 

43 

68 

70 

67 

63 

61 

78 

82 

136 

157 

120 

65 

64 

57 

77 

70 

65 

55 

75 

64 

1942 

MAX 

92 

93 

93 

93 

93 

96 

98 

95 

96 

96 

92 

89 

95 

97 

97 

97 

96 

95 

84 

84 

97 

97 

94 

92 

89 

95 

95 

96 

96 

96 

93.9 

MIN 

70 

64 

64 

67 

68 

65 

71 

70 

68 

69 

73 

70 

69 

67 

70 

68 

72 

72 

71 

72 

72 

74 

72 

70 

71 

70 

71 

72 

75 

73 

70.0 

LAKE  CITV  2  E 

EVAP 

.17 

.  17 

.32 

.15 

.41 

.34 

.11 

.27 

.26 

.20 

.29 

.  19 

.18 

.28 

.31 

.37 

.34 

.34 

_ 

_ 

.06 

.37 

.36 

.3^ 

.21 

. 

.31 

.14 

.45 

.26 

8.068 

WIND 

59 

28 

47 

38 

56 

33 

43 

39 

42 

24 

47 

83 

80 

66 

63 

62 

78 

105 

191 

137 

148 

95 

63 

69 

87 

75 

72 

73 

96 

66 

2165 

MAX 

86 

86 

90 

91 

93 

92 

93 

96 

88 

91 

95 

82 

79 

91 

94 

90 

92 

91 

79 

82 

73 

94 

92 

79 

82 

74 

87 

91 

92 

89 

87.8 

MIN 

62 

60 

60 

60 

61 

64 

66 

67 

66 

67 

68 

66 

64 

63 

67 

64 

67 

70 

68 

69 

69 

67 

67 

65 

69 

67 

68 

68 

72 

76 

66.2 

*       ♦  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.27 

.23 

.22 

.23 

.23 

.25 

.25 

.26 

.28 

.23 

.21 

.19 

.25 

.24 

.27 

.28 

.30 

.09 

.31 

.22 

.31 

.18 

.30 

.  14 

.13 

.22 

.26 

.23 

.34 

.33 

7.27 

WIND 

35 

25 

25 

25 

20 

20 

35 

30 

35 

40 

25 

50 

50 

SO 

60 

45 

65 

65 

145 

100 

95 

60 

65 

35 

50 

80 

55 

25 

55 

45 

1510 

»       *  * 

SOUTH  CENTRAL  O". 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.17 

.24 

.26 

.22 

.17 

.43 

.16 

.32 

.32 

.13 

.20 

.19 

.18 

.27 

.20 

.  14 

.16 

.26 

.42 

.24 

.30 

.25 

.14 

.24 

.31 

.17 

.20 

.32 

7.108 

WIND 

61 

35 

48 

73 

36 

39 

43 

42 

55 

51 

40 

38 

58 

107 

14 

56 

72 

105 

133 

138 

129 

102 

102 

81 

81 

77 

86 

43 

47 

64 

2056 

MAX 

85 

88 

86 

89 

89 

90 

89 

90 

91 

88 

94 

90 

85 

83 

83 

90 

90 

86 

70 

87 

85 

90 

90 

90 

86 

86 

93 

94 

92 

85 

87.8 

MIN 

65 

65 

67 

64 

62 

61 

62 

63 

65 

66 

78 

68 

65 

69 

71 

67 

67 

67 

68 

70 

69 

69 

70 

73 

69 

72 

69 

69 

67 

64 

67.4 

VERO  BEACH  k  W 

EVAP 

.  15 

.33 

.  1 1 

.  25 

.29 

.22 

■  15 

.  26 

.21 

.27 

.07 

.21 

.  3 1 

.07 

WIND 

51 

37 

19 

21 

19 

23 

20 

23 

32 

23 

23 

20 

53 

50 

52 

51 

66 

9i 

121 

9? 

13C 

127 

101 

68 

6i 

101 

91 

'3f 

27 

35 

1681 

MAX 

92 

95 

87 

86 

78 

95 

95 

96 

95 

90 

96 

86 

89 

85 

86 

93 

90 

90 

90 

88 

92 

92 

93 

65 

93 

92 

94 

98 

96 

99 

91.3 

MIN 

71 

71 

71 

74 

73 

71 

71 

71 

74 

7S 

75 

73 

74 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

77 

74 

75 

75 

72 

75 

76 

75 

76 

76 

75 

74.1 

•       *  * 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

EVAP 

.17 

.  10 

.  15 

.05 

.  10 

.15 

.20 

.23 

.24 

.21 

.14 

.12 

.20 

.13 

.15 

.19 

.16 

.  OG 

.  1 1 

.  2  G 

.24 

.21 

.2G 

.23 

.  17 

.  2E 

.21 

.2" 

.2' 

5.56 

MAX 

89 

90 

95 

86 

92 

93 

'99 

100 

101 

102 

103 

93 

87 

88 

89 

79 

96 

88 

78 

86 

96 

95 

97 

98 

99 

95 

96 

102 

104 

106 

94.2 

MIN 

69 

69 

68 

68 

70 

69 

66 

72 

70 

72 

69 

69 

70 

72 

71 

73 

72 

73 

74 

74 

70 

71 

71 

68 

72 

72 

76 

72 

72 

71 

70.9 

CLEWISTON  U   S  ENG 

EVAP 

.20 

.12 

.  14 

.17 

.22 

.25 

.30 

.25 

.24 

.23 

.27 

.26 

.14 

.25 

.  10 

.16 

.20 

.13 

.13 

.28 

.29 

.29 

.32 

.26 

.26 

.32 

.35 

.29 

.35 

7.01B 

WIND 

52 

5 1 

16 

19 

2 1 

MAX 

87 

88 

89 

90 

95 

96 

96 

97 

97 

100 

97 

95 

90 

98 

90 

92 

94 

86 

7« 

85 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

95 

96 

99 

96 

92.6 

MIN 

70 

72 

68 

72 

74 

72 

68 

68 

72 

74 

71 

70 

70 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

74 

75 

72 

72.3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

.27 

.29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.26 

.36 

.16 

.28 

.18 

.36 

.11 

.34 

.36 

- 

WIND 

8 1 

65 

16 

49 

22 

33 

55 

27 

55 

76 

51 

180 

25 

26 

116 

74 

156 

171 

246 

144 

109 

185 

83 

55 

120 

46 

46 

2E 

39 

2465 

MAX 

96 

89 

96 

96 

93 

93 

93 

94 

96 

93 

94 

94 

95 

96 

95 

96 

95 

94 

95 

96 

96 

96 

93 

95 

96 

95 

96 

98 

96 

96 

95.1 

MIN 

77 

78 

74 

78 

75 

73 

75 

72 

78 

72 

74 

76 

72 

76 

73 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

79 

78 

78 

76 

76 

78 

79 

76 

75.0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.19 

.19 

.20 

.20 

.24 

.25 

.35 

.29 

.24 

.22 

.23 

.29 

.19 

.25 

.33 

.25 

.14 

.24 

.30 

.34 

.33 

.27 

.27 

.27 

.35 

.26 

.34 

7.828 

W  I  NO 

50 

40 

40 

60 

95 

90 

60 

25 

45 

35 

30 

55 

90 

95 

90 

115 

135 

165 

185 

120 

115 

105 

80 

85 

60 

55 

50 

15 

20 

25 

2230 

MAX 

88 

92 

96 

91 

95 

92 

94 

99 

97 

100 

98 

98 

91 

94 

91 

90 

94 

89 

89 

86 

94 

97 

97 

97 

96 

93 

96 

100 

102 

101 

94.6 

MIN 

71 

73 

72 

72 

73 

71 

68 

66 

68 

72 

73 

72 

72 

74 

75 

75 

75 

66 

78 

67 

75 

75 

75 

74 

74 

76 

76 

77 

76 

74 

72.6 

TAMIAMI   TRL   ^0  MI  BEND 

EVAP 

.04 

.38 

.15 

.11 

.31 

.11 

.45 

.20 

.13 

.11 

.23 

. 

_ 

.16 

.10 

.17 

.32 

.08 

. 

.13 

.40 

.27 

.29 

.24 

.32 

.  10 

.00 

.21 

.32 

6.15B 

WIND 

62 

101 

MAX 

98 

98 

83 

94 

95 

94 

96 

94 

100 

96 

96 

97 

91 

90 

96 

94 

93 

84 

89 

101 

105 

109 

109 

108 

99 

99 

99 

100 

105 

105 

97.2 

MIN 

70 

70 

73 

73 

73 

73 

70 

71 

70 

75 

75 

70 

71 

72 

73 

72 

73 

73 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

76 

75 

76 

75 

75 

77 

71.2 

*       *  * 

LOWER   EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  ExP  STA 

EVAP 

.20 

.09 

.20 

.16 

.39 

.31 

.28 

.30 

.27 

.26 

.17 

,28 

.33 

.25 

.22 

.33 

.26 

.30 

.17 

.44 

.35 

.45 

.35 

.26 

.29 

.31 

.36 

.33 

.31 

8.52B 

WIND 

50 

36 

14 

10 

40 

io 

54 

14 

47 

41 

26 

59 

83 

75 

126 

118 

178 

234 

141 

155 

146 

115 

97 

93 

71 

72 

66 

32 

3^ 

32 

2280 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     :    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reierence  Nolee  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipilalion 

No.  ol  Days 

Sno 

».  Sleet 

No.  ol  Days 

StatloD 

.  a 

a 

Max. 

Min. 

.1 

Day 

S  -0 
a.  c 

S 

1.00  or  More  1 

Average 
Maxima 

Average 
Minim  \u 

Average 

Departui 
From  Nc 

Highest 

Dale 

Lowest 

a 

Degree  1 

•°| 

5  i 

Total 

Departui 
From  No 

0 

a 

Tolal 

Max.  Dei 
on  Grou: 

Dale 

.10  or  Ml 

2 

«        *  * 
JANUARY  1972 

MIA"!    BAYFRTNT  PARK 

7M.5 

6b. 2M 

73. 

82 

31  + 

56 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

2.33 

.85 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

*       «  « 

FEPRMAPy  197? 

OF   FUNIAK  SPRINGS 

5  1.8 

42.0 

52.9 

-  3.6 

80 

^6 

5 

354 

0 

0 

7 

6 

"•.35 

-  .28 

1.27 

.0 

0 

7 

5 

1 

MABCH  !97? 

r.F   FUMAK  SPRINGS 

73.6 

^16. 5 

6C.  1 

-  1.3 

23 

28 

6 

161 

0 

0 

3 

0 

5.39 

-  1 ,06 

1.2" 

2 

.0 

0 

7 

5 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

O 
H 

1    1   2   1  3 

4  1  5  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11   1  12 

13     14  15 

16  1  17  j  18 

19  1  20  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  I  29  1  30 

31 

JANUARY  1972 

lAMI    6AYFR0NT  PARK 

2.33 

.05     ,85  T 

T 

T  T 

.21     .21  .33 

T 

.68 

FEBRUARY  1972 

6   FUNIAK  SPRINGS 

».35 

.65  .02 

1.27  .02 

.57 

■  61 

.08 

.25 

T 

.67  .21 

MARCH  1972 

E  FUNIAK  SPRINGS 

5.39 

1.28 

.03  T 

.63 

.87 

.03 

.90     .28  .ZM 

1.13 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«         *  * 

JiNUlRY  1972 

MIAMI   BiVFRONT  P4RK 

MAX 
MIN 

75 

ei 

81 

80 

80 

81 

79 

75 

77 

80 

80 

31 

80 

82 

80 

70 

70 
68 

7! 
67 

77 
65 

76 
68 

79 
68 

75 
69 

80 
68 

80 
69 

80 

80 
73 

79 

77 

80 

80 

82 
68 

78.5 
68,2 

♦           *  • 

FESRUiRy  1972 

DE  FUNI4K  SPRINGS 

MAX 
MIN 

53 
"il 

56 
<(4 

57 
<,3 

50 
27 

56 
Z'< 

67 
38 

66 

45 

57 

30 

56 
41 

60 
27 

55 
42 

62 
46 

60 
40 

58 
28 

72 
45 

59 

52 

72 
4? 

65 

43 

56 

35 

60 
29 

60 
30 

75 

38 

75 
46 

73 
53 

76 
60 

80 
60 

66 
52 

72 
52 

77 

58 

63.8 
42.0 

*           •  ♦ 

MARCH  l'»72 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

76 
60 

71 
55 

69 
ill 

68 
36 

6* 
50 

62 
28 

71 
30 

66 

54 

61 
41 

73 
29 

77 
35 

76 
37 

75 
44 

78 
57 

80 
58 

77 
63 

74 
46 

76 
38 

74 
42 

80 
43 

80 
52 

78 
59 

84 
40 

77 
44 

79 
51 

69 
42 

76 
44 

81 
61 

78 
66 

68 
49 

63 
48 

73.6 
46.5 

CORRECTIONS 


0*TE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECIlON 

JANUARY   1972  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 

DIVISIONAL  DATA  SOUTH  CENTRAL  08  ARCHBOLD  BIOLOGIC         AVERAGE  MINIMUM  54.1,    AVERAGE  TEMPERATURE 

67.4,  MINIMUM  39,  DATE  16TH,  TOTAL  DEGREE 
DAYS   37,    NUMBER  OF  DAYS  32*   OR  BELOW  ZERO 

JANUARY   1972  DAILY  TEMPERATURE  SOUTH  CENTRAL  08  ARCHBOLD  BIOLOGIC         MINIMUM  ON  16TH  39,    AVERAGE  54.1 


S««  naferencs  NolsB  Following  SiaUod  Indox 
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STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

■VISION  1 

COUNTY 

1   DRAINAGE  : 

LATITUDE 

U 
g 

o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

SPECIAL 

APALACHICDLA  wSO  CI  ' 

oau 

01 

29  <(4 

13 

MIO 

MIO 

C  J 

aacaou 

DE*SOTQ^ 

81  51 

63 

6P 

6P 

ARCHeOLO  BIOLOGIC  STA 

0236 

04 

HIGHLANDS 

2T  U 

Bl  21 

140 

BA 

AVON  PAHK 

0369 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

5P 

SP 

BABSON  PARK 

0390 

POLK 

27  50 

81  31 

6P 

BARTOW 

0*78 

04 

POLK 

! 

27  54 

81  51 

12! 

SP 

5P 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

OS 

PALM  BEACH 

26  40 

80  38 

BA 

BELLE  CLAOE  HHCN  GATE 

0616 

05 

PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

B[THLCf 

075b 

03 

ORANGE 

I 

26  33 

fll  07 

6P 

BLACKMAN  3  MNH 

0765 

01 

OKALOOSA 

30  57 

86  41 

22( 

BUOONTSTOWN 

0804. 

01 

CALHOUN 

30  27 

85  03 

60 

TA 

7A 

BdCA  BATO*J 

PALM  BEACH 

80  05 

6BADENT0N  5  ESE 

04 

MANATEE 

27  27 

82  2B 

2( 

SP 

BBISTOL 

J020 

LIBERTY 

30  25 

84  59 

160 

BBGOKSVtLLE  C^lN  HILL 

10'>& 

03 

MERNANDO 

28  37 

82  22 

240 

BRDOKSVtLLE  7  SSW 

lOVB 

03 

HERNANOO 

28  28 

82  27 

6: 

BUSHHELL   2  E 

Oj 

SUMTER 

28  40 

82  OS 

T. 

5P 

7A 

CANAL   POINT  GATE  ! 

1271 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

CANAL  POINT  USDa 

1276 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

80  37 

BA 

CARRARELLE    1  NNH 

1356, 

01 

FRANkl IN 

29  52 

84  40 

1< 

5P 

CARVVILIE 

i3Ba 

WASHINGTON 

30  46 

85  49 

5( 

CEOAR  «EY    1  .iSW 

02 

LEVY 

83  03 

Bi 

CMlPLfy  3  £ 

01 

WASHINGTON 

30  47 

85  29 

no 

el 

it 

CLEARHATEB 

1632 

PINELLAS 

27  58 

8a  46 

6P 

6P 

CLERMONT  6  SSW 

16*1 

LAKE 

28  29 

ei  47 

12! 

6P 

CLEWlSTON  U  S  EMO 

165<. 

05 

HENDRY 

26  49 

80  55 

8A 

8A 

: 

CORNWELL   •  NH 

1869 

HI CHLANOS 

27  24 

81  10 

4( 

CRESCENT  CITY 

1978 

02 

29  26 

81  31 

6P 

CBESTVIEH  RiOlO  HJSS 

Okaloosa 

30  46 

86  35 

24{ 

5P 

SP 

CROSS  CITV  2  wNm 

200B 

02 

DIXIE 

29  39 

83  10 

8A 

2P 

DANIA  <.  WNH 

211<- 

06 

8R0WARC 

26  O't 

80  12 

7 

MI[ 

OAYTONA  BEACH  WSO  AP  R, 

VOLUSIA 

81  04 

MI[ 

C  J 

DE  FUNUK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

30  44 

86  07 

23C 

"sp 

5P 

DELANO  1  SSE 

£229 

03 

VOLUSIA 

29  01 

81  18 

MIC 

Mlt 

DE   SOTO  CiTV  8  SW 

228a 

HIGHLANDS 

27  22 

81  31 

8! 

BA 

DEVILS  GARDEN  TQHEH 

05 

HENDRY 

26  36 

8  1  08 

20 

BA 

8A 

DONLlNG  PARR    1  W 

2391 

02 

LAFAYETTE 

10 

30  15 

83  15 

03 

LAKE 

2B  23 

81  49 

ii: 

6P 

EVERGlAOES 

285( 

05 

COLLIER 

25  51 

61  23 

5 

BA 

8A 

FEDERAL  POINT 

02 

PUTNAM 

29  4S 

fll  32 

9 

6P 

6P 

FELOA 

2^23 

35 

HENDRY 

26  32 

81  26 

36 

FELLSMERE    r  SSH 

INDIAN  RIVER 

80  39 

20 

4P 

FERNANDINA  BEaCH 

29*1, 

02 

NASSAU 

30  40 

8i  27 

25 

5P 

!P 

FLAMINGO  RANGER  STA 

3020 

05 

MONROE 

25  09 

80  55 

5P 

5P 

5P 

3137 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  50 

71 

5P 

5P 

FORT  CREEW  12  HSW 

3153 

MANATEE 

27  3* 

62  08 

112 

7P 

FORT  LAUOERDAlE 

316J 

BROWARD 

z 

26  06 

80  12 

16 

BA, 

eA 

FT  lauoerbale  Exp  sta 

317] 

BROWARD 

z 

26  05 

80  15 

6 

BA, 

BA 

BA 

FORT  MYERS  HSO  AP  R 

05 

LEE 

26  35 

81  52 

19 

HID 

MID 

fOHT  PIERCE 

320T 

ST  LUCIE 

2 

27  28 

BO  21 

29 

Mil 

MIO 

FOUNTAIN  3  SSE 
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01 

30  26 

65  25 
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5P 

JP 
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82  21 

86 

5P 

GLEN  ST  MARY  1  H 
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02 

BAKER 

30  16 

82  11 
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IQA 
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JACKSON 

30  58 

85  31 

155 
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LAFAYETTE 

29  57 

82  57 

30 

HART  LAKE 
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03 

ORANGE 

28  23 

81  11 

60 

BA 
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3909 
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25  50 

80  n 

BJ 

8A 

HIGH  SPRINGS 

3956 

02 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

6! 

BA 

HiLLSeOROUCH  RVR   ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

28  09 

82  14 

53 

BA 

HOMESTEaO  EXP  STA 

-.091 

OADE 

25  30 

80  30 

11 

Mil 

Ht[ 

IMMOKALEE    3  NNW 

i>2la 

05 

CO  L  £R 

26  28 

81  28 

3! 

SP 

SP 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

POLK 

81  21 

SP 

INGLIS 
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02 

LEVY 

29  02 

82  41 

li 

INVERNESS 

'.2S9 

03 

CITRUS 

28  50 

82  20 

50 

7A 

7J 

ISLANO  CROVE 
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29  2T 

82  06 
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9A 
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03 
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6P 

JACKSONVILLE  WSO  AP  R, 
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7P 
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C  J 
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8J 

BA 
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81  25 
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27  46 
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41 

LA  BELLE 
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26  45 

Bl  26 
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BA 
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9A 

9A 
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28  02 

81  57 
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S035 

07 
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! 

24  54 
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10 

: 

LISBON 
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03 

LAKE 

28  52 

81  47 

5P 

SP 

SP 

c 

LIVE  DAK 

5099 

02 
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30  17 

82  58 
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5P 

5P 
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PALM  BEACH 

26  41 

Bo  16 

14 

5P 

SP 

LYNNE  ».  SE 

5237 

o: 
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29  10 

81  52 

SO 

MADISON 

02 
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5P 

MARATHON  SHOREi 
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07 

MONROE 

5 

24  44 

81  02 

6P 

6P 

MARINFLANO 

5391 

OJ 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

MAYO 

5S39 
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LAFAYETTE 

30  03 

83  10 

61 

76 

7A 

MELBOURNE 

5612 
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BREVARD 

2 

28  04 

80  37 

10 

MIO 

Ml( 

MIAMI   91YFRDNT  PARK 

5653 
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2 

25  47 

80  11 

5P 

SP 
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06 

DADE 

2S  47 

BO  00 
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NATL   HEATHER  SERVICE 
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HARRY  M,  TOLSON 
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CORPS  OF  ENGINEERS 
HALTER  H.  SCOTT 
ORBIE  HUTTD 

CITY  OF  BLOUNTSTOWN 


SW  FL 


SMITH 
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LMi  SHULER 
AL   FLA. EXP. STA. 
HSTER  MAN  DIST 
H.  NELSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SUGAR    PLANT    Flo.  STA. 

MRS.  ha:el  f.  cook 


HI  LL  I  AMS 
CLYDE  0.  COULTER 
R.S.  CHRISTMAS 
CITY  OF  CLEARWATER 
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CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  GEOl.  SURVEY 
WILLIAM  n.  RADTKE 
RADIO  STATION  HJSB 
FLORIDA  FOREST  SERVICE 

TLA.    POWER  £  LIGHT 
NATL   WEATHER  SERVICE 
LEONARD  S  ZEPP 
CITY    QF  DELANO 
JACK  SKIPPER 
FLA.  FOREST  SERVICE 
FLA  OEPT  OF  i&RKULTURE 
MRS  EILEEN  PATTERSON 
EVERGLADES  NATL  PARK 
MRS  BRUCE  CRAY 

MRS  EDNA  LEWIS 
DIAMOND  G  FARM 
ELBERT  L.  CUL 
NATIONAL 


8.  CQX 


SVC, 


MRS   JOHN  KEEN 
DIXIE  WATER  PLANT 
UNIVERSITY  OF  FLORIDA 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  FT.  PIERCE 

WJHG  TV  STATION 
AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 
FLORIDA  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  C.  RHODES 
ST.  REGIS  PAPER  CO. 
U.S.  GEDl.  SURVEY 
MIAMI   HATER  PLANT 
LOUIS  T,  CLOUTIER 
HILLSBOROUGH  RIV  ST  PK 
UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

UNIV.    OF  FLORIDA 
ALVIN  R,  PERKINS 
FLA.    POHER  COMPANY 
C  ITY  OP  INVERNESS 

U.S.  geOl.  survey 
CHASE  GROVES-  INC. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
FIRE  DEPARTMENT 
CITY  OF  JASPER 
OAOE  CO.  NURSERIES 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  ELECTRIC  SYSTEM 
CITY  OF  KISSIMMEE 
CEIRGE  G.  SCOTT 
ALICO  LAND  DEVELOP.  Ca. 
AGRI  RES  t  EDU  CENTER 
DIVISION  OF  FORESTRY 
NATL   HEATHER  SERVICE 
DIVIOION  OF  PARKS  t  REC 
SW  FLA  HTR  MGMT  DIST 

RADIO  STaTION  WNER 


C.  . 


KING 


MRS.   GENEVA  A.  VINING 
MRS.    T.C.  MERCHANT 
CHiRLES  G.   HELTMAN/  JR 
MARINE  STUOID  INC. 
TOWN  OP  HAYO 
CITY  OF  MELBOURNE 
CITY   OF  MIAMI 
LIFE    GUARD  PATROL 
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a 

1 

ft 
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MIAMI   WSD  AP  R 

5663 

06 

DADE 

2 

25  48 

BO  16 

7 

MID 

MIS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI    WSO  CI 

5668 

25  43 

80  17 

15 

NATL  HEATHER  SERVICE 

BA 

6A 

MlLTON  ExP  Station 

SANTA  ROSA 

4P 

FLORIDA  EXP  STATION 

8A 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 

22 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4P 

4P 

SP 

SP 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

2P 

2P 

7A 

IP 

NITTAW  1  S 

6251 

04 

OSCEOLA 

27  S6 

81  00 

69 

7A 

MRS.   ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

BROWARD 

7 

26  20 

80  32 

16 

CtS  FLA  FLOOD  CON 

SP 

MIO 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

VICTOR  C  SCHAfFER 

6638 
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MIO 

natl  weather  service 

QRTONA  LOCk  2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA  4  SSE 

WAKULLA 

E  •   PH 1 L 1 P  HANSEN 

7a 

7A 

BAY  CNTT  HAIER  TRTMT  PL 

MANATEE 

27  35 

82  26 

45 

4P 

HOWARD  0.  GUTHRIE 
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6981 

; 

25  56 

80  27 

10 
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E SC AMB I  A 

NATL  WEATHER  SERVICE 

i; 

SA 

SOUTH  DADE  UTiL.  INC. 
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45 

2P 
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28  01 

82  08 
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5P 
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2 

15 

5P 

SP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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81  59 

6P 

6P 

EARL  C>  CLAGETT 

y  H 

BA 

UNIVERSITY  OF  FlOROIA 

HAIFOHD  STATE  PRISON 
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02 

UNION 

30  04 

82  11 
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FLA.    STATE  PRISON 
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25  23 

80  36 

10 

9P 
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9. 

9A 
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81 

BP 
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SP 
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2 

25  42 
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8 
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BRADFORD 

29  56 

82  06 
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RADIO  STATION  WPXE 
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TAYLOR 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 
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■ 

27  13 

80  15 

U 

RADIO  STATiaN  WSTU 
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6758 

30  23 

84  22 

55 

Ml 

NATL  HEATHER  SERVICE 
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fl76C 

25  45 

80  50 

19 

9, 

SP 

: 
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HILLSBOROUGH 
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82  32 

It 
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0' 
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26  09 

82  4S 

G 

C  ITY  QF  TARPON  SPRINGS 

07 

MONROE 

. 

25  01 

80  31 

S 

61 

61 

CAPT.  EUGENE  LOME 

8942 

0 

BREVARD 

28  37 

60  50 

3C 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

TRAIL-CLADE  RANGES 

9010 

DADE 

2 

25  46 

80  28 

DADE  COUNTY  WATER  CONTl 

912C 

o; 

LEVY 

5 

29  25 

82  49 

7P 

3P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

VENICE 

9176 

Sarasota 

! 

27  06 

82  27 

10 

5P 

SP 

E.   RSYMONO  HATSON 

VENUS  3  SE 

9184 

05 

Glades 
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81  21 

62 

VAN  T.  0X£H 

VERO  BEACH  4  H 

9219 

04 

Indian  river 

27  38 

So  27 

20 

SA 

8A 

[ 

USDA-ARS 

WAUCHULA  r  N 

9401 

HARDEE 

: 

27  34 

81  49 

119 

SI 

SP 

DEAN  H.  RICHARDSON 

WAUSAU  2  SSw 

9415 

01'  WASHINGTON 

30  37 

85  36 
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: 
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03 

flA 

•WEST  PALM  BEACM  HSO  APR 
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26  <.! 

80  06 

Mil 

MID 

NATl  HEATHER  SERVICE 
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9566 

01 

GULP 

30  07 

85  12 

i; 

7A 

74 
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WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

28  01 

81  45 
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51 
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9795 

o: 
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30  43 

84  92 
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c 
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J- 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
JUNE  1972 


Addr?"na!  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

TrTclTo.l''e:\tTe^  .Tn^leTHlMll  l^llrlll  '''leZTt.ll  lT.rd''lil%tlToTs:T o°f  wind  dfrectioL  anS  speeds  divided        the  number  of  observations. 

,  „„  ti™o=  (n  l„,-al  .afandard  time      Durlna  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
iffS|~^;a  i:%hr"Ex?reme"  tabll  .""Dr^ry'^Sc^pHat  xSn"°"bll!'"Da"  ty"^^  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for 

the  24  hours  ending  at   time  of  observation. 

„„j        cho  =fanH»rrt  Weather  Service-tvpe  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
wln^^tab  e     'Lr^n^M^n^aluls     ^^he  E^^por^.on  Ind  W^nftable  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
Wme  of Observation      Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  norraals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,    became  effective  with  data   for   May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only   In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  raay  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

'  -     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed .     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G    "Soil  Temperature"  table. 


J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  raay  be  obtained  frora  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,    Government   Printing  Office.    Washington,    D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atm 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  I/ATA 
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2 
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.3 
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1 
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.5 
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.2 
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0 
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14 

.0 

0 

8 

3 

3 

.2 

95 

3 
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0 

17 

0 

0 

0 
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95 
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0 
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NORTHWEST  0 

iP4LACHIC0L4   WSO  CI 
BLQUNTSTDWN 
C4RRABELLE   1  NNW 
CHIPLEY  3  E 
CRESTVIEH  R4DI0  HJSB 

DE  FUNI6K  SPRINGS 
FauNTJIN  3  SSE 
MILTON   EXP  5T4TI0N 
MONTKELLD  3  W 
NICEVILLE 

P4N«M1  CITy  5  NE 
PENS4C0LA  USD  4P 
OUINCY  3  SSW 
ST  HARKS  5  SSE 
SMITH  CREEK 

TALLAHASSEE   WSO  AP 
WEW4HITCHKA 
WOOORUFF  0AM 


NORTH  02 

CEDAR  KEY   1  WSW 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDIN4  BEACH 
GAINESVILLE  2  HSW 

GLEN   ST   MARY   1  W 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WSO  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 
MAYO 
P4LATK4 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINH4TCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


03 


BROCKSVILLE  CHIN  HUL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT   6  SSW 
D4YT0N4  BEACH  WSO  AP 
DELANO  1  SSE 

INVERNESS 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

S4NFDR0  EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WEEKI  HACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 

CLE4RWATER 
FBLLSMERE  7  SSW 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WSO  CI 
MELBOURNE 


91.9 
89.9 
90.7 
91.5 

90.8 
92.7 
91,4 
89,4 
92, OM 

91  ,0M 

89,6 

90,3 

91,5 

91,7 

91,8 
92.7 
92.1 


91.4 
92.9 


91. 7M 

90.2 

90.3 


90.2 
92.3 

92.6 
92.3 

92.8 
89. 4H 
90,9 
92,9 
92,5 


90, 9M 

91,1 

91,5 

88,8 

91,0 

92,9 
91,6 
93,6 
92,2 
92,1 

92,1 
92,4 


93,7 
92,0 
92,5 
93,2 
90,5 

90,5 
91,0 
90,7 
88,5 
91,5 

90,3 
92,9 
90.3 
89, 1 


74.8 
68.0 
70.8 
69.0 
69.5 

66.8 
65.6 
67,5 
66,5 
68, 5M 

69, 4M 

73,7 

68,2 

69,9 

66,2 

68,6 
69.3 
69.7 


75.0 
68.6 


71.0 

57. 3M 

70.6 

70.4 

73.1 

68.2 

69.0 
69.4 

57.5 
71.9 

70.7 
71.  IM 
68.2 
70.  1 
67.5 


70. 3M 

69.5 

71.6 

72.5 

67.0 

71.8 
70.4 
71.7 
74.2 
70.7 

70.4 
71.3 


72.1 
70.7 
68.5 
73.3 
68.8 

71.2 
71.0 
72.5 
72.5 


81.6 
80.0 
80.4 


79.5 
78.0 
80. 3M 

60. 2M 

81.7 

79.3 

80.7 

79.0 

80.2 
81.0 
80.9 


83.2 
80.8 


81.7 

79. 5M 
80.4 
80,4 
61,1 
80.  1 

79,6 


80,1 
82,  1 

81,8 
80. 3H 
79.6 
81.5 
80.0 

BO. 8 


60. 6M 

80.3 

81.6 

80.7 

79.0 

82.4 
81.0 
82.7 
83.2 
81.4 

81.3 
81.9 


68.6  81.1 

67.7  79.9 
72.1  82.3 
69.3  81.3 
59,9  80.2 


81.3 
60.9 
79.6 
80.9 
80.2 

80.8 
82.0 
81.4 
80.8 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^^o^to. 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

1 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

w.  Sleet 

No,  ol  Days 

Max. 

Min, 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  > 
S< 

s  * 
si 

MOUNTIIN  LAKE 

92. 7M 

70.2m 

61. 5M 

.1 

97 

5  + 

55 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

4,63 

-  3.92 

1.72 

14 

•  0 

0 

9 

3 

1 

MYiKKA   RIVER   ST  PARK 

92.7 

69.6 

61.2 

96 

3 

67 

14  + 

0 

30 

0 

0 

1.61 

.47 

25 

.0 

0 

8 

0 

0 

OKEECHOBEE   9  W 

91.1 

68.9 

80. Q 

96 

3 

62 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

2.60 

.84 

7 

.0 

0 

10 

1 

0 

PARR  I SH 

92.2 

70.4 

61.3 

96 

3 

65 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

2.88 

.83 

14 

.0 

0 

7 

2 

0 

PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 

91.7 

75.9 

83.6 

1  .  1 

94 

23  + 

69 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

2.78 

-  6.44 

1.50 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

SARASOTA 

TAMPA  WSQ  AP 

R 

91  .4 

72  . 4 

81.9 

.  3 

95 

7  + 

69 

14+ 

0 

27 

0 

0 

0 

6.65 

-  1.97 

2.48 

13 

.0 

0 

7 

5 

2 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

90.9 

72.6 

81.6 

.  2 

'3 

21  + 

69 

23  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3.67 

-  5.53 

2.38 

22 

.0 

0 

7 

1 

1 

VENICE 

90.4 

71.5 

81.0 

95 

2't 

66 

17 

0 

22 

0 

0 

0 

2.61 

1 .08 

17 

.0 

0 

7 

1 

1 

VERD   9EACH  4  W 

89.0 

71.2 

80.  1 

99 

16 

69 

29  + 

0 

1  5 

0 

0 

0 

2.31 

.69 

3 

.0 

0 

8 

1 

0 

WAUCHULA  2  N 

92  ,  IM 

69. 8M 

61. DM 

96 

12  + 

66 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

5  ,40 

2.48 

14 

.0 

0 

9 

3 

1 

WINTER  HAVEN 

91,9 

66.3 

80  ■  1 

95 

29  + 

64 

7  + 

0 

27 

0 

0 

1  .95 

.63 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

61.  1 

.5 

3,92 

-  4.22 

.0 

•       ♦  * 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

89.8 

70.5 

80.2 

.  1 

95 

2 

64 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

8.75 

.59 

2.90 

25 

.0 

0 

12 

4 

2 

CANAL   POINT  USDA 

CLEWISTON  U   S  ENG 

90 . 6 

72.4 

81.5 

97 

29 

66 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

6,37 

2.40 

26 

.0 

0 

6 

4 

3 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

90.7 

70.2 

80.5 

94 

29  + 

58 

28  + 

0 

23 

0 

0 

0 

3.40 

1.25 

3 

.0 

0 

7 

2 

1 

EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 

79,7 

74,4 

77 .  1 

9  1 

27  + 

71 

21  + 

0 

14 

0 

0 

0 

5 , 39 

1.10 

21 

.0 

0 

11 

5 

1 

FORT   MYERS   WSO  AP 

R 

91,8 

74.0 

62.9 

.  7 

95 

27  + 

71 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

9.72 

.64 

2.55 

10 

.0 

0 

16 

5 

3 

IMMOKALEE   3  NNW 

90,7 

71.1 

80.9 

96 

2 

57 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

4.23 

.82 

2 

.0 

0 

10 

3 

0 

LA  BELLE 

93,7 

70.  6M 

62 .  2M 

99 

30  + 

66 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

4,47 

-  3 . 76 

1 . 96 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

MOORE   HAVEN   LOCK  I 

90,5 

70.6 

80.7 

-  .4 

95 

2 

66 

25  + 

0 

22 

^ 

0 

0 

2,77 

-  5.01 

1.43 

26 

.  0 

0 

5 

2 

1 

9  2.0 

71.2 

81.6 

Q  R 

30  + 

69 

4 

0 

2  8 

0 

0 

3,59 

1 . 69 

18 

.0 

0 

10 

1 

1 

PUNTA  GOROA  4  ENE 

91.8 

70 . 7 

61.3 

95 

26  + 

68 

8  + 

0 

25 

0 

0 

0 

5.51 

1.47 

7 

.0 

0 

1 1 

3 

1 

TAMTAMT    tdi              MT  DCNn 
lAMlAnl     IKL    4U    ni  otMU 

90.3 

72  .7 

81.5 

0  Q 

57 

1 1 

0 

19 

0 

0 

0 

4.40 

.78 

14 

.0 

0 

10 

4 

0 

DIVISION 

81.4 

-  .3 

5,34 

-  2.84 

.0 

inuCD    cact    /"HaCt  n*. 
LUWtK    CAbl     LUAiT  Uo 

FORT  LAUDERDALE 

88.0 

73.9 

81.0 

-  .6 

92 

70 

31  + 

0 

7 

0 

0 

0 

11.06 

5.12 

5.12 

20 

.0 

0 

14 

5 

3 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

88,0 

72.1 

80.  1 

92 

69 

20  + 

0 

^ 

^ 

^ 

10.33 

3.93 

20 

.0 

0 

15 

5 

2 

HIALEAH 

89.2 

74.9 

62.  1 

99 

27 

70 

25  + 

0 

14 

0 

0 

0 

10.29 

3.00 

20 

.0 

0 

14 

8 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

88,4 

71.1 

79.6 

-  .4 

92 

6  + 

66 

25  + 

0 

10 

0 

0 

0 

7.29 

-  1.52 

2.00 

19 

.0 

0 

15 

3 

2 

LDXAHATCHEE 

89,7 

59.7 

79.7 

97 

1 

67 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

5,29 

1.82 

1 9 

0 

\  \ 

^ 

2 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

85 .  7M 

75.8 

6  1 .  3M 

69 

71 

31  + 

0 

0 

0 

0 

0 

7.24 

2.95 

19 

.0 

0 

10 

3 

2 

MIAMI  BEACH 

84.6 

77.4 

61.1 

-  1.2 

88 

2 

71 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

5.55 

1.10 

2.47 

19 

.0 

0 

11 

2 

I 

MIAMI   WSO  AP 

R 

86.6 

75.2 

60.9 

.  9 

69 

\ 

72 

19  + 

0 

0 

0 

0 

0 

7.13 

.38 

2.39 

19 

.0 

0 

12 

4 

2 

MIAMI    12  SSW 

87.5 

74.0 

80.8 

-  .8 

91 

70 

20  + 

0 

6 

0 

0 

0 

9.36 

2.78 

5.47 

20 

.  0 

0 

12 

3 

1 

POMPANO  BEACH 

90.4 

74.3 

82.4 

94 

1 

66 

21 

0 

19 

0 

0 

0 

12.79 

4.70 

19 

.0 

0 

13 

6 

3 

cniiTu  mtamt    ^  u 

jUUin    nlAnl     j  W 

89.0 

70.8 

79.9 

93 

68 

19  + 

0 

14 

0 

0 

0 

6.75 

3.30 

19 

.0 

0 

9 

3 

1 

STUART   1  N 

88.8 

69.3 

79.1 

94 

6  + 

53 

24  + 

0 

11 

0 

0 

0 

11.14 

4.45 

6 

.0 

0 

8 

7 

4 

WEST   PALM   BEACH  WSO  AP 

R 

89.7 

75.2 

82.5 

-  .1 

95 

69 

11 

0 

14 

0 

0 

0 

13.25 

6.59 

5.29 

19 

.0 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

80.8 

-  .7 

9.11 

2.46 

.0 

*       «  * 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

88.0 

79.1 

83.5 

.3 

90 

4  + 

74 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

4.65 

.70 

1.57 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

KEY  WEST 

89,5 

77.0 

83.3 

-  ,7 

94 

25 

69 

31 

0 

17 

0 

0 

0 

6.55 

2.40 

1.25 

20 

.0 

0 

9 

7 

2 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

67,3 

77.5 

82.4 

9o 

12 

70 

20 

0 

1 

0 

0 

0 

5.76 

1.83 

19 

.0 

0 

10 

4 

1 

DIVISION 

83.1 

-  ,4 

5.73 

1  .  19 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
6  STATIONS 

99 

DATE 

30  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
OE  FUNIAK  SPRINGS 

55 

DATE 

09 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WEST   PALM   BEACH  WSO   AP  R 

13.25 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CROSS  CITY  2  WNW 

.30 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
KENDALL  2  E 

5.75 

DATE 

20 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST  0 

APALacHicnia  hsd  CI 

BLOUNTSTOWN 
CaRRABELLE   1  NNW 
CflRVVULE 
CHIPLEY  3  E 

CRESTVIEW  RADIO  HJSB 
DE   FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 

NICEVILLE 
PANAMA    CITY    5  NE 
PENSACOLA  WSO  AP 
OUINCY  3  SSW 
ST  MARKS   5  SSE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE  WSQ  AP 
MEWAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


NORTH 

CEDAR  KEY   1  W5W 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNH 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  WSW 
GLEN  ST  MARY   1  w 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  CROVE 
JACKSONVILLE   WSO  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUCOSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL 


03 


81THL0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
6USHNELL   2  E 
CLERMONT  6  SSW 
OAYTONA  BEACH  WSO  AP 

DELAND   I  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFORO  EXP  STATION 
TITUSVILLE  3  NW 
WEEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCH6DLD  BIOLOGIC  STl 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNWElL  4  Nw 
DE  SOTO  CITY  B  5W 
FELLSMERE   7  SSW 

FORT  DRUM  5  NW 
fORT  GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMHEE  NO.  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WSO  CI 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER    ST  PARK 

NITTAW   I  S 
OKEECHOBEE  9  w 
PARRISM 

Plant  city 
st  petersburg 

sarasota 

tampa  wso  ap 

tarpon  spss  sewage  pl 

VENICE 

VERO  BEACH  4  w 

WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 


BELLE  GLADE  EXP  STA 
CANAL  POINT  USDA 
ClEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WSO  AP 
IMHOKAlEE   3  NNW 


1.56 
3.55 
3.51 
2.56 
1.92 

2.18 


2.39 
3.58 
5.11 
3.26 


1.32 
.04 
1 .04 


.05 
.07 
.04 


.10 
.12 


2.24 
2.95 
6.77 


3.B4 
2.72 
6.87 


4.90 
2.98 
3.20 

3.71 

5.46 


1.50 
.06 


3.90 
9.67 
10.45 


1.48 
8.43 
4.12 


4.94 
3.51 
2.38 


6.65 
3.67 
2.61 
2.31 


.26 
1.03 


.06 
1.04  1.81 


.04  .30 
.15 


2.50  .25 
.38  .85 

.57  1.15 
.18 

.07     .79  .03 


.05 
.10 


.12     .29  .05 


.78 
1.25 


.09  2.15 
1.22  .01 


.33     .03  T 


.02  .04 

.03  .03 
.08  ,02 


13 

u  j 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

25 

26 

27 

.66 

.03 

.02 

.02 

!ic 

.10 

1.63 

.05 

.  37 

1.16 

.04 

T 

.51 

.20 

.04 

.  29 

.27 

.74 

.  17 

.12 

.20 

.22 

T 

T 

.37 

.96 

.05 

.12 

.02 

.53 

.12 

1.15 

.55 

.05 

.03 

.50 

.24 

.23 

.02 

.66 

.01 

.  10 

.09 

.06 

.09 

.98 

.03 

.18 

.04 

.54 

.09 

.18 

.49 

.  13 

.54 

.33 

.90 

,51 

.22 

T 

.02 

T 

T 

1  .06 

.02 

.84 

.16 

.33 

2.08 

.32 

.28 

T 

.05 

T 

T 

.  18 

T 

.78 

.50 

T 

.72 

.05 

.77 

.26 

T 

T 

.62 

.30 

,07 

.05 

.01 

T 

T 

.13 

.36 

.12 

.01 

T 

T 

.02 

.09 

.69 

.05 

.02 

.05 

.  18 

1.51 

.04 

.39 

,02 

T 

!o2 

.69 

.Ob 

.06 

.14 

.65 

.08 

.09 

.02 

.08 

T 

.20 

1.65 

.18 

.41 

.  lb 

.18 

.04 

.01 

.09 

.12 

.25 

.20 

.08 

.60 

•  L5 

T 

.93 

1.06 

T 

.32 

.37 

.01 

•  36 

T 

.13 

.18 

T 

.06 

T 

.  15 

.04 

.03 

.30 

T 

•  30 

.38 

.  15 

1.22 

.45 

.85 

.02 

.30 

.  16 

.20 

.06 

.06 

.08 

.11 

.04 

4.50 

.  19 

•  16 

.06 

.07 

.03 

.05 

,B0 

.22 

.  10 

.04 

.20 

•  17 

.07 

.78 

.02 

.57 

.  13 

.33 

.55 

.01 

•  05 

.05 

.0*- 

.33 

.22 

.65 

.02 

•  39 

.22 

.02 

.  .36 

.17 

•  12 

.9J 

.07 

T 

.22 

.05 

.49 

1 .45 

1  •  00 

.97 

.  '^7 

.01 

3.^.8 

.50 

T 

T 

.45 

•  02 

.09 

.07 

.75 

•  62 

•  12 

.76 

.11 

.  16 

.  07 

.34 

T 

.19 

.21 

T 

.26 

.17 

.'*B 

T 

.14 

.64 

.15 

1 ,44 

.  14 

.66 

.01 

!20 

.30 

!39 

!33 

•  OA 

,06 

.06 

.43 

•  13 

.11 

.10 

.12 

T 

.12 

T 

.12 

.26 

.05 

•  06 

T 

T 

.47 

.03 

.35 

.07 

.13 

.59 

•  14 

.92 

.04 

.32 

US'. 

.69 

.31 

.55 

.IB 

.08 

.53 

.09 

.05 

.01 

1.18 

.17 

.15 

.  10 

.0* 

.06 

.63 

.08 

.08 

2,17 

T 

.36 

.12 

.  19 

T 

.05 

.  10 

.04 

1 .34 

,80 

.09 

.08 

.75 

.04 

T 

.32 

.32 

.04 

1^02 

.12 

.01 

.20 

.20 

.18 

.12 

1.61 

.  13 

•  14 

.32 

.45 

.45 

.  05 

.  10 

.01 

.03 

.02 

.04 

.20 

.  2  1 

.09 

.37 

.2<> 

.09 

.90 

.03 

.07 

.20 

.  1 1 

1,05 

.13 

.84 

.05 

.12 

.35 

.21 

.27 

,  16 

T 

2.00 

S.60 

.25 

.28 

.32 

.22 

.25 

.76 

.77 

.  06 

.02 

.02 

.51 

.03 

.04 

.37 

.21 

.53 

.  l8 

1.23 

.7^ 

.05 

.  10 

1 .06 

.70 

.07 

.06 

.67 

.16 

.86 

.03 

.43 

.34 

.26 

•  OB 

.49 

.31 

.30 

.24 

.60 

.  10 

.  19 

.29 

.04 

.07 

.38 

.95 

.15 

.18 

.02 

.48 

.14 

.04 

.03 

.20 

T 

1 .34 

.75 

.37 

.08 

.09 

.03 

.08 

.03 

.O** 

.33 

1.85 

.12 

.12 

.  10 

.30 

.02 

.02 

.52 

.2* 

,  14 

.02 

.04 

1.30 

.17 

.05 

.08 

1  .25 

.30 

.07 

.  1  5 

.  0  I 

1.33 

.07 

1.  It 

,15 

1  .29 

.05 

.  13 

.01 

.02 

.?3 

.28 

.35 

1.04 

.04 

.03 

.  1  2 

.37 

.31 

.18 

.05 

.54 

1.72 

.12 

.  7it 

.22 

.36 

.  18 

•  QZ 

,02 

.06 

.11 

,02 

.  14 

.05 

.36 

.47 

.  !*• 

.  10 

.04 

.  15 

.02 

.04 

,02 

.13 

.04 

.83 

.69 

T 

.30 

.31 

.15 

.04 

.37 

1.50 

.02 

.  12 

.05 

.48 

T 

,0<* 

.01 

.29 

.50 

T 

.50 

.90 

.01 

1.49 

.01 

.01 

.13 

.12 

.10 

.05 

2.38 

.05 

.09 

.18 

T 

.08 

T 

.30 

.38 

T 

.  14 

.33 

.  17 

•  03 

.  02 

.22 

.  35 

.02 

2.48 

,09 

.64 

.20 

.36 

.31 

.27 

.03 

.16 

.08 

.02 

.09 

.16 

.05 

.02 

1 

.11 

.20 

.71 

.38 

.11 

.34 

.02 

2.90 

.37 

T 

T 

.84 

.49 

.03 

2,40 

.15 

.21 

.07 

.05 

.35 

.02 

.02 

.50 

.28 

.06 

.90 

1.10 

.  12 

,  10 

,03 

.20 

.  12 

.90! 

.66 

.05 

T 

.26 

T 

.20 

T 

.25 

.22 

.76 

.68 

.05 

.26 

.04 

.24 

.02 

lowing  Sniion  l&dM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15  I  16  17 


Li  BELLE 

MTDRE   HAVEN   LOCK  1 
NfiPLES   2  NE 
PLINTA  GOROA  't  SNE 
TfiMIAMI    TRL  ".T  MI  BENO 


.l*-      .28  1.69 


lOwEB    EAST  COAST 


06 


OaNU  A  WNW 

FORT  LfiUOeROALE 

FT    LAJOEHDALE   EXP  STA 

HI  ALE  fiH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL  2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYPRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    W5D  AP 

MIAMI    12  SSW 

PERft I  Hi 

POMPANQ  BEACH 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

SCUTH  MIAMI    5  W 


11  .08 
10.33 
10.29 

7.29 

11.45 
5.29 

5,55 
7.13 

9.36 

12  .79 
6.75 


.10  .09  .07 

.11  .35  .05 

.60  .16  .55 

.09  .22  .67 

.60  1.10  .35 


.65  5,12 

l.-tB  3.«3 

.70  3.00 

2.00  .43 


.03      .*.3  .26 


<..70 
3.30 


.02 
.25 


.05     .18  T 
■  20 

.05  .1 

.15      .02  .06 


l.lO  4.*.5  1.25 


KEY  WEST  WSO  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


6.56 
5.76 


.051    .02     ,'.2  .72 


1.63  .35 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1  in 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

C3) 

ion  of 
>t  mile 

^  i 

Standard  of  1 
EASTERN 

ime 

o- 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Averc 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Dote 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
o 

o 

o. 

o 
>o 

1.00- 

Total 

APAlACHICOLA  WSD  CI 

26 

S 

31 

1 

5 

4 

1 

0 

0 

11 

93 

4.5 

DAYTDNA  BEACH  WSO  AP 

11 

3.6 

7.7 

29++ 

32 

06 

82 

81 

61 

71 

6 

3 

7 

2 

0 

0 

18 

6.2 

FORT  MYERS  WSD  AP 

9 

3.7 

7.3 

35++ 

25 

02 

88 

89 

57 

74 

4 

2 

10 

3 

2 

I 

22 

5.3 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

15 

1.0 

6.9 

27 

SW 

05 

93 

95 

60 

75 

2 

4 

6 

0 

1 

0 

13 

71 

5.5 

KEY  WEST  WSO  AP 

11 

9.8 

39 

SE 

30 

76 

76 

67 

71 

4 

3 

7 

2 

1 

0 

17 

80 

6.0 

LAKELAND  WSO  CI 

3 

3 

8 

1 

1 

0 

16 

70 

4.7 

MIAMI   WSO  AP 

10 

6.6 

8.7 

29++ 

12 

30 

84 

87 

65 

72 

8 

1 

8 

2 

1 

I 

21 

6.7 

ORLANDO  WSO  AP 

11 

2.9 

7.9 

21++ 

29 

03 

85 

86 

54 

65 

3 

7 

6 

1 

0 

1 

18 

5.5 

PENSACOLA  WSO  AP 

17 

l.A 

7, A 

24++ 

12 

19 

79 

83 

58 

64 

5 

2 

3 

2 

1 

0 

13 

5.6 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

6 

1.2 

6.3 

30++ 

24 

31 

92 

93 

56 

69 

5 

7 

1 

3 

1 

0 

17 

5.0 

TAMPA  WSO  AP 

10 

2. A 

8.0 

26++ 

27 

26 

91 

93 

59 

74 

2 

6 

2 

3 

1 

1 

15 

73 

5.6 

WEST  PALM  BEACH  WSO  AP 

8 

6.1 

8.1 

32++ 

4 

11 

78 

77 

61 

70 

2 

7 

2 

2 

0 

3 

16 

- 

6.5 

S««  reteience  notes  lollowing  Sidiion  IndM. 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1972 


Station 

Day  of  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

«          *  • 

NORTHWEST  01 

AP4L4CHIC0L4  WSQ  CI 

MAX 

91 

90 

89 

88 
76 

88 

82 

86 

66 

67 

67 

87 

89 

91 

89 

89 
7  5 

90 
74 

88 

88 

88 

68 

89 
78 

90 
77 

90 
75 

90 
78 

86 
75 

89 
77 

90 
80 

90 
77 

90 
80 

69 
78 

65 

7  3 

88.4 
74.8 

BLOUNTSTDwN 

MAX 

ee 

93 

93 

93 
71 

95 

90 
63 

85 

87 

89 

68 

90 

91 
68 

93 
67 

95 
66 

91 
66 

92 
68 

93 
68 

92 
69 

93 
68 

94 

70 

92 
69 

93 
68 

94 
69 

95 
72 

95 

72 

95 

71 

90 
70 

94 
68 

94 

69 

93 

7o 

69 

70 

91.9 
68.0 

CARRASeiLE   1  NNW 

MAX 

91 

90 

90 

91 
73 

89 

88 

85 

85 

90 

69 

90 

90 
68 

93 

89 
7  I 

91 
67 

92 
73 

94 
73 

86 

73 

69 
7 1 

68 
7 1 

90 
7  5 

89 
68 

92 
72 

88 
69 

93 
73 

91 

72 

90 
7*t 

91 
69 

92 
7  1 

91 
78 

89 
69 

89.9 
70.8 

CHIPlEY  3  E 

MAX 

89 

70 

91 

93 

92 
69 

93 

91 

84 

87 

67 

67 

87 

90 
68 

93 

93 

90 

92 

91 

91 

90 

92 

91 

90 
69 

93 

96 

96 

85 

87 

93 
7  1 

94 

92 

93 

90.7 
69. n 

CRESTVIEW  R40ID  WJSB 

MAX 

93 

92 

94 

92 
67 

89 

85 

89 

90 

88 

90 

93 

94 

92 

90 

92 

92 

93 
7 1 

94 

92 

91 

92 

95 

94 

91 
7 1 

92 

91 

7  2 

91 

93 
73 

93 

90 

91 

91.5 
69.5 

DE  FUNUK  SPRINGS 

MAX 

94 

91 

93 

93 
69 

90 

86 

88 

86 

66 

68 

90 

93 

94 

91 

91 
65 

90 
67 

91 
67 

91 

92 

90 
69 

92 

95 
66 

96 

94 

90 

68 
7 1 

91 

92 
68 

90 

90 

87 

90. fl 
66.8 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

95 

95 

95 

95 
65 

90 

68 

88 

90 

90 

91 

92 

96 

93 

91 

93 

93 
66 

90 
66 

93 

94 

97 

95 

96 
66 

95 

97 
66 

68 
68 

90 

94 

95 

66 

92 

90 

93 

92.7 
65.6 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
66 

92 
69 

95 
69 

92 
66 

88 

7  2 

86 
64 

89 
6 1 

91 
63 

89 
62 

69 
65 

93 
67 

93 
67 

92 
64 

89 
66 

89 
68 

90 
68 

91 
67 

90 
68 

93 
72 

93 
66 

93 

70 

95 
66 

96 
68 

96 

70 

92 
69 

90 
71 

94 

70 

93 
68 

91 
72 

68 

90 
69 

91.4 
67.5 

MGNTICELLO  3  W 

MAX 
MIN 

87 

91 

93 

90 
70 

94 

88 

83 

85 

86 

65 

68 

69 
67 

91 

93 

91 

91 
65 

90 

91 

90 

66 

86 

90 

92 

94 

92 

63 

87 

91 

92 

89 

89 

69.4 
66.5 

NICEVILLE 

MAX 

MIN 

91 

94 
67 

90 

93 
67 

92 
69 

92 
68 

87 

90 

90 
62 

90 

92 

92 

95 

94 

90 

92 
69 

91 

94 

95 

95 

91 

93 
68 

96 

96 

95 

9n 

88 

91 
69 

91 

90 

92.0 
68,5 

PANAMA  CITY   5  NE 

MAX 
MIN 

68 

91 

90 

91 
68 

89 

89 

86 

89 

90 

89 

91 

93 

97 

95 

91 

92 

91 

92 

94 

94 

91 

92 

94 

94 

92 

85 

90 

90 
69 

91 

90 

91.0 
69.4 

PENSACOLA  WSO  AP 

MAX 

MIN 

92 

90 

90 

89 
71 

89 

86 

87 

87 

69 

69 

69 

91 

90 

87 

90 

69 

90 

90 

91 

88 

89 

93 

92 

92 

92 

67 

91 

91 

91 

66 

90 

69.6 
73.7 

OUINCY  3  SSH 

MAX 
MIN 

86 

91 

92 

92 
71 

95 

90 

84 

86 

86 

87 

86 

90 

92 

95 

86 

92 

91 

89 

90 

90 

90 

90 

92 

94 

95 

85 

90 

94 

93 
69 

92 

91 
7  J 

90.3 
68.2 

ST  HARKS  5  SSE 

MAX 
MIN 

90 

91 
67 

91 

90 
73 

90 

85 
68 

69 
67 

90 

91 
63 

93 
67 

93 

96 

94 

91 

91 

92 
69 

91 

93 

93 

91 

92 

93 

96 

93 

68 

92 

94 

94 

93 

93 

77 

83 

91.5 
69.9 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

94 
68 

93 
63 

95 
67 

96 
69 

90 
65 

83 
65 

88 
64 

88 
64 

88 
67 

90 
65 

91 
65 

94 
65 

94 
66 

91 
63 

91 
65 

92 
61 

89 
62 

92 
68 

90 
67 

91 
68 

92 
67 

94 
66 

96 
67 

97 
69 

87 
69 

90 
69 

97 
69 

96 
67 

93 
66 

91 
69 

89 
66 

91.7 
66.2 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
67 

94 
69 

97 

70 

87 
69 

84 
69 

66 
66 

88 
64 

68 
60 

69 

70 

91 
66 

93 
69 

94 
67 

92 
65 

94 
68 

92 
66 

91 
69 

92 
70 

91 
72 

92 
73 

92 
71 

94 

70 

96 

70 

94 

70 

86 
72 

93 
71 

97 
71 

97 

67 

95 
67 

94 
69 

82 

71 

91.8 
68,6 

WEHAHITCHKA 

MAX 
MIN 

90 
70 

95 
68 

95 

70 

95 
71 

94 
71 

91 
69 

85 
67 

90 
68 

90 
62 

90 
64 

92 
68 

93 
68 

96 

70 

95 
68 

95 
68 

93 

70 

93 
69 

91 
69 

94 

70 

94 

70 

91 

70 

94 

70 

95 

70 

95 

72 

95 
74 

85 

70 

90 
72 

94 
69 

95 
69 

95 

72 

93 

71 

92.7 
69.3 

WOODRUFF  DAM 

•          *  • 

MAX 
MIN 

89 
69 

94 
68 

96 
68 

94 
73 

96 

73 

90 
66 

66 
64 

69 
65 

69 
66 

69 
66 

90 
69 

90 

70 

94 

70 

95 
66 

93 
68 

93 
69 

93 
69 

86 

92 

91 

92 

93 

94 

96 

97 

87 

84 

95 

97 

96 

72 

93 
7  3 

92.1 
69.7 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSH 

MAX 

91 
79 

91 
78 

92 
76 

90 
79 

92 
78 

94 
72 

91 
71 

90 
70 

90 
69 

86 

70 

87 

7  I 

86 
75 

93 
76 

94 
76 

91 
79 

92 
76 

93 
74 

91 
74 

92 

69 
73 

91 

92 
73 

91 

93 

94 

91 

93 

91 

92 

94 
79 

92 

91.4 
75.0 

CROSS  CITY  2  WNW 

MAX 

MIN 

90 
65 

95 
66 

93 
68 

92 

72 

88 

70 

90 

70 

95 
66 

93 
64 

90 
66 

69 
68 

91 

90 
69 

96 
63 

96 
67 

95 

93 

95 

95 

95 

92 

92 

94 

93 
69 

95 

93 

95 

7  ^ 

92 

7  1 

93 

94 
69 

92 

7  1 

94 

70 

92.9 
68.6 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

93 
75 

96 
75 

97 
75 

96 
73 

93 
69 

89 
69 

86 

70 

86 
66 

83 
7  1 

94 
69 

90 
70 

89 
7 1 

85 

88 

39 

90 
69 

96 

95 

94 

72 

91 

7  I 

FERNANOINA  SEACH 

MAX 
MIN 

GAINESVILLE  2  WSW 

MAX 
MIN 

93 
73 

97 
72 

97 
72 

97 
73 

97 

71 

92 
71 

67 
68 

68 
68 

66 
68 

68 

70 

86 

96 

95 

94 
70 

92 
70 

93 
69 

89 

92 

90 

90 

92 

93 

93 

95 

92 

89 
7  ^ 

92 
7 1 

94 

96 
73 

93 
73 

94 
7  \ 

92,3 
71.0 

GLEN  ST  MARY  1  M 

MAX 
MIN 

91 
68 

93 
69 

95 

70 

96 
72 

97 

70 

92 
69 

88 
6 1 

87 
60 

86 
66 

80 
67 

86 
6 1 

94 
68 

93 
67 

95 

97 

92 
68 

90 

92 

91 

87 
69 

90 

91 

93 
68 

94 

91 

91 

7  Q 

95 
68 

95 
69 

94 
68 

91.7 
67.3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

89 
73 

93 
72 

93 
74 

93 
73 

94 
72 

90 
72 

86 
68 

89 
65 

86 
69 

87 
67 

86 
68 

88 
70 

90 

92 

90 

90 

88 

89 

90 

88 

88 
70 

90 

90 
69 

91 
73 

92 
72 

93 
7  1 

89 

72 

93 
7  2 

94 
7  1 

92 
72 

92 
70 

90.2 
70.6 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

93 
73 

95 

70 

97 
72 

95 

72 

94 
71 

90 
69 

86 
67 

65 
6 1 

70 
66 

86 
69 

86 
68 

92 
7 1 

91 

91 
70 

88 
7  2 

87 

69 

69 

64 

87 

88 
68 

90 
67 

91 
70 

92 
74 

92 
7  \ 

93 
72 

96 

7  1 

97 
72 

96 
73 

92 

7l 

89 
7  I 

90.3 
70.4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

94 

93 

91 

90 
73 

93 

89 

69 

84 

81 

7 1 

84 
76 

85 

7 1 

68 
72 

89 
76 

87 

78 

87 
72 

89 
75 

88 
75 

88 
76 

84 
74 

86 
75 

88 
77 

88 
72 

68 

72 

91 
73 

94 
73 

93 
71 

95 

72 

94 
69 

96 
74 

90 
72 

87 
74 

69.  1 
73.1 

JASPER 

MAX 
MIN 

90 
71 

94 
68 

94 

70 

94 
72 

96 
71 

92 
68 

85 
66 

68 
62 

87 
63 

86 
66 

90 
61 

91 
66 

93 
68 

95 
68 

89 
68 

92 
67 

93 
69 

92 
69 

92 

89 

90 

93 

94 

95 

97 

69 

92 

95 

96 
69 

93 

70 

93 
69 

91.9 
68.2 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

89 
69 

91 
71 

93 
72 

93 
73 

94 

70 

91 
71 

86 
66 

81 
64 

62 
67 

66 
66 

87 
65 

88 
68 

92 
68 

93 
67 

91 
69 

91 
68 

90 
70 

89 

90 

86 

90 

91 

91 

92 

95 

69 
70 

91 
7  I 

94 
69 

94 
7 1 

93 
69 

93 
69 

90.2 
69.0 

LIVE  OAK 

MAX 

Mm 

93 

70 

95 
74 

94 

70 

95 
71 

95 
69 

88 
67 

88 
65 

85 

70 

86 
68 

90 
66 

90 
65 

93 

70 

95 
69 

93 
67 

92 
69 

93 

7  1 

94 
7 1 

94 

69 

92 

93 

94 

94 

96 

91 

70 

89 

71 

95 

72 

95 
69 

94 

70 

94 

70 

93 
68 

92.3 
69.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

MAYO 

MAX 
MIN 

91 

70 

91 

70 

96 

70 

95 

70 

95 
69 

91 
68 

86 
68 

87 
61 

88 
62 

64 
68 

90 
65 

91 
66 

94 
68 

96 

96 

92 

94 

93 

70 

93 

68 
64 

90 
65 

93 
64 

95 

64 

96 

70 

96 

70 

91 

72 

94 
73 

97 
67 

97 
67 

95 

vo 

95 

70 

92.6 
67.5 

PALATKA 

MAX 
MIN 

93 

73 

96 
74 

96 
72 

96 
72 

95 
73 

88 
70 

87 

70 

66 

73 

84 
71 

86 

71 

86 
69 

92 
72 

95 
73 

94 
72 

92 
71 

90 
73 

92 

73 

90 
71 

69 

74 

91 
72 

89 

70 

92 

70 

95 

70 

97 

70 

95 

74 

95 

72 

95 

71 

97 
74 

97 
75 

96 
74 

95 

71 

92.3 
71.9 

PERRY 

MAX 
MIN 

92 
75 

95 
69 

94 

70 

94 

70 

94 

70 

88 
68 

69 
68 

69 
68 

86 
62 

92 
72 

92 
67 

95 
74 

97 
68 

95 
69 

90 
68 

95 
68 

95 
69 

94 

76 

92 
74 

93 
71 

94 
74 

95 
67 

96 

70 

94 
72 

92 
71 

89 

60 

94 

81 

95 

70 

92 
69 

92 

70 

92 
73 

92.8 
70.7 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

93 
71 

92 
74 

95 
74 

93 
71 

92 
70 

88 
68 

64 
65 

64 
75 

63 
69 

83 

73 

90 
69 

90 
70 

92 
72 

90 
75 

89 
72 

89 
72 

66 
72 

85 

71 

88 
72 

86 
74 

87 
69 

89 
69 

91 
70 

95 

73 

91 
71 

95 
66 

93 
72 

86 
73 

89.4 
71.1 

Sea  R«lar*DC«  Notat  f  oUowlng  Sution  Indax 


-   B3  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 
< 

STARKE 

MAX 
MIN 

73 

66 

70 

72 

66 

61 

67 

85 
63 

82 
67 

68 

87 
67 

92 
67 

94 
69 

9  1 
68 

9  1 
66 

69 
69 

91 

70 

91 

66 

67 

71 

90 
69 

91 
67 

91 
66 

93 
68 

94 
71 

93 
70 

91 
69 

94 
69 

94 
69 

94 
69 

92 
69 

90 
69 

90.9 
68,2 

STEINHaTCHEE   MCC4IN  TR 

MAX 
MIN 

9? 
72 

94 
71 

92 
70 

93 
69 

94 
71 

92 
70 

93 
7  1 

95 

70 

94 

71 

92 

70 

90 
63 

92 
65 

94 
66 

95 

96 

95 
70 

94 

95 

94 

93 

95 
7  ^ 

94 

94 

72 

93 
73 

92 
70 

93 
7 1 

92 
72 

94 

92 
72 

90 
7q 

62 
70 

92.9 
70  •  1 

USHER  TOWER 

«          *  « 

MAX 
MIN 

93 
72 

96 
68 

96 
67 

97 
68 

92 
66 

88 

68 

89 
65 

90 
64 

90 
63 

88 
62 

91 
64 

95 
67 

95 
69 

93 
68 

92 
68 

94 
67 

91 

70 

93 
68 

90 
68 

91 
66 

93 

66 

94 
66 

94 
66 

93 
71 

94 
69 

91 
69 

93 
69 

94 
67 

92 
68 

93 
66 

92 
66 

92,5 
67.5 

NORTH  CENTRIL  03 

I, 

brdoksuille  chin  hill 

MAX 
MIN 

92 
72 

95 
72 

95 
72 

90 
66 

90 
70 

90 
69 

89 
66 

90 
68 

92 
73 

93 

73 

92 

72 

92 
67 

68 
71 

66 

70 

87 

70 

86 

71 

93 

70 

93 

71 

91 
69 

91 
71 

92 
73 

93 
69 

90 

70 

69 
69 

90,9 
70,3 

BUSHNElL  2  E 

MAX 
MIN 

92 
n9 

95 
70 

96 

70 

94 
6S 

93 
67 

92 
69 

89 
67 

89 
67 

68 
67 

69 

70 

89 
67 

92 

70 

91 
71 

93 
67 

92 
66 

92 
70 

86 
71 

68 
71 

86 
71 

89 

70 

90 
71 

91 

70 

92 
67 

93 
71 

92 
71 

91 
70 

92 
71 

92 
71 

92 
71 

93 
72 

99 

71 

91.1 
69,5 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 
MIN 

93 
73 

95 
73 

96 
73 

94 
69 

93 

70 

91 
69 

90 
68 

87 
67 

89 

72 

66 

72 

90 
71 

94 
72 

93 
73 

90 
70 

92 
71 

92 
72 

69 
73 

ee 

73 

65 

73 

69 
71 

87 
73 

91 

72 

93 
70 

94 

71 

92 

72 

91 

72 

94 
73 

9! 

74 

95 

73 

94 

72 

92 
73 

91.5 
71.6 

04YT0N4   BEACH  WSO  «P 

MAX 
MIN 

93 
74 

93 
73 

91 
73 

91 
70 

90 
72 

89 
70 

64 
69 

86 

75 

86 
72 

85 

73 

68 

72 

9U 
70 

86 
73 

88 
71 

67 

72 

86 
73 

68 

73 

67 

75 

84 
73 

67 
72 

67 
76 

87 

73 

87 

71 

90 
71 

91 
74 

93 
72 

93 
72 

90 
74 

95 
74 

91 
71 

69 
73 

86,6 
72,5 

DELANO  1  SSE 

MAX 
MIN 

94 

70 

96 
68 

96 
65 

94 
65 

91 
69 

92 
66 

89 
65 

88 

67 

67 
67 

86 
68 

90 
70 

91 
69 

94 

67 

90 
65 

92 
64 

66 
69 

89 
67 

69 
65 

84 
70 

97 
69 

69 
66 

91 

70 

91 
6! 

94 
66 

91 
65 

91 
68 

94 
66 

95 

66 

95 
73 

94 
63 

90 
62 

91,0 
67,0 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

93 
73 

93 
73 

97 

73 

97 
71 

96 

73 

94 

71 

93 
71 

93 
70 

69 
69 

69 
71 

87 
69 

90 
72 

94 

73 

97 
70 

95 

70 

94 
73 

94 
74 

91 
74 

92 
73 

98 
72 

69 
72 

89 
73 

93 
71 

93 

72 

95 
73 

93 
71 

92 
71 

93 
72 

96 
73 

94 

73 

94 
71 

92,9 
71,6 

LISBON 

MAX 
MIN 

94 

72 

96 

72 

96 
72 

95 
69 

95 
71 

91 
70 

9! 
66 

91 
68 

68 
69 

67 
68 

89 
69 

93 

70 

91 
72 

92 
69 

90 
66 

90 
69 

88 
72 

90 
70 

85 

71 

99 
75 

91 
70 

91 

70 

93 
69 

93 

73 

94 
73 

91 
66 

93 
72 

94 

71 

94 
73 

94 
72 

91 
67 

91,6 
70,4 

OCALA 

MAX 
MIN 

94 
74 

95 
73 

98 
73 

97 

72 

97 
73 

92 
72 

91 
70 

69 
68 

69 

70 

87 
71 

97 
73 

94 
72 

96 
73 

96 

72 

94 

72 

93 
72 

93 
73 

92 
72 

91 

72 

91 

70 

90 
71 

93 
72 

95 

72 

96 
74 

94 
72 

94 
71 

95 
72 

96 

70 

95 
71 

96 
70 

93 

70 

93,6 
71,7 

ORLANDO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

95 
75 

97 
74 

97 
73 

94 

73 

94 
74 

95 
71 

90 

70 

69 

75 

90 

73 

88 
74 

91 
73 

94 

75 

93 

75 

90 

72 

92 
74 

66 
7! 

89 
75 

69 

75 

65 

75 

90 
74 

90 
75 

91 
76 

90 
74 

93 

74 

93 
75 

92 
75 

97 
74 

96 

75 

95 
76 

96 

75 

93 
75 

92,2 
74.2 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

93 

7? 

97 
73 

95 
69 

95 
73 

94 

70 

93 
71 

91 
66 

90 
67 

90 
68 

91 
70 

92 
70 

94 

73 

93 
72 

92 
68 

92 

70 

92 
70 

88 

71 

66 
72 

67 

72 

68 

70 

90 
71 

92 
72 

94 
72 

94 

70 

92 
72 

90 
69 

93 

72 

94 
73 

95 
73 

94 

71 

92 
69 

92,1 
70.7 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

97 
7  1 

96 
70 

99 

72 

94 

66 

94 

72 

95 
67 

90 
66 

66 

70 

90 
69 

68 

70 

91 
7  1 

94 
71 

92 
72 

91 
70 

91 
69 

68 
71 

89 

70 

89 
70 

89 

7  1 

98 
70 

99 
72 

90 
71 

93 
72 

94 
69 

95 
69 

93 

72 

95 
7  1 

95 

7  1 

94 

94 
7 1 

91 

92.1 
70.4 

TITUSVILLE  3  NW 

MAX 
MIN 

97 

97 

70 

97 
7 1 

97 
66 

95 

98 
67 

67 
66 

88 
75 

87 
68 

85 
7 1 

69 

92 

92 

90 

92 
7  3 

92 
74 

92 

89 

88 

90 

89 

99 

89 

94 

94 

96 

97 

98 

96 

96 
70 

90 

92.4 

WEEKI  WACHEE 

4           *  * 

MAX 
MIN 

SOUTH  CENTRAL  0<i 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

93 
65 

94 
66 

98 
65 

94 
67 

94 
66 

96 
67 

91 
67 

67 
67 

93 

70 

96 
65 

93 
66 

99 
67 

93 
68 

90 
68 

99 
71 

99 

72 

93 

70 

92 
69 

89 

70 

99 

70 

91 
69 

98 

70 

90 
69 

93 
66 

95 

69 

94 

70 

96 

71 

98 
69 

95 
70 

99 
73 

93 

70 

93.7 
68.5 

ARCHBQlD  biolooic  sta 

MAX 
MIN 

95 
63 

96 
65 

94 
65 

95 
66 

90 
65 

97 
65 

92 
65 

90 
67 

86 
66 

90 
66 

91 
65 

95 
67 

95 

70 

94 
68 

69 
69 

90 
71 

87 
71 

91 

70 

93 
70 

96 

71 

90 
71 

90 
68 

65 

70 

85 
65 

92 
68 

95 
68 

92 
71 

96 

71 

95 
70 

96 
66 

97 
65 

92.0 
67.7 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

96 
71 

99 
72 

97 
72 

95 
66 

95 

73 

94 
71 

94 
69 

69 

70 

88 
60 

90 
72 

93 
72 

93 
73 

92 
72 

66 
69 

93 
71 

89 
73 

89 
72 

92 
71 

66 

72 

89 

71 

92 
72 

93 
72 

92 
72 

94 
71 

93 
74 

91 
76 

96 
74 

95 
74 

95 
72 

93 
74 

92 
71 

92.5 
72.1 

8ARTUW 

MAX 

MIN 

95 
70 

96 
70 

96 
72 

96 
66 

96 

70 

94 
69 

93 
66 

93 
68 

92 
69 

88 
67 

93 
69 

95 
71 

96 
73 

96 
66 

95 
69 

91 
71 

87 

70 

90 
69 

68 
69 

68 
67 

88 
69 

92 
69 

93 
69 

92 
66 

95 

70 

96 

70 

97 

70 

97 
71 

96 
71 

95 

70 

99 

70 

93.2 
69.3 

BRADENTON    5  ESE 

MAX 
MIN 

90 
6P 

94 

70 

92 
68 

92 
70 

91 
68 

89 
70 

90 
67 

91 
66 

91 
66 

88 
69 

89 
69 

90 
69 

92 
70 

90 
68 

92 

70 

91 
71 

90 
71 

91 
72 

68 
68 

87 
69 

89 
71 

91 
71 

91 
71 

91 
71 

99 
71 

92 
72 

92 
73 

90 
71 

91 
71 

91 

71 

90 
71 

90.5 
69.9 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

69 
74 

90 
73 

93 
73 

93 
73 

91 
70 

90 
74 

90 
71 

90 
69 

89 
69 

89 
70 

68 

70 

91 
73 

92 
74 

90 
72 

93 
74 

93 
70 

91 
69 

90 
73 

89 

72 

91 
67 

92 
72 

90 
72 

69 

71 

91 
73 

90 
70 

87 

75 

91 
74 

92 
75 

92 
75 

90 
74 

91 
75 

90.9 
72.1 

FELLSMERE   7  SSW 

MAX 
MIN 

95 

70 

94 
72 

93 
71 

94 

70 

94 
69 

92 
69 

90 
68 

85 
68 

66 
68 

90 
72 

67 
69 

94 
69 

92 
69 

66 

71 

90 
72 

90 
73 

89 

73 

69 
74 

65 
71 

67 
73 

68 

72 

86 
71 

89 
71 

90 
70 

91 
69 

93 

70 

97 

71 

96 
72 

96 
71 

95 
71 

96 
73 

91.0 
70.7 

FORT  DRUM   5  NW 

MAX 
MIN 

95 
70 

94 
71 

95 

70 

94 
67 

94 
64 

92 
68 

91 
66 

64 

68 

88 
66 

85 

70 

90 
69 

93 
71 

90 
71 

67 

70 

90 
70 

89 

71 

89 
67 

90 
69 

85 

70 

97 

70 

66 
69 

99 
69 

90 
67 

90 
69 

94 
62 

95 
66 

95 

71 

94 
70 

94 
69 

93 
60 

99 
68 

90.7 
68.5 

FORT  PIERCE 

MAX 

MIN 

93 
72 

92 
72 

90 
72 

90 
73 

92 
70 

92 
70 

92 
70 

92 
70 

86 
72 

85 
73 

88 
73 

90 
73 

68 
73 

66 
74 

66 

72 

86 
76 

88 
76 

87 
76 

80 
71 

97 
76 

68 
76 

87 
77 

67 
73 

87 
73 

89 
74 

90 
73 

89 

75 

99 
77 

90 
72 

90 
77 

65 
71 

68.5 
73.3 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

94 
69 

96 
68 

96 
68 

95 
66 

94 
66 

93 
68 

92 
65 

66 
69 

6  ' 
67 

87 

70 

91 
69 

92 
71 

94 

70 

68 

70 

91 
69 

90 
68 

86 
69 

96 

70 

86 

70 

99 
70 

90 
71 

90 
69 

91 
67 

92 
65 

94 
67 

92 

70 

96 
72 

95 

70 

94 
68 

93 

71 

93 
69 

91.5 
66.6 

KISSIMMEE   NO.  2 

MAX 
MIN 

94 

70 

94 
71 

95 
70 

95 
69 

91 

70 

90 
69 

91 
67 

90 
70 

85 

70 

86 
70 

91 
70 

92 
72 

91 
73 

68 
71 

91 

70 

89 
72 

88 
72 

94 

72 

86 

72 

87 

71 

86 

71 

98 
72 

69 

70 

90 
70 

92 
72 

91 

72 

92 
75 

93 
73 

93 
73 

92 

74 

92 
74 

90.3 
71.2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

97 
72 

96 
71 

96 
75 

96 
68 

96 
68 

95 
70 

95 
66 

93 
71 

90 
72 

90 
70 

89 
68 

93 
71 

96 
72 

96 
68 

90 
70 

94 
72 

92 
70 

86 
71 

87 

71 

97 
69 

96 

72 

99 

70 

91 
69 

89 
71 

93 
72 

95 
69 

94 
74 

97 
75 

97 

77 

95 
75 

91 
73 

92.9 
71.0 

LAKELAND  WSO  CI 

MAX 
MIN 

92 
72 

94 
74 

95 
72 

92 
72 

92 
74 

92 
72 

69 
70 

68 

71 

87 

70 

87 
71 

91 
71 

94 
73 

92 
71 

69 

72 

92 
73 

89 
74 

68 
74 

66 
74 

65 

71 

86 
71 

99 
74 

89 
73 

69 
73 

91 
73 

91 
70 

91 
74 

94 
75 

93 
74 

92 
74 

92 

73 

89 
71 

90.3 
72.5 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

95 
72 

91 

71 

92 
72 

90 
71 

92 
71 

92 
71 

65 
69 

65 

70 

86 

70 

84 

71 

67 

70 

90 
74 

90 
73 

66 

72 

89 
74 

91 
75 

89 
78 

68 
76 

65 
73 

67 

74 

66 
74 

86 
77 

99 

75 

69 
71 

90 
74 

92 
72 

93 
72 

91 
70 

90 
70 

91 
72 

66 
72 

39.  1 
72.5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIH 

96 

70 

97 
69 

97 
69 

97 
67 

96 
68 

95 
65 

91 
67 

68 
69 

69 
70 

94 
68 

94 
70 

94 

70 

68 
69 

94 
71 

91 
72 

87 

72 

99 
71 

65 

72 

88 
70 

90 
72 

91 
70 

93 

70 

92 
70 

95 

71 

95 

73 

95 
74 

96 
72 

96 
72 

96 

72 

94 
72 

92.7 
70.2 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 
MIN 

92 
68 

95 
69 

96 

70 

94 
69 

93 
68 

92 
66 

92 
67 

91 
67 

90 

70 

91 
69 

90 
66 

93 
63 

95 
69 

91 
67 

9J 

70 

93 
71 

94 
71 

93 
7* 

89 
72 

92 

70 

93 

70 

93 
71 

93 
69 

90 
69 

92 
70 

93 
71 

95 
73 

95 

70 

94 

70 

94 
69 

92 
70 

92.7 
69.6 

OKEECHOBEE  9  W 

MAX 
MIN 

94 
67 

95 
65 

96 
69 

92 
68 

92 
63 

93 

70 

92 
62 

91 
67 

65 
69 

67 

69 

86 
66 

69 
71 

92 
70 

91 
70 

67 

70 

92 
70 

90 
70 

91 
69 

92 
69 

82 
68 

92 

(0 

91 
66 

92 
69 

92 
68 

92 
72 

92 
73 

93 
71 

94 
71 

93 
69 

92 
69 

91 
66 

91.1 
66.9 

PARRISH 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
69 

96 

72 

94 

70 

94 
70 

92 

70 

91 
66 

93 
67 

90 
69 

90 
69 

90 
70 

92 

70 

94 

71 

92 
67 

94 
71 

94 

71 

91 

72 

91 

70 

90 
72 

69 

71 

90 
71 

92 
71 

92 
71 

92 
70 

92 
71 

93 
72 

95 
74 

94 

71 

93 
71 

92 

71 

92 
72 

92.2 
70.4 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

S««  RelervDC*  Not«B  ToUowing  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1972 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ST  PtTERSBUBC 

MAX 

MIN 

90 
75 

92 
76 

94 

80 

94 
78 

92 
72 

89 
77 

91 
75 

90 
75 

91 

76 

90 
76 

90 
69 

92 
75 

94 
76 

92 
71 

94 

77 

94 
78 

90 
76 

92 
73 

91 
75 

89 
74 

92 
75 

93 
77 

94 

78 

92 

78 

92 
75 

90 
77 

92 
77 

93 
76 

92 
79 

92 

77 

91 
78 

91.7 
75.9 

SARiSDTA 

Mm 

T4MP4   WSO  4P 

Mm 

75 

91 
72 

95 
73 

95 
71 

92 
72 

93 
73 

95 
69 

92 
70 

93 

71 

92 
72 

93 
70 

92 
73 

94 

70 

92 
69 

91 

73 

90 
72 

90 
72 

69 

73 

67 

72 

90 
72 

90 

72 

92 

72 

91 
72 

90 
72 

89 
72 

69 
75 

92 
75 

91 
76 

90 
75 

90 
74 

91 
74 

91.4 
72.4 

T4RPGN  SPGS  SEHACE 

PL 

MAX 
MIN 

89 
76 

89 
73 

91 
73 

9? 
71 

89 
69 

89 
73 

90 
70 

93 
69 

93 
69 

90 
72 

90 
70 

90 
75 

91 

73 

90 

76 

91 
73 

90 
76 

93 
71 

91 
73 

90 
72 

92 
73 

93 
73 

92 
76 

90 
69 

90 
70 

90 
72 

92 
74 

92 
74 

92 
74 

91 
72 

92 
77 

91 
73 

90.9 
72.6 

VENICE 

MAX 
MIN 

88 
71 

91 
71 

93 
74 

93 
71 

90 
71 

90 
71 

90 
70 

92 
70 

91 

70 

90 
71 

89 
72 

86 
71 

90 
72 

90 
70 

93 
74 

93 
69 

85 
66 

67 
69 

85 
70 

87 

72 

93 
71 

90 
71 

89 
73 

95 

71 

94 

73 

90 
74 

94 
74 

91 
74 

91 
73 

68 

74 

91 

73 

90.4 
71.5 

VERO  BEACH  4  W 

MAX 
MIN 

94 

93 

92 

90 

69 

90 

90 
69 

87 

70 

85 

70 

85 

72 

83 
7  1 

69 
72 

91 
73 

90 
72 

87 
71 

99 
77 

68 
72 

67 

73 

87 

72 

80 
71 

86 

72 

67 

71 

87 

71 

69 

70 

69 

71 

91 
72 

90 
70 

93 
72 

90 
69 

90 

71 

90 

72 

69.0 
71.2 

WAUCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

93 
68 

95 
69 

96 
70 

95 
68 

95 
75 

95 
68 

94 
67 

91 
69 

87 
69 

86 
69 

92 
68 

96 

70 

95 

70 

93 
66 

91 

70 

86 

70 

88 
71 

92 

7D 

88 

70 

68 

70 

90 
71 

90 
70 

91 
67 

93 
72 

92 
72 

95 
73 

95 
71 

95 
70 

94 

70 

90 

92.1 
69,6 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

9<i 
65 

93 
64 

95 
67 

92 
64 

94 
68 

93 
66 

92 
64 

92 
67 

92 
67 

90 

70 

91 
68 

94 
69 

93 
67 

93 
67 

93 
67 

92 
72 

90 
73 

67 

70 

66 

68 

66 
68 

89 
71 

92 
71 

92 
67 

91 
68 

92 
69 

92 
70 

95 
71 

95 
71 

95 
68 

93 

70 

92 

71 

91.9 
68.3 

evepglaces  and  SW 
COAST 

05 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

94 
71 

95 

72 

94 

70 

92 
70 

92 
70 

92 
72 

92 
68 

91 
64 

84 
69 

88 

70 

87 
68 

87 
71 

92 
71 

90 
72 

68 
72 

91 
73 

87 

71 

66 
72 

67 
72 

67 
71 

87 
70 

89 
70 

69 
70 

88 
70 

69 
69 

68 
69 

90 
72 

93 
72 

92 
71 

92 
72 

91 
71 

69.6 
70.3 

CANAL  POINT  U5DA 

MAX 
MIN 

CLEWISTDN  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

95 
72 

93 

70 

93 

73 

93 

71 

92 
72 

92 
72 

91 
71 

91 
72 

86 
72 

86 

73 

87 
71 

87 

70 

90 
72 

90 
73 

69 
74 

91 
74 

90 
75 

69 
74 

90 
74 

82 
71 

69 

74 

90 
75 

90 
73 

69 
72 

69 
71 

89 
68 

93 
69 

96 
75 

97 
75 

95 

76 

94 
71 

90.6 
72.4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

MIN 

92 
69 

94 
69 

94 

70 

93 

70 

92 
70 

93 

70 

92 
69 

91 
70 

64 

70 

88 

70 

86 
69 

89 

70 

91 
69 

93 
71 

93 
70 

90 
72 

92 
73 

92 
72 

89 
73 

63 
71 

66 

72 

88 
71 

90 
70 

90 
68 

93 
71 

92 
70 

93 
70 

90 
68 

94 
69 

91 
70 

92 
70 

70.2 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

90 
74 

91 
74 

89 
72 

91 
74 

90 
74 

90 
72 

91 
75 

88 

72 

86 
71 

86 
71 

66 
75 

90 
75 

89 
73 

87 
77 

90 
74 

91 
76 

90 
73 

86 

73 

66 
72 

84 
73 

63 

71 

87 
72 

91 
74 

65 
74 

90 
77 

90 
78 

91 
79 

89 
80 

68 
80 

68 
78 

68 
74 

74.4 

FORT  MYERS  WSD  AP 

MAX 

MIN 

93 
75 

95 

75 

95 
74 

94 

72 

93 

73 

91 
74 

94 
72 

90 
71 

90 
73 

91 
73 

92 
73 

92 
75 

93 
75 

69 
74 

93 
75 

92 
73 

90 
75 

90 
75 

86 

75 

69 

74 

91 
74 

92 
74 

91 
74 

92 
74 

91 
72 

92 
75 

95 

77 

93 
75 

93 
74 

94 
74 

91 
74 

91.8 
74.0 

IMHOKALEE  3  NNW 

MAX 
MIN 

95 
72 

96 
71 

94 

70 

92 
69 

92 
70 

91 
71 

92 
69 

88 
68 

68 
69 

90 
67 

91 
70 

91 
71 

91 
72 

68 

72 

94 
74 

91 
74 

87 
73 

86 
72 

83 
72 

65 

72 

69 
70 

92 
72 

90 
71 

92 
71 

91 

71 

92 
71 

93 
74 

94 

73 

92 
71 

92 
72 

89 
69 

71.1 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

97 
75 

95 
74 

96 

72 

95 
73 

96 
69 

93 
69 

95 
69 

90 
66 

91 
67 

91 
71 

94 
69 

94 
69 

94 

70 

90 
71 

93 

92 

95 

72 

90 
72 

69 

77 

89 

70 

90 
70 

91 
72 

92 

70 

95 
68 

95 

69 

95 

70 

99 
73 

99 
69 

98 
70 

99 

72 

94 
68 

70.4 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

MIN 

93 
68 

95 
69 

94 
72 

93 

70 

92 

71 

94 
70 

93 

70 

91 

70 

64 

70 

85 

70 

87 
69 

89 
69 

92 

70 

90 
71 

67 

72 

90 
72 

68 
74 

88 
75 

90 
75 

82 

70 

66 
73 

90 
73 

90 
70 

90 
70 

91 
70 

91 
68 

91 
69 

94 

70 

94 
72 

94 
74 

94 

70 

90. J 
70.8 

NAPLES   2  NE 

MAX 

92 

93 
73 

95 

70 

95 
69 

91 
70 

91 
73 

92 
70 

92 
70 

92 
7 1 

93 
70 

91 
7  1 

93 
71 

93 
72 

91 
71 

91 

70 

93 
73 

90 
70 

88 

70 

89 
71 

68 

72 

91 
71 

92 
71 

92 
70 

91 
71 

91 
70 

91 
72 

94 
74 

94 
73 

94 
71 

95 
73 

94 

72 

92.0 
71. J 

PUNT4  GOROA  »  ENE 

MAX 
MIN 

93 
68 

94 
70 

95 

71 

94 
69 

93 
69 

92 
69 

90 
69 

90 
63 

90 
69 

90 
70 

91 
69 

92 

70 

93 
70 

89 

70 

92 
72 

69 
73 

91 
75 

92 
72 

89 

72 

68 

72 

69 
71 

92 
71 

91 
70 

92 

70 

92 
69 

94 
73 

95 

72 

95 
71 

94 

72 

92 
74 

92 

72 

91.8 
70.7 

T4MIANI    TRL    <.0   MI  BEND 
•          •  » 

MAX 
MIN 

96 
74 

95 

73 

98 

76 

94 
74 

94 

70 

92 
70 

92 

70 

92 
70 

91 
69 

68 
68 

66 

67 

88 
69 

89 

70 

94 

70 

69 
77 

93 
75 

90 
74 

63 
72 

89 
73 

60 
70 

67 
73 

90 
74 

90 
75 

88 
75 

84 
74 

67 
72 

91 
76 

92 
75 

92 
75 

92 
78 

92 
77 

90 . 3 
72.7 

LOWER  EAST  CD4ST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

MIN 

91 
74 

91 
74 

91 
78 

92 
77 

89 
76 

89 
74 

84 
74 

89 

73 

89 
72 

87 

73 

SO 
72 

91 
73 

88 
73 

88 
74 

68 
74 

69 
74 

87 
75 

68 

75 

87 

73 

78 
70 

65 

74 

67 

73 

88 
72 

86 
74 

87 
74 

67 
73 

67 
77 

88 
70 

89 
76 

90 
79 

68 
70 

88.0 
73.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
72 

92 
73 

90 
71 

89 
72 

90 
69 

90 
69 

89 
72 

68 
69 

88 
72 

90 
69 

89 

70 

89 
71 

68 

72 

88 
73 

68 
74 

89 
72 

86 
72 

87 

70 

76 
69 

85 

72 

66 
72 

68 
73 

66 
72 

65 
73 

67 
70 

89 
78 

68 
78 

68 
74 

87 
79 

89 
70 

86.0 
72.1 

HIALEAh 

MAX 

Mm 

92 
75 

91 
76 

91 
79 

90 
77 

98 
77 

90 
75 

90 
74 

90 
74 

91 
70 

86 
72 

89 
71 

90 
70 

67 
74 

67 
76 

89 
60 

68 
75 

87 
78 

68 
74 

68 
79 

80 
76 

87 
76 

67 
72 

88 
73 

68 

72 

67 
70 

87 
73 

99 
73 

90 
80 

90 
79 

9o 
61 

69 
71 

89.2 
74.9 

HOMESTEAD  EXP  ST4 

MAX 

Mm 

91 

70 

92 
70 

91 
72 

91 

72 

91 
72 

92 
69 

91 
70 

88 

71 

66 

70 

68 
68 

69 
70 

90 
69 

86 

70 

69 
72 

69 
72 

88 
73 

66 
73 

86 

70 

75 
72 

67 
71 

87 

70 

67 

70 

87 

71 

87 

70 

90 
68 

89 
71 

88 
77 

89 
75 

90 
72 

89 
74 

67 
71 

88.4 
71.1 

L0X4H4TCHEE 

MAX 

Mm 

97 
71 

94 
71 

93 
70 

93 
70 

93 
67 

90 
70 

91 
68 

86 

70 

87 
69 

87 

71 

90 
70 

91 

70 

90 
70 

68 

72 

90 
70 

87 

71 

87 
72 

88 
71 

88 
69 

86 
69 

87 
69 

68 
68 

88 

70 

68 
66 

90 
69 

68 
69 

93 
71 

93 
69 

92 
68 

91 

71 

86 
68 

69,7 
69.7 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

B9 
78 

88 
78 

87 
82 

87 
81 

87 

80 

87 
78 

88 
77 

86 
77 

85 
73 

68 
74 

87 
75 

85 
75 

85 
77 

86 
80 

60 

85 

76 

85 
77 

85 
75 

81 
73 

65 

71 

66 
77 

86 
76 

64 

72 

65 
76 

84 
76 

85 
73 

85 
80 

66 

81 

85 
60 

81 

83 
71 

85,7 
76,8 

MIAMI  B64CH 

MAX 

Mm 

87 

80 

88 

81 

85 

79 

86 
81 

S6 
78 

86 
81 

84 

77 

84 
75 

83 
76 

87 

76 

66 
75 

86 
76 

66 

60 

65 
61 

85 

78 

64 

78 

85 
75 

64 

76 

61 
71 

63 
73 

84 
76 

84 

74 

84 

72 

64 

73 

64 
78 

65 
81 

85 
81 

85 
82 

65 
81 

65 
77 

82 
74 

84,8 
77,4 

MIAMI   WSO  4P 

MAX 

Mm 

88 
75 

89 
75 

88 
81 

88 
80 

88 
76 

88 
74 

87 
74 

88 
74 

65 
74 

86 
72 

87 
73 

87 
74 

86 
74 

87 
75 

87 
75 

65 
75 

87 
75 

67 
74 

77 
72 

66 
74 

87 
75 

87 
74 

66 
74 

66 
74 

67 
75 

87 
74 

87 
61 

87 
81 

87 
79 

88 
74 

66 
74 

86,6 
75,2 

MI4MI    12  SSW 

MAX 

Mm 

91 
71 

90 
72 

90 
74 

89 
80 

90 
75 

90 
73 

90 
72 

89 
73 

67 
71 

66 

70 

87 
71 

89 
71 

6' 
73 

68 
75 

88 
76 

68 
78 

86 
76 

66 
74 

86 
73 

79 
70 

66 
76 

86 

72 

86 
71 

86 
73 

66 
73 

67 

72 

68 
79 

86 
80 

86 
79 

68 

eo 

86 

72 

67,6 
74,0 

PaMP4N0  BE4CH 

MAX 

Mm 

94 
74 

93 
74 

92 
75 

92 
74 

92 
76 

91 
74 

93 
72 

88 

72 

68 
73 

93 
79 

93 
71 

91 
70 

90 
74 

68 
74 

92 
74 

91 
75 

69 

74 

69 
75 

86 

76 

68 

73 

66 
66 

69 
76 

90 
75 

69 
73 

69 
72 

87 

74 

90 
79 

91 
60 

92 
76 

92 
61 

91 
70 

90,4 
74,3 

SOUTH  HI4MI   5  U 

MAX 

Mm 

93 
70 

92 
70 

91 
73 

90 
71 

91 
71 

91 
69 

90 
70 

91 
71 

67 

70 

90 
69 

91 
68 

90 
69 

66 

70 

89 
72 

90 
71 

88 

72 

69 
72 

66 
69 

80 
68 

68 
69 

88 
70 

68 
70 

69 

70 

68 

70 

89 
71 

90 
70 

89 
75 

90 
76 

89 
72 

69 

76 

66 
70 

89,0 
70.8 

STUART  1  N 

MAX 
MIN 

94 
74 

89 
74 

92 
71 

90 

70 

94 
70 

94 

70 

88 
65 

84 
68 

65 

72 

66 

70 

90 
65 

93 
66 

91 
70 

89 
70 

87 

73 

69 
77 

87 
66 

67 
63 

85 
67 

66 

67 

86 
68 

68 

73 

88 
67 

69 
63 

89 
64 

88 

70 

90 
69 

90 
70 

90 
79 

68 
68 

65 
64 

68.8 
69,3 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

AP 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

95 
75 

94 

76 

93 
76 

93 
75 

92 
74 

92 
74 

92 
72 

88 
75 

89 
73 

1 

66 
74 

94 
69 

89 
74 

90 
75 

88 
74 

90 
76 

69 
79 

89 
79 

89 
79 

82 
71 

69 

74 

86 
79 

68 
77 

86 
74 

69 
74 

69 
75 

69 

75 

90 
80 

90 
60 

90 
79 

91 
75 

66 

70 

69,7 
75,2 

S«e  R«f»reDC«  NoUft  FoUowing  SuUoo  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORlDS 
JULV 


Station 

Day 

of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*          *  • 

KEYS 

07 

KEY  WEST  HSO  AP 

MIN 

89 
82 

90 
81 

90 
83 

90 
81 

89 
81 

89 
81 

89 
76 

88 
76 

87 
78 

87 

79 

89 
77 

69 
61 

88 
61 

86 
81 

89 
61 

86 
76 

64 
75 

87 
76 

87 
77 

65 
7! 

87 
76 

87 
79 

87 

79 

89 
79 

88 
79 

89 
81 

68 
63 

86 
82 

69 
82 

86 
74 

66 
79 

86.0 
79.1 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

91 
80 

92 
81 

91 
80 

91 
79 

91 
79 

90 
79 

90 
77 

90 
T, 

90 
76 

91 
77 

89 
79 

91 

60 

91 
76 

90 
79 

90 
79 

92 
78 

68 
76 

8'. 
72 

88 

76 

67 
72 

85 

72 

88 
77 

86 
77 

88 
79 

94 
74 

89 
78 

69 
80 

89 

80 

90 
60 

89 
71 

89 
69 

69.5 
77.0 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

T4VERNIER 

MAX 
MIN 

89 
81 

89 

80 

89 
62 

89 
81 

89 
62 

89 
80 

88 
76 

86 
73 

86 
76 

89 
7! 

69 
80 

90 
75 

86 
78 

88 

78 

86 
76 

68 

80 

86 
7« 

86 
73 

61 
73 

85 

70 

86 

79 

86 

76 

85 

73 

87 

79 

86 

79 

86 

72 

67 

81 

87 

61 

88 

80 

87 

»0 

86 
74 

87.3 
77.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

Day  of  month 

<V 
01 

Station 

Q 

I  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIOlEY  3  E 

4 

Mix 
MIN 

67 
73 

91 
72 

7; 

95 
75 

101 
77 

96 
77 

92 
72 

91 

70 

95 
74 

98 
74 

95 
76 

99 
78 

105 
79 

104 
79 

100 
80 

102 
78 

92 
76 

91 
74 

92 
75 

96 
76 

95 
74 

101 
77 

102 
79 

104 
60 

102 
86 

67 
80 

97 
77 

95 
76 

101 
78 

102 
82 

102 
63 

96.8 
76.8 

OlINESVILLE  3  WSW 

M«) 

86 
62 

88 
82 

69 
84 

90 
85 

90 
85 

9C 
84 

66 

60 

87 
81 

67 
82 

85 

80 

85 

80 

68 
62 

88 
84 

88 

ej 

89 
62 

69 
83 

69 
83 

86 
82 

89 
84 

89 
61 

68 
62 

68 
81 

89 

83 

89 
84 

86 
83 

85 
82 

67 
61 

89 
82 

90 
64 

69 
64 

90 
84 

88.1 
82.5 

a 

MAX 

nn 

83 
83 

63 
63 

65 
83 

65 
65 

85 
85 

65 
65 

85 
83 

84 
83 

84 
83 

83 
83 

33 
63 

33 
93 

64 
63 

64 
83 

85 
84 

85 
84 

85 
84 

B4 
84 

65 
84 

65 
64 

64 
63 

84 
84 

84 
84 

66 
64 

86 
95 

95 
84 

84 
84 

64 
64 

65 
64 

85 
84 

85 
84 

64.4 
83.7 

MILTON   EXP  STATION 

4 

MAX 

HI^ 

97 
75 

103 
80 

108 
61 

102 
81 

lOi 
61 

102 
76 

103 
79 

104 
82 

95 

80 

99 

78 

100 
80 

100 
SI 

97 
77 

97 
63 

100 
79 

100 
80 

100 
80 

93 
77 

102 
60 

102 
31 

104 
80 

105 
84 

106 
85 

106 
65 

97 
60 

100 
82 

103 
83 

03 
61 

104 
85 

93 
76 

92 
73 

100.6 
60.4 

MONTICELLO  3  W 

4 

MA> 
Mlh 

95 
74 

91 
74 

98 
74 

101 
76 

103 

60 

95 
77 

87 
75 

92 
74 

95 
74 

93 
74 

95 
76 

98 

77 

101 
60 

103 
61 

102 
81 

100 
82 

99 
79 

100 
76 

91 
7<> 

87 
75 

92 
74 

95 
76 

99 
76 

103 
60 

102 
80 

65 
78 

91 
77 

99 
77 

94 
76 

96 
76 

99 
79 

95.8 
77,0 

OUINCY  3  SSH 

2 

MA) 

»n 

90 
73 

95 
72 

99 
74 

105 
78 

111 
78 

101 
72 

90 
66 

101 
70 

103 
74 

105 
71 

105 
74 

107 
76 

110 
76 

106 
74 

95 
75 

110 
79 

100 
75 

93 
73 

95 
77 

100 
71 

=  5 
74 

106 
73 

109 
61 

110 
77 

112 
78 

90 
76 

97 
75 

07 
76 

111 
76 

107 
80 

105 
79 

102.3 
75. 1 

4 

MAX 

MI^ 

67 
73 

93 
73 

95 
74 

101 
79 

107 
79 

97 
75 

88 

70 

98 
71 

100 
75 

100 
76 

101 
76 

104 
78 

106 
79 

104 
76 

93 
76 

105 
76 

97 

76 

91 
76 

92 

75 

96 
74 

91 
75 

102 

71 

104 

82 

107 
80 

107 
81 

90 
79 

95 

78 

■  06 
79 

107 
79 

103 
81 

loo 

81 

98.9 
76.5 

e 

MAX 

MI^ 

81 
74 

86 
75 

89 
76 

93 
75 

97 
61 

90 
78 

83 
75 

90 
75 

92 
76 

92 
79 

93 
79 

95 
92 

96 
82 

95 

60 

68 
79 

92 
79 

89 
78 

86 
78 

88 
78 

69 
76 

67 
78 

93 

77 

96 
82 

98 
84 

105 
84 

88 

81 

91 
61 

95 
81 

98 
Si 

96 
64 

95 
84 

91.8 
79.2 

CHIPLEY  3  E 
GAINESVILLE  3  WSW 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 
OUINCY  3  SSW 


PALMER  MERCURY- IN-STEEL 


SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST 
THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7'" 
ARREDONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.     LITTLE  SLOPE     'pALMER  DIAL  TYPE  THER- 
MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4,30  P  M 

SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2   PERCENT  SLOPE  TO  THE   EAST.      P ALMEr' ME RCURY- I N-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX   AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P     M  mtr<i>qu 
SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 
MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  SAM 

ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,  BARE.  0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.  PALMER  DIAL 
TYPE  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  FoUowlng  Slation  Index 
-   86  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1971   -   1972   FLORIDA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

•        *  ♦ 

NORTHWEST  01 

APALACrilCQLA  WSQ  CI 

0 

0 

0 

1 

125 

106 

215 

291 

115 

16 

0 

0 

869 

1308 

BLOUNTSTOWN 

0 

85 

242 

391 

52 

2 

Q 

1553 

CARRABELLE   1  NNW 

0 

0 

0 

4 

167 

64 

306 

145 

30 

0 

0 

CHIPLEY  3  E 

0 

0 

0 

16 

278 

187 

275 

385 

164 

5  1 

1 

2 

1359 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

0 

0 

0 

9 

216 

160 

261 

355 

163 

2  1 

^^ 

A 
V 

1189 

OE   FUNIAK  SPRINGS 

0 

0 

0 

16 

253 

181 

2B7 

354 

181 

59 

1 

0 

1332 

1418 

FOUNTAIN  3  SSE 

0 

0 

0 

12 

217 

143 

234 

359 

147 

61 

I 

Q 

1174 

MILTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

9 

221 

150 

241 

327 

1 47 

41 

Q 

1136 

MONTICELLD  3  W 

0 

0 

0 

18 

264 

187 

271 

415 

192 

70 

4 

2 

14  23 

1511 

NICEVI LLE 

0 

0 

0 

22 

280 

160 

284 

391 

216 

61 

0 

Q 

1414 

PANAMA  CITY  2 

0 

0 

0 

3 

151 

1328 

PANAMA  CITY  5  NE 

219 

362 

1 66 

59 

0 

0 

PENSACDLA  WSO  AP 

0 

0 

0 

9 

175 

130 

234 

299 

143 

29 

0 

Q 

1019 

1463 

OUINCY  3  SSW 

0 

0 

0 

10 

203 

153 

224 

366 

150 

52 

0 

0 

1160 

ST  MARKS  5  SSE 

0 

0 

0 

3 

155 

119 

224 

326 

144 

32 

0 

0 

1003 

SMITH  CREEK 

0 

0 

0 

8 

207 

134 

215 

333 

176 

46 

0 

0 

1119 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

0 

0 

0 

8 

226 

134 

219 

337 

167 

42 

n 

0 

1133 

1485 

WEWAHITCHKA 

0 

0 

0 

181 

122 

202 

349 

144 

43 

0 

0 

1045 

WOODRUFF  DAM 

0 

0 

0 

6 

208 

155 

222 

378 

156 

45 

0 

0 

1170 

4            *  ■9' 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSW 

0 

0 

0 

0 

60 

57 

142 

283 

62 

15 

0 

0 

619 

924 

CROSS  CITY  2  WNW 

0 

0 

0 

5 

174 

97 

203 

280 

119 

16 

0 

0 

894 

FEDERAL  POINT 

0 

0 

0 

0 

84 

25 

99 

200 

45 

0 

0 

FERNANPINA  BEACH 

0 

0 

0 

1 

64 

92 

154 

273 

1 19 

20 

1154 

GAINESVILLE   2  WSW 

0 

0 

Q 

2 

109 

4  1 

118 

218 

72 

23 

0 

0 

583 

1006 

GLEN  ST  MARY  1  W 

0 

0 

0 

11 

157 

101 

187 

325 

54 

0 

0 

1310 

HIGH  SPRINGS 

0 

0 

0 

i, 

153 

71 

171 

303 

106 

33 

3 

0 

844 

OMw^JUItVlLLC     n  -J  i-J  Mr 

0 

0 

Q 

144 

92 

159 

289 

131 

40 

3 

0 

864 

1239 

JACKSONVILLE  BEACH 

0 

0 

0 

91 

62 

118 

228 

93 

23 

1 

0 

616 

JASPER 

0 

0 

1 1 

195 

127 

218 

368 

142 

56 

3 

1 

1121 

LAKE  CITY  2  E 

0 

0 

0 

9 

163 

98 

169 

324 

124 

49 

4 

0 

940 

1216 

LIVE  OAK 

0 

0 

7 

138 

80 

143 

298 

113 

30 

0 

0 

809 

MAD  I ^DN 

0 

0 

8 

137 

156 

96 

0 

0 

1339 

MAYO 

0 

0 

Q 

5 

181 

118 

203 

335 

135 

44 

2 

0 

1023 

PAL ATKA 

0 

0 

1 

76 

34 

91 

190 

55 

14 

0 

0 

461 

883 

PERRY 

0 

0 

0 

6 

137 

50 

149 

257 

90 

32 

0 

0 

721 

SAINT  AUGUSTINE 

0 

0 

0 

2 

82 

32 

105 

209 

1 1 

0 

0 

1021 

STARKE 

0 

0 

0 

8 

137 

81 

148 

278 

107 

40 

0 

0 

799 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

0 

0 

0 

2 

49 

325 

119 

49 

0 

0 

USHER  TOWER 

0 

0 

2 

134 

72 

123 

229 

87 

21 

0 

0 

668 

ifi           ]^  4c 

BROQKSVILLE  CHIN  HILL 

0 

0 

0 

0 

40 

19 

81 

161 

28 

0 

0 

412 

710 

0 

0 

Q 

0 

76 

21 

73 

186 

46 

10 

0 

0 

662 

CLERMONT   6  SSW 

0 

0 

Q 

0 

S2 

17 

68 

151 

25 

7 

0 

0 

320 

0 

0 

0 

0 

71 

19 

89 

182 

69 

15 

0 

0 

441 

879 

nP 1  A  wn  1    s  s  c 

Q 

Q 

Q 

93 

28 

89 

202 

83 

42 

1 

0 

535 

799 

INVERNESS 

0 

0 

0 

0 

85 

44 

97 

235 

63 

18 

0 

0 

542 

823 

L I SBON 

Q 

Q 

Q 

1 

52 

17 

80 

162 

46 

10 

0 

0 

368 

ocala 

0 

0 

Q 

0 

54 

23 

79 

164 

35 

5 

0 

0 

360 

766 

ORLANDO  WSO  AP 

0 

0 

0 

0 

26 

9 

51 

124 

24 

6 

0 

0 

240 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

0 

43 

22 

68 

148 

39 

7 

0 

0 

327 

701 

SANFORO  EXP  STATION 

0 

0 

0 

0 

36 

6 

55 

135 

29 

7 

0 

0 

268 

698 

TITUSVILLE  3  NW 

0 

0 

0 

0 

40 

5 

48 

126 

27 

8 

0 

0 

254 

640 

UPCl/T  UAfUCC 
nCCISi  WM^nCt 

4i             4e  >^ 

Q 

0 

Q 

104 

35 

106 

216 

66 

20 

0 

0 

547 

ARCADIA 

0 

0 

0 

0 

24 

18 

44 

126 

28 

7 

0 

0 

247 

535 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

0 

0 

0 

0 

27 

12 

37 

140 

25 

18 

0 

0 

299 

AVON  PARK 

0 

0 

0 

0 

11 

1 

22 

82 

4 

3 

0 

0 

123 

489 

BARTOW 

0 

0 

0 

0 

41 

8 

50 

130 

18 

U 

0 

0 

298 

631 

BRADENTDN  5  ESE 

0 

0 

0 

0 

34 

13 

47 

119 

38 

U 

0 

0 

262 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued   SEASON  OF   1971  -  1972   FLORIDA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 

ITIT  V  TTTMF 

CLEARWATER 

0 

0 

0 

0 

36 

6 

63 

134 

27 

2 

0 

0 

2^8 

FELLSMERE  7  SSW 

0 

0 

0 

0 

7 

17 

83 

20 

14 

0 

0 

145 

501 

FORT  DRUM  5  NW 

0 

0 

0 

0 

15 

4 

30 

86 

15 

6 

0 

0 

156 

FORT  PIERCE 

0 

0 

0 

0 

9 

4 

15 

78 

5 

4 

0 

0 

115 

395 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

0 

0 

0 

0 

38 

6 

45 

112 

27 

12 

0 

0 

240 

KISSIMMEE  NO.  2 

0 

0 

0 

0 

37 

7 

52 

116 

26 

10 

0 

0 

248 

695 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

53 

18 

76 

159 

40 

17 

0 

0 

363 

679 

LAKELAND  WSO  CI 

0 

0 

0 

0 

38 

14 

71 

139 

31 

6 

0 

0 

299 

661 

MELBOURNE 

0 

0 

0 

0 

30 

3 

29 

120 

18 

7 

0 

0 

207 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

0 

33 

5 

43 

109 

20 

8 

0 

0 

218 

625 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

0 

0 

0 

0 

27 

5 

38 

105 

19 

12 

0 

0 

206 

OKEECHOBEE  9  W 

0 

19 

9 

31 

105 

21 

10 

0 

0 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

0 

PARRISH 

0 

0 

0 

0 

23 

5 

45 

111 

17 

6 

0 

0 

207 

PLANT  CITY 

0 

0 

0 

0 

33 

5 

46 

123 

26 

8 

0 

0 

241 

679 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

0 

1 

37 

95 

7 

0 

0 

0 

144 

538 

SARASOTA 

0 

0 

0 

0 

15 

3 

77 

12 

1 

0 

0 

TAMPA  WSO  AP 

0 

0 

0 

0 

'il 

13 

62 

139 

26 

5 

0 

0 

286 

683 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

0 

0 

0 

0 

49 

12 

66 

155 

43 

5 

0 

0 

330 

705 

VENICE 

0 

Q 

A 

V 

0 

3 

33 

78 

2 

Q 

Q 

140 

VERO  BEACH  A  W 

0 

0 

0 

0 

19 

5 

24 

107 

20 

13 

0 

0 

188 

WAUCHULA  2  N 

0 

0 

0 

0 

26 

6 

41 

111 

23 

14 

0 

0 

221 

WINTcK  HAVEN 

*          *  * 

0 

0 

0 

0 

2  I 

^ 

42 

99 

1 0 

Q 

0 

186 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE   FXP  STA 

0 

0 

0 

0 

7 

6 

15 

73 

15 

7 

0 

0 

123 

468 

CANAL   POINT  USDA 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

12 

63 

6 

6 

0 

0 

92 

CLEWISTON  U  S  ENG 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

15 

68 

3 

3 

0 

0 

94 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

0 

0 

0 

EVERGLADES 

0 

0 

0 

0 

3 

19 

68 

0 

0 

0 

268 

FLAMINGO  RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

25 

0 

0 

0 

0 

29 

FORT  MYERS  WSO  AP 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

19 

60 

0 

0 

0 

0 

85 

442 

IMMQKALEE   3  NNW 

0 

0 

0 

0 

8 

4 

25 

69 

12 

3 

0 

0 

121 

LA  BELLE 

0 

0 

0 

0 

11 

2 

31 

70 

12 

4 

0 

0 

130 

nUUKt    nflVClN   LULrs  i 

0 

0 

0 

0 

^ 

33 

1 4 

9 

ft 

0 

^►60 

NAPLES  2  NE 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

10 

42 

1 

1 

0 

0 

55 

PUNTA  GORDA  «  ENE 

0 

0 

0 

0 

16 

4 

28 

77 

17 

5 

0 

0 

147 

TAMIAMI   TRL  AD  MI  BEND 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

45 

0 

2 

0 

0 

54 

*         *  * 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

50 

0 

0 

0 

0 

52 

199 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

56 

1 

2 

0 

0 

61 

HIALEAH 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

47 

1 

1 

0 

0 

S2 

280 

LOXAHATCHEE 

0 

0 

0 

0 

2 

15 

64 

5 

4 

0 

0 

94 

MIAMI   8AYFR0NT  PARK 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

37 

0 

0 

0 

0 

39 

MIAMI  BEACH 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

34 

0 

0 

0 

0 

35 

141 

MIAMI   WSO  AP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

39 

0 

0 

0 

0 

41 

214 

MIAMI    12  SSW 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

46 

0 

0 

0 

236 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

26 

0 

2 

0 

0 

30 

SOUTH  MIAMI  5  W 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

38 

1 

2 

0 

0 

44 

STUART  1  N 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

14 

58 

11 

4 

0 

0 

92 

WEST  PALM  BEACH  WSO  AP 
i»         *  <■ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

48 

0 

0 

0 

0 

52 

253 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

8 

108 

KEY  WEST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

0 

0 

0 

0 

7 

90 

MARATHON  SHORES 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TAVERNIER 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  homoa 

JULY  1972 


Day 

Oi  Month 



Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

J  J 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

MILTON    EXP  STATION 

E  VAP 

■  1  ^ 

.23 

.23 

.32 

.  2 1 

.15 

.33 

>  18 

.25 

.25 

.20 

.  19 

.18 

.15 

.  15 

.  22 

.  17 

.29 

.22 

•  21 

.  27 

.22 

.  30 

.16 

.19 

.23 

.20 

.06 

.25 

.19 

6.608 

WIND 

26 

28 

23 

23 

50 

28 

20 

17 

21 

21 

11 

18 

15 

24 

21 

22 

17 

23 

30 

42 

27 

18 

14 

31 

17 

28 

25 

23 

34 

41 

26 

776 

MAX 

99 

100 

101 

101 

9  £ 

96 

98 

102 

104 

95 

97 

98 

101 

100 

98 

99 

100 

99 

102 

100 

103 

102 

102 

103 

98 

98 

99 

102 

94 

92 

96 

99.3 

MIN 

71 

73 

74 

72 

74 

70 

66 

72 

69 

69 

69 

72 

69 

70 

73 

73 

70 

71 

75 

70 

72 

73 

74 

74 

72 

76 

74 

73 

75 

71 

73 

71.9 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

- 

.26 

.28 

.29 

.30 

- 

.251  .32 

.32 

.32 

.32 

.28 

.29 

.29 

.23 

.22 

*  25 

.14 

.30 

.32 

.27 

.34 

.17 

.32 

.26 

.06 

.27 

.23 

.28 

.35 

.29 

6.368 

W 1 NC 

3E 

42 

20 

39 

30 

52 

56 

75 

88 

104 

96 

52 

41 

37 

15 

22 

52 

63 

92 

96 

101 

60 

32 

32 

40 

23 

26 

16 

31 

36 

40 

1547 

NURTH  02 

(jAINESVILLE  2  wsw 

E  V  aP 

.27 

•  35 

.31 

.  2  G 

.31 

.24 

.25 

.  3 1 

.  14 

*  27 

.  25 

.  32 

■  2  1 

.  22 

.24 

.  12 

.22 

.22 

.21 

.29 

.  24 

.29 

.26 

.45 

.  10 

.13 

.27 

.30 

•  31 

.24 

7^84 

WIND 

39 

42 

1 7 

32 

36 

27 

53 

64 

63 

53 

22 

1  9 

18 

21 

26 

22 

31 

47 

47 

44 

31 

32 

26 

35 

30 

22 

16 

36 

45 

29 

1080 

MAX 

9" 

102 

103 

104 

103 

95 

97 

96 

95 

92 

95 

102 

102 

101 

103 

102 

95 

100 

IOC 

9£ 

99 

96 

100 

101 

98 

88 

96 

100 

100 

97 

97 

96.6 

MIN 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

69  68 

68 

70 

70 

74 

75 

73 

72 

72 

74 

74 

72 

71 

70 

71 

74 

75 

73 

70 

71 

74 

73 

72 

70 

72.2 

LAKE  CITV  2  E 

EVAP 

.21 

.25 

.31 

.29 

.32 

.28 

.  15 

.22 

.19 

.27 

.27 

.21 

.11 

.30 

.22 

.38 

.27 

.21 

.31 

.18 

.29 

.32 

.30 

.27 

.28 

.16 

.27 

.33 

.29 

.40 

8.128 

WIND 

70 

61 

36 

38 

42 

49 

23 

42 

55 

68 

43 

6 

30 

23 

25 

25 

33 

26 

55 

54 

61 

39 

19 

23 

23 

23 

24 

27 

24 

39 

30 

1136 

MAX 

95 

95 

100 

99 

100 

95 

90]  95 

91 

92 

92 

94 

95 

98 

96 

96 

95 

95 

92 

se 

90 

96 

96 

98 

102 

98 

98 

101 

9-; 

95 

9f 

95.5 

MIN 

72 

73 

74 

75 

70 

72 

67 

65 

64 

65 

67 

to 

68 

73 

68 

70 

71 

72 

72 

7C 

69 

70 

72 

74 

72 

71 

72 

71 

73 

72 

70 

70.4 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.23 

.35 

.23 

.24 

.26 

.19 

.18 

.29 

.22 

.14 

.28 

.23 

.18 

.21 

.17 

.21 

.  19 

.27 

.13 

.24 

.22 

.24 

.28 

.26 

.27 

•  20 

.21 

.20 

•  34 

.27 

.30 

7.23 

W  1  NC 

30 

25 

15 

20 

30 

30 

15 

25 

25 

20 

35 

15 

10 

25 

15 

25 

35 

45 

25 

50 

30 

30 

30 

30 

35 

35 

20 

15 

30 

45 

60 

875 

t       *  ♦ 

SOUTH  CENTRAL  04 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

EVAP 

.51 

.44 

.33 

.32 

.32 

.28 

.  28 

.25 

.15 

.34 

.26 

.25 

.25 

.38 

.34 

.21 

.25 

.25 

.15 

.27 

.21 

.  22 

.21 

.25 

.32 

.25 

.24 

.30 

.33 

.32 

.31 

8.79 

WIND 

50 

39 

30 

28 

25 

38 

38 

42 

58 

57 

48 

17 

27 

38 

45 

32 

28 

4C 

39 

4£ 

54 

4  ] 

37 

27 

45 

46 

35 

3£ 

51 

66 

53 

1260 

MAX 

95 

96 

99 

98 

98 

99 

95 

95 

85 

89 

87 

91 

96 

97 

89 

92 

92 

85 

80 

66 

89 

93 

90 

96 

96 

94 

98 

98 

91 

91 

92 . 4 

MIN 

72 

67 

74 

65 

65 

65 

64 

65 

67 

65 

65 

68 

70 

65 

67 

68 

65 

67 

68 

65 

66 

67 

66 

68 

67 

68 

68 

70 

73 

72 

68 

67.4 

VERO  BEACH  4  W 

EVAP 

1.10 

.17 

.31 

.29 

.29 

.20 

.16 

.04 

• 

* 

.66 

.25 

.12 

.05 

.36 

.  15 

.23 

.25 

.05 

.  16 

.33 

.16 

.20 

.30 

.29 

.14 

•  35 

.29 

.30 

.19 

7.648 

WIND 

36 

23 

IS 

20 

22 

26 

29 

12 

16 

25 

10 

27 

25 

22 

9 

23 

27 

34 

31 

15 

41 

29 

26 

23 

25 

21 

25 

27 

31 

33 

48 

776 

MAX 

9e 

97 

95 

100 

100 

99 

93 

89 

90 

96 

85 

95 

97 

99 

86 

89 

99 

96 

98 

81 

96 

95 

97 

95 

99 

95 

100 

101 

100 

99 

97 

95.4 

MIN 

75 

76 

75 

77 

76 

75 

73 

73 

74 

75 

75 

7* 

75 

76 

76 

72 

77 

77 

75 

74 

74 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

76 

75 

75 

75 

75.1 

»       *  • 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

EVAP 

.36 

.24 

« 22 

.23 

.23 

.20 

.25 

.08 

.25 

.16 

.20 

.13 

.19 

.15 

.14 

.27 

.08 

.03 

.  1 2 

.05 

.  15 

.  24 

.21 

.16 

.30 

.20 

.10 

•  21 

.26 

.23 

.23 

5 .  89 

MAX 

ICi 

105 

105 

103 

105 

104 

106 

105 

95 

101 

101 

95 

105 

100 

94 

103 

90 

86 

97 

83 

95 

100 

102 

102 

96 

96 

99 

102 

104 

104 

100 

99,6 

MIN 

72 

73 

71 

73 

71 

73 

69 

69 

71 

69 

70 

69 

70 

73 

71 

73 

71 

71 

73 

70 

70 

72 

73 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

72 

71.3 

CLEWISTON  u   S  ENG 

EVAP 

.  24 

.  36 

.23 

■  26 

.26 

•  25 

.07 

.17 

.23 

.26 

.  17 

.  16 

.  15 

.  16 

.14 

.24 

.  1 1 

*  13 

.  14 

.  12 

.09 

.24 

.24 

.20 

.  14 

■ 

.  14 

•  26 

.26 

.27 

.22 

6. 1  IB 

WIND 

22 

20 

18 

18 

17 

21 

18 

40 

30 

31 

25 

7 

14 

16 

7 

21 

16 

19 

20 

22 

25 

29 

24 

15 

13 

1 1 

9 

14 

16 

19 

23 

600 

MAX 

100 

101 

101 

100 

101 

101 

98 

99 

91 

96 

97 

92 

99 

99 

91 

100 

92 

91 

97 

87 

93 

96 

99 

97 

97 

94 

97 

102 

102 

102 

100 

97.2 

MIN 

73 

75 

75 

75 

76 

75 

73 

73 

73 

75 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

69 

70 

72 

75 

75 

74 

74 

72 

72 

77 

77 

77 

74 

74.0 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.  14 

.  05 

.06 

.83 

.  32 

.25 

.12 

.  13 

" 

~ 

.48 

.  17 

.  16 

.  19 

.31 

.21 

.20 

.23 

.  79 

' 

" 

■ 

.12 

.21 

•  45 

.30 

.  32 

.28 

WIND 

8 

26 

60 

58 

67 

29 

38 

24 

33 

24 

49 

59 

26 

29 

57 

77 

65 

74 

57 

26 

96 

61 

61 

51 

71 

69 

72 

104 

88 

103 

67 

1749 

MAX 

102 

103 

104 

102 

100 

101 

102 

100 

100 

99 

99 

99 

98 

99 

99 

98 

96 

96 

98 

98 

96 

94 

95 

93 

98 

96 

98 

97 

97 

97 

97 

98 . 5 

MIN 

75 

78 

79 

75 

78 

76 

78 

74 

75 

74 

75 

78 

76 

76 

76 

77 

78 

77 

79 

76 

74 

73 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

74 

76.0 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

EVAP 

.28 

.  28 

.29 

.34 

.  35 

.25 

.'>2 

.33 

.17 

.30 

.17 

.20 

.22 

.26 

.12 

.35 

.22 

.21 

.33 

■  23 

.27 

■ 

.  36 

.  39 

.23 

•  37 

•  25 

•  31 

.33 

.31 

.36 

8.85 

WIND 

15 

15 

25 

45 

45 

25 

35 

55 

70 

70 

40 

20 

25 

35 

20 

65 

55 

70 

82 

90 

103 

70 

80 

65 

44 

36 

56 

57 

70 

65 

95 

1645 

MAX 

103 

105 

104 

102 

100 

102 

102 

105 

87 

96 

96 

98 

101 

98 

88 

100 

91 

95 

99 

90 

93 

97 

98 

98 

99 

100 

98 

102 

102 

101 

99 

98.4 

MIN 

74 

74 

75 

75 

74 

75 

75 

78 

73 

72 

74 

72 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

77 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

76 

76 

76 

74 

74.6 

TAMIAHI  TRL  40  MI  BENO 

EVAP 

.23 

.11 

.  16 

.32 

.16 

.19 

.11 

.29 

.26 

.06 

.12 

.24 

.38 

.15 

.23 

.  17 

.35 

.18 

.05 

.23 

.22 

.25 

.80 

.53 

.10 

.19 

.26 

.27 

.27 

.19 

7.51 

WIND 

11 

22 

31 

31 

16 

11 

22 

40 

20 

1 

22 

26 

22 

11 

26 

44 

14 

31 

35 

40 

31 

22 

6 

32 

22 

29 

39 

35 

46 

50 

818B 

MAX 

115 

103 

103 

109 

112 

103 

101 

97 

100 

96 

96 

99 

100 

101 

94 

100 

98 

93 

96 

88 

94 

98 

97 

97 

94 

92 

96 

101 

101 

101 

102 

99.3 

MIN 

65 

78 

83 

76 

75 

75 

74 

87 

74 

73 

75 

78 

79 

78 

76 

75 

75 

73 

7  3 

74 

70 

72 

^' 

74 

73 

75.0 

*       #  • 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

EVAP 

.31 

.22 

.24 

.25 

.25 

.19 

.25 

.22 

.18 

.23 

.23 

.17 

* 

.24 

.24 

.30 

.29 

.18 

.29 

•  31 

.25 

.13 

.22 

.21 

.28 

.35 

.34 

•  33 

7.42B 

32 

29 

28 

39 

19 

7 

37 

41 

25 

47 

49 

32 

56 

61 

46 

17 

36 

36 

61 

51 

83 

79 

69 

1133 

HIALEAH 

EVAP 

.22 

.25 

.32 

.30 

.30 

.17 

.25 

.15 

.28 

.30 

.23 

.15 

.15 

.11 

.27 

.34 

.30 

.60 

.40 

.50 

.32 

.63 

.08 

.09 

.18 

.54 

.26 

8.838 

WIND 

4 

14 

26 

38 

37 

16 

13 

37 

29 

15 

14 

2 

4 

4 

19 

35 

30 

29 

22 

7 

45 

35 

23 

3 

6 

7 

14 

IB 

5 

6 

1 

558 

MAX 

96 

99 

98 

97 

98 

96 

97 

94 

91 

93 

93 

89 

90 

87 

94 

98 

91 

92 

95 

76 

92 

92 

91 

97 

87 

92 

92 

100 

99 

100 

94 

93.5 

MIN 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

74 

72 

73 

74 

73 

74 

75 

74 

75 

74 

75 

74 

72 

75 

75 

76 

75 

74 

74 

73 

75 

75 

75 

72 

74.4 

LISBON  ,    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF    DAM      :    EVAPORATION  PAN   LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  M 

H 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I  \ 

5 
< 

1  LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  I 

PRECIP. 

1  SPECIAL 

6 
1 

PRf-TlP. 

< 

1  SPECIAL 

APiLaCHlCPLi  WSO  CI  B 

FRANKLIN 

29  '.'1 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI    WSO   AP  ft 

DADE 

25  48 

Bq  lb 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

022B 

0*. 

0£  SDTQ 

81  51 

63 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

MIAMI    WSO  CI 

566B 

06 

2 

80  17 

IS 

NATL   WEATHER  SERVICE 

fiHCHSOLO  biolocic  sta 

0236 

HIGHLA^DS 

27  ll 

81  2t 

140 

8A 

aa 

ARCHBOlD  BIOLOGIC  STA 

MIAMI    12  SSW 

5678 

06 

DADE 

25  39 

80  IB 

10 

BA 

U.S. PLANT    INTHODCTN  STA 

04 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

5P 

3P 

WALTER  C  HEIM 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87  OB 

217 

4P 

0 

FLORIDA  EXP  STATION 

27  50 

6P 

HARRY  M,  TOlSON 

MONTICEILO  3  W 

JEFFERSON 

30  32 

83  95 

14B 

BA 

G 

AGPIC   RESEARCH  CENTER 

27  5* 

CITY  OF  BARTOW 

MOORE  HAVEN  LOCk  1 

GLADES 

26  50 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELLE  glade  EXf*  STA 

PALM  BEACH 

26  <tO 

8A 

UNIV  OF  FLORIDA,  AP£C 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

27  56 

4P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

bell€  olaoe  hrcn  gate 

PALM  BEACH 

26  1.2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SARASOTA 

27  14 

82  19 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

□RANGE 

2B  33 

6P 

WAITER  W.  SCOTT 

NAPLES  2  NE 

COLL  I ER 

26  10 

2P 

JUNGLE    LARRY'S  SAFARI 

OKALOOSA 

30  S7 

DRBIE  HUTTO 

N I C  E V  I L  LE 

OKALOOSA 

30  31 

B6  30 

7A 

CHIEF«FOPESTSY  DIV 

8LDUNTST0HN 

CALHOUN 

30  27 

7A 

CITY  OF  BLOUNTSTOHN 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

27  56 

MRS.   ANNIE  M.  STEVENS 

BflCA  BATON 

OB'.S 

1)6 

PALM  BEACH 

2 

80  05 

13 

W| LL 1  AM  A .  SMITH 

NORTH  NEW  Rvft  CANAL  2 

6323 

05 

BROWARD 

7 

80  32 

16 

CCS  FLA  FLOOD  CON 

BRADENTCIN  5  ESE 

MANATEE 

27  27 

82  2B 

5P 

5P 

GULF  COAST  Exp  STATION 

6411. 

03 

MAR  ION 

5 

29  11 

82  08 

90 

5P 

HID 

CITY  OF  OCALA 

BR  ISTOL 

LIBERTY 

3D  2) 

160 

MISS  ELMA  SHULER 

0KEECH08EE  9  W 

OKEECHOBEE 

27  14 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

hernandg 

28  37 

w-central  fla.exp.sta. 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA 

28  56 

VICTOR  C  SCHAEFEH 

HERNANDO 

28  2B 

SW  FLA  HATER  HAN  OIST 

•ORLANDO  HSO  AP  R 

ORANGE 

28  33 

MID 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BUSI^NEIL  2  E 

SUMTER 

2B  40 

MRS.   A.  H.  NELSON 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

2b  47 

Bl  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  CATt  5 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

CORPS  OF  ENGINEERS 

29  39 

5P 

CITY  OF  PALATkA 

PALM  BEACH 

26  S2 

SUGAR  PLANT  FLO,  STA. 

PANACEA  4  SSE 

29  58 

E.    PHlLlP  HANSEN 

CAHBABtLLE    I  \NW 

FftANKL  IN 

29  52 

MRS.   HA2EL  F.  COOK 

PANAMA   CITY    5  NE 

30  13 

7a 

BAY  CNTY  WATER  TRTMT  PL 

CARVVULE 

WASHINGTON 

30  1.6 

B5  49 

7A 

CARLTON  WILLIAMS 

PARRISH 

MANATEE 

27  35 

B2  26 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

CEOAft  KEY   I  WS" 

1*32 

02 

5 

83  03 

7 

eA 

PENNSUCn   5  WNW 

6988 

05 

DADE 

: 

80  27 

10 

CHIPLEv  3  £ 

MASHINCTDN 

30  1.7 

85  29 

130 

H.e.  CHfllSTMAS 

PENSACOLA  WSO  AP 

6997 

01 

ESCAMBIA 

30  28 

87  12 

112 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CLEARWATEP 

oi 

PINELLAS 

27  58 

82  46 

65 

6P 

6F 

CITY  OF  CLEARWATER 

PERR INE 

OADE 

: 

25  36 

BA 

SOUTH    DADE    UTU.  INC. 

CLERMONT  t  SSW 

LAKE 

28  29 

81  47 

6P 

ED  OLiVENBAUH 

TAYLOR 

30  OB 

83  36 

5P 

DIVISION  OF  FORESTRY 

CLEWISTON  U  S  £N(i 

HENDRY 

26  i>9 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

28  01 

5P 

ELTON    L.  HINTQN 

CORNHELL  '  NW 

HIGHLANDS 

27  2'- 

U.S.  geol.  survey 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

26  14 

POMPANO  ST   FARMERS  MKT 

CRESCENT  C I TY 

PUTNAM 

29  2* 

8i  31 

SB 

6P 

WILLIAM  «,  RADTKE 

PORT    MAVACA   S    L  CANAL 

MART  IN 

26  58 

80  37 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRESTVIEW  KADiD  WJSB 

OKALOOSA 

30  1.6 

5P 

5P 

RADIO  STATION  HJSB 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

CHARLOTTE 

26  58 

8l  59 

6P 

6P 

EARL  C.  CLAGETT 

OlxlE 

29  39 

2P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

OUINCY   3  SSW 

GADSDEN 

30  33 

8A 

UNIVERSITY  UF  FLORDIA 

DANIA  It  M»W 

BRD^ARO 

80  12 

MIO 

FLA.   POWER  £  LIGHT 

RAIFORD  STATE  PRISON 

UNION 

30  04 

82  11 

FLA.   STATE  PRISON 

□  flUQNA  BEACH  HSO  AP  ft 

2158 

03 

VOlUS  1  a 

2 

ai  04 

30 

MID 

MID 

C  J 

ROYAL  PiLM  RaN&ER  STA 

7760 

OADE 

80  36 

10 

5P 

NATIONAL    PARK    SVC . 

DE  FUNUK  SORIMCS 

2220 

01 

WALTON 

3 

30  ll* 

06  07 

230 

5P 

LEONARD  S  ZEPP 

SAINT  AUGUSTINE 

78U 

02 

ST  JOHNS 

i 

29  53 

81  20 

19 

6P 

CITY  OF   ST.  AUGUSTINE 

(IElANO  1  SSE 

VOLUSIA 

29  01 

MID 

CITY  OF  DELAND 

SAINT  LFO 

PASCO 

28  20 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

D£   SOTQ  CITY  B  SH 

HIGHLANDS 

27  22 

JACK  SKIPPER 

ST   LUC  IE    N£W    LOCK  1 

27  07 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

HENDRY 

26  36 

FLA.   FOREST  SERVICE 

ST  MARKS  5  SSE 

WAKULLA 

30  06 

ST  MSRKS  NAT  WOLIFE  R£F 

DOHLINC  PARK   1  M 

LAFAYETTE 

30  15 

FLA  0£PT  OF  AGRICULTURE 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

27  46 

5P 

CITY  OF   ST.  PETERSBURG 

LAKE 

28  23 

6P 

MRS  EILEEN  PATTERSON 

SANFORD  EXP  STATION 

SEMINOLE 

28  48 

CENTRAL    FLA.    £XP.  STA. 

EUERGLADES 

COLLIER 

25  51 

EVERCLAOES  NATL  PAPK 

SARASOTA 

SARASOTA 

27  21 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

FEDEftAL  POINT 

PUTNAM 

29  1.5 

6P 

MRS  BRUCE  CRAY 

SMITH  CREEK 

WAKULLA 

30  12 

HEPSCHEL  ANDERSON 

feloa 

HENORY 

26  32 

MRS  EONA  LEWIS 

SOUTH  MIAMI   5  W 

DADE 

25  42 

SAMUEL  B.  HEATON 

PELLSHEfiE  7  SSW 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

80  39 

20 

4P 

STARKE 

8527 

02 

BRADFORD 

82  06 

162 

6P 

RADIO  STATION  WPxE 

FERNANDINA  BEaCH 

02 

NASSAU 

; 

30  1.0 

81  27 

5P 

V? 

ELBERT  L.  GILL 

STEINHATCHEE  mCCAIN  TR 

8565 

02 

TAYLOR 

! 

29  42 

83  21 

24 

6a 

8i 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

FLAMlN&n   BaNOEH  STA 

MONROE 

25  09 

^3 

5P 

NATIONAL  PftRK  SVC. 

HART  IN 

27  13 

RADIO  STATION  WSTU 

FOHT  DRUM  5  NH 

OKEECHOBEE 

27  35 

R  80Y0  COX 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

30  23 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  CHEEN  1^  WSH 

MANATEE 

27  3<. 

MRS   JOHN  KEEN 

TAHIAHI  TRL  40  Ml  BEND 

25  45 

NATIONAL    PARK  SVC. 

FORT  LAJOEROAlE 

SROWARO 

26  06 

DIXIE  WATER  PLANT 

TAMPA  HSO  AP  R. 

HILLSBOROUGH 

27  58 

MIO 

NATl    WEATHER  SERVICE 

FT  lauoerdale  Exp  sta 

BROWARD 

26  OS 

BA 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

TARPON  SPCS  SEWAGE  PL 

PINELLAS 

28  09 

5P 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

FDST  HYERS  HSO  AP  R 

LEE 

26  35 

Bl  52 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TAVERNI ER 

MONROE 

25  01 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

27  28 

CITY  Of  FT.  PIERCE 

TITUSVILLE  3  NW 

BREVARD 

28  37 

FRANK  B.  ROOF 

fnuMTAIM  3  SSE 

BAY 

30  26 

WJHG  TV  STATION 

TRAIL-GLADE  RANGES 

DADE 

25  46 

DADE  COUNTY  WATER  CONTl 

GAINESVILLE  2  WSW 

3321 

02 

ALACHUA 

e 

82  21 

86 

5P 

5P 

!P 

;g 

USHER  TOwEH 

912( 

o; 

: 

B2  49 

si 

7P 

3P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

GLEN  ST  HAHV  1  H 

3470 

02 

BAKER 

30  16 

02  11 

128 

IDA 

IDA 

FLORIDA  FOREST  SERVICE* 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

27  06 

82  27 

10 

3P 

5P 

E  .    R  AYMONO  WATSON 

CPACEVILLE 

JACKSON 

30  58 

JOSEPH  C.  RHODES 

VENUS  3  SF 

0' 

GLADES 

27  02 

VAN  T.  OxER 

LAFAYETTE 

29  57 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

VERO  8EACH  4  M 

INDIAN  RIVER 

27  38 

BA 

USDA-ARS 

□RANGE 

2B  23 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

WAUCHULA  2  N 

DEAN  H,  RlCHAROSON 

HI  AlEAH 

OadE 

25  50 

SA 

MIAMI  WATER  Plant 

WAUSAJ  2  SSW 

WASHINGTON 

30  37 

WILLIAM  C.  SAUNOERS 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

29  50 

LOUIS  T.  cloutier 

WEEKI  WACHEE 

HERNANDO 

28  31 

8A 

JACK  MAHON 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

28  09 

HILLSBOROUGH  RIV  ST  PK 

HWEST  PALM  BEACH  WSO  APR 

PALM  BEACH 

26  41 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HOMESTEAD  £XP  STA 

OADE 

25  30 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

WEWAHITCHKA 

GULF 

30  07 

MISS  ADELE  LISTER 

IHMOKALEE  3  NNW 

COLLIER 

26  26 

AGRl    RESEARCH  CENTER 

WINTER  HAVEN 

POLK 

26  01 

RADIO  STATION  WSIR 

INDIAN  Lif£  ESTATES 

'.2'r2 

POLK 

■ 

81  21 

8J 

5P 

5P 

ALV  I  N  R ,   PERK  INS 

»WO00RUFP  DAM 

979! 

01 

GADSDEN 

30  43 

84  S2 

10- 

8i 

Bl 

BA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IMGLIS 

'.273 

02 

LEVY 

29  02 

82  41 

12 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

CITRUS 

; 

28  50 

7A 

7A 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  r.RClVE 

ALACHUA 

29  Z7 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

1  SLEWORTH 

ORANGE 

28  29 

CHASE   GROVES'  INC. 

JACKSONVILLE   wSQ    AP  R 

30  25 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

OUVAl 

30  t7 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 

HAMILTON 

30  31 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  2  E 

OADE 

25  41 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY   WEST  WSO  aP 

MONROE 

24  33 

Si  45 

HID 

NATL   WEATHER  SERVICE 

HKEY  WEST 

".57! 

01 

MONROE 

! 

81  48 

Bl 

SA 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KlSSlMMEE  NO.  I 

OSCEOLA 

28  17 

Bl  25 

6C 

4P 

CITY  OF  KISSIMMEE 

KISSIMMEE  HIVEft 

POLK 

27  48 

GEIRCE  C.  SCOTT 

LA  BELLE 

o; 

HENDRY 

5 

26  45 

ai  26 

16 

5P 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  ExP  STA 

1.707 

POLK 

S 

26  06 

145 

Bl 

8A 

AGRl  RES  t  £DU  CENTER 

LAKE  CITY  2  £ 

^731 

COLUMBIA 

30  11 

82  36 

195 

9A 

9& 

9A 

DIVISION  OF  FOBESTHT 

■LAKELAND  WSO  Cl  R 

POLK 

5 

28  02 

81  57 

214 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

IIGSUMVITAE  KEY 

&035 

07 

MONflOE 

2 

24  54 

8  0  42 

1( 

DIVISION  Of  PARKS  C  R£C 

LISBON 

5076 

03 

LAKE 

8 

28  52 

81  47 

5P 

9P 

5P 

: 

SW  FLA  WTR  MGHT  OJST 

LIVE  OA- 

Suwannee 

30  17 

82  SB 

120 

5P 

5P 

RADIO  STATION  UNER 

LOXArtATCHEE 

518; 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

U 

5P 

3P 

MRS.  C.   A.  KING 

o; 

29  to 

81  52 

80 

MRS.   GENEVA  A.  VINING 

MADISON 

5275 

02 

10 

30  2B 

83  25 

190 

5P 

5P 

MRS.    T.C.  MERCHANT 

MARATHON  Shores 

5351 

07 

MONKQE 

81  02 

B 

6P 

6P 

CHARLES  G,   HELTMAN.  JB. 

HARINELAND 

5391 

FLACLEft 

29  40 

Bl  13 

> 

MARINE  STUDIO  INC. 

MAYO 

5539 

LAFAYETTE 

10 

30  03 

83  10 

65 

7A 

7A 

TOWN  OF  mAYU 

MELBOURNE 

5612 

0' 

BREVARD 

28  04 

BO  37 

10 

HID 

HID 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI    BAYFftONT  PARK 

5653 

OADE 

25  47 

80  11 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

H-^IAMl  BEACH 

5658 

DADE 

25  4? 

80  OB 

! 

HID 

Min 

LIFE  GUARD  PATROL 

t     DRAINAGE  CODE;     1-    APALACHICOLA   2-ATLANTIC    3-CHOCTAWHATCHEE   4-EVERCLADES   5-CULF    8-OCHLOCKONEE   7-OKEECHOBEE    B-ST.  JOHNS 
9-ST.  MARY   10- SUWANNEE 
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REFERENCE     NOTES  ^^^^^^ 

JULY  1972 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional   precipitation  data  are  contained   in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TI ME :      The  Station   Index  shows  obseivation   times   in   local  standard   time.     During   the  summer  months  some  observers   take   the  observations  on  daylight 
savinti  time.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  F*i'ecipi  tat  ion"  table,   "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,   are  for 
the  24  hours  ending  at   time  ol  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used   in  this  publication,    became  effective  with   data   for   May  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction   from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this 
bul let i  n . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in   the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found   in   the  annual   Issue  of   this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record   in   the   "Supplemental   Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table.    "Evaporation  and  Wind"   table, "Daily  Soil  Temperatures"   table     and  the 
Stat  ion   Index . 

No  record   in   tlie   "Monthly  Summarized  Data"   table  and   the   "Daily  Temperature"   table   is   indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G    "Soil  Temperature"  table. 


J    "Supplemental  Data"  table . 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  V.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government   Printing  Office.    Washington,    D.   C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina  28801. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
SAINT  AUGUSTINE 

102 

DATE 

19 

LOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

60 

DATE 

22  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SANFORD  EXP  STATION 

16.86 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
TAVERNIER 

.52 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
GAINESVILLE  2  MSW 

5.65 

DATE 

25 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  94  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  0 

aPALACHlCDLA  WSO  CI 
BLDUNTSTOWN 
C&RRABELLE    1  NNW 
C ARYV ILLE 
CHIPLEY  3  E 

CRESTVIEM  RAOia  WJSB 
OE  FUNISK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  SSE 
fILTDN  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 

NIC6VILLE 
PANAMA  CITY  5  NE 
PENSACOLA  KSO  AP 
QUINCY  3  SSM 
ST  MARKS   5  SSE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE   W50  AP 
WEWAHITCHKA 
HOCORUEF  0AM 


NDRTM 

CEDAR  KEY   1  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  WSW 
GLEN   ST   MARY    1  M 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE 
JACKSONVILLE    WSO  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY   2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL  03 
BITHlO 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL. 
BUSHNELL    2  E 
CLERMONT  6  SSH 
DAYTONA  BEACH  WSO  AP 

DELAND   1  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE    3  NW 
WEEKl  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL  0', 
ARCADIA 

ARCHBOlD   BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BA6SQN  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNhElL    'f  NW 
DE   SOTO  CITY   8  SW 
FELLSMEBE   7  SSW 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSw 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE   NO.  2 

LAKE   ALFRED  ExP  STA 

L4KELANP   WSO  CI 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKK  A  R  I VER   ST  PARK 

Okeechobee  w 

PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  wSO  AP 

TARPON  5PGS  SEWAGE  PL 

VENICE 

VERD  BEACH  W 
WAUCHULA   2  N 


WINTER  HAVEN 


BELLE   GLAOE    ExP  STA 
CANAL   POINT  USDA 
CLEWISTON  U  S  ENC 
DEVILS  GARDEN  TDWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO   RANGER  STA 
FORT  MYERS   WSO  AP 
IHnOKALEE   3  NNW 
LA  BELLE 
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.75 

.82 

.50 

.21 

.  15 

.85 

1.53 

1.33 

5^17 

.46 

l.U 

.21 

.81 

.77 

.07 

.01 

.56 

.30 

.64 

.03 

4  72 

Ibb 

47 

01 

•  0  1 

.24 

.93 

.07 

.84 

.01 

.05 

.04 

.05 

.42 

.60 

.02 

T 

.03 

.90 

5^35 

!l7 

T 

T 

2.06 

.70 

.42 

.05 

.04 

.14 

.37 

.04 

.01 

T 

.47 

7.23 

.56 

.06 

T 

1  .40 

.35 

.46 

1 .08 

.14 

.65 

T 

T 

T 

.05 

.65 

1 .72 

.11 

4.79 

.90 

■  IB 

.35 

.12 

1.38 

.48 

.23 

.  10 

.89 

5.60 

.23 

.  17 

.  10 

.-.1 

.07 

I  .  BO 

.01 

.15 

.14 

.39 

.65 

.30 

.  12 

.15 

.50 

.04 

.13 

.08 

26 

05 

04 

.21 

1.25 

.06 

44 

.30 

.61 

.05 

.89 

.99 

1.47 

.63 

9.52 

.23 

T 

.01 

.45 

.  10 

.30 

.40 

.43 

.23 

T 

.18 

.99 

1.20 

.08 

.23 

2.96 

.40 

.81 

.92 

6.16 

.60 

.63 

.60 

1.38 

.40 

.95 

1.00 

.20 

6.26 

.70 

.50 

.06 

1.32 

1.43 

.03 

.45 

.  14 

1.45 

.56 

.32 

.23 

.19 

.34 

.96 

6.90 

.02 

.27 

1  .42 

.97 

.03 

.66 

1 .00 

.07 

.18 

.14 

.02 

.99 

.  17 

2.69 

.31 

07 

02 

15 

.02 

93 

2.19 

46 

.46 

.07 

.  06 

1.41 

2.95 

.08 

11.25 

T 

T 

.13 

.08 

.34 

2.00 

.92 

.12 

1.60 

.92 

.79 

1.33 

.82 

2.40 

4.60 

.09 

.02 

.06 

.01 

.  10 

.13 

.67 

.30 

.07 

.41 

.07 

2.67 

.34 

1  35 

04 

.  16 

02 

''20 

.09 

08 

B.23 

.05 

.78 

!02 

.02 

3.45 

.14 

.01 

.05 

.22 

.03 

!o5 

2.06 

!72 

.32 

.  19 

.05 

!o9 

01 

.  14 

1.32 

.07 

.17 

1.14 

1 .23 

1.10 

.  15 

.06 

.40 

.12 

4!8B 

.OB 

T 

.'.2 

.06 

.30 

T 

T 

.42 

.20 

.41 

T 

T 

T 

.23 

.63 

.76 

.09 

.72 

.24 

.01 

.23 

.12 

T 

6.59 

.15 

.69 

.23 

.02 

.  16 

2.24 

'•I* 

.47 

.13 

.29 

.91 

7.37 

.03 

.01 

.02 

1  .47 

1.58 

.20 

.01 

1.16 

.17 

.90 

.90 

.15 

.08 

.04 

.04 

.43 

.06 

.  10 

7.87 

.60 

.14 

.30 

.50 

1.29 

.65 

.23 

.75 

.  12 

.05 

.29 

.14 

.28 

.  17 

.  12 

.  15 

1.48 

.19 

6.88 

13 

.50 

.06 

.02 

.  14 

.  12 

.43 

.07 

.07 

.96 

.53 

.11 

.03 

2.69 

.76 

.36 

.17 

.04 

.51 

.02 

T 

.40 

.33 

.18 

.40 

.  10 

.69 

.22 

2.20 

.40 

.81 

.04 

.96 

.27 

9.23 

.25 

.05 

.  10 

.05 

.87 

.03 

1.50 

.40 

.22 

2.60 

.68 

T 

1.35 

.90 

.12 

.11 

.32 

.45 

.45 

.47 

.  59 

.85 

.95 

1.41 

1.39 

.07 

.90 

1.99 

.26 

9.76 

,02 

.  10 

.04 

.05 

T 

T 

1.02 

.03 

.95 

.51 

3.44 

.12 

.24 

.23 

.57 

.05 

2.20 

.06 

.19 

7.37 

T 

.48 

.10 

1 .68 

.21 

I 

.69 

1.26 

1.35 

.51 

.73 

.06 

.26 

5.60 

T 

.39 

,15 

.12 

.60 

1.96 

T 

.46 

.30 

.05 

.04 

1.49 

.30  . 

6.33 

.24 

.36 

.40 

1 .05 

2.92 

.10 

.60 

.  39 

.07 

.24 

.38  . 

6.83 

.07 

1.03 

.40 

T 

.66 

1.00 

1.46 

1.90 

T 

.57 

.18 

.29 

.16 

T 

.20 

.67 

.24  . 

7.83 

1,33 

.30 

.07 

1  .75 

.51 

.01 

T 

T 

.21 

.66 

.02 

.70 

1 .06 

.  1 1 

.11 

.24 

.60 

.07 

.06  . 

5.75 

,5^ 

1.91 

.62 

.22 

.16 

.72 

.57 

.61  . 

2.50 

.09 

.60 

.20 

.20 

.27 

.75 

.37 

5.76 

1.40 

.  10 

.49 

.37 

T 

.20 

f 

'.6a 

1.20  . 

7.30 

1.03 

.30 

.30 

.30 

.05 

.29 

.03 

.61 

.  10 

.37 

.67 

.99 

2.30  . 

.2h 

T 

.39 

.06 

.02 

.03 

.36 

.50 

.90 

.05 

.10 

.81 

.27  . 

3.63 

,28 

.07 

.27 

T 

.90 

T 

T 

2.43 

1.90 

.05 

T 

.37 

1.60 

.99 

1.15 

T 

T 

T 

1.80 

3.62 

T 

.25 

.44 

.62  . 

16.22 
10.22 

T 

1.28 

.28 

.65 

,IB 

.81 

.61 

.97 

.07 

.09 

.19 

T 

1.32 

.34 

1.99 

.31 

.08 

.30 

2.26  . 

8.02 

,33 

.01 

.12 

.41 

.02 

.36 

2.68 

T 

1.20 

.06 

.64 

.40 

.44 

.66  . 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1    1   2   1  3 

4      5  6 

 1  1  

7 

8  1 



9 

10  1 

11  1 



12 

13  [ 

14  1 



15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

* 

— oT 

 26 

— 0^ 

 09^ 

.  03 

.22 

2.37 

3i 

23 

69 

T 

.U  1.02 

1.09 

.03 

.03 

T 

.27 

ii'»i 

.13 

.^5 

.09 

T 

.  15 

T 

I  .36 

.03 

,07 

.25 

l!o3 

1.79 

!59 

!e3 

1 .06 

.  10 

1.68 

.11 

T 

T 

.20 

.12 

.20 

1.27 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.27 

.74 

T 

1.46 

2.72 

.33 

19 

.■^5 

.01 

.04 

.49 

.49 

.10 

.55 

.02 

.04 

.52 

.72 

.22 

.63 

.02 

.32 

.05 

.07 

.  13 

.03 

.78 

.45 

.17 

.30 

.20 

.  10 

.05 

,63 

.^0 

.15 

T 

.31 

.15 

,70 

.02 

.25 

.15 

.36 

.23 

.30 

1.05 

.  17 

.63 

.60 

.  2  5 

.  52 

1 .20 

.  57 

1.22 

T 

.68 

T 

111 

T 

.58 

^,65 

.72 

.21 

T 

.50 

.35 

,70 

.  15 

T 

.60 

.60 

.60 

1 .30 

1.60 

.02 

.29 

.06 

.30 

.30 

.08 

.03 

.23 

.03 

.97 

.09 

.06 

.*5 

.01 

.21 

.27 

.03 

.97 

.02 

.  39 

.  15 

.15 

.38 

.se 

.02 

.35 

1  .07 

.53 

.08 

.  12 

.85 

1 .40 

1.30 

69 

1.24 

i  06 

.99 

1.20 

.02 

•  1 1 

.22 

46 

.40 

.30 

.  1  0 

38 

T 

.  10 

.52 

.  10 

.20 

.40 

.  i  1 

.73 

1 .  26 

1 .27 

.33 

1  20 

.32 

.31 

1 .34 

.53 

T 

.05 

T 

T 

.23 

.32 

.34 

.11 

.26 

.07 

.05 

T 

.26 

T 

T 

T 

.05 

.05 

T 

.27 

.30 

•  46 

.  19 

.15 

T 

T 

.  10 

,  10 

.39 

.05 

T 

T 

.02 

T 

T 

.76 

.02 

.01 

.03 

.01 

T 

.45 

U25 

.96 

T 

T 

.09 

.68 

.05 

T 

.05 

T 

1  .  10 

.23 

.37 

.07 

.02 

.03 

.19 

.06 

.02 

.09 

.01 

.  19 

.05 

.70 

1.13 

.09 

T 

.03 

.05 

.04 

.  14 

.17 

MOORE  HfiVEN  LOCK  1 
NAPLES  2  NE 
PUNTA  GORDA  4  ENE 
TAMIAMI   TRL  4D  MI  BENO 


LOWER   EAST  COAST 


DANIA  4  MKW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE   ExP  STA 

HtALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL  I  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    8AYFP0NT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WSD  AP 

MIAMI   12  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


KEY  WEST   WSO  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


6.40 
11.21 
10.59 

5.05 


06 


4.97 
5. 65 
7.87 


3.72 


2.38 
6.49 

6.60 

5.43 
7.63 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1  in 

Resultant 
Direction 

c 

0^ 

<a 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

<>■ 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Avero 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

o 

o- 
o 

lO 

1.00- 

Total 

APALACHICOLA  WSD  CI 

33 

NW 

37 

2 

6 

5 

0 

2 

1 

16 

87 

5.9 

DAYTDNA  BEACH  WSO  AP 

11 

0.9 

6.2 

30++ 

27 

37 

86 

88 

69 

76 

4 

6 

5 

4 

0 

1 

20 

6.7 

FORT  MYERS  WSO  AP 

10 

1.2 

5.7 

28++ 

13 

J6 

94 

96 

62 

82 

9 

2 

4 

3 

4 

2 

24 

6.4 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

18 

1.2 

5.5 

44 

NH 

36 

92 

93 

61 

82 

2 

0 

10 

5 

2 

0 

19 

49 

6.5 

KEY  WEST  WSO  AP 

14 

6.8 

9.9 

26 

SE 

11 

74 

74 

65 

68 

4 

5 

1 

2 

1 

0 

13 

78 

5.3 

LAKELAND  WSD  CI 

7 

4 

9 

3 

0 

■  0 

23 

52 

6.2 

MIAMI  WSD  AP 

11 

3.8 

7.1 

28++ 

22 

>8 

86 

90 

65 

75 

0 

5 

8 

2 

0 

I 

1* 

6.2 

ORLANDO  wSD  AP 

16 

1.3 

5.8 

32++ 

32 

L9 

85 

86 

56 

72 

10 

2 

5 

5 

I 

3 

26 

7.0 

PENSACOLA  WSD  AP 

34 

0.9 

6.4 

17++ 

28 

26+ 

76 

81 

56 

63 

5 

1 

2 

2 

1 

0 

11 

6.1 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

36 

i.O 

5.3 

23++ 

15 

31 

96 

96 

58 

78 

5 

3 

5 

3 

1 

0 

17 

5.9 

TAMPA  WSO  AP 

21 

0.3 

6.5 

23++ 

27 

24 

90 

94 

64 

80 

2 

6 

5 

3 

1 

2 

19 

61 

7.6 

WEST  PALM  BEACH  WSD  AP 

12 

3.0 

6.9 

24++ 

26 

31 

79 

80 

60 

72 

8 

4 

10 

0 

0 

0 

22 

6.6 

See  lelsrence  notes  lollowmg  Sialion  Imdax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

   MUWUd 1 

Day  of  Month 

age  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

♦          *  • 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WSO  CI 

MIN 

76 

88 
79 

8  fl 

78 

95 
78 

93 
77 

96 

80 

89 
75 

9  1 
81 

90 
80 

91 
78 

90 
77 

89 
74 

90 
72 

98 
74 

67 
74 

89 
75 

98 

75 

90 
77 

94 

78 

97 
76 

69 
76 

99 
75 

85 
73 

85 

71 

97 
77 

87 
74 

88 
74 

68 
76 

89 

77 

86 
?4 

86 

72 

89.4 
76.0 

BLOUNTSTOwN 

MIN 

86 

92 
70 

92 
71 

93 

70 

96 
72 

96 

73 

96 
74 

92 
72 

89 

72 

94 

70 

94 

70 

94 
69 

93 
69 

91 
69 

92 
69 

93 
69 

95 
70 

94 
71 

94 

71 

96 
71 

97 
71 

95 
71 

93 
71 

90 
71 

92 

70 

92 
71 

95 
69 

92 
70 

94 

71 

91 

'0 

93 
67 

93.1 
70.4 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

72 

90 
75 

71 

87 

75 

91 
74 

92 
74 

91 
75 

92 
72 

95 
73 

89 
71 

87 
72 

87 
71 

87 
71 

88 

72 

89 
71 

90 
69 

91 
71 

91 
71 

93 

72 

91 
74 

91 
71 

87 
72 

84 

72 

88 
72 

88 

73 

88 

74 

87 
79 

88 
71 

88 

72 

87 
71 

89.2 
72.4 

CHIPLEY  3  E 

MIN 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MIN 

71 

95 

72 

93 
74 

95 

72 

94 

71 

96 
72 

97 
73 

97 
77 

96 
74 

94 
71 

97 
71 

93 
69 

90 
71 

99 
71 

92 
68 

94 
74 

92 
69 

69 
66 

92 
71 

96 
76 

94 
72 

95 

74 

96 
71 

94 
73 

94 

70 

90 
68 

91 
74 

92 
72 

96 
75 

94 
73 

94 

72 

93.8 
71.9 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MIN 

67 

90 
70 

92 
70 

97 
71 

95 
72 

94 
72 

98 
73 

96 
75 

93 
74 

96 
67 

95 
68 

95 
67 

99 
68 

92 
66 

90 
69 

95 
65 

93 
67 

94 
67 

96 
67 

96 
66 

94 
69 

91 
69 

87 
70 

92 
68 

91 
67 

94 
68 

92 
70 

91 
69 

91 
66 

92 
61 

90 
67 

93.0 
69.6 

FOUNTAIN  3  SSE 

MIN 

66 

92 
68 

68 

97 
68 

94 

70 

97 
71 

95 

70 

97 
71 

96 

70 

95 
67 

95 
68 

94 
67 

92 
65 

92 
64 

92 
68 

94 
66 

96 

70 

96 
68 

96 
66 

95 

71 

93 
68 

89 

64 

90 
65 

92 
69 

95 
69 

93 
67 

91 
63 

91 
68 

92 
62 

90 
68 

93.7 

67  .5 

MILTON  EXP  STATION 

MIN 

68 

92 
71 

94 
68 

97 
72 

96 
74 

97 

70 

97 
74 

97 
75 

95 
76 

96 
71 

95 
69 

95 

71 

95 
71 

91 
71 

92 
70 

93 
69 

93 
71 

95 
69 

96 
71 

98 
70 

98 
73 

96 

70 

91 
71 

92 
70 

99 

70 

94 
69 

94 

70 

94 
70 

93 
66 

92 
64 

92 
67 

94.2 
70.4 

MONTICELLO  3  W 

MAX 

MIN 

80 
66 

90 
68 

90 
71 

88 
68 

93 

70 

94 
71 

91 
71 

91 
72 

94 

72 

91 
69 

92 
67 

91 
66 

88 
65 

90 
68 

85 
66 

91 
66 

93 
66 

90 
66 

93 

70 

95 
68 

96 
68 

69 
66 

91 
67 

97 
70 

94 
69 

90 
69 

87 
67 

87 
68 

89 
70 

89 
68 

86 
67 

89.8 
68.2 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
70 

93 
72 

92 
72 

90 
72 

97 
74 

97 
73 

96 

72 

99 
73 

95 
74 

93 

73 

92 
70 

95 
70 

96 

70 

68 
69 

89 
69 

91 
69 

94 

70 

94 
70 

97 
73 

100 
73 

95 
66 

85 
68 

90 
71 

90 
70 

94 
71 

93 
70 

92 
66 

92 
67 

93.2 
70.6 

PANAMA  CITY  3  NE 

MAX 

MIN 

87 

70 

9  1 
72 

91 
71 

93 

71 

96 
71 

95 
74 

94 
76 

93 
78 

92 
74 

93 
70 

94 
71 

93 
69 

95 
68 

91 
70 

94 
70 

95 

72 

94 
72 

94 
72 

97 

71 

99 
73 

94 

72 

91 

72 

86 
70 

91 
71 

69 

72 

91 
69 

90 
71 

89 

70 

90 
66 

91 
69 

92  .4 
71.2 

PENSACQLA   HSa  AP 

MAX 
MIN 

90 
7<i 

87 
77 

91 
75 

97 
79 

96 
79 

94 

77 

97 
82 

95 
92 

92 
91 

91 
73 

93 
74 

96 
74 

95 
75 

86 

75 

99 
74 

92 
74 

90 
78 

91 
75 

97 
77 

100 
79 

95 
76 

77 
72 

90 
75 

90 
75 

99 
76 

92 
76 

95 
75 

91 
75 

91 

72 

91 
71 

89 

75 

91.9 
75,9 

OUINCY  3  SSH 

MAX 

MIN 

85 
68 

90 
71 

92 
72 

91 
69 

95 
72 

95 

71 

94 

73 

92 
74 

92 
72 

95 
69 

95 
69 

95 
69 

91 
66 

69 
67 

96 
68 

92 
67 

92 
69 

90 
70 

94 
71 

96 

71 

97 
69 

93 
69 

93 
69 

89 

72 

91 
69 

91 

70 

89 
69 

90 
69 

92 
72 

90 
67 

89 
69 

91.6 
69.7 

ST  MARKS  5  SSE 

MAX 
MIN 

89 

70 

91 
73 

93 
72 

98 
71 

94 

72 

95 

74 

92 
75 

94 

72 

93 

77 

90 
74 

91 
68 

91 

70 

91 
69 

69 
69 

92 
70 

93 
71 

91 
70 

94 

72 

99 
73 

100 
72 

93 
70 

89 
70 

86 
66 

65 

72 

99 
70 

99 

71 

85 
69 

89 
72 

90 
73 

89 

73 

88 

70 

91.4 
71.4 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

90 
66 

94 
69 

94 
68 

97 
68 

98 
69 

96 

70 

92 
71 

96 
70 

96 
69 

95 
68 

95 
66 

92 
65 

92 
64 

99 
65 

92 
66 

93 
68 

93 
68 

96 
69 

97 
69 

98 

70 

95 
69 

90 
69 

66 
69 

89 
69 

94 
67 

91 
69 

86 
66 

92 
67 

91 
69 

98 
67 

87 
66 

92.6 
67.9 

TALLAHASSEE   WSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
72 

92 
71 

96 
71 

97 
72 

94 
73 

94 

73 

97 
72 

97 

70 

97 
70 

95 
69 

93 
69 

94 
66 

90 
70 

95 
69 

96 
68 

93 
70 

95 
69 

99 
71 

100 
69 

95 
72 

95 
73 

89 
71 

91 
73 

92 
70 

91 
72 

88 

70 

91 
71 

91 
73 

88 

70 

87 

70 

93.4 
70. S 

WEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

87 
69 

93 
69 

90 
71 

91 
71 

96 
72 

96 

73 

97 
76 

92 
72 

95 
72 

97 
72 

96 
71 

92 
68 

91 
68 

93 
70 

96 
69 

93 
68 

96 
71 

95 

72 

96 
73 

99 
72 

99 

72 

95 

71 

94 

71 

90 

72 

93 
71 

91 
70 

93 
69 

93 
69 

92 
69 

91 
68 

92 
68 

93 . 6 
70. S 

HOODVUFF  DAM 

•          •  ♦ 

MAX 
MIN 

89 

72 

94 

72 

92 
72 

94 

72 

95 
73 

96 
74 

96 

74 

93 
74 

94 
75 

100 
72 

95 
71 

94 
71 

91 
69 

90 
69 

99 

70 

94 

70 

91 
70 

95 
72 

82 
73 

82 

73 

96 
71 

94 
71 

93 
72 

81 
72 

90 
72 

94 

72 

95 
72 

92 
70 

95 
73 

90 
68 

92 
68 

92.2 
71.6 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  M5W 

MAX 
MIN 

93 
78 

90 

77 

92 
76 

92 
76 

94 
76 

95 
81 

95 
82 

97 
82 

96 
90 

94 
79 

92 
74 

93 
76 

94 
71 

93 
77 

91 
74 

92 
76 

93 
74 

92 
74 

92 
77 

94 
76 

95 
74 

91 
72 

88 

72 

62 
72 

95 
72 

90 
72 

86 

70 

86 
74 

98 
75 

91 
74 

9  1 
73 

91.2 
75.4 

CROSS  CITY  2  WNH 

MAX 
MIN 

97 
66 

94 
68 

95 
69 

93 
71 

98 
70 

94 
69 

96 
67 

92 
72 

96 

70 

94 
71 

93 
71 

95 
68 

94 
68 

95 
69 

94 

71 

93 

73 

86 
69 

96 
68 

92 
69 

94 
69 

92 
69 

91 
70 

89 
66 

68 
68 

84 
69 

85 
68 

9 1 
69 

92 
68 

90 
69 

91 
69 

9  1 
68 

92.4 
69,1 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
72 

94 
71 

93 
72 

96 
74 

96 
69 

97 
69 

87 

72 

89 
69 

90 
72 

89 

71 

99 

72 

93 

70 

94 
74 

96 

90 

90 

90 

65 

83 

64 

89 

92 

9  3 

90 

8  1 

90.1 

fernandina  beach 

MAX 
MIN 

93 

70 

89 
68 

89 
73 

92 
73 

89 

73 

90 
72 

95 
72 

86 

70 

87 
67 

89 
70 

90 
71 

90 
73 

94 

73 

89 
71 

96 

72 

86 
72 

86 

72 

86 
71 

91 
73 

92 
73 

93 
73 

93 
74 

94 

70 

95 

70 

86 
69 

88 
72 

90 
74 

87 
72 

88 
73 

90 
72 

68 
73 

89,9 
71,6 

GAINESVILLE  2  WSW 

MAX 
MIN 

97 
69 

92 
71 

98 
67 

95 
71 

95 

72 

95 
76 

91 
74 

92 
75 

93 
73 

91 
71 

94 
72 

94 

70 

92 
70 

92 
69 

92 
71 

92 
70 

93 
69 

94 
69 

96 

73 

98 
69 

98 

71 

92 
71 

92 
72 

63 
71 

83 

70 

79 
69 

69 

71 

92 
70 

92 

70 

92 

72 

89 
71 

91, t 
70.9 

GLEN  ST  MARY  1  w 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
68 

92 
70 

93 

70 

96 
76 

95 

71 

93 

70 

92 
73 

94 
73 

95 

70 

93 
70 

95 
69 

93 
68 

92 
66 

92 
61 

91 
67 

91 
69 

94 

72 

97 
68 

98 
67 

94 
72 

90 
69 

87 
71 

80 
71 

79 

65 

85 

70 

68 

67 

70 

92 
70 

88 
69 

91 .3 
69.4 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
69 

87 

70 

90 
69 

90 
71 

92 
72 

93 
73 

93 
72 

93 
75 

90 
74 

91 

71 

91 
71 

91 
69 

99 
69 

86 
69 

99 
71 

90 
71 

90 
69 

89 
70 

91 
72 

91 
71 

95 
69 

86 

70 

99 
72 

83 
72 

6 1 
71 

74 
71 

80 
71 

65 

68 

89 
69 

99 

71 

86 
71 

88.9 

70.7 

JACKSONVILLE  HSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
71 

94 
74 

95 

73 

96 
73 

92 
72 

93 
74 

93 
76 

93 
71 

92 
71 

93 
72 

96 
69 

98 
69 

67 
69 

98 

71 

88 
69 

87 

72 

92 
70 

95 
73 

94 
71 

85 
69 

87 

71 

97 
72 

85 

73 

60 
73 

66 
73 

88 
73 

91 
71 

9  1 
73 

86 

71 

80 
71 

89.9 
71.6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

96 
72 

95 
71 

90 
74 

92 
74 

88 
74 

66 

72 

95 
73 

94 

75 

92 
74 

90 
73 

83 
71 

93 
69 

85 

71 

66 
72 

99 

73 

89 
74 

65 

74 

90 
74 

92 
75 

90 
71 

87 
73 

85 
74 

97 

70 

86 

71 

81 
71 

81 
71 

67 

71 

87 
72 

90 

70 

69 

71 

88.0 
72.2 

JASPER 

MAX 
MIN 

93 
67 

89 
68 

94 
70 

94 

70 

96 
71 

97 
68 

95 
69 

92 
71 

94 
74 

95 
71 

67 

95 
65 

91 
61 

93 
63 

91 
69 

67 

69 

69 

69 

69 

67 

60 

68 

69 

70 

69 

70 

67 

67 

93 
69 

69 

92.3 
68.1 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 
69 

93 
70 

92 
70 

95 
71 

95 
73 

92 
71 

91 
73 

93 
74 

94 

71 

92 
68 

94 
68 

87 
67 

92 
66 

90 
69 

92 
66 

91 
69 

91 
69 

94 

74 

96 
69 

99 
66 

68 
69 

68 

70 

65 

73 

80 

70 

66 

70 

87 
69 

84 
66 

90 
69 

89 

70 

89 

70 

90.7 
69.5 

LIVE  OAK 

MAX 
MIN 

9', 
68 

93 

70 

91 
70 

96 
71 

96 
72 

95 
74 

92 
73 

91 
74 

94 
74 

94 
72 

94 
69 

91 
69 

92 
70 

91 

70 

93 
69 

94 

68 

92 
70 

95 
69 

97 
72 

96 
69 

68 
69 

92 
70 

66 
70 

82 
71 

81 
70 

91 
71 

87 

70 

91 
70 

9  1 
70 

99 

71 

85 

70 

91.9 
70.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

MAYO 

MAX 
MIN 

9« 
65 

90 
70 

94 

72 

93 

70 

95 
71 

98 

72 

95 
73 

92 
74 

91 
74 

93 
73 

95 
68 

95 
68 

90 
66 

94 
69 

92 
69 

94 
66 

94 
66 

92 
69 

96 
68 

96 
70 

100 
68 

91 
66 

93 
69 

88 

70 

6  1 
71 

79 
69 

68 

69 

86 

68 

68 

'0 

69 

92.1 
69.4 

PALATKA 

MAX 
MIN 

90 
74 

93 
71 

93 
70 

95 
73 

98 
71 

97 
76 

93 
75 

93 

73 

93 
73 

93 
73 

94 
71 

89 
66 

68 

70 

90 
69 

91 
72 

90 
73 

96 
69 

93 
71 

95 
75 

98 

70 

97 
72 

93 
72 

93 
69 

86 

73 

84 

72 

76 
70 

90 
71 

92 
70 

93 
66 

91 
71 

66 
71 

91.7 
71.9 

PERRY 

MAX 
MIN 

90 
69 

94 

69 

92 

73 

97 

71 

99 
73 

97 
74 

90 
71 

95 

73 

92 

75 

95 

95 
72 

91 
69 

94 

70 

92 
76 

94 

68 

97 

77 

93 

70 

96 

76 

96 

69 

99 

68 

97 
70 

94 
68 

91 
70 

97 

71 

88 

71 

80 
66 

66 

74 

91 
69 

92 
73 

89 

73 

•9 

74 

92.6 

71.5 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

88 

72 

89 
71 

92 
70 

93 
72 

92 
71 

93 

72 

92 
72 

91 
71 

68 

72 

93 
68 

89 

70 

67 

70 

102 
66 

93 
69 

68 

72 

89 

71 

89 
68 

68 

70 

84 

70 

81 
69 

67 

70 

92 
68 

88 

72 

89.9 
70. J 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORInA 
AUSUST 


Day  of  Month 


siauon 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

STARKE 

MAX 
MIN 

89 
68 

94 
68 

93 
66 

96 
69 

95 
70 

93 
67 

91 
71 

90 
67 

93 
68 

93 
69 

93 
67 

90 
68 

91 
68 

91 
66 

91 
69 

91 
66 

89 

70 

92 
68 

94 
72 

97 
66 

90 
66 

91 
66 

86 
69 

83 
69 

78 
66 

84 
69 

68 

71 

93 
68 

91 

70 

69 

70 

80 
68 

90.3 
68.3 

STEINHATCHEE  HCCAIN  TR 

MAX 
MIN 

90 

72 

91 

71 

92 
73 

94 

70 

93 

71 

95 

72 

96 

70 

93 

73 

94 
71 

95 
72 

96 

70 

95 
72 

94 

72 

93 
73 

94 

71 

92 
72 

94 
71 

95 
70 

96 
71 

94 
72 

90 
70 

92 
72 

95 
70 

90 
72 

86 
73 

90 
70 

94 
72 

95 
71 

96 
72 

94 
73 

90 
70 

93.2 
71.4 

USHER  TOWER 

*          •  « 

MAX 
MIN 

91 
67 

92 
69 

95 
62 

98 
67 

97 
69 

94 

72 

92 
70 

93 
71 

95 
71 

94 
69 

95 
68 

94 
66 

95 
68 

94 
64 

96 
68 

97 
65 

97 
65 

97 
65 

99 
67 

96 
67 

91 
66 

89 
68 

61 
69 

64 
68 

83 
66 

83 
68 

69 
67 

90 
65 

91 
68 

68 

70 

86 
67 

92.2 
07,6 

NORTH  CENTRAL  03 

brddksvUle  chin  hill 

MAX 
MIN 

88 
69 

89 
71 

92 
71 

94 

75 

95 

72 

93 
76 

91 

77 

92 

79 

94 

71 

94 

72 

95 

69 

90 
69 

90 
69 

94 

72 

90 

72 

88 

72 

90 
69 

90 

71 

92 

73 

93 

70 

87 

70 

78 

71 

76 

70 

64 

70 

eo 

71 

89 
71 

90 
70 

91 

72 

89 

71 

62 

70 

89.3 
71.5 

BUSHNElL  2  E 

MAX 
MIN 

91 
70 

91 
71 

92 
68 

94 
68 

95 
71 

93 
74 

91 
75 

89 

72 

92 
71 

92 

70 

95 
73 

91 
70 

89 

70 

90 
69 

92 
72 

89 

70 

91 
69 

91 
69 

93 
72 

94 
69 

93 
69 

89 
70 

80 
70 

81 
71 

65 
69 

82 
73 

90 
72 

91 
68 

90 
70 

66 

71 

86 

70 

90.0 
70.5 

CLERMONT  6  SSH 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
72 

95 

70 

98 
75 

97 

72 

95 
74 

93 
75 

91 
71 

94 

70 

94 
70 

94 
75 

93 
72 

89 
72 

91 
73 

91 
73 

92 
73 

92 
70 

93 
71 

92 
73 

94 
69 

90 
70 

88 
69 

85 

70 

67 
70 

66 
74 

89 
71 

92 
69 

90 
71 

90 
71 

86 
72 

91.6 
71.6 

paytdna  beach  hso  ap 

MAX 
MIN 

88 
75 

92 
72 

94 
70 

92 
74 

92 
73 

93 
75 

91 
73 

93 
74 

91 
71 

91 
71 

89 
71 

87 
71 

86 
72 

87 
71 

68 
73 

86 
74 

88 
71 

89 
72 

9  3 
72 

91 
69 

67 
74 

89 
71 

66 
71 

68 

71 

81 

71 

75 
72 

87 
69 

67 
71 

90 
71 

86 
71 

62 
73 

86.4 
71.9 

DELANO  I  SSE 

MAX 
MIN 

89 
71 

94 

69 

94 
65 

95 
63 

96 
69 

97 
71 

94 
71 

92 
71 

93 

70 

92 
69 

92 
66 

92 
69 

68 
68 

90 
69 

69 
67 

89 

70 

90 
66 

93 
68 

95 
69 

95 
66 

87 

71 

92 
68 

85 
68 

86 
67 

63 
66 

76 
69 

87 
66 

90 
66 

92 
67 

87 
69 

88 
66 

90.4 
68.3 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
70 

94 
71 

95 
71 

97 
74 

96 
74 

91 
76 

93 
75 

88 
73 

90 
72 

93 
72 

95 
73 

89 
72 

90 
73 

92 
73 

90 
73 

93 
69 

93 
72 

93 
73 

95 
71 

97 
72 

91 
72 

89 
71 

80 
70 

79 
71 

82 
73 

81 
72 

91 
71 

93 
72 

94 
71 

68 
71 

90.6 
72.0 

LISBON 

MAX 
MIN 

92 
71 

93 

72 

94 
69 

94 
71 

98 
71 

94 

71 

92 
74 

91 
75 

92 
70 

94 
69 

93 
73 

90 
71 

89 

70 

90 
68 

91 

72 

91 
71 

91 
69 

92 
69 

92 
73 

93 
70 

90 
70 

91 
71 

91 
72 

62 
73 

61 

71 

79 
74 

89 
71 

90 
69 

91 
71 

88 

71 

65 
70 

90.4 
71.0 

□CALA 

MAX 
MIN 

92 

70 

94 
70 

93 
67 

95 

71 

98 
70 

97 
74 

92 
73 

92 
74 

89 
72 

91 
70 

93 
70 

89 
70 

92 
69 

92 
67 

91 
69 

90 
69 

92 
66 

95 
64 

96 
72 

97 
69 

91 

70 

90 
69 

83 
73 

82 

70 

82 
73 

82 
72 

90 
72 

92 
67 

92 
69 

92 
72 

66 

70 

91.0 
70.1 

ORLANDO  WSD  AP 

MAX 

MIN 

95 
75 

96 
72 

98 
74 

97 
76 

96 
76 

97 
76 

95 
76 

97 
74 

93 
73 

94 
74 

93 
76 

92 
72 

90 
75 

90 
75 

91 
76 

91 
74 

89 
72 

93 
74 

92 
74 

94 

7?. 

91 
73 

90 
73 

63 
74 

68 
73 

88 
74 

82 
73 

90 
73 

91 
72 

92 
74 

90 
70 

86 
73 

91.7 
73.9 

SAINT  LED 

MAX 

92 

91 

70 

93 
70 

95 
75 

96 
73 

95 
76 

93 
76 

90 
74 

93 
71 

95 

70 

95 
72 

92 
72 

89 

70 

92 
71 

92 
71 

91 

71 

93 
70 

93 
70 

93 
75 

94 

71 

69 

72 

89 

71 

80 

72 

87 
72 

89 

71 

84 
74 

90 
72 

93 
69 

91 
72 

88 
73 

67 
71 

91.1 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 
72 

98 
71 

97 
68 

97 

71 

97 
71 

97 

72 

95 
73 

96 
74 

90 
71 

93 
71 

93 
74 

93 
71 

87 
70 

89 

70 

91 
71 

92 
71 

89 
69 

95 
70 

95 
73 

95 

69 

92 
71 

69 
69 

63 
71 

89 
71 

86 
71 

83 
70 

88 
69 

91 

70 

94 
71 

93 
71 

86 
72 

91.7 
70.9 

TITUSVILLE  3  NH 

MAX 
MIN 

89 

70 

97 

70 

95 
68 

97 
70 

98 

72 

97 
73 

95 
74 

92 
73 

91 
66 

94 
70 

95 
72 

92 
70 

68 
72 

91 
71 

69 
72 

91 
72 

89 
71 

92 
71 

95 
71 

94 
66 

90 

72 

90 
70 

87 
68 

91 

70 

89 
71 

91 

70 

94 

70 

95 

70 

89 

70 

69 

70 

92.2 
70.6 

WEEKI  hACHEE 

♦          *  * 

MAX 
MIN 

91 
68 

91 
67 

91 
67 

91 
69 

92 
69 

92 
71 

92 
74 

91 
74 

91 
75 

92 
69 

93 
70 

91 
70 

89 
68 

93 
70 

92 
70 

Be 

68 

90 
69 

91 
69 

92 
69 

89 
72 

76 
71 

78 
66 

87 
70 

90 
66 

89 
69 

68 
70 

69.6 
69.7 

SOUTH  CENTRAL  0", 

ARCAUIA 

MAX 
MIN 

93 
69 

96 
66 

95 
62 

98 
67 

95 
70 

97 
72 

94 

70 

95 

72 

95 
74 

97 

70 

97 
68 

96 

73 

89 
66 

91 
66 

91 

70 

92 
70 

92 

70 

94 
66 

94 

71 

95 
69 

93 
68 

90 

71 

91 

71 

92 
68 

94 
66 

92 

72 

92 

70 

94 
66 

93 
66 

69 

71 

90 
69 

93.4 
69.2 

ARCHBOlO  BIOLOGIC  STA 

MAX 
MIN 

91 
70 

92 
67 

95 
60 

97 
64 

96 
65 

97 
66 

96 
70 

92 
71 

94 
69 

94 
67 

96 
66 

96 
69 

95 

67 

95 
66 

91 
66 

90 
66 

91 
69 

92 
66 

92 
68 

95 

68 

95 
67 

68 
69 

90 
69 

88 
66 

93 
66 

94 
73 

90 
71 

92 
67 

92 

67 

93 
70 

90 
67 

93.0 
67.6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

95 

70 

95 
70 

95 

70 

99 
71 

97 
77 

95 

72 

95 
76 

96 
75 

93 

72 

98 
72 

99 
73 

98 
74 

96 
70 

96 
73 

66 
72 

93 
71 

92 
71 

95 
72 

98 
73 

98 
72 

95 
72 

91 
72 

90 
71 

92 
70 

94 

70 

92 
75 

91 
70 

95 
69 

93 
73 

90 
71 

69 
72 

94.2 
72.0 

BARTDH 

MAX 

MIN 

94 
68 

93 
68 

95 
68 

97 

70 

97 
71 

97 
71 

95 
73 

94 

70 

96 
68 

95 
69 

95 

71 

95 
69 

68 
68 

88 
69 

93 
69 

91 

69 

92 
66 

94 
67 

95 
71 

96 
68 

91 
67 

90 
70 

91 
67 

90 
79 

93 
68 

83 
70 

90 
67 

92 
65 

94 
71 

92 

70 

89 
68 

92.7 
69.3 

BRAOENTON  5  ESE 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 

71 

92 
66 

93 

70 

93 

72 

92 
74 

91 
75 

91 
7". 

90 
72 

94 
72 

92 
67 

92 

70 

90 
69 

90 
71 

90 
70 

89 
70 

91 
70 

69 
69 

92 
72 

93 
72 

91 
72 

87 
71 

87 
72 

87 

72 

90 
69 

68 
69 

88 
71 

88 
69 

89 
73 

88 

72 

89 

71 

90.4 
70.9 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

91 
75 

94 

73 

93 
71 

92 
71 

93 
75 

92 
77 

90 
77 

91 
77 

90 
76 

94 
73 

92 
77 

93 
72 

68 

72 

91 
72 

89 
73 

90 
72 

89 
72 

89 
70 

91 
75 

91 
75 

86 

73 

89 

73 

86 
74 

81 

74 

90 
71 

69 
73 

66 

70 

89 
69 

90 
73 

86 

74 

84 

72 

89.8 
73.3 

FELLSHERF   7  SSW 

MAX 
MIN 

92 
71 

93 

70 

92 
64 

91 
69 

93 
70 

96 

72 

92 
73 

93 

70 

92 
71 

91 
72 

92 
73 

94 
72 

88 
69 

86 
70 

91 
71 

90 
71 

91 
70 

91 
70 

94 

71 

92 
70 

69 
69 

90 
71 

90 
70 

94 
70 

94 
71 

90 
69 

67 
70 

92 
69 

92 
70 

91 
69 

91.4 
70.2 

FORT   DRUM  5  NW 

MAX 

Mm 

9<. 

71 

94 

71 

97 
62 

96 
67 

96 
69 

96 
71 

94 

72 

90 
72 

95 

73 

95 

70 

95 
70 

94 

70 

92 
68 

91 
73 

90 
71 

68 
69 

91 
70 

93 
69 

93 

70 

94 
69 

90 

90 
66 

89 
69 

92 
67 

91 
69 

64 
74 

87 

71 

89 
69 

92 
69 

87 
69 

86 
69 

91.8 

69  .6 

FORT  PIERCE 

MAX 

Mm 

88 
75 

88 
72 

92 
66 

92 
71 

92 
71 

92 
75 

92 
74 

92 
75 

89 
75 

91 
72 

90 
73 

92 
73 

88 
71 

87 

73 

91 
73 

90 
73 

91 

72 

90 
71 

91 
72 

93 
72 

92 
71 

90 
71 

93 
73 

93 
72 

89 
73 

86 
76 

68 
72 

86 
71 

92 
74 

88 
70 

90 
71 

90.3 
72.4 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

Mm 

92 
71 

93 
65 

93 
64 

95 
66 

95 
70 

95 
71 

90 
72 

95 
71 

90 
70 

92 
68 

94 

70 

92 
71 

89 
67 

87 

71 

86 
71 

90 
70 

92 
66 

92 
68 

94 
69 

94 
66 

92 
69 

90 
71 

89 

70 

90 
69 

92 
68 

83 
73 

68 

70 

90 
67 

91 
68 

69 
70 

89 
68 

91.1 
69.1 

KISSIMMEE  NO.  2 

MAX 

Mm 

92 
73 

92 
71 

95 
69 

95 
70 

95 
72 

94 
72 

92 
73 

93 
74 

94 
68 

92 
72 

94 
74 

94 
73 

94 
71 

90 
72 

89 
73 

90 
71 

91 
70 

93 
70 

93 
74 

93 
69 

93 
70 

90 
70 

86 

71 

68 
72 

88 
71 

86 
73 

69 

71 

91 
70 

91 
71 

89 

71 

67 

71 

91.5 
71.4 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

Mm 

93 
71 

93 

72 

93 
69 

95 
71 

95 
74 

98 

75 

96 
77 

95 

75 

95 
73 

94 
69 

95 
74 

94 

71 

95 
72 

88 
69 

91 

72 

92 
75 

93 
70 

92 
66 

93 
72 

95 
71 

94 
69 

92 
70 

69 
70 

64 

70 

67 

71 

90 
72 

82 
71 

89 

70 

93 
71 

91 
73 

89 

71 

92.1 
71.5 

LAKELAND  WSO  CI 

MAX 

Mm 

92 
72 

91 
73 

94 
74 

94 
75 

96 
74 

92 
76 

93 
76 

91 
75 

92 
73 

93 
74 

93 
76 

93 
74 

86 
72 

66 
71 

90 
73 

90 
71 

91 
72 

92 
71 

93 
74 

94 
73 

91 
71 

66 
72 

60 

70 

85 

72 

92 
71 

83 
71 

90 
72 

92 
71 

90 
73 

85 
72 

67 

71 

90.2 
72.7 

MELBOURNE 

MAX 

Mm 

90 
T< 

90 
68 

89 
68 

90 
71 

90 
73 

94 
74 

97 
73 

91 
74 

93 
73 

90 
72 

89 
72 

92 

70 

66 
70 

85 

71 

67 
71 

68 
72 

89 
73 

87 
74 

92 
75 

90 
70 

69 
68 

66 

70 

90 
70 

93 
70 

89 
71 

83 
75 

86 
71 

68 
71 

92 
70 

85 

71 

69 
71 

69.4 
71.5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

Mm 

95 
71 

93 
68 

98 
66 

98 
68 

96 
72 

98 
73 

94 
73 

94 
72 

94 
70 

94 
70 

95 
73 

96 
72 

96 
68 

95 
72 

91 
72 

91 
72 

94 

70 

92 
69 

95 
70 

95 
68 

95 
70 

90 
71 

86 

71 

89 
71 

93 

70 

92 
73 

89 

72 

92 
68 

91 
71 

91 
72 

65 

71 

93.1 
70.6 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

Mm 

95 
69 

95 
67 

9! 
63 

97 
67 

95 
70 

95 
72 

92 
73 

93 
72 

92 

71 

96 
71 

93 
70 

93 

70 

90 
68 

91 
70 

90 
70 

93 
69 

92 
68 

94 

70 

94 

70 

90 
70 

85 

72 

87 
70 

92 
69 

92 
70 

92 

70 

91 
68 

90 
70 

91 
68 

69 

70 

92.2 
69.6 

OKEECHOBEE  •>  W 

MAX 

Mm 

87 
70 

91 
68 

94 
62 

96 
67 

98 
68 

96 
72 

99 
73 

90 
71 

92 
72 

98 

70 

94 
70 

96 

70 

95 
66 

92 
69 

93 
71 

91 
70 

91 
69 

92 
69 

94 
69 

95 
69 

96 

70 

94 
69 

90 
69 

90 
67 

91 
69 

91 
70 

92 

70 

90 
67 

91 
70 

91 
69 

92 
68 

93.0 
69.2 

PARRISH 
PLANT  CITY 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

9<i 
71 

95 

71 

94 
68 

95 
69 

95 
71 

94 
75 

92 
76 

94 
74 

92 

73 

95 
73 

98 
73 

94 

71 

93 

70 

93 

71 

91 
71 

92 
70 

92 

70 

92 
70 

91 
70 

93 
71 

91 
71 

89 
71 

85 

72 

86 

71 

93 
70 

91 
70 

92 
70 

90 
70 

91 
73 

68 
73 

86 
71 

92.0 
71.3 

See  Refereacs  Notes  Following  Stalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 


2 

3 

a  1 
*  1 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

ST  PETERS8UR0 

MAX 
MIN 

75 

77 

77 

80 

SO 

93 
81 

93 
82 

93 
81 

93 

79 

95 
76 

96 
75 

95 
79 

95 
76 

92 
78 

91 
72 

90 
76 

93 
76 

93 
77 

91 
78 

94 
75 

88 

72 

88 

75 

89 

70 

82 
73 

88 

74 

86 

72 

90 

72 

89 
74 

89 
76 

89 
75 

85 
74 

9 1 « 1 
75.1 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

101 
72 

74 

69 

70 

74 

79 

61 

93 
72 

92 
76 

74 

76 

93 
74 

67 

9  3 
60 

90 
64 

90 
67 

91 
71 

89 
71 

91 
72 

91 
73 

92 
69 

89 
69 

67 
73 

89 
72 

91 
71 

87 
72 

88 

72 

88 

70 

89 

74 

87 

72 

88 

70 

71.6 

TAMPA  USD  AP 

MAX 
MIN 

73 

71 

70 

73 

74 

79 

77 

93 
79 

93 
76 

72 

76 

73 

89 
72 

89 
72 

91 
74 

90 
73 

92 
72 

91 
71 

91 
70 

92 
74 

87 
74 

87 
74 

78 
74 

83 
73 

90 
72 

69 
73 

90 
72 

90 
71 

90 
74 

66 

73 

86 
73 

73)4 

TARPON  SPGS  SEWAGE 

PL 

MAX 

MIN 

72 

71 

71 

74 

74 

77 

9 1 
76 

92 
78 

90 
73 

93 
73 

75 

91 
76 

95 
73 

92 
72 

69 
72 

89 
71 

90 
70 

90 
70 

91 
73 

92 
72 

68 
73 

68 
72 

79 

72 

82 
71 

66 
70 

88 
71 

86 
70 

66 
69 

68 
71 

87 

73 

85 
71 

72.5 

VENICE 

ii 

73 

71 

73 

71 

74 

80 

81 

94 

80 

90 
76 

9  1 
73 

73 

9  1 
75 

90 
72 

90 
71 

89 
72 

89 
72 

68 

72 

89 
71 

90 
74 

89 
73 

SB 
73 

86 
75 

86 
69 

95 

74 

95 
71 

89 
72 

69 
71 

89 
69 

69 

72 

87 
73 

68 

72 

90.4 
73.2 

VERO  9E4CH  4  H 

MAX 
MIN 

86 
71 

90 
68 

91 
63 

94 
69 

93 
71 

93 
71 

95 
73 

93 
74 

91 

73 

91 
70 

91 
71 

89 
72 

93 
70 

68 

72 

85 
70 

88 

71 

88 

71 

88 

71 

89 
71 

91 
71 

92 
70 

92 
71 

86 

70 

69 

70 

92 
70 

86 

72 

86 

71 

89 

70 

68 

7  1 

92 

70 

85 

70 

89,9 
70.6 

WAUCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

93 

70 

93 
69 

95 
68 

95 
70 

94 
73 

96 

72 

94 
SO 

96 

72 

92 
73 

96 

72 

96 
72 

94 
72 

69 
68 

90 
70 

93 
71 

92 
70 

93 
71 

92 

70 

94 
72 

94 
69 

91 

70 

91 
71 

68 

71 

91 

71 

93 
70 

90 
72 

93 
69 

91 
73 

69 

73 

88 

71 

71.2 

WINTER  HAVEN 

*          t  t 

MAX 
MIN 

6« 

9  1 
67 

96 
65 

96 
67 

96 
68 

93 
69 

93 
71 

93 
70 

95 
63 

94 
62 

94 
72 

94 
67 

68 

67 

89 

73 

91 
70 

91 
71 

93 
69 

93 
67 

93 
69 

93 
66 

93 
66 

69 
66 

62 
69 

87 

68 

91 
67 

87 

71 

90 
66 

91 

57 

92 
69 

91 
69 

86 
69 

58.2 

EVERGLADES  AND  Sw 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

86 
71 

91 
68 

93 
66 

9  3 
69 

92 
70 

94 
74 

94 

74 

88 
74 

93 
72 

93 
72 

9 1 
72 

90 
70 

93 

70 

91 
72 

92 
72 

89 
71 

91 

70 

89 
70 

91 
70 

92 
71 

92 
70 

91 
70 

88 

70 

91 
71 

93 

70 

91 
73 

89 
72 

89 
70 

68 

71 

92 
71 

87 
59 

70.6 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

71 

89 
68 

63 

90 
69 

90 
68 

92 
74 

9  1 
73 

73 

72 

92 
71 

72 

86 

70 

92 
72 

68 
71 

91 
70 

86 
70 

66 
70 

87 
69 

9  I 
69 

91 
71 

90 
69 

90 
70 

89 
69 

90 
68 

89 
70 

91 
73 

69 

70 

90 
70 

68 
71 

90 
73 

87 

70 

89.5 
70.3 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

89 
72 

94 
73 

91 
70 

93 
71 

93 
72 

94 
74 

93 
72 

87 
73 

95 
72 

93 
72 

91 
75 

91 
71 

93 
71 

69 

72 

92 
71 

89 

72 

89 
73 

86 

72 

91 
71 

91 
71 

91 
70 

68 

71 

91 
69 

92 
69 

92 
70 

90 
73 

86 
74 

89 
71 

89 

71 

92 
72 

87 

70 

71.6 

DEVILS  GARDEN  TDHER 

MAX 
MIN 

9 1 

70 

92 
70 

93 
68 

94 
66 

93 

70 

94 

70 

95 
69 

89 

72 

95 
70 

95 
72 

94 

71 

93 

70 

94 

70 

95 
69 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

94 
66 

95 
69 

94 
69 

95 
66 

93 
69 

92 
68 

94 

70 

90 
69 

91 
72 

89 
70 

90 
69 

9  1 
69 

89 

70 

87 
59 

69.5 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

85 
74 

69 
69 

90 
72 

89 
73 

88 
75 

68 
77 

69 
78 

9 1 
74 

90 
74 

90 
75 

89 
74 

90 
73 

69 
74 

90 
73 

91 
74 

69 
73 

89 
73 

89 
74 

90 
72 

89 
73 

88 
76 

90 
76 

89 
73 

90 
75 

69 
74 

87 
71 

68 
73 

86 
72 

66 
71 

89.0 
73.6 

FORT  MYERS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

93 
75 

93 
74 

95 
73 

95 
72 

95 
76 

94 
79 

93 
78 

93 
78 

94 
77 

95 
74 

94 
75 

93 
74 

91 
73 

86 
74 

91 
74 

93 
74 

93 
74 

93 
74 

93 
76 

94 
74 

87 
74 

67 
72 

90 
75 

92 
74 

92 
73 

90 
71 

91 
71 

91 
72 

90 
75 

97 
73 

65 

73 

91.8 
74.2 

IMMOKAlEE  3  NNW 

MAX 
MIN 

9 1 
72 

93 
71 

94 
69 

93 

70 

95 
71 

94 

73 

91 

72 

90 

72 

91 

70 

92 
69 

92 
69 

90 
69 

90 
72 

6  B 

72 

94 
73 

93 
72 

93 
73 

71 

94 
74 

94 
73 

91 
71 

89 
71 

90 
71 

90 
70 

9 1 
72 

92 
73 

91 

72 

93 

70 

90 
72 

72 

65 

71 

91.5 
71.4 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

71 

96 
68 

99 
63 

98 
66 

99 

70 

96 

73 

98 
70 

97 

70 

96 
71 

70 

69 

92 
68 

90 
69 

93 
69 

95 
69 

95 
69 

66 

66 

90 

70 

69 

90 
57 

57 

9 1 

71 

92 
65 

66 

69 

70 

93.9 
68.7 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

MAX 
MIN 

89 
71 

92 

71 

91 
66 

93 
67 

92 
70 

93 
73 

95 
66 

86 
74 

94 

72 

94 

73 

9 1 
74 

92 
71 

70 

90 
70 

89 
70 

90 
71 

91 
70 

91 
69 

93 

70 

93 
70 

69 

87 
69 

90 
69 

91 
59 

69 

91 
72 

87 
71 

68 
71 

70 

92 

70 

56 

91.1 
70.2 

NAPLES  2  NE 

MAX 
MIN 

93 
73 

95 
71 

97 
68 

97 
67 

96 

72 

94 
74 

93 
76 

90 
74 

90 
73 

93 
72 

91 
74 

93 
72 

93 
71 

94 

72 

91 
72 

92 
71 

92 
71 

92 
71 

93 
72 

94 
73 

93 

72 

69 

70 

91 
72 

92 

72 

92 
70 

91 
73 

91 

70 

90 
59 

90 
71 

89 

74 

89 
71 

92.3 
71.7 

PUNTA  GQRDA  i  ENE 

MAX 
MIN 

92 
71 

95 
70 

95 
66 

96 
69 

96 
73 

93 
74 

92 
75 

91 
75 

92 
74 

97 

72 

94 
72 

93 
73 

91 
69 

90 

71 

91 
71 

92 
71 

93 
71 

93 
70 

93 
72 

94 
73 

89 

74 

88 
72 

91 
73 

92 
71 

94 
71 

90 
73 

85 

72 

92 
58 

90 
72 

87 

72 

68 
71 

91,9 
71.6 

TAMIAMI   TRL   '.0  MI  BEND 

MAX 
MIN 

89 

75 

91 

75 

92 
75 

93 

72 

93 
73 

95 
75 

95 
74 

94 
75 

92 
74 

92 
76 

93 

76 

94 
74 

91 
72 

93 
73 

93 
74 

94 

74 

92 
76 

92 

76 

93 
74 

93 
74 

93 
71 

92 
72 

69 

72 

92 
75 

92 
72 

92 
74 

90 
75 

88 
74 

92 
74 

92 
73 

89 

71 

92.1 
73.9 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

85 

70 

88 

75 

S8 
72 

90 
72 

90 
75 

91 
76 

92 
75 

90 
75 

90 
76 

90 
75 

86 

77 

90 
75 

90 
73 

91 
74 

86 
74 

69 
75 

89 

76 

88 

75 

90 
74 

9 1 
75 

9 1 
73 

69 
71 

90 
72 

92 
73 

73 

90 
74 

68 
73 

87 
73 

73 

73 

71 

89,4 
73.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

87 

70 

SB 
71 

S8 
6S 

91 
69 

91 
71 

91 
74 

92 
72 

92 
72 

92 
74 

91 
78 

69 
74 

91 
70 

90 
69 

91 
72 

86 

72 

88 
72 

90 
71 

9 1 
70 

9 1 
71 

93 
72 

70 

69 
69 

9  1 
70 

92 
71 

7  3 

90 
73 

73 

B9 

72 

58 

72 

70 

90,1 
71.4 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

86 

75 

88 
75 

SB 
76 

69 
74 

89 
76 

92 
76 

92 
75 

91 
75 

91 
76 

90 
79 

76 

76 

74 

90 
75 

74 

75 

78 

76 

75 

74 

73 

72 

73 

70 

75 

77 

74 

74 

72 

91 
73 

86 

70 

69.8 
74.7 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

SB 
75 

89 
70 

90 
68 

91 
66 

93 
70 

92 
72 

91 
71 

72 

72 

90 
77 

91 
73 

91 
72 

92 
72 

91 
71 

90 
72 

90 
72 

90 
72 

92 
72 

90 
74 

90 
71 

90 
70 

90 
69 

91 
70 

88 
72 

90 
71 

66 
73 

88 
73 

86 
71 

90 
71 

89 
70 

89 
70 

90.  1 
71.5 

LQXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
67 

93 
64 

92 
68 

95 
69 

96 
76 

94 
72 

71 

70 

92 
71 

90 
71 

92 
69 

92 
69 

89 

72 

68 
71 

86 

70 

89 

70 

91 
70 

93 
70 

90 
71 

93 
69 

89 
68 

92 
70 

92 
69 

89 

70 

87 

72 

90 
71 

90 
59 

72 

'1 

58 

91.1 
70.1 

MIAMI  BAVFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
79 

84 

80 

S4 
61 

85 
78 

8S 
79 

90 
80 

66 
76 

67 
78 

S6 
79 

66 
77 

66 
82 

68 
82 

86 
78 

66 
79 

66 
82 

86 
81 

65 
80 

88 
82 

66 
82 

89 
78 

87 
76 

66 
78 

86 
78 

66 
82 

80 

65 
78 

77 

85 
75 

73 

74 

74 

86.6 
78.6 

MIAMI   WSD  AP 

MAX 
MIN 

87 
74 

87 

76 

SB 
75 

68 
74 

89 
75 

89 
76 

76 

66 
76 

86 
80 

83 

61 

76 

74 

74 

75 

78 

81 

68 
76 

68 
75 

87 
75 

66 
74 

87 
74 

87 

73 

86 
74 

88 
78 

87 
75 

86 
76 

87 
74 

68 
74 

86 

74 

85 

73 

87.6 
75,8 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

Mm 

86 
71 

87 
77 

87 

77 

87 
69 

86 
72 

89 
72 

90 
71 

73 

75 

90 
81 

89 
80 

89 
76 

69 
72 

89 

72 

89 

73 

90 
77 

90 
77 

90 
74 

90 
74 

90 
73 

9  1 

71 

90 
70 

89 
69 

90 
71 

90 
76 

89 
79 

89 

77 

87 
72 

71 

9 1 

70 

58 

89,1 
73,6 

POMPAND  BEACh 

MAX 

Mm 

91 

70 

91 
72 

93 

71 

91 
74 

94 
74 

93 
79 

94 
76 

94 
74 

95 
83 

92 

92 

92 

92 

91 
74 

96 
79 

92 
60 

96 
80 

93 

74 

75 

69 

74 

72 

72 

71 

75 

74 

93 
73 

70 

92.8 

74.4 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

Mm 

STUART  1  N 

MAX 

Mm 

87 
68 

89 
67 

92 
71 

93 
70 

90 

70 

92 
66 

90 
69 

88 
69 

90 
69 

93 
74 

91 
68 

87 
67 

86 

67 

91 
68 

90 
71 

90 
69 

95 

72 

94 

70 

94 

69 

89 
62 

92 

69 

92 
70 

66 

66 

85 

75 

85 

74 

SB 

65 

64 

69 

64 

90.3 

66.7 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

AP 

MAX 

Mm 

88 
80 

89 
74 

90 
72 

90 
75 

91 
76 

93 

77 

91 
76 

91 
75 

91 
76 

90 

79 

90 
60 

90 
75 

91 
74 

89 
75 

90 
76 

91 
74 

91 

76 

90 
75 

92 
75 

91 

75 

93 

72 

90 
72 

95 
74 

93 
74 

92 
75 

89 

76 

92 
78 

92 

76 

95 
74 

91 
75 

91 

72 

91.0 
75,3 

See  I1el8r«oc«  NotM  FoUowtng  Sution  Iod*x 


DAILY  TEMPERATURES  Florida 

Continued  ^  AUSUST  1972 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•     .  . 

KEYS 

07 

KEV  WEST  WSD  AP 

MAX 

MIN 

86 

8 1 

88 
8 1 

88 
80 

88 
78 

89 
80 

88 
80 

89 
8 1 

89 

82 

90 
81 

90 
82 

90 
80 

90 
8  1 

90 
80 

89 
82 

90 
82 

89 
8  1 

90 
80 

89 
80 

90 
81 

89 
80 

88 
80 

89 
82 

89 
S3 

90 
91 

90 
60 

88 
81 

83 
It, 

88 
79 

S3 
76 

97 
76 

88 
78 

99.7 
80.  1 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

97 

80 

88 
78 

89 
78 

89 
76 

89 
77 

90 
77 

90 
78 

90 
78 

91 
80 

91 

80 

91 
78 

90 
80 

91 

78 

92 
77 

91 
79 

91 
79 

90 
78 

91 
80 

90 
75 

91 
78 

91 
76 

90 
78 

91 
76 

92 
90 

92 
78 

92 
78 

90 
78 

83 
74 

90 
76 

90 
77 

39 
75 

90.  1 
77.8 

MARATHON  SHORES 

MAX 

MIN 

SI 
82 

89 

79 

90 
79 

89 
76 

91 
78 

89 
77 

92 
78 

91 
79 

92 
78 

90 
79 

91 
81 

92 
80 

91 
79 

91 
79 

92 
78 

91 
74 

91 
77 

92 
75 

92 
78 

91 
78 

91 

80 

91 
79 

92 
91 

91 
81 

93 

un 

92 
79 

89 
79 

88 
74 

91 

79 

90 
71 

91 
71 

90.8 
79.0 

TAVERNIER 

MAX 

Mm 

86 
78 

87 
79 

83 
80 

88 
78 

89 
78 

89 
78 

89 

79 

99 
82 

90 
82 

89 

79 

89 
83 

89 
81 

69 

79 

89 
80 

90 
81 

90 
80 

90 
81 

90 
82 

90 
81 

91 
91 

90 
81 

91 
79 

91 
81 

90 
93 

90 
82 

90 
80 

88 
78 

91 
76 

89 
77 

90 
78 

99 
74 

89.4 
79.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

<D 

Day  of  month 

0) 
0> 

Station 

■& 
0) 
Q 

I  IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GAINESVILLE   3  k/SK 

4 

MAX 
MIN 

96 
80 

88 
82 

87 
91 

87 
84 

90 
84 

90 
86 

87 
84 

87 
84 

96 
63 

36 

83 

87 
83 

89 
33 

98 
83 

97 
93 

88 
84 

88 
84 

88 
84 

88 
63 

89 
85 

89 
83 

89 
63 

89 
83 

69 
34 

86 
82 

82 
75 

75 
74 

92 
75 

85 
79 

86 

80 

36 

61 

34 
81 

86.7 
82.0 

8 

MAX 
MIN 

85 
84 

85 
84 

84 
64 

84 
84 

95 
84 

86 
85 

86 
86 

86 
86 

66 
86 

95 
64 

85 
84 

85 
94 

85 
85 

95 
85 

85 
65 

85 
85 

85 

65 

66 
85 

66 
86 

86 
86 

66 
85 

85 
85 

85 
84 

85 
82 

62 
78 

79 

77 

77 
77 

60 
77 

83 

83 
92 

33 
82 

84.3 
83.4 

HILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

110 
80 

101 
92 

101 
80 

105 
82 

106 
90 

107 
89 

108 
87 

106 
86 

105 

87 

105 
95 

104 
80 

96 
79 

100 
82 

101 
32 

94 
78 

93 
77 

lOl 
80 

101 
80 

102 
85 

105 
96 

105 
99 

105 
85 

94 
78 

95 
78 

93 
79 

99 
79 

101 
91 

104 
82 

104 
81 

104 
81 

104 
32 

101.9 
83.0 

MDNTICELLQ  3  H 

4 

MAX 
MIN 

82 
74 

92 
74 

93 

77 

90 
76 

97 
76 

103 
79 

99 

80 

92 

80 

96 

81 

96 

82 

98 
80 

99 
90 

96 
80 

97 
80 

91 
79 

98 
79 

98 
82 

96 

62 

99 
81 

98 
33 

101 
83 

96 
79 

95 
79 

91 
78 

87 
77 

90 
73 

66 
75 

87 
75 

90 
76 

67 
75 

87 
75 

93.7 
73.4 

QUINCV  3  SSW 

2 

MAX 
MIN 

90 
78 

105 
74 

105 
77 

104 
75 

106 
75 

106 
78 

96 
77 

100 
78 

100 
76 

106 
79 

102 
78 

105 
78 

104 
78 

100 
75 

100 
73 

96 
72 

104 
74 

103 
76 

106 
78 

105 
81 

106 
80 

108 
79 

105 
77 

100 
77 

95 
75 

95 
75 

93 
74 

96 
75 

100 
79 

93 
72 

96 
73 

101. 0 
76.3 

4 

MAX 
MIN 

88 
76 

99 
74 

101 
78 

100 
78 

102 
77 

102 
80 

93 
79 

96 
79 

98 
79 

102 
79 

100 
79 

102 
79 

100 
79 

92 
77 

94 
75 

94 
74 

99 
76 

99 
78 

105 
80 

102 
83 

103 
82 

104 
82 

101 
79 

97 
78 

93 
76 

93 

76 

90 
75 

93 
76 

97 
76 

90 
74 

93 
74 

97.5 
77.7 

9 

MAX 
MIN 

85 
78 

90 
78 

92 

81 

92 
92 

96 
82 

95 
83 

91 
81 

91 
81 

92 
62 

95 
93 

93 
82 

94 
82 

93 
91 

90 
30 

87 
78 

89 
77 

92 
79 

93 
82 

97 
83 

95 
85 

96 
65 

96 
85 

95 
82 

91 
82 

89 

80 

87 
79 

85 
79 

93 
79 

90 
79 

87 
76 

87 
78 

91.5 
80. e 

CHIPLEY  3  E 
GAINESVILLE  3  WSW 


MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 


QUINCY  3  SSW 


SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.     5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL 
THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7-30  AM 

ARREDONDA  FINE  SAND,  BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.  LITTLE  SLOPE.  'pALMER  DIAL  TYPE  THER- 
MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  't:30  P.M 

SANDY  LOAM  SOIL,  BARE.  2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.  PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P  M 

SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 
MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN 
TYPE  THERMOMETERS. 


PALMER  DIAL 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   100  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 

AUGUST  1972 


Day    Of  Month 


I 

2 

3 

5 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*       •  * 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.25 

.18 

.  16 

•  24 

.23 

.  16 

.41 

•  25 

.21 

.23 

.  30 

•  16 

•  23 

.15 

.17 

.25 

.22 

.20 

.13 

.35 

.09 

.19 

.12 

.  1 5 

.23 

.27 

.26 

.23 

.22 

5 . 726 

MAX 

101 

101 

101 

103 

102 

103 

103 

99 

96 

99 

99 

99 

"99 

97 

96 

98 

100 

99 

100 

100 

101 

101 

99 

100 

92 

103 

102 

102 

101 

100 

100 

100.0 

MIN 

73 

76 

74 

75 

77 

74 

77 

75 

77 

76 

71 

76 

76 

74 

73 

73 

76 

74 

74 

76 

76 

73 

73 

75 

74 

74 

75 

75 

71 

68 

70 

74.2 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.21 

.29 

.21 

.32 

.34 

.30 

.32 

.30 

.18 

.25 

.30 

•  30 

.25 

.19 

.17 

.32 

.29 

.29 

.28 

.26 

.31 

.37 

.23 

.10 

.22 

.14 

.33 

.32 

.24 

.27 

.22 

8.12 

WIND 

43 

33 

25 

35 

79 

68 

39 

30 

26 

32 

42 

35 

35 

47 

47 

69 

6i 

29 

51 

76 

97 

51 

45 

2E 

36 

48 

32 

25 

58 

62 

1441 

«      *  * 

NORTH  02 

GAINESVILLE  2  WSW 

EVAP 

.29 

.21 

.20 

.20 

.24 

.27 

.11 

.19 

.14 

.13 

.21 

.24 

.26 

.25 

.27 

.26 

.23 

.23 

.23 

.22 

.30 

.20 

.19 

.12 

.10 

.24 

.27 

.24 

.15 

6. 628 

WIND 

19 

IB 

24 

IB 

24 

28 

20 

27 

23 

21 

25 

37 

31 

32 

36 

36 

29 

26 

16 

39 

40 

26 

48 

40 

28 

25 

19 

27 

23 

33 

28 

666 

MAX 

87 

97 

96 

100 

102 

101 

93 

93 

93 

91 

99 

98 

95 

96 

96 

94 

95 

96 

96 

97 

98 

97 

97 

83 

60 

75 

94 

97 

98 

9! 

90 

94.2 

MIN 

68 

73 

69 

72 

71 

77 

73 

75 

75 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

74 

69 

70 

72 

71 

70 

68 

59 

69 

71 

72 

71 

70 

71.3 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.08 

.19 

.31 

.28 

.27 

.29 

.05 

.19 

.24 

.16 

.18 

.31 

.10 

_ 

.36 

.30 

.15 

.24 

.29 

.23 

.32 

.25 

.20 

.18 

.05 

.10 

.10 

.28 

.27 

.16 

6.578 

MAX 

95 

91 

100 

98 

101 

103 

91 

90 

93 

96 

96 

102 

93 

97 

93 

96 

94 

94 

98 

98 

99 

89 

92 

91 

80 

93 

87 

S5 

95 

95 

93 

94.3 

MIN 

68 

71 

73 

74 

74 

74 

72 

73 

73 

72 

70 

68 

67 

68 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

67 

68 

70 

70 

70 

59 

69 

70 

71 

71 

70 

70.6 

*       «  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.26 

.17 

.26 

.25 

.15 

.21 

.27 

.22 

.24 

.16 

.23 

.13 

.21 

.18 

.16 

.20 

.  16 

.21 

.20 

.18 

.18 

.  17 

.12 

.05 

.06 

.04 

.11 

.16 

.25 

.15 

.16 

5.50 

WIND 

25 

20 

20 

20 

10 

10 

20 

25 

20 

15 

20 

25 

15 

30 

10 

20 

15 

35 

15 

10 

15 

25 

35 

15 

15 

10 

20 

15 

20 

10 

15 

575 

*       «  • 

SOUTH  CENTRAL  d 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.33 

.26 

.21 

.31 

.27 

.25 

.26 

.24 

.26 

.34 

.34 

.19 

.29 

.22 

.16 

.20 

.24 

.18 

.19 

.22 

.22 

.14 

.  17 

.06 

.14 

.12 

.18 

.21 

.24 

.25 

.07 

6.70 

WIND 

58 

34 

18 

27 

26 

36 

26 

39 

47 

26 

33 

26 

27 

38 

25 

25 

31 

29 

16 

22 

33 

29 

46 

42 

30 

23 

15 

31 

32 

33 

23 

946 

MAX 

92 

94 

94 

96 

96 

97 

96 

93 

95 

91 

97 

96 

99 

89 

88 

91 

91 

93 

91 

95 

93 

93 

91 

SO 

93 

90 

85 

89 

94 

92 

85 

92.0 

MIN 

66 

68 

68 

68 

73 

73 

75 

70 

66 

66 

66 

70 

70 

67 

67 

72 

65 

65 

70 

69 

66 

67 

65 

64 

67 

7C 

67 

65 

55 

6£ 

65 

57 . 9 

VERO  BEACH  W 

EVAP 

.27 

.18 

.33 

.30 

.22 

.37 

.25 

.22 

.09 

.13 

.30 

.28 

.23 

.20 

.03 

.10 

.19 

.32 

.24 

.10 

.35 

.06 

- 

.18 

.23 

.15 

.06 

.25 

.23 

.25 

.08 

5.418 

WIND 

22 

41 

20 

21 

24 

21 

28 

33 

19 

16 

25 

18 

23 

17 

13 

12 

13 

17 

17 

16 

17 

21 

19 

24 

25 

12 

4 

25 

16 

36 

18 

537 

MAX 

91 

97 

95 

98 

100 

99 

97 

97 

69 

93 

100 

93 

98 

95 

88 

90 

92 

92 

97 

97 

97 

94 

87 

88 

95 

94 

90 

91 

97 

95 

85 

93 . 9 

MIN 

74 

75 

72 

72 

73 

74 

75 

76 

75 

75 

75 

76 

74 

74 

75 

74 

76 

76 

77 

76 

75 

74 

74 

74 

74 

75 

73 

76 

75 

70 

73 

74.4 

t       •  * 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.16 

.22 

.20 

.25 

.22 

.23 

.23 

.18 

.14 

.19 

.18 

.12 

.28 

.17 

.15 

.13 

.12 

.14 

.16 

.20 

.19 

.12 

.16 

.13 

.13 

.17 

.11 

.13 

.14 

.15 

.09 

5.20 

MAX 

95 

101 

100 

105 

102 

100 

102 

90 

101 

104 

95 

92 

104 

99 

103 

95 

97 

96 

103 

10" 

105 

9'i 

9C 

95 

104 

IOC 

92 

92 

93 

103 

87 

98.4 

MIN 

72 

71 

69 

70 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

70 

72 

72 

69 

72.0 

CLEHISTQN  U  S  ENC 

EVAP 

.18 

2 1 

23 

26 

26 

.29 

.53 

06 

.21 

1 7 

.16 

.23 

•  23 

.20 

.19 

.17 

.19 

.22 

.26 

.24 

.05 

.16 

.08 

.21 

.20 

.11 

.21 

.15 

.21 

.21 

6.34 

WIND 

19 

'  15 

'l6 

12 

'l5 

29 

'23 

7 

15 

14 

'12 

12 

19 

16 

16 

8 

16 

14 

16 

17 

23 

18 

23 

U 

14 

13 

13 

11 

14 

21 

16 

490 

MAX 

96 

9B 

100 

100 

loo 

100 

99 

87 

100 

97 

98 

96 

100 

96 

96 

92 

96 

94 

9£ 

100 

100 

83 

94 

9C 

9£ 

96 

9C 

90 

92 

92 

86 

95 . 4 

MIN 

73 

75 

74 

73 

73 

73 

76 

75 

76 

77 

76 

75 

74 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

75 

73 

73 

73 

70 

73.6 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.24 

.95 

.31 

.05 

.31 

.20 

.30 

.  34 

.22 

.  29 

.  30 

.04 

.38 

.17 

.25 

.14 

.05 

.35 

.57 

.51 

.17 

.26 

.39 

.14 

.33 

.23 

.41 

6. 608 

WIND 

74 

* 

* 

170 

34 

38 

33 

37 

55 

'71 

84 

60 

36 

27 

29 

25 

44 

23 

28 

24 

30 

39 

52 

46 

32 

50 

30 

18 

110 

129 

19 

1447 

MAX 

96 

- 

- 

96 

97 

99 

88 

90 

91 

91 

98 

96 

69 

90 

90 

91 

91 

91 

99 

93 

94 

90 

94 

96 

9; 

96 

96 

96 

93.6 

MIN 

74 

- 

- 

72 

72 

SO 

75 

75 

75 

76 

76 

77 

74 

76 

76 

77 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

60 

50 

60 

73.7 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.26 

.31 

.29 

.33 

.36 

.34 

- 

.11 

.24 

.27 

.22 

.22 

.24 

.23 

.12 

.18 

.23 

.27 

.25 

.32 

.23 

.08 

.25 

.18 

- 

.27 

.13 

.25 

.18 

.23 

- 

7.308 

WIND 

60 

67 

40 

48 

45 

45 

45 

8 

17 

20 

30 

25 

25 

20 

15 

2C 

3£ 

25 

55 

3C 

MAX 

96 

98 

98 

97 

99 

100 

98 

92 

103 

102 

99 

96 

99 

98 

92 

96 

99 

98 

98 

97 

98 

84 

95 

93 

99 

98 

91 

91 

97 

95 

90 

96.4 

MIN 

73 

75 

73 

73 

74 

77 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

74 

74 

74 

74 

76 

75 

75 

77 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

73 

74.9 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.37 

.31 

.26 

.19 

.10 

.29 

.23 

.16 

.27 

.23 

.26 

.16 

.18 

.16 

.16 

.16 

.14 

.  1 E 

.22 

.  17 

.15 

.  15 

.09 

.  \i 

•  23 

.15 

.  14 

.27 

.19 

.  13 

6. 1  IB 

41 

35 

1 7 

9 

^2 

^  2 

1 6 

34 

20 

16 

10 

12 

13 

19 

17 

12 

15 

14 

18 

11 

10 

15 

19 

21 

14 

10 

20 

10 

547 

MAX 

98 

97 

100 

100 

100 

105 

102 

103 

101 

100 

98 

103 

97 

104 

99 

101 

97 

97 

99 

104 

102 

98 

98 

92 

100 

99 

96 

98 

97 

96 

86 

99.0 

MIN 

73 

74 

73 

72 

72 

76 

76 

76 

76 

75 

76 

76 

73 

74 

74 

74 

"^^ 

74 

75 

74 

72 

74 

75 

"'^ 

74 

76 

74 . 2 

*       *  • 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.24 

.26 

.28 

.18 

.23 

.35 

.21 

.21 

.17 

.32 

.20 

.25 

.27 

.29 

.13 

.17 

.26 

.29 

.26 

.29 

.26 

.15 

.15 

.15 

.27 

.23 

.15 

.23 

.25 

.17 

.20 

7.08 

WIND 

55 

30 

35 

28 

19 

26 

22 

24 

21 

25 

53 

28 

28 

24 

14 

19 

24 

33 

28 

27 

22 

22 

19 

24 

15 

25 

U 

23 

7 

25 

23 

779 

HIALEAH 

EVAP 

.24 

.35 

.35 

.27 

.23 

.32 

.20 

.20 

.33 

.32 

.42 

.20 

.12 

.26 

.25 

.29 

.24 

.07 

.42 

.16 

.01 

.18 

•  27 

.16 

.25 

.17 

.15 

7.38B 

WIND 

92 

1 

6 

4 

13 

11 

MAX 

91 

93 

96 

96 

95 

99 

93 

99 

100 

96 

97 

95 

93 

94 

86 

96 

96 

96 

93 

94 

90 

92 

93 

94 

96 

92 

95 

92 

94 

94 

94.3 

MIN 

72 

75 

73 

73 

74 

76 

75 

75 

75 

77 

76 

76 

74 

74 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

72 

75 

75 

73 

75 

74 

75 

75 

73 

73 

71 

74.4 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     :   EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


iPALftCHlCOLi  USO  CI 

flRCHeatO   BlOLflCIC  STA 

BABSON  PARK 
SARTQW 

BGLlE  OLftDE  EkP  STii 
aELLE  GLAne  HBCN  GATE 

8LACRMAN   3  WNM 

PUGUNTSTOHN 
BOCA  BATON 
8«A0£NT0N  5  ESE 

BftOOnSVlLlE  CHtN  HILL 
flftOOKSVlLLt  7  SSW 
BUSHNELL  2  E 
ANAL  POINl   GATE  5 
ANAL  POIM  USOA 
aRRABELLE   I  NNU 

ARVV ! LLE 
EOAB  KEV   1  WSH 
HIPLEV  3  e 
LEABWATER 
LERHOM  6  SSW 
LEWISTDII  U  i  ENG 
nCNHELL  <■  ►JH 
RESCENT  C ITV 
RESTVIEH  RADIO  HJSB 
ROSS  ClTV  Z  HNH 

DAN  I  A  *  HNW 

DAYTDNA  BEACH  HSO  AP 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

OElAMD  1  5Se 

OE  SOTO  CITY  e  5H 

DEVILS  CABOEN  TDHES 

DOHLlMG  PAflK    1  H 

EVA 


EL  DA 

ELLSMERE  7  SSH 
ERNANOtNA  BEACM 
LAMINCD  HANGER  STA 
QRT  IRUM  5  NW 
OBT  GREEN  12  WSH 
ORT  LAUDERDALE 

LAUDEftOALE  E«P  STA 
ORT  MYERS  HSO  AP 
ORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

GAINESVILLE  2  HSH 

GLEN  ST  MAftV   1  H 

CRACEVILLE 

CRAOY 

HART  LAKE 

HI  AlEAH 


HOMESTEAD  6>;P  STA 

IMHOKALEE  3  NNH 

INDIAN  lAKE  ESTATES 

INCLIS 

INVERNESS 

ISLANf)  GROVE 

ISLEHORTH 

JACKSONVILLE  HSO  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 
KENDAlL  1  E 

KEY  WEST  HSO  AP 

ISSlMMEE  NO.  Z 
ISSIMHEE  RIVER 
A  BELLE 

AKE  ALFRED  EXP  STA 
AKE  CITY  I  e 
AKELAND  HSO  Tl 
ICNUMVlTAE  KEY 


IVE  OAK 
OXAHATCHEE 
VNNE  1,  SE 
MADISON 

MARATHON  SHOHFS 
MAR INELANO 

MELBOURNE 

MIAMI  BAYFRONT  PARK 
KHIAM!  BEACH 


FRANKLIN 
DE  SOTQ 
HICHlaNOS 
HIGHLANDS 
POLK 

PALM  BEACH 
PALM  8EACH 
ORANGE 
OKALOOSA 

CALHOUN 
PALM  BEACH 
HANATeE 

HERNANDO 
HERNANDO 
SUMTER 


HASHIHGTDN 


HEfiOftY 

HIGHLANDS 

PUTNAM 


DIXIE 

BPflWARO 

VOLUSIA 

WALTON 

VOLUS  I  A 

HIGHLANDS 

HENDRY 

LAFAYETTE 

LAKE 


PUTNAM 

HENDRY 

INDIAN  RIVER 

NASSAU 

MONROE 

OKEECHOBEE 

MANATEE 


BROWARO 


BAY 

ALACHUA 

BAKEfl 

JACKSON 

LAFAYETTE 

ORANGE 

DADE 

ALACHUA 

HILLSBOROUGH 

DADE 

COLLIER 

POLK 

LEVY 

CITRUS 

ALACHUA 

ORANGE 

DUVAL 

DUVAL 

HAMILTON 

DAOE 

MONROE 

MONROE 

OSCEOLA 

POLK 

HENDRY 

POLK 

COLUMBIA 
POLK 
MONROE 
LAKE 

SUWANNEE 

PALM  BE^CH 

MARION 

MAQISPN 

MONROE 

FLiOLER 

LAFAYETTE 

BREVARD 

DAOE 

DADE 


26  kZ 
28  33 
30  57 

30  27 

26  Z2 

27  Z7 


2a  29 

26  <.5 

27  24 
29  26 


30  15 

26  23 
25  51 

29  -.5 

2b  32 

27  1.1 

30  40 
25  09 


26  05 

26  35 

27  28 


30  59 

29  57 

26  23 

25  50 


Bl  59 

Bl  51 

81  21 

81  30 

Bl  31 

Bl  51 

80  38 


83  03 
85  29 
62  46 


at  10 
81  31 
66  35 
83  10 

80  12 

81  C 
66  07 


80  21 

85  25 

82  21 

82  11 

85  31 

82  57 

81  11 
80  17 
62  36 

82  14 

80  30 

81  26 

81  21 
62  41 

82  20 


61  39 

Bl  24 

82  57 

60  17 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NATL   WEATHER  SERVICE 
KAOm  STATION  WAPG 
ARCHBOLO  blULOCIC  STA 
HALTER  C  HEIM 
HABPV  M.  TOLSON 
CITY  OF  BARTOW 
UNIV  OF  FLORIDA*  AREC 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WALTER  H.  SCOTT 
ORBIE  HUTTO 

CITY  OF  BLOUNTSTOHN 
WILLIAM  A.  SMITH 
GULF  COAST  EXP  STATION 
MISS  ELMA  SHULER 
W-CENTR«L  FLA.EXP.SIA. 
SH  FLA  WATER  MAN  OlST 
MRS.    A.  H.  NELSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SUCAR  PLANT  FLO.  STA. 
MRS.  HA2EL  F.  COOK 


WILLIAMS 
CLYDE  0.  COULTER 
R.B.  CHRISTMAS 
CITY  OF  CLEARWATER 
ED  OL IVENBAUM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U.S.  geOl.  survey 

WILLIAM  R.  RAOTKE 
RADin  STATION  HJSB 
FLORIDA  FOREST  SERVICE 

FLA.   POWER  C  LIGHT 
NATL  WEATHEK  SERVICE 
LEONARD  S  ZEPP 
CITY  OF  DELANO 
JACK  SKlPPEK 
FLA,    FOREST  SERVICE 
FLA  OEPT  OF  AGRICULTURE 
MBS  EILEEN  PATTEBSON 
EVERGLADES  NATL  PARK 
MRS  8RUCE  CRAY 

CLOSED  7/1/72 
DIAMOND  C  FARM 
ELBERT  L.  CILL 
NATIONAL  PARK  SVC. 
R  60V0  CO)' 
HPS   JOHN  KEEN 
DIXIE  WATER  PLANT 
UNIVERSITY  OF  FLOKIOA 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C  !TY  OF  FT.  PIEftCE 

HJHC  TV  STATION 
AGRONOMY  DEPT  U . OF  FLA 
FLORIDA  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  C.  RHODES 
ST.   REGIS  PAPER  CU. 
U.S.   GEOL.  SURVEY 
MIAMI   WATER  PLANT 
IGUIS  T.  CLOUTIER 
HILLSBOROUGH  ftIV  ST  PK 
UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

aGRI   research  CENTER 
ALVIN  fl.  PERKINS 
FLA.   POWER  COMPANY 
CITY  OF  INVERNESS 
U.S.   GEOL.  SURVEY 
CHASE  GROVES.  INC. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
FIRE  DEPARTMENT 
f ITy  of  JASPER 
OADE  CO.  NURSERIES 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  ELECTRIC  SYSTEM 
CITY  OF  KISSIMMEE 

CLOSED  7/1/72 
ALICO  LAND  DEVELOP.  CO 
AGRI   RES  C  EDJ  CENTER 
DIVISION  OF  FORESTRY 
NATL   HEATHER  SERVICE 
OlVIdlON  OF  PARKS  C  «EC 
SW  FLA  WTR  MGMT  DIST 

BAOm  STATION  WNFH 
MRS.  C.   A.  KING 
MRS.  GENEVA  A.  VINING 
MRS.   T.C.  MERCHANT 
CHARLES  G.   HELTMAN,  JR 
MARINE  STUDIO  INC. 
TUWN  OF  MAYO 
CITY  OF  MELBOURNE 


MIAMI  WSO  AP 
MIAMI  WSO  CI 
MIAMI    12  SSW 
MILTON  EXP  STATION 
HONTICELLO  3  W 
MOOBE   HAVEN   LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER    ST  PARK 
NAPLES  2  NE 
NICEVILLE 

NITTAW  I  S 

NORTH  NEW  RVB  CANAL  2 
OCALA 

OKEECHOBEE  9  W 
ORANGE  CITY 


WSO  AP 
URTONA  LOCK  2 


PARRISH 

PENNSUCO  5  WNW 
PENSACOLA  WSO  AP 
PERR INE 
PERRY 

PLANT  ClTV 

pompano  beach 

port  mayaca  s  l  canal 

PUNTA  GOflDA  4  6NE 
OUINCY  3  SSW 

RAIFQRO  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  N£H  LOCK  1 
ST  MARKS  5  SSE 
ST  PETERSBURG 
SANFORD  EXP  STATION 
SARASOTA 
SMITH  CREEK 

SOUTH  MIAMI    5  W 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

STUART   1  N 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

TAMIAMI   TRL   40  Ml  BENO 

TAMPA  HSO  AP 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

TAVFRNI6R 


TRAIL-GLACE  RANGES 
USHER  TOHEB 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERO  BEACH  4  U 


HAUSAU  2  SSW 

HEEKI  WACHEE 

■WEST  PALM  BEACH  HSO  i 

hEHAHITCHHA 

WINTER  HAVEN 
»HOODRUFF  0AM 

CLOSED  STATIONS 

FELD4 

KISSIMMEE  RIVER 
NITTAH  I  S 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


OADE 
DADE 

SANTA  ROSA 
JEFFERSON 
GLADES 
POLK 

SARASOTA 
COLLIER 
OKALOOSA 

OSCEOLA 

BROHARO 

MARION 

OKEECHOBEE 

VOLUSIA 

ORANGE 

GLADES 

PUTNAM 


MANATEE 
DADE 

ESCAMBIA 
OADE 
TAYLOR 
HILLSeoROUCH 
BROWARD 
MARTIN 
CHARLOTTE 
CADSDEN 

UNION 
DADE 

ST  JOHNS 

PASCO 

MARTIN 


OADE 

BRADFORD 
TAYLOR 
MARTIN 
LEON 
DADE 
HI  LLSBDROUGH 
PINELLAS 
MONROE 
SREVARO 
DADC 

SARASOTA 
GLADES 
INDIAN  RIVER 
HARDEE 
WASHINGTON 
HERNANDO 
PALM  BEACH 
GULF 


HENDRY 

POL>t 

OSCEOLA 


25  39 
30  47 
30  32 


29  39 

29  58 

30  13 

27  35 
25  56 
30  28 

25  36 
30  I 

28  01 

26  14 
26  59 
26  58 
30  33 


29  53 
28  20 
27  07 


28  48 
27  21 
30  12 

25  42 

29  56 

29  42 
27  13 

30  23 
25  45 
27  56 
2B  09 

25  01 

26  37 
25  . 
29  25 

27  06 
27  02 
27  38 


86  30 

81  00 
BO  32 

82  OS 
BO  56 
81  16 
61  , 


62  06 

80  09 

80  37 

81  59 
84  36 


61  . 

82  16 

80  17 

64  10 

82  38 

61  14 

62  32 
64  40 


82  32 
82  45 
80  31 


82  27 
6L  21 
80  27 


81  26 
81  U 
61  00 


MID  ^ 
MID  >■ 


NATL  HEATHER  SERVICE 
NATL  HEATHER  SERVICE 

.PLANT   INTRODCTN  STA 
FLORIDA  EXP  STATION 
AGRIC   RESEARCH  CENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN  LAKE  CORP. 
FLORIDA  PARK  SERVICE 
JUNGLE   LARRY'S  SAFARI 
CHIEFiFOBESTPY  DIV 

CLOSED  7/1/72 
CtS  FLA  FLOOD  CON 

<   OF  DCALA 
FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 
VICTOR  C  SCHAEFER 
NATL   WEATHER  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  PAIATKA 

PHILIP  HANSEN 
BAY  CNTY  WATER  TRTMT  PL 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

H  NEUMANN 
NATl   HEATHER  SERVICE 

TH  DAOE  UTIL,  INC. 
DIVISION  OF  FORESTRY 
ELTON  L.  HINTON 
POMPANO   ST    FARMERS  MKT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EAflL  C.  CLACETT 
UNIVERSITY  OF  FLOROIA 

FLA.  STATE  PRISON 
NATIONAL    PARK  SVC. 

(  OF   ST.  AUf'USTINE 
.   AUSTIN  VELTEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ST  HARKS  NAT  WDLIFE  REF 
CITY  OF   ST.  PETERSBURG 
CENTRAL  FLA.   EXP.  S' 
C  ITY  OF  SARASOTA 
HERSCHEL  ANDERSON 

SAMUEL  B.  HEATDN 
RADIO  STATION  HPXE 
FLORIDA  FOREST  SERVICE 
RADIO  STATION  WSTU 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATIONAL    PARK  SVC. 
NATL  HEATHER  SERVICE 
CITY  OF  TARPON  SPRINGS 
CAPT.    EUGENE  LOHE 
FRANK   B.  RDQF 
DAOE  COUNTY  HATER  CDNTL 
A.    FOREST  SERVICE 
RAYMOND  HATSON 

lN  t.  Oxer 
usda-ars 

william  c.  saunders 


CLOSED  7/1/72 
CLOSED  7/1/72 
CLOSED  7/1/72 


J  I   I   I   I  L 


t  -  DRAINAGE  CODE:     1-    APALACHICOLA    2-ATLANTIC    3-CHOCTAWHATCHEE   4-EVERGLADES   5-GULF    6-OCHLOCKONEE   7-OKEECHOBEE   8 -ST.  JOHNS 
9-ST.  MARY    10- SUWANNEE 
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REFERENCE      NOTES  FLORIDA 

AUGUST  1972 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation   times  in   local  standard  time.     During   the  summer  months  some  observers   take   the  observations  on  daylight 
saving   time.      Data   in   the   "Extremes"   table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Daily  Temperature"  table,   and   "Evaporation  and  Wind"   table,   when  published,   are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and  the   "Daily  Temperature"   table  is   indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LITTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  infonnation  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20*?  single  copy:  20f  ann 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801 .       At tn :  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic' Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHKVILLE,   N.C. 9/29/72-1200 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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70.5 

81.3 

95 

27 

66 

24  + 

0 

29 

0 

0 

0 

3.00 

1.07 

15 

.0 

0 

5 

2 

2 

PLANT  CITY 

92,4 

69.5 

81.0 

.  9 

97 

25 

62 

23  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.71 

6 «  80 

.  35 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

91,1 

75.9 

83.5 

1.8 

95 

1 7 

72 

20 

0 

26 

0 

0 

0 

1.48 

_ 

6.89 

.48 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

J  **R  H  J  U  1  H 

91,  I 

71.5 

81.3 

9^ 

26  + 

63 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

2.41 

.98 

3 

•  0 

0 

5 

2 

0 

TAMPA  WSO  AP 

R 

91,4 

71.2 

81.3 

.8 

96 

19 

64 

23 

0 

Q 

Q 

1.28 

5.51 

.48 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

90,2 

70.7 

80.5 

-  .5 

93 

28  + 

65 

23  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.58 

- 

7.10 

.43 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

VENICE 

90,7 

71.5 

81.1 

94 

27  + 

66 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

5.04 

1.05 

1 

.0 

0 

8 

^ 

VERO   BEACH  4  W 

87,7 

70.1 

78.9 

91 

1 6 

65 

23 

0 

2 

0 

0 

0 

2.96 

.98 

.0 

0 

6 

1 

0 

WAUCHULA   2  N 

91,7 

69.7 

80.7 

9b 

26 

50 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

1.44 

.36 

13 

.  0 

0 

6 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

91,3 

66.5 

79.9 

94 

19  + 

60 

22 

0 

2  3 

0 

l.lO 

.51 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

80.4 

.2 

1  .70 

5.09 

.0 

*       «  « 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

89,5 

70.0 

79.8 

.3 

93 

4 

63 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

4.50 

4.59 

2.06 

14 

•  0 

0 

7 

1 

CANAL   POINT  USDA 

CLEWISTDN  U   S  ENG 

89,7 

73.0 

81.4 

92 

16  + 

68 

30+ 

0 

1 8 

Q 

Q 

.79 

.30 

17  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

90,9 

70.0 

80.5 

95 

30 

65 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

2  , 06 

.  76 

11 

.0 

0 

4 

3 

0 

EVERGLADES 

91.2 

72.6 

81.9 

-  .2 

99 

2 

69 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

11  .63 

2.13 

2.40 

10 

.0 

0 

U 

FLAMINGO  RANGER  STA 

88.1 

73.1 

80.6 

91 

15  + 

71 

30  + 

0 

9 

0 

0 

0 

12.17 

2,13 

9 

.0 

0 

16 

9 

4 

FORT   MYERS   WSO  AP 

R 

91,8 

73.4 

82.6 

1.3 

95 

25 

70 

23 

0 

27 

2.33 

6.17 

.90 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

IMMOKALEE   3  NNW 

90,9 

71.1 

81.0 

94 

23 

68 

28  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2.35 

1.34 

8 

.0 

0 

6 

1 

1 

LA  BELLE 

9 1 ,  9M 

68 .  3M 

80.  IM 

65 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

3.  14 

4.50 

.91 

21 

.0 

0 

7 

0 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

90,0 

69.7 

79.9 

-  .7 

99 

1 

66 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

.93 

6.79 

.33 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

NAPLES   2  NE 

92,0 

71.1 

81.6 

94 

27 

67 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

4.85 

1.52 

24 

.0 

0 

10 

3 

1 

PUNTA  GOROA  ENE 

91,4 

70.3 

80.9 

94 

25  + 

65 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

3.71 

1.35 

1 

.  0 

0 

7 

2 

2 

TAMIAMI   TRL   'lO  MI  BEND 

90.7 

74.8 

82.6 

93 

17  + 

72 

11 

0 

22 

0 

0 

9 

5.15 

2.56 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

81.1 

-     .  1 

4 . 47 

4.00 

•  0 

»       4  • 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

B7.7 

73.5 

80.6 

-  .9 

92 

7 

59 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

5.92 

3.06 

1 .49 

9 

,  0 

0 

8 

4 

3 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

86,4 

71.4 

79.9 

93 

7 

64 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

5.94 

1.25 

13 

.0 

0 

12 

6 

1 

HIALEAH 

88,1 

73.2 

60.7 

93 

7 

70 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

7,52 

1.60 

10 

.0 

0 

11 

5 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

8ti,6 

71.4 

60.0 

.0 

92 

6 

57 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

5.52 

5.09 

1.13 

1 

.0 

0 

10 

7 

2 

LOXAHATCHEE 

89,6 

68.4 

79.0 

94 

30 

51 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

1.58 

.70 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

86. 3 

76.4 

81.4 

93 

6 

7  1 

15 

0 

2 

0 

0 

0 

4  •  33 

1 . 37 

9 

.  Q 

0 

10 

3 

1 

MIAMI  BEACH 

85.3 

78.1 

81.7 

.0 

96 

6 

72 

10 

0 

2 

0 

0 

0 

1.73 

- 

5.53 

.59 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

MIAMI   WSO  AP 

R 

86 .  I 

74.7 

80*4 

•  9 

89 

6 

72 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

5  .08 

4.39 

1.76 

24 

.0 

0 

9 

2 

2 

MIAMI    12  SSW 

87.5 

72.6 

80.1 

-  .9 

92 

7 

68 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

5.37 

- 

2.66 

1.43 

9 

.0 

0 

14 

5 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

5.16 

1.40 

10 

.0 

0 

7 

3 

3 

SOUTH  MIAMI   5  W 

89. 3M 

69. 9M 

79. 6M 

93 

7 

55 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

.82 

5 

.0 

0 

9 

5 

0 

STUART   1  N 

71.1 

80.0 

95 

6 

55 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

3.60 

1.02 

10 

.0 

0 

7 

3 

1 

WEST   PALM  BEACH  WSO  AP 

R 

89.3 

75.8 

82.6 

.5 

93 

1 

68 

30 

0 

17 

0 

3.72 

5.94 

2.00 

10 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

80.6 

-  .4 

4.72 

4,75 

.0 

*       »  • 
KEYS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

87.9 

77.9 

82.9 

.6 

90 

7  + 

74 

24+ 

0 

2 

0 

0 

0 

8.70 

1.97 

1.56 

15 

.0 

0 

16 

5 

3 

KEY  WEST 

88.7 

76.0 

82.4 

-  .6 

91 

16 

70 

U 

0 

U 

0 

0 

0 

11.85 

5.32 

1.92 

2 

.0 

0 

15 

10 

5 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

86.9 

77.5 

82.2 

91 

2  + 

70 

24  + 

0 

3 

0 

0 

0 

9.41 

2.54 

23 

.0 

0 

11 

5 

4 

DIVISION 

82.5 

.0 

9.99 

2.94 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
SMITH  CREEK 

100 

DATE 

19 

LOWEST  TEMPERATURE 
DE   FUNIAK  SPRINGS 

54 

DATE 

13 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FLAMINGO  RANGER  STA 

12.17 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
3  STATIONS 

.09 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
SAINT  AUGUSTINE 

4.80 

DATE 

11 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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FLORIDA 


SEPTEMBER  1972 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


The  rainy  season  wasn't  very  rainy  this  year  in 
Florida.  One  of  the  driest  Septembers  on  re- 
cord climaxed  the  4-month  rainy  season  which 
saw  rainfall  totals  of  only  65  to  80  percent  of 
normal  in  the  North  and  Central  sections  of  the 
State.  The  Crop  Moisture  Index  showed  potential 
yield  in  the  Panhandle  severely  reduced  by  the 
lack  of  rainfall  and  deteriorating  prospects  in 
the  remainder  of  the  State.  National  Weather 
Service  Offices  at  Daytona  Beach,  Tallahassee, 
Ft.  Myers,  Orlando,  and  Appalachicola  showed 
the  lowest  September  rainfalls  on  record,  with 
Lakeland  and  Tampa  not  far  behind.  Hardest 
hit  was  the  Central  Division  of  the  State  where 
the  September  rainfall  was  the  record  lowest, 
and  where  citrus  irrigation  took  place  for  the 
first  time  in  the  memory  of  many  of  our  ob- 
servers. 

Divisional  rainfall  totals  that  have  been  tabu- 
lated since  1915  are  shown  in  Table  I.  A  cold 
front  pushing  into  Florida  on  the  last  day  of 
September  brought  shower  activity  throughout 
the  Northwest  and  North  Divisions  and  raised 
their  total  rainfall  above  the  record  minimum. 

Rainfall  has  been  spotty  throughout  the  summer 
months.  Most  of  the  June  rainfall  accompanied 
Hurricane  Agnes,  June  18-20.  After  a  very  dry 
July,  much  of  the  August  rainfall  fell  during  the 
last  week  of  the  month.  Here  again,  the  special 
distribution  was  very  erratic.  The  National  Wea- 
ther Service  Office  at  Orlando  received  16.11 
inches,  a  new  record  maximum,  while  at  Lake- 
land, 50  miles  away,  the  total  was  4,88  inches, 
about  70  percent  of  normal. 

Heavy  spring  rains  broke  the  drought  that  had 
existed  last  year.  (cf.  Aug.  '71  CD)  West  Palm 
Beach  is  17.32  inches  above  normal  so  far  this 
year.  The  Palmer  Drought  Index  which  register- 
ed -3.81  inches  along  the  Lower  East  Coast  last 


September  was  +2.51  inches  at  the  end  of  this 
July.  As  a  result  of  the  rains  earlier  in  the 
year  the  rainfall  totals  for  the  year  vary  from 
84  percent  of  normal  in  the  Panhandle  to  125 
percent  of  normal  in  the  Keys. 

The  problem  area  is  the  chronic  rainfall  de- 
ficiency in  the  South  Central  Division.  Here 
the  rainfall  has  averaged  78  percent  of  normal 
for  the  year,  and  the  drought  of  last  year  was 
never  completely  broken.  Lakeland  is  one  of 
the  driest  spots  in  this  area,  with  a  rainfall 
deficiency  of  17.90  inches  for  the  period  Janu- 
ary through  September.  Using  tests  developed 
by  Thom  (1972),  this  division  shows  that  the 
precipitation  averages  for  the  period  1961-1970 
are  significantly  below  the  established  1931-1960 
normals.  All  of  the  other  divisions  are  within  the 
boundaries  of  Thorn's  test  of  significance. 

The  temperature  pattern  for  September  was  also 
marked  by  extremes.  The  Western  and  Central 
portions  of  the  State  showed  temperatures  above 
normal,  while  below  normal  temperatures  pre- 
dominated along  the  Eastern  coast.  The  average 
monthly  temperature  at  Pensacole  equaled  that 
of  September  1970,  which  had  the  highest  Septem- 
ber temperatures  since  1925.  At  Tampa  the  96° 
recorded  on  the  19th  was  the  highest  exceeded 
so  late  in  autumn,  while  the  64°  at  Daytona 
Beach  on  the  3d  was  the  coldest  for  so  early  in 
the  season.  Many  daily  records,  both  high  and 
low,  were  set  at  many  stations. 

REFERENCES 

Thom,  H.  C.  S.  and  Marcella  D.  Thom,  "Tests 
of  Significance  for  Temperature  and  Pre- 
cipitation Normals." 

Monthly  Weather  Review,  Volume  100,  No.  6, 
June  1972.,  pp  503-508. 


September  1972  Rainfall 


Division 


I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 


1972 

(Preliminary) 

1.65 
L51 
1.41 
1.67 
4.13 
4.89 
8.49 


Previous  Records  (1915-1971) 
Amount  /  Year 


1.46/1925 
1.42/1931 
2.20/1925 
2.22/1921 
2.84/1925 
2a31/1921 
1.51/1961* 


1.61/1933 
1.50/1921 
2.26/1921 
2.25/1925 
4.11/1921 
2.91/1961 
2.93/1942* 


*  Records  1931-1971 


James  T.  Bradley 
Climatologist  for  Florida 
National   Weather  Service  Office 
Federal  Building,  Room  B-2 
124  S.  Tennessee  Avenue 
Lakeland,  Florida  33801 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST  0 

APALACHICOLA  WSO  CI 
BLDUNTSTDWN 
CARRABELLE    1  NNW 
CARYVILLE 
CHIPLEY  3  £ 

CRESTView  RADIO  WJSB 
DE    FUNIiK  SPRINGS 
FDUNTfilN   3  SSE 
HILTON  EXP  STATION 
MDNTICELLO  3  W 

NUEVItLE 
PANAMA  CITY  5  NE 
PENSACOLA  WSD  AP 
OUINCV  3  SSW 
ST  MARKS   5  SSE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE   WSO  AP 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


NORTH 

CEDAR  KEY   1  HSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS   CITY   2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANOlNA  BEACH 

GAINESVILLE  Z  WSW 
GLEN  ST  MARY    1  M 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE 
JACKSONVILLE   WSO  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY   2  E 
LIVE  DAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKG 


NORTH  CENTRAL 


03 


bithld 

brddksville  chin  hill 

BUSHNElL   2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTDNA  BEACH  WSO  AP 

DELAND  I  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

QCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LED 

SANFORO  EXP  STATION 
TITUSVILLE  3  NW 
WEEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


0^1 


ARCADIA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STa 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

BRAOENTDN  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNMElL  NW 

de  soto  city  8  sw 
f6llsmere  7  ssw 

fort  drum  5  nw 
fort  green  12  wsw 
fort  pierce 
indian  lake  estates 
kissimmee  no.  2 

lake  alfred  exp  sta 
lakeland  wsd  ci 
melbourne 
mountain  lake 
myakka  river  st  park 

okeechobee  '5  w 

PARRI5H 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  WSO  AP 

TARPON  SPSS  SEWAGE  Pl 

VENICE 

VERO  BEACH  k  W 
WAUCHULA  2  N 

WINTER  HAVEN 


BELLE   GLADE   ExP  STA 
CANAL    POINT  USOA 
CLEWISTON  U   S  ENC 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WSO  AP 
IMHOKAlEE   3  NNW 
LA  BELLE 


1  .92 
2.56 
.50 


.59 
1.85 
2.60 


3.9*. 
3.38 


2.39 
^►.27 
.36 


1.96 
.40 
2.00 


.79 
2.06 
11.63 


.01  1.05 

T  .15 


.20 
.75 
1.36 


1.25 
1.55 


.03 

1.25 

.57  2.13 

1.3'. 


.55 


.0'. 


13 


.16 
4. BO 


2.40  .68 
1  .95  2.  10 


14  15 


.25  2.06  .20 

.02  T 
.03  .53 

1.20  1.26 


PS  lollowmg  Slalion  lnd«Z. 
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19     20     21     22     23  24 


.3S  .^S 
1.10 


T         ,01  T 


.14  T 
.16  .01 


DAILY  PRECIPITATION 


MUQRE   HflVEN  LOCK  1 
NiPLtS   2  NE 

PUNTa  GOROA  <.  £NE 

TAMliMI    TftL  'lO  Ml  BEND 


LOWER   EAST   COAST  06 

DaNiA  <•  WNM 

FQRT  LAUDERDALE 

FT   LAJDERDALE    EXP  SlA 

HIALfcAH 

HDMESTbAO  EXP  STA 

KENDALL    2  E 

LyXAHATCHEE 

MIAMI    BflYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    WSO  AP 

MIAMI    1?  SSW 

PERR INE 

POMPANO  BEACH 

RHYAL   PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


KEY  WEST   WSO  iP 
KEV  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


11.85 
9.41 


Day  of  Month 


1  1 

 L 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7   1  8 

9 

10  1 

11  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  j 

18 

19 

20  [ 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

.26 

.33 

.  17 

•  30 

.  13 

T 

.06 
.05 

T 

.49 

.53 

T 

.16 

.27 

.02 

T 

.09 

T 

.62 

T 

1.52 

.29 

.34 

.16 

1 .35 

.  3*. 

T 

T 

.99 

T 

T 

T 

1 . 06 

*02 

.02 

.35 

T 

.09 

.01 

!o2 

!27 

'.05 

a3 

.19 

.06 

.73 

.01 

.02 

2.56 

.01 

.05 

.0'. 

.30 

1.49 

.52 

.34 

.07 

1 .00 

•  02 

.17 

T 

.06 

1.43 

.24 

.07 

.02 

.02 

!57 

.83 

.19 

.02 

.  1 1 

•  37 

.06 

■  03 

.  86 

.68 

.11 

.07 

.05 

.".0 

.21 

.42 

1.60 

!o3 

.02 

1.45 

.08 

.76 

.70 

.47 

1.13 

.55 

.56 

T 

.63 

.02 

.61 

.06 

•  10 

.  1 1 

^55 

1.01 

.01 

r 

.  13 

.03 

60 

^ll2 

1 . 40 

1  .60 

.40 

.60 

.35 

.19 

.07 

.02 

.50 

.02 

.06 

.03 
.06 

.71 

.05 

.  H 

.12 

.2t> 

1.37 

.  14 

.02 

.20 

.05 

.07 

.15 

.05 

.50 

.17 

.09 

.01 

.10 

.59 

.06 

.19 

.04 

.10 

.05 

.05 

.21 

^34 

T 

1.00 

.05 

.30 

.25 

.06 

.04 

.47 

.16 

T 

*45 

*  16 

T 

1.76 

.05 

.33 

.28 

.01 

.22 

.02 

.  10 

1.43 

.59 

.14 

.23 

.32 

1.06 

.24 

.63 

.  10 

.05 

.25 

1.40 

.45 

.07 

.04 

.03 

1.30 

.33 

.  14 

1.23 

.0! 

.12 

.0"* 

02 

.  <i5 

1  54 

.10 

1.23 

.  02 

.01 

- 

.09 

.01 

.82 

.7". 

.32 

.59 

.12 

.11 

.04 

.67 

.56 

.  10 

.08 

.01 

.35 

T 

.25 

T  ,40 

1.02 

.75 

.05 

T 

.11 

T 

.56 

.42 

.02 

.2! 

T 

T 

2.00 

.30 

T 

T 

.13 

■  04 

.02 

.40 

T 

T 

T 

.23 

.14 

.39 

.2t 

T 

.20 

.  16 

.11 

.96 

.63 

.12 

1.56 

.11 

T 

1.54 

.26 

.24 

.60 

1.33 

.05 

.01 

T 

1.92 

.*.0 

.  1 1 

.09 

■  26 

.69 

1.53 

.85 

1.00 

T 

1.11 

.29 

1.26 

.52 

.32 

.75 

.73 

.12 

1.19 

.30 

1.23 

.47 

.40 

.02 

T 

.18 

1.61 

2.54 

.95 

.06 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Average 

sky  cover 

sunrise  to  sunset  j 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile 

Dote  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

01     07     13  19 

Trace 

.01 -.09 

.10-. 49 

.50. 99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

APALACHICDLA  WSO  CI 

27 

NW 

JO 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

95 

4.1 

DAYTDNA  BPACH  WSO  AP 

3 

3.9 

7.4 

25++ 

25 

30 

84 

88 

59 

71 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

10 

4.4 

FORT  MYERS  WSD  AP 

7 

A. 2 

6.6 

21++ 

3 

D7+ 

88 

91 

56 

72 

6 

1 

4 

2 

0 

0 

13 

4.3 

JACKSONVILLE  WSD  AP 

7 

2.1 

6.2 

24 

NW 

30 

89 

90 

56 

78 

0 

3 

3 

2 

0 

0 

8 

76 

4.2 

KEY  WEST  WSO  AP 

11 

7.1 

9.3 

31 

SE 

11 

78 

81 

6tf 

73 

4 

3 

10 

3 

3 

0 

23 

77 

5.3 

LAKELAND  WSO  CI 

3 

5 

0 

I 

0 

0 

9 

69 

4.0 

MIAMI  WSD  AP 

7 

5.7 

8.1 

21  +  + 

12 

24 

86 

93 

69 

77 

3 

4 

7 

0 

2 

0 

16 

5.9 

ORLANDO  WSD  AP 

5 

4.3 

6.7 

20  +  + 

27 

30 

85 

87 

51 

66 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

4.2 

PENSACOLA  WSO  AP 

12 

2.1 

7.0 

20  +  + 

36 

30  + 

77 

83 

53 

65 

1 

3 

4 

1 

0 

0 

9 

4.7 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

6 

2.2 

5.6 

18++ 

18 

25 

94 

97 

52 

6ti 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

4.0 

TAMPA  WSO  AP 

7 

3.7 

6.9 

21++ 

28 

30 

86 

95 

56 

70 

4 

1 

5 

0 

0 

0 

10 

71 

4.8 

WEST  PALM  BEACH  WSD  AP 

7 

5.9 

8.8 

29++ 

12 

12 

76 

78 

59 

68 

6 

2 

6 

0 

0 

1 

15 

5.9 

S«e  iel«i«nc«  notM  following  Station  Indm, 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^or.d. 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Avei 

*         «  « 

NORTHWEST  01 

4P1L4CKICDL4  HSD  CI 

MAX 
MIN 

85 
72 

86 
74 

89 
72 

89 
74 

87 
75 

87 
73 

86 
73 

90 
74 

87 
77 

86 
75 

85 

72 

86 
71 

89 
71 

90 
73 

90 
74 

89 
76 

90 
77 

90 
76 

93 
76 

89 
76 

86 
75 

89 
74 

88 
76 

86 
77 

89 

78 

90 
77 

89 
75 

91 
76 

90 
75 

85 
64 

88.? 
74.3 

BLDUNTSTOWN 

MAX 
MIN 

90 
68 

87 
66 

90 
65 

92 
66 

92 
67 

92 
69 

90 
68 

90 
67 

91 
69 

94 
71 

85 
68 

89 
64 

89 
61 

90 
53 

94 

56 

96 

67 

95 

68 

95 
68 

95 
69 

96 

56 

93 
70 

91 
56 

93 
56 

92 
67 

91 
68 

90 
70 

92 
69 

94 

70 

94 
68 

93 
69 

91.0 
57.4 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

70 

86 
69 

88 
66 

90 
68 

89 
69 

89 
68 

86 

71 

89 
66 

67 

77 

83 
76 

85 
75 

36 
57 

89 
58 

88 
68 

89 
69 

90 
73 

90 
68 

91 
72 

93 
73 

94 

72 

81 
56 

90 
69 

37 
68 

85 
69 

87 
58 

88 
74 

89 
74 

93 
73 

87 
55 

78 
70 

37.7 
69.2 

CHIPLEV  3  E 

MAX 
MIN 

87 
68 

88 
66 

90 
66 

92 
67 

93 
69 

94 

68 

91 
66 

90 
65 

92 
65 

96 
66 

87 
68 

90 
64 

90 
59 

93 
61 

95 

56 

98 

70 

96 
69 

95 

58 

96 
69 

96 

69 

97 
71 

92 
65 

94 

66 

95 
66 

93 
57 

92 
70 

95 
59 

95 

70 

96 
59 

94 

70 

93.1 
57.1 

CRESTVIEW  RADIO  UJSB 

MAX 
MIN 

92 
70 

95 
68 

94 
68 

94 
69 

94 
69 

93 
67 

94 
69 

97 
68 

89 
66 

90 
64 

89 
67 

92 
61 

92 
60 

94 

58 

96 
68 

95 

70 

93 
67 

92 
70 

94 
68 

96 

70 

91 
67 

90 
67 

90 
65 

89 
57 

90 
54 

90 
67 

91 
71 

93 

70 

90 
72 

84 
55 

92.1 
57.  1 

DE   FUNUK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

36 

65 

90 
64 

90 
65 

92 
64 

93 
65 

91 
67 

90 
65 

93 
64 

93 

73 

88 

70 

67 
66 

88 
58 

92 
54 

95 
62 

97 
66 

95 
67 

94 
57 

95 
65 

95 
67 

96 
56 

92 
59 

93 
65 

95 
54 

92 
63 

87 
53 

92 
72 

94 
65 

95 

65 

92 
69 

87 
55 

92.1 
55.4 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

89 
68 

92 
62 

93 
62 

94 
64 

91 
64 

91 
68 

92 
66 

94 
64 

95 

70 

90 
66 

90 

62 

93 
57 

94 
64 

97 
65 

96 

66 

95 
65 

95 
64 

95 

67 

95 
69 

92 
69 

93 
52 

93 
62 

92 
64 

90 
54 

94 
59 

95 
54 

96 
65 

94 
55 

65 
66 

92.9 
64.9 

MIUTQN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 
68 

92 
67 

93 
66 

91 
66 

92 
66 

92 
69 

93 
66 

94 
70 

95 
75 

87 
73 

88 
67 

90 
65 

93 
59 

95 
64 

95 
66 

94 
70 

94 
68 

95 
68 

97 
71 

98 
66 

95 
69 

89 

67 

92 
66 

90 
67 

89 
65 

89 

72 

92 
59 

93 
67 

91 
59 

65 
59 

92.  1 
67.5 

MONTICELLO  3  W 

MAX 
MIN 

86 
65 

85 
63 

87 
61 

90 
63 

90 
64 

90 
65 

83 
63 

86 
59 

87 
60 

90 
66 

86 
65 

36 
60 

86 
60 

90 
60 

92 
62 

94 
67 

95 
66 

92 
67 

94 
58 

92 
68 

92 
68 

68 
62 

90 
63 

89 
63 

69 
65 

89 

70 

91 
68 

92 
68 

92 
67 

93 
70 

89.5 
54.5 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

PANAMA  CITY  5  NE 

MAX 
MIN 

90 
69 

69 
68 

91 
66 

91 
68 

91 
68 

89 
70 

91 
69 

93 
71 

94 
71 

88 
68 

89 
66 

92 
68 

93 
58 

93 
69 

91 
69 

91 
59 

92 

70 

93 
72 

94 

70 

69 
66 

89 

57 

91 

68 

87 
70 

91 

69 

92 
70 

91 

70 

90 
71 

90.9 
68.9 

PENSACOLA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

89 
74 

90 
75 

91 
72 

90 
74 

94 

73 

88 
74 

90 
74 

91 
77 

96 
79 

89 
76 

90 
74 

88 

68 

89 
67 

93 

72 

95 
73 

92 
75 

92 
75 

92 
74 

95 
76 

95 
76 

91 
76 

90 
74 

90 
73 

68 

75 

89 
74 

89 

78 

90 
77 

90 
74 

89 
74 

12 
59 

90.6 
73. B 

QUINCY  3  SSH 

II 

88 
67 

85 
66 

88 
65 

92 
67 

90 
66 

92 
68 

86 
65 

89 
64 

90 
68 

91 
71 

83 

65 

88 
65 

88 

50 

92 
65 

95 
67 

97 
59 

94 
67 

95 

67 

95 

69 

95 
69 

95 
59 

91 
63 

93 
63 

92 
54 

91 
69 

92 

70 

94 
69 

95 
69 

94 
65 

95 

70 

91.5 
56.7 

ST  MARKS  5  SSE 

MAX 
MIN 

86 
69 

89 
67 

89 
66 

39 
69 

89 
69 

89 
69 

88 
69 

88 
66 

90 
73 

83 
72 

91 
71 

91 
66 

91 
68 

94 
68 

95 
59 

95 
71 

95 
71 

94 
71 

98 
71 

94 
72 

89 
70 

90 
67 

93 
58 

90 
57 

89 
69 

89 
73 

91 
71 

90 
74 

90 
71 

85 
74 

90.5 
69,7 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

86 
67 

90 
65 

94 
61 

92 
64 

92 
63 

89 
66 

90 
66 

91 
63 

92 
65 

86 
68 

89 
65 

90 
60 

95 
60 

95 
61 

97 
52 

97 
65 

96 
64 

94 
65 

100 
67 

93 
65 

91 
67 

94 
61 

92 
62 

90 
53 

90 
67 

92 
68 

94 
56 

93 
65 

92 
64 

86 
67 

92.  1 
64.4 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

68 

67 

63 

66 

64 

69 

88 
66 

91 
61 

69 

74 

70 

63 

61 

61 

53 

67 

64 

66 

70 

66 

66 

64 

63 

9 1 
63 

70 

72 

70 

96 
69 

69 

86 
50 

92.2 
65.3 

WEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

91 

88 
67 

93 
66 

92 
68 

92 
68 

90 
66 

93 
69 

91 
69 

92 
69 

90 
70 

87 
67 

90 
66 

90 
65 

93 
65 

94 
67 

96 
69 

98 

70 

95 
59 

94 
59 

95 

70 

95 

70 

92 
58 

94 
68 

92 
67 

91 
58 

89 
71 

88 

70 

94 
69 

95 

70 

91 
70 

92.2 
68.4 

WOODRUFF  0AM 

*          '  • 

MAX 
MIN 

90 
69 

88 
68 

91 
68 

92 
68 

96 

70 

94 

70 

86 
67 

90 
68 

91 
66 

94 
72 

86 

70 

38 
66 

67 
62 

91 
62 

93 
69 

98 
71 

99 
71 

98 
70 

95 
70 

93 
73 

95 
70 

90 
70 

93 
68 

93 
68 

92 
58 

92 
70 

95 
72 

95 
72 

95 

70 

96 
71 

92.6 
69,0 

NORTH  0^ 

CEDAR  KEY  1  WSW 

MAX 
MIN 

82 
72 

86 
72 

90 
70 

90 
75 

90 
75 

90 
74 

91 
71 

89 

72 

89 
73 

89 

76 

89 

73 

89 
71 

91 
73 

90 
76 

91 
75 

92 
77 

92 

78 

92 
78 

91 

76 

92 
76 

92 

73 

91 
73 

90 
59 

91 

72 

91 
76 

91 

77 

90 
75 

92 

7  2 

92 

75 

90 

77 

90,2 
74,1 

CROSS  CITY  2  WNW 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 

70 

92 
69 

90 

70 

91 
69 

91 
62 

90 
64 

91 
66 

92 
64 

90 
63 

66 
65 

89 
66 

38 
65 

90 
64 

91 
54 

95 
68 

94 
69 

96 
59 

93 
57 

91 
66 

69 
56 

90 
66 

88 

51 

69 
54 

38 
55 

92 
65 

90 
66 

91 
65 

90 
55 

88 
64 

90.6 
55,9 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

84 
71 

85 
67 

90 
64 

89 
65 

92 
67 

87 
70 

86 

70 

86 
65 

91 
65 

87 

73 

86 
71 

86 

70 

92 
69 

95 

70 

96 
71 

94 

71 

93 
71 

93 
73 

91 
70 

85 
70 

86 
52 

87 
64 

90 
69 

88 
71 

90 
70 

90 
70 

90 
67 

94 
68 

38 
73 

89.3 
58.9 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

GAINESVILLE  2  WSW 

MAX 
MIN 

86 
70 

87 
66 

69 
61 

90 
64 

93 
65 

93 
69 

93 
67 

88 
62 

90 
63 

89 
71 

88 
72 

90 
69 

90 
65 

94 
70 

96 

70 

96 
71 

95 

71 

96 
71 

97 
71 

91 

69 

91 
71 

83 
52 

89 
61 

92 
67 

92 
72 

93 
73 

93 
59 

92 
67 

94 
67 

94 

n 

91.6 
67.9 

OLEN  ST  MARY  1  W 

MAX 
MIN 

79 
70 

84 
61 

88 
61 

91 
61 

91 
61 

91 
68 

85 
64 

87 
59 

87 
62 

90 
66 

88 
56 

88 
65 

88 
65 

86 
66 

90 
70 

96 
69 

96 
69 

98 
70 

94 
69 

94 
55 

93 
61 

91 
62 

68 
57 

68 
62 

87 
57 

88 
66 

91 
64 

92 
63 

90 
52 

91 
67 

89.7 
64.6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 
70 

84 
63 

86 
64 

89 
63 

88 
68 

86 
67 

85 
62 

85 
62 

85 
65 

89 
67 

87 
67 

87 
65 

87 
65 

91 
68 

93 

70 

93 
71 

93 
71 

92 
72 

93 
69 

68 
59 

84 
62 

66 
51 

88 
62 

88 
68 

90 
70 

90 
68 

89 
67 

89 
56 

■'1 
58 

88.4 
65.5 

JACKSONVILLE  WSD  AP 

MAX 
MIH 

81 
68 

87 
64 

90 
64 

90 
66 

91 
68 

32 
69 

85 
65 

87 
62 

90 
64 

87 

70 

85 
69 

87 
68 

89 

69 

92 
70 

96 
71 

96 
72 

94 
72 

95 
72 

94 

72 

90 
69 

85 
54 

37 
61 

87 
61 

88 
65 

88 
70 

89 
67 

89 
67 

87 
65 

91 
54 

67 
72 

88.9 
67.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

80 
72 

83 
68 

86 
66 

86 
68 

89 
69 

83 
73 

63 
67 

84 
67 

90 
67 

87 

73 

86 
76 

84 

77 

89 
71 

89 
72 

95 
73 

98 
73 

90 
73 

93 
73 

91 
74 

67 
72 

82 
75 

84 
65 

86 
67 

87 

72 

88 
76 

87 
76 

68 
78 

89 
73 

87 
73 

90 
72 

87.4 
71.8 

JASPER 

MAX 
MIN 

82 
69 

87 
62 

89 
62 

91 
64 

92 
67 

91 
66 

84 
65 

88 
59 

88 
59 

93 
65 

88 
65 

38 
63 

69 
53 

69 
62 

93 
64 

96 
67 

96 
68 

94 
59 

95 
68 

95 
55 

92 
65 

88 
60 

91 
59 

89 
60 

89 
65 

90 
67 

93 
65 

93 
64 

91 
64 

91 
55 

90.5 
54.2 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

84 

70 

86 
63 

86 

60 

90 
63 

90 
65 

91 
69 

67 
65 

87 
60 

85 
62 

91 
70 

68 
56 

88 
65 

90 
65 

88 
66 

93 
57 

95 
68 

95 
68 

93 

70 

95 

70 

95 
58 

91 
57 

35 

59 

88 
59 

68 
55 

88 
70 

67 
69 

91 
66 

91 
63 

90 
54 

93 
59 

39.6 
65.7 

LIVE  OAK 

MAX 

MIN 

86 
69 

89 
62 

91 
62 

92 
65 

90 
65 

86 
69 

89 
65 

90 
59 

95 
65 

92 
70 

90 
56 

90 
64 

92 
63 

95 
65 

96 
55 

98 
68 

96 
64 

96 

70 

97 
65 

96 

58 

92 
57 

91 
61 

90 
63 

90 
65 

94 

70 

99 
69 

94 
65 

94 

64 

95 
64 

92 
58 

92.7 
55,6 

MADISON 

MAX 
MIN 

86 
66 

91 
67 

88 
67 

88 
64 

89 
61 

94 
67 

88 
68 

39 
64 

88 
62 

90 
64 

95 
66 

97 
67 

98 
69 

95 

70 

96 
69 

96 
69 

94 
67 

35 

75 

90 
62 

91 
62 

91 
54 

91 
56 

94 
58 

94 
57 

94 
66 

95 

66 

91.3 
65.3 

MAYO 

MAX 
MIH 

62 
69 

86 
63 

86 
ol 

92 
63 

93 
65 

93 
65 

90 
66 

60 

89 
61 

92 
68 

89 
69 

39 
63 

90 
62 

90 
63 

95 
65 

96 
65 

97 

68 

95 
58 

95 
58 

95 
55 

94 
55 

90 
50 

92 
60 

91 

60 

92 
63 

92 
68 

95 
66 

94 
64 

93 
64 

93 
64 

91,7 
64.4 

PALATKA 

MAX 
MIN 

85 
69 

87 
66 

89 
64 

92 
61 

92 
66 

90 
70 

87 
68 

67 
65 

91 
65 

90 
63 

87 
72 

87 
68 

92 
65 

93 
70 

96 
72 

96 
70 

96 
72 

94 
72 

93 
71 

92 
70 

87 
71 

87 
62 

88 
55 

89 
58 

38 
72 

90 
72 

91 
68 

90 
69 

94 

70 

90 
72 

90.3 
68.3 

PERRY 

MAX 
MIH 

86 

72 

89 
66 

92 
66 

92 
66 

92 
68 

90 
67 

68 

70 

90 
64 

68 
66 

90 
65 

91 
68 

90 
67 

91 
66 

94 
55 

98 

71 

99 
70 

95 
62 

94 

76 

97 
75 

95 
68 

93 
69 

91 
62 

92 
62 

93 
64 

92 
65 

93 
65 

95 
65 

94 
68 

94 
67 

89 

72 

92.2 
57.3 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

MIN 

85 
69 

82 
63 

67 
62 

88 
64 

90 
66 

89 
65 

85 
67 

64 
63 

89 
64 

88     85  84 
72     69  73 
See  Refotesce  H 

88     89  94 
69     70  72 
tea  Followmg  Stall 

96  91 
68  72 
m  Index 

93 
72 

93 
72 

91 
69 

89 
70 

84 
62 

85 
63 

88 
69 

89 

76 

89 
73 

87 
73 

87 
68 

89 
59 

88.2 
58.4 

-  110  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


FL0RID4 

SEPTEMBEK  1972 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Avera 

STiRKE 

MAX 

MIN 

STEINH4TCHEE  MCCIIN  TR 

MAX 
MIN 

BB 

70 

92 
71 

93 

70 

92 
69 

94 

70 

92 
72 

93 

71 

90 
70 

92 
72 

94 

7  1 

90 

70 

69 

71 

92 
72 

93 
71 

92 
68 

90 
66 

92 
69 

95 

70 

96 

7  1 

97 
69 

96 
68 

95 
70 

94 
7  1 

95 

72 

93 
69 

96 
70 

92 
68 

93 

90 
7  1 

62 

70 

92.4 

ro.i 

USHER  TOWER 

*          «  « 

MAX 
MIN 

86 
67 

89 
6'. 

91 
59 

93 
61 

92 
64 

94 
65 

99 
65 

90 
60 

69 
60 

90 
67 

69 
69 

91 
64 

93 
62 

95 
65 

96 
67 

97 

67 

96 
67 

96 
68 

96 
67 

92 
67 

90 
68 

90 
66 

90 
57 

91 
61 

93 
69 

95 
69 

95 
65 

93 

63 

92 
62 

90 
61 

92.1 
64  .  5 

NORTH  C6NTR4L  03 

brooksville  chin  hill 

MAX 
MIN 

37 

o9 

89 
67 

89 
67 

90 
67 

90 
71 

92 
72 

93 

70 

89 

69 

89 
67 

87 

70 

86 

71 

91 

70 

92 
73 

93 

72 

94 
74 

96 
71 

93 
72 

93 
73 

91 

72 

91 

70 

69 
64 

90 
67 

90 
67 

94 

71 

94 
73 

94 

70 

94 
70 

94 

71 

93 
71 

91.2 
70.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

87 
67 

88 
68 

89 
63 

90 
65 

91 
67 

92 
67 

89 
69 

87 
65 

89 
63 

88 

70 

87 
71 

91 

70 

92 
67 

93 
69 

93 
69 

94 
71 

94 
67 

94 
67 

95 
68 

92 
71 

90 
70 

89 
60 

90 
61 

90 
67 

92 
70 

93 

70 

92 
68 

92 
66 

95 
67 

90 
70 

90.9 
67.4 

CLERMONT  6  SSH 

MAX 
MIN 

88 

70 

89 
75 

91 
67 

92 
68 

92 

70 

92 
70 

90 
71 

89 
67 

90 
65 

89 
70 

85 
70 

92 
72 

92 
70 

94 
70 

95 
71 

93 
73 

94 

71 

93 
70 

94 
73 

92 
72 

90 
72 

68 
62 

90 
64 

92 
68 

95 
73 

93 
73 

92 
70 

92 
68 

94 
71 

63 

72 

91.3 
69.9 

UAYT0N4  BE4CH  WSO  4P 

MAX 
MIN 

86 
7? 

83 
65 

8<, 
6<. 

86 
66 

67 
68 

97 

71 

95 

71 

84 
65 

87 
64 

96 
74 

86 
74 

85 
72 

88 
69 

69 

72 

92 
71 

92 
72 

92 
70 

91 
71 

92 
72 

88 
73 

85 
71 

64 
62 

66 
63 

67 

71 

89 
76 

83 

72 

89 
72 

68 

70 

90 
70 

91 
71 

87.5 
69. R 

0EL4N0   1  S5E 

MAX 
MIN 

87 
67 

82 
63 

98 
57 

89 
62 

91 
64 

91 
65 

97 
63 

97 
58 

69 

96 

67 

83 
67 

90 
67 

61 
60 

92 
60 

95 
66 

96 
66 

95 
66 

95 
66 

95 
68 

90 
66 

39 
65 

86 
62 

88 
63 

91 
63 

92 
63 

91 
67 

90 
66 

90 
64 

94 
63 

69 
69 

69.8 
64.5 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

83 
70 

86 
70 

99 
67 

91 
67 

93 
68 

94 
71 

95 
70 

89 
68 

67 
65 

92 
6! 

90 
72 

86 

72 

92 
70 

93 
71 

94 
72 

96 

72 

95 

72 

93 

71 

96 
71 

9S 
71 

91 

72 

90 
65 

86 
66 

90 
66 

91 
70 

94 
73 

95 
72 

94 

70 

93 

70 

96 

72 

91.7 
69.7 

LISBON 

MAX 
MIN 

87 
69 

89 
66 

90 
63 

91 
67 

92 
64 

91 
67 

68 
70 

68 
65 

68 
65 

68 

71 

68 
69 

91 
69 

93 
66 

93 
71 

94 

72 

95 

72 

92 
72 

93 

71 

92 
71 

91 
71 

90 

70 

68 
62 

69 
63 

90 
67 

92 
61 

91 
71 

92 
69 

91 
67 

92 
69 

86 
69 

90.6 
68.0 

□  C4L4 

MAX 
MIN 

86 
69 

88 
65 

91 
60 

92 
62 

93 
64 

92 
66 

68 
68 

68 

60 

91 
61 

90 
67 

87 
71 

90 
66 

94 
66 

94 
68 

95 

70 

96 
69 

94 
67 

95 

67 

96 
67 

92 
67 

69 
67 

88 
59 

90 
58 

92 
64 

92 
67 

93 
69 

93 
66 

93 
63 

95 
64 

91 
'2 

91.6 
65.6 

ORLANDO  WSO  4P 

MAX 
MIN 

89 

72 

88 
72 

90 
70 

90 
73 

91 
75 

91 
75 

69 
73 

68 

70 

68 

69 

89 
74 

87 

74 

90 
75 

91 
73 

92 
75 

93 
74 

94 
76 

93 
74 

93 
75 

93 
76 

91 
76 

87 

72 

86 
66 

68 
68 

91 
73 

93 
74 

92 
76 

91 
74 

91 
75 

90 
73 

91 
75 

90.3 
73.2 

S4INT  LEO 

MAX 
MIN 

88 

70 

90 
70 

91 
69 

93 
69 

92 
71 

94 
72 

89 
70 

89 

70 

90 
66 

90 
69 

86 

70 

92 
70 

93 

70 

94 
72 

93 
72 

94 
73 

93 

72 

94 

70 

95 

72 

93 
72 

91 

70 

90 
61 

90 
65 

92 
66 

95 

71 

94 

72 

94 
70 

94 
69 

96 
70 

90 
72 

92.0 
69.8 

S4NFDR0  EXP  ST4TIDN 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 
69 

89 
64 

89 
66 

92 
69 

94 
69 

69 
72 

69 
65 

69 
63 

99 
72 

83 
71 

90 
70 

93 
69 

94 
71 

95 

70 

96 
71 

94 
70 

95 

70 

96 
72 

89 
72 

86 

70 

66 
62 

68 
64 

91 
66 

90 
70 

91 
70 

91 
69 

91 
68 

94 
69 

93 
72 

91.0 
66.8 

TITU5VILLE   3  NW 

MAX 
MIN 

89 
68 

B6 
71 

97 
65 

89 
67 

89 
70 

90 
70 

86 
71 

87 
65 

90 
62 

90 
70 

88 
71 

68 
72 

90 
70 

93 
71 

95 

70 

92 
71 

93 
67 

92 
70 

93 
72 

69 
71 

87 

71 

65 
62 

69 
62 

91 
68 

94 

72 

90 
73 

92 
70 

91 

72 

91 
72 

95 

n 

90.  1 
69.2 

WEEKI  W4CHEE 

*          »  « 

MAX 
MIN 

85 
68 

39 
69 

90 
64 

91 
65 

92 
66 

91 
66 

90 
67 

69 
66 

66 
60 

90 
61 

90 
69 

90 
68 

91 

68 

91 
68 

91 
68 

90 
69 

90 
69 

93 
66 

93 
67 

93 
67 

94 
66 

92 
58 

90 
57 

90 
61 

91 
60 

91 
69 

93 
67 

92 
68 

90.7 
65.7 

SOUTH  CENTRAL  O". 

4RCADIA 

MAX 
MIN 

B9 

70 

91 
70 

92 
69 

92 
69 

92 
69 

94 
69 

92 
73 

92 
71 

69 
62 

92 
62 

90 
63 

91 
69 

91 

70 

95 
63 

94 
68 

91 
70 

95 

70 

95 
65 

93 
68 

92 
66 

92 
68 

90 
67 

69 
58 

91 
56 

93 
62 

91 
71 

90 
70 

92 
66 

91 

70 

91 

70 

91.7 
67.3 

ARCHBQlO  biologic  ST4 

MAX 

MIN 

89 

67 

89 
75 

95 

70 

93 
65 

93 

66 

94 
65 

94 
69 

94 

70 

93 
71 

94 

72 

91 
61 

91 
69 

93 

70 

94 
69 

69 
66 

95 

70 

95 
69 

94 
65 

94 
65 

93 
66 

92 
69 

91 
67 

91 
62 

90 
71 

6B 
65 

94 

70 

94 
69 

93 
65 

92 

70 

94 
69 

92.5 
67.9 

4V0N  P4RK 

MAX 
MIN 

90 

72 

92 
73 

93 

70 

96 
72 

95 
74 

94 

72 

93 
74 

91 

71 

93 
68 

92 
69 

90 
70 

95 
72 

95 
72 

94 

71 

96 
72 

98 

72 

96 
71 

93 

71 

96 
72 

95 

72 

93 
71 

93 
66 

95 
66 

92 
70 

95 
72 

97 

72 

97 

72 

94 
71 

94 

72 

93 
72 

94.0 
71.1 

BARTOW 

MAX 
MIN 

69 
67 

90 
67 

91 
68 

91 
69 

92 
67 

93 
69 

91 
69 

90 
68 

90 
63 

69 
64 

88 
66 

90 
67 

92 
68 

94 
63 

95 
68 

94 

70 

94 
67 

94 

67 

93 
68 

93 
69 

92 
68 

89 

60 

90 
60 

90 
57 

92 
68 

90 
69 

93 
67 

92 
65 

94 

67 

92 
67 

91.6 
66.5 

BR4DENT0N  5  ESE 

MAX 
MIN 

86 

72 

98 
72 

90 
71 

91 
77 

91 
73 

96 
70 

90 
72 

86 
72 

89 
62 

90 
69 

39 
69 

90 
71 

92 
71 

91 
71 

91 
72 

91 
71 

91 
72 

91 
69 

91 
71 

90 
72 

89 
70 

69 
63 

89 
62 

69 
66 

92 
72 

92 
71 

92 
70 

91 
68 

91 
71 

89 
72 

90.0 
70.1 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

86 

70 

99 

71 

91 

72 

89 
73 

90 
72 

90 
72 

90 
73 

69 
71 

89 
66 

90 
70 

86 

70 

92 
69 

90 
72 

91 
75 

91 
74 

90 
74 

91 
75 

92 
73 

90 
72 

90 
71 

90 
71 

68 
68 

69 
63 

90 
66 

93 
75 

93 
73 

92 
71 

92 
69 

92 
72 

89 

74 

90.  1 
71.3 

FELLSMERE  7  SSW 

MAX 
MIN 

90 
69 

99 
71 

90 
70 

89 

72 

89 
70 

92 
71 

98 

72 

89 
63 

91 
71 

90 
72 

38 
65 

68 
66 

90 
70 

90 
70 

93 
69 

91 
70 

91 
69 

90 
70 

90 
70 

66 
66 

69 
67 

89 
69 

87 
63 

69 
64 

90 
65 

83 
65 

90 
69 

90 
66 

91 
68 

92 
67 

89.7 
68.  5 

FORT  OPU"   5  NW 

MAX 
MIN 

89 
69 

99 
71 

91 

70 

90 
71 

91 
71 

91 
71 

91 
73 

89 
68 

88 
65 

69 
63 

89 
64 

92 
68 

92 
66 

91 
66 

93 
66 

93 
70 

92 
66 

93 
67 

93 
69 

92 
70 

91 
68 

89 
66 

91 
63 

66 
64 

91 
70 

93 
69 

92 
67 

90 
67 

94 
67 

92 
69 

90.9 
67.9 

FOPT  PIERCE 

MAX 
MIN 

91 
71 

89 
7<. 

68 
75 

69 
75 

98 
73 

89 
74 

87 
73 

67 

70 

86 
65 

86 

73 

38 
78 

68 
74 

90 

75 

39 
75 

90 
71 

°1 
71 

89 

74 

91 
73 

69 
73 

86 

70 

89 
73 

68 
69 

88 
68 

87 
70 

89 
74 

89 
79 

69 

77 

88 
76 

86 
73 

92 
69 

68.7 
72.9 

IN0I4N  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

8B 

68 

90 
71 

90 
69 

90 
71 

90 
69 

91 
66 

90 
72 

67 
67 

68 
60 

88 
64 

85 
61 

6B 
69 

91 
68 

92 
67 

93 
67 

93 

70 

93 
67 

92 
65 

91 
66 

91 
68 

90 
66 

87 
59 

90 
58 

88 
62 

9? 
70 

92 
67 

91 
67 

90 
63 

93 
68 

92 
71 

90.2 
66.5 

KISSIMHEE  NO.  2 

MAX 
MIN 

89 

71 

90 
71 

91 
69 

91 
70 

92 
71 

93 
70 

90 
72 

91 
69 

88 
65 

68 
69 

87 

70 

66 

72 

70 

92 
71 

92 
71 

93 
74 

93 

72 

93 
70 

93 
71 

93 
71 

90 
71 

67 
62 

89 
64 

90 
66 

92 
72 

93 
71 

91 
70 

91 
69 

92 
70 

92 
73 

90.9 
69.9 

L4KE  Alfred  exp  sta 

MAX 
MIN 

99 

70 

90 
70 

90 
69 

92 
71 

90 
72 

93 
69 

95 

71 

91 
69 

67 
64 

88 
69 

90 
67 

87 

70 

69 
69 

92 
69 

94 

70 

94 

70 

95 

71 

93 
69 

95 

/O 

94 

70 

94 
69 

91 
60 

69 
63 

90 
67 

92 

72 

96 

71 

93 
69 

93 
68 

92 
69 

94 

71 

91.7 
69.9 

LAKELAND  WSO  CI 

MAX 
MIN 

89 
71 

63 
72 

88 

71 

99 
74 

90 
74 

96 
73 

68 
72 

67 
72 

88 
69 

66 
71 

32 
71 

67 

71 

89 
72 

91 
7^ 

93 
74 

92 
75 

93 
72 

91 
74 

91 
73 

90 
74 

66 
73 

85 
68 

99 
67 

68 
68 

93 
73 

91 
74 

90 
72 

90 
70 

91 
73 

68 
7  3 

69.3 
72.0 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

99 
68 

96 
75 

96 
75 

96 
79 

89 
73 

98 
72 

67 
74 

94 

70 

90 
70 

87 
68 

33 
74 

66 
75 

88 
75 

91 
73 

88 
70 

88 
70 

86 

70 

67 

71 

88 
71 

87 

70 

87 
73 

64 
66 

90 
66 

68 
63 

89 
76 

66 
76 

68 
77 

86 
77 

89 
72 

90 
69 

87.7 

72.  I 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

88 
69 

90 
71 

91 

70 

92 
71 

93 
70 

94 
68 

93 
72 

90 
74 

90 
62 

90 
65 

66 
66 

89 
70 

93 
72 

94 

70 

94 
69 

94 
72 

94 
72 

94 
66 

94 

70 

93 

70 

91 
69 

90 
59 

90 
61 

91 
64 

93 
72 

93 

70 

92 
69 

92 
67 

94 

70 

93 

72 

91.9 
69.8 

MYAKK4  RIVER   ST  PARK 

MAX 

Mm 

86 
71 

90 
71 

91 
69 

91 
72 

90 
71 

90 
69 

92 
73 

88 

72 

68 
68 

90 
70 

90 
70 

90 
71 

9i; 
71 

91 

70 

92 
71 

92 
71 

91 
71 

92 
70 

91 
70 

91 

70 

90 

70 

ee 

67 

91 
64 

91 
68 

92 
70 

92 
71 

92 
71 

91 
68 

92 
70 

90 

n 

90.6 
70.0 

OKEECHOBEE  9  W 

MAX 
MIN 

87 
69 

91 

70 

92 
70 

91 

70 

92 
71 

91 
70 

91 
71 

91 
69 

68 
66 

89 
67 

89 
68 

90 
69 

90 
69 

91 

70 

91 
69 

93 

71 

94 
67 

94 
68 

94 

70 

92 

70 

91 
68 

90 
67 

66 
65 

90 
66 

38 
67 

93 
69 

94 
69 

94 
67 

94 
68 

94 

?0 

91.2 
68.7 

PARRISH 

MAX 
MIN 

88 
71 

90 
71 

92 

71 

93 

72 

93 

71 

90 
70 

92 
73 

90 
72 

91 
66 

91 
68 

92 
68 

91 
71 

94 
72 

94 
72 

92 
72 

93 
74 

91 
71 

94 

71 

93 
72 

93 

71 

92 
70 

92 
67 

92 
67 

91 
66 

92 
73 

94 

72 

95 

70 

93 
68 

93 
72 

91 
72 

92.1 
70.5 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

89 
70 

90 
71 

90 
70 

91 
71 

92 

70 

93 
69 

93 
72 

90 
71 

90 
64 

90 
68 

68 
66 

93 

70 

93 
72 

94 
71 

94 

70 

96 
74 

95 

71 

95 
69 

95 

71 

94 

71 

91 

70 

69 
62 

91 
62 

90 
64 

97 

72 

91 

72 

95 
71 

94 
68 

95 

70 

94 

72 

92.4 
69.5 

See  Refetence  Notes  Following  SUUoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  flomd. 

Continued  SEPTEMBEK  197? 


Day  of  Month 

Station 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

 ^ 

23 

24 

25 

 ^ 

26 

— ^ 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

ST  PETERSBURG 

MAX 

84 

90 

92 

92 

92 

90 

89 

69 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

91 

95 

94 

94 

93 

92 

90 

90 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

88 

91.1 

MIN 

73 

76 

76 

78 

76 

76 

76 

76 

74 

76 

^' 

74 

77 

76 

78 

79 

^' 

74 

76 

76 

78 

75.9 

SAR4S0TA 

MAX 

86 

90 

91 

93 

94 

88 

90 

88 

90 

89 

87 

92 

93 

92 

91 

90 

92 

93 

93 

94 

90 

91 

90 

92 

92 

94 

93 

93 

92 

9o 

91.1 

MIN 

74 

76 

71 

74 

74 

73 

72 

72 

74 

76 

67 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

71 

72 

72 

76 

70 

68 

63 

71 

71 

70 

68 

68 

69 

71.5 

TAHPA   WSD  aP 

MAX 

B6 

91 

93 

93 

92 

90 

69 

91 

68 

90 

67 

92 

93 

92 

91 

94 

92 

92 

96 

94 

92 

88 

90 

92 

94 

94 

94 

93 

91 

89 

91.4 

MIN 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

70 

67 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

73 

72 

72 

66 

64 

66 

73 

72 

71 

69 

72 

75 

71.2 

TARPON  SPCS  SEWAGE 

PL 

MAX 

85 

89 

91 

91 

90 

89 

88 

88 

89 

90 

90 

93 

91 

89 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

93 

90 

68 

90.2 

MIN 

70 

71 

69 

71 

72 

76 

72 

72 

71 

68 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

73 

71 

71 

71 

65 

65 

66 

72 

73 

71 

70 

70 

72 

70.7 

VENICE 

MAX 

86 

88 

90 

92 

90 

89 

89 

90 

91 

92 

91 

94 

92 

89 

90 

91 

90 

92 

93 

90 

90 

90 

90 

86 

"2 

94 

94 

93 

92 

69 

90.7 

MIN 

71 

73 

71 

73 

73 

72 

73 

73 

69 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

66 

69 

69 

71 

73 

72 

70 

72 

72 

71.5 

VERO  BEACH  4  W 

MAX 

8» 

88 

87 

69 

89 

88 

89 

87 

85 

66 

87 

86 

87 

89 

88 

91 

90 

89 

89 

68 

68 

87 

65 

87 

04 

89 

89 

88 

86 

68 

87.7 

MIN 

b1 

70 

73 

73 

71 

72 

73 

69 

66 

69 

69 

70 

69 

72 

70 

70 

66 

70 

70 

70 

70 

67 

65 

68 

70 

73 

72 

74 

71 

69 

70.1 

HAUCHULA  2  N 

MAX 

SI 

92 

92 

93 

92 

93 

92 

90 

90 

8fl 

87 

89 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

93 

92 

91 

90 

92 

92 

94 

95 

93 

91 

91 

91 

91.7 

MIN 

71 

72 

70 

71 

71 

70 

73 

70 

68 

63 

71 

70 

71 

71 

70 

73 

72 

69 

70 

71 

71 

64 

60 

66 

71 

71 

70 

69 

71 

71 

69.7 

WINTER  HAVEN 

MAX 

87 

91 

90 

91 

92 

92 

93 

69 

90 

89 

67 

89 

91 

94 

94 

94 

93 

94 

94 

93 

90 

89 

89 

90 

93 

93 

91 

9! 

93 

92 

91.3 

♦          .  . 

MIN 

67 

69 

69 

7  I 

69 

66 

7P 

70 

7 1 

66 

70 

70 

70 

69 

67 

70 

69 

66 

68 

69 

70 

60 

65 

66 

7 1 

70 

68 

70 

67 

68.5 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

MAX 

87 

91 

91 

93 

90 

90 

90 

90 

86 

64 

88 

88 

68 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

92 

89 

90 

88 

66 

85 

91 

91 

90 

90 

91 

89.5 

MIN 

68 

71 

72 

71 

70 

71 

72 

73 

68 

70 

66 

70 

71 

7  1 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

69 

6B 

69 

71 

72 

70 

71 

71 

63 

70.0 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

MIN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

68 

90 

91 

69 

91 

90 

91 

90 

86 

68 

68 

86 

69 

•"l 

92 

91 

92 

91 

90 

89 

69 

86 

90 

80 

91 

90 

90 

90 

90 

89.7 

MIN 

68 

68 

75 

74 

72 

72 

72 

76 

72 

73 

7  3 

74 

75 

75 

71 

71 

70 

71 

75 

72 

72 

75 

76 

74 

75 

75 

76 

76 

74 

68 

73.0 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

MAX 

85 

90 

93 

92 

93 

90 

92 

93 

90 

86 

89 

88 

91 

89 

94 

92 

91 

92 

91 

90 

90 

92 

90 

90 

88 

92 

93 

93 

92 

<5 

90.9 

MIN 

68 

71 

71 

70 

69 

71 

72 

74 

68 

72 

69 

70 

72 

71 

70 

71 

70 

68 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

71 

70 

7  1 

65 

70.0 

EVERGLADES 

MAX 

98 

99 

97 

94 

92 

91 

86 

90 

90 

85 

86 

89 

89 

92 

90 

92 

92 

92 

93 

92 

93 

88 

86 

90 

83 

83 

93 

92 

92 

94 

91.2 

MIN 

71 

72 

71 

72 

71 

71 

75 

73 

73 

69 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

75 

76 

74 

70 

72 

72.6 

FLAMINGO  RANGER  5T« 

MAX 

91 

90 

90 

89 

88 

90 

90 

88 

88 

87 

84 

85 

66 

69 

91 

90 

86 

88 

69 

90 

69 

67 

68 

85 

83 

87 

90 

69 

87 

67 

88  .  1 

75 

74 

74 

75 

74 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

76 

74 

72 

73 

74 

7  1 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

75 

75 

73 

7  3 

71 

73.1 

FORT  MVERS  WSO  tP 

MAX 

90 

93 

92 

92 

92 

92 

93 

69 

69 

91 

90 

90 

93 

94 

92 

94 

93 

93 

92 

91 

91 

89 

91 

90 

95 

94 

94 

93 

93 

90 

91,8 

MIN 

74 

73 

7  5 

74 

7  5 

''^ 

7  2 

74 

73 

74 

74 

74 

76 

74 

73 

72 

7  3 

7  1 

70 

7 1 

73 

74 

73 

7  1 

74 

74 

73.4 

IMNDKALEE   3  NNW 

MAX 

90 

92 

91 

91 

92 

92 

92 

89 

87 

91 

86 

90 

91 

93 

91 

91 

92 

91 

90 

90 

90 

88 

94 

91 

92 

9? 

90 

91 

92 

93 

90.  ? 

MIN 

69 

74 

73 

72 

70 

72 

72 

73 

73 

74 

70 

70 

"  1 

73 

71 

74 

73 

71 

70 

70 

70 

68 

68 

70 

70 

72 

71 

68 

7  1 

70 

71.1 

LA  BELLE 

MAX 

89 

93 

94 

94 

93 

89 

90 

90 

90 

92 

94 

93 

93 

93 

91 

91 

69 

90 

93 

94 

91 

91 

94 

94 

91.9 

MIN 

66 

66 

72 

68 

70 

71 

65 

68 

72 

74 

67 

68 

66 

68 

72 

68 

66 

66 

66 

70 

67 

67 

69 

66 

68.3 

MOORE    HAVEN    LOCK  1 

MAX 

99 

90 

90 

90 

89 

90 

93 

91 

86 

65 

88 

88 

87 

90 

94 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

89 

87 

67 

88 

90 

90 

90 

90 

iZ 

90.0 

MIN 

68 

68 

72 

71 

70 

69 

70 

72 

69 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

66 

69 

73 

69 

69 

69 

67 

69.7 

NAPLES   2  NE 

MAX 

90 

92 

93 

93 

92 

92 

93 

93 

92 

90 

92 

89 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

90 

91 

91 

93 

94 

92 

93 

92 

92.0 

MIN 

70 

71 

73 

72 

69 

72 

73 

74 

71 

72 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

73 

69 

69 

67 

71 

73 

73 

70 

72 

69 

71.1 

PUNTA   GORDA  4  ENE 

MAX 

88 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

93 

93 

93 

90 

92 

89 

91 

87 

94 

93 

92 

91 

91 

90 

91.4 

MIN 

72 

73 

69 

72 

71 

72 

73 

72 

67 

71 

68 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

69 

67 

63 

68 

71 

71 

70 

69 

70 

72 

70.3 

TAMIAMI    TRL    40   MI  BEND 

MAX 

89 

93 

92 

92 

89 

89 

92 

93 

92 

85 

68 

88 

90 

91 

93 

92 

93 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

89 

87 

91 

92 

91 

91 

91 

90.7 

*            »  * 

MIN 

73 

76 

77 

78 

74 

74 

75 

78 

74 

75 

72 

74 

74 

73 

76 

75 

76 

76 

75 

76 

73 

74 

73 

74 

74 

77 

76 

74 

76 

73 

74.8 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

89 

90 

89 

69 

89 

83 

92 

69 

89 

82 

86 

86 

87 

88 

69 

38 

69 

89 

89 

89 

89 

86 

87 

85 

84 

89 

83 

67 

07 

68 

87.7 

MIN 

7 1 

72 

74 

75 

75 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

75 

72 

77 

74 

74 

74 

76 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

78 

75 

74 

74 

69 

73.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

69 

91 

8B 

89 

88 

82 

93 

90 

90 

83 

87 

66 

89 

89 

69 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

88 

88 

86 

84 

88 

83 

88 

86 

69 

88.4 

69 

70 

71 

73 

71 

70 

70 

73 

74 

71 

71 

71 

71 

73 

72 

70 

70 

75 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

73 

77 

73 

73 

72 

64 

71.4 

HIALEAH 

MAX 

8B 

89 

88 

90 

86 

84 

93 

90 

89 

63 

87 

87 

86 

69 

69 

69 

69 

89 

89 

89 

89 

87 

87 

67 

S5 

69 

88 

88 

88 

89 

88  .  1 

7 1 

74 

74 

75 

74 

74 

73 

75 

76 

73 

73 

7  2 

72 

73 

75 

74 

72 

76 

72 

74 

72 

71 

71 

72 

73 

75 

76 

73 

72 

70 

73.2 

HOMESTEAD    EX?  STA 

MAX 

90 

91 

89 

66 

88 

92 

90 

91 

85 

87 

85 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

86 

90 

88 

86 

82 

88 

89 

68 

68 

89 

90 

88,6 

MIN 

69 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

70 

70 

7  1 

72 

71 

70 

70 

72 

70 

72 

71 

72 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

70 

67 

71.4 

LOXAHATCHEE 

MAX 

93 

91 

91 

90 

65 

92 

92 

68 

85 

87 

86 

89 

89 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

82 

90 

90 

69 

84 

9  0 

9n 

89 

90 

9  1 

94 

89.6 

68 

70 

72 

67 

68 

7C 

69 

71 

67 

70 

67 

66 

70 

70 

67 

67 

67 

68 

68 

67 

66 

6S 

68 

70 

70 

70 

67 

70 

69 

01 

68.4 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

87 

87 

67 

86 

85 

93 

92 

87 

82 

83 

85 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

86 

85 

85 

63 

65 

86 

87 

85 

85 

87 

86.3 

77 

81 

7  5 

7  5 

75 

76 

78 

76 

75 

78 

79 

75 

80 

71 

75 

80 

80 

78 

80 

75 

72 

74 

72 

76 

77 

77 

79 

79 

74 

76.4 

MIAMI  BEACH 

MAX 

B8 

90 

86 

83 

84 

96 

86 

86 

85 

82 

85 

84 

85 

36 

85 

84 

86 

86 

66 

85 

84 

82 

84 

82 

65 

85 

85 

65 

84 

65 

85.3 

62 

82 

79 

77 

77 

78 

80 

73 

72 

79 

74 

f  1 

81 

81 

76 

80 

77 

79 

77 

76 

74 

76 

76 

62 

80 

78 

79 

80 

77 

78.1 

MIAMI    WSO  AP 

MAX 

Be 

86 

67 

85 

81 

69 

87 

65 

83 

85 

85 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

87 

88 

86 

86 

86 

83 

67 

87 

86 

85 

87 

66 

86.  1 

MIN 

74 

75 

77 

75 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

76 

74 

74 

75 

77 

74 

74 

74 

73 

74 

73 

76 

71 

77 

74 

77 

7  2 

74.7 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

90 

91 

90 

88 

85 

85 

92 

89 

89 

83 

86 

86 

(7 

88 

88 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

67 

86 

62 

83 

BP 

68 

87 

67 

87.5 

MIN 

68 

72 

75 

76 

72 

72 

71 

72 

70 

74 

73 

75 

73 

71 

73 

71 

72 

79 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

78 

75 

73 

74 

69 

72.6 

pompand  beach 

MAX 

91 

93 

88 

90 

69 

92 

91 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

89 

68 

68 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

90.3 

7  1 

70 

71 

71 

75 

77 

74 

75 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

79 

76 

75 

73 

73 

73.5 

SOUTH   MIAMI    5  W 

MAX 

92 

92 

87 

87 

92 

93 

91 

86 

86 

86 

68 

69 

90 

90 

69 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

87 

84 

90 

90 

69 

89 

69 

91 

89.3 

MIN 

67 

70 

72 

70 

70 

69 

72 

71 

71 

69 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

72 

70 

65 

69.9 

STUART   1  N 

MAX 

94 

90 

90 

89 

90 

95 

90 

88 

86 

87 

C7 

87 

68 

89 

89 

92 

88 

89 

90 

88 

88 

86 

88 

69 

86 

68 

67 

88 

86 

93 

88.8 

70 

68 

69 

68 

66 

69 

65 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

75 

77 

75 

72 

72 

71 

71 

70 

76 

78 

76 

76 

73 

72 

71.1 

WEST  Palm  beach  wsn 

AP 

MAX 

93 

92 

92 

91 

86 

92 

90 

89 

87 

87 

R8 

89 

9  0 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

87 

88 

89 

88 

63 

69 

90 

90 

90 

69 

91 

69.3 

MIN 

73 

75 

76 

80 

76 

75 

76 

76 

73 

73 

7  8 

75 

to 

60 

75 

75 

75 

77 

75 

75 

74 

74 

7  5 

75 

79 

81 

73 

76 

76 

68 

75.8 

See  Helerence  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KEVS 
KEY    WEST   WSO  4P 
KEV  WEST 
M4R1THDN  SHORES 
TAVERNIER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


FLOBlDA 

SEPTEMBER  1972 


Day  ol  Monlh 


90     69  d9 


80     eZ  82 


78     76  78 


76     76  76 


90  68  68 

80  78  77 

90  90  90 

77  78  76 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


86     87  8« 


e«  65  84 
71      72  73 


78     60  76 

e*.  89  90 
73     77  79 


87  87  87 
73     81  81 


77     76  80 


67  86  87 
78     61  81 


80     76  77 


79     79  74 


79     79  78 


67  87  84 
77     75  74 


75     75  72 


86  63  82 
72     70  70 


B7  88  89 
77     80  80 


65  86  69 
72     79  79 


87     87  87 

61      81  79 


90  69  89 
76     77  77 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0) 

Day  of  month 

4) 
01 

Station 

0. 
(U 

Q 

(INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Hi 
(U 
>: 
< 

CHIPLEV  3  E 

4 

MAX 

HU 

93 
78 

97 
76 

99 
78 

99 
78 

100 
61 

101 

82 

97 
80 

98 
77 

99 
79 

95 
79 

92 
76 

97 
73 

100 
75 

100 
75 

100 

77 

100 
81 

100 
91 

94 

80 

97 
88 

97 
81 

98 
79 

97 
80 

96 
79 

99 
80 

98 
80 

92 
78 

94 
77 

99 
75 

100 
91 

97 
78 

97.5 
78.8 

GAINESVILLE   i  WSw 

4 

MAX 

nn 

83 
79 

84 
78 

85 
79 

84 
79 

64 

80 

65 
81 

85 
81 

85 
79 

98 
76 

84 

81 

85 
82 

84 
81 

84 

80 

85 
31 

86 
82 

86 
82 

87 
78 

87 
83 

86 
83 

87 
82 

85 
81 

84 

80 

84 
79 

84 

So 

85 
81 

85 
82 

85 
81 

85 

81 

65 
61 

83 
83 

65.0 
80.5 

3 

MAX 

MII> 

S3 

81 

82 

82 

82 

82 

62 
62 

82 
62 

82 
82 

82 
82 

82 
92 

S2 

82 

82 
82 

82 
62 

32 
82 

82 
82 

82 
82 

82 
82 

83 
82 

34 
83 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

84 
84 

94 
94 

84 

83 

94 
83 

83 
82 

82 
82 

82 
82 

82 
82 

93 
92 

83 
83 

82.7 
62.4 

MILTHN  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

ino 

76 

96 
77 

100 

79 

101 
61 

101 
80 

100 
81 

101 
82 

101 
83 

101 
82 

91 
82 

90 
76 

97 
74 

100 
75 

102 
75 

102 
90 

100 
82 

100 
82 

100 
82 

102 
62 

103 
82 

101 
82 

96 
60 

92 

8a 

93 
76 

94 
77 

90 
76 

91 
77 

93 
77 

95 
79 

95 
78 

97.6 
79.3 

ilDNTICELLO  3  W 

4 

MAX 
MIN 

85 
74 

66 
74 

93 
73 

96 

73 

98 
77 

98 
77 

89 
77 

95 
76 

95 
75 

94 
78 

85 
72 

87 
71 

93 
71 

95 
73 

98 
76 

99 
78 

99 

90 

99 
SI 

100 
80 

99 
81 

97 
90 

96 
78 

95 
78 

95 
76 

95 
77 

93 

60 

96 

80 

98 

80 

99 

90 

97 
81 

94.8 
77.0 

QUINCY  3  SSW 

Z 

MAX 
MIN 

93 
71 

92 
70 

97 
70 

103 
76 

105 
76 

105 
75 

102 
74 

103 
74 

103 
77 

99 
79 

67 
71 

99 
71 

103 
71 

104 

73 

106 
76 

105 
77 

103 
79 

111 
77 

104 
78 

104 
77 

102 
77 

100 
75 

103 
76 

103 
77 

101 
77 

99 
76 

100 

76 

99 
71 

99 
76 

100 
75 

100.6 
74.9 

4 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
72 

95 
72 

99 
78 

101 
78 

100 
76 

99 
76 

99 
76 

100 
78 

96 
80 

86 
74 

96 
73 

99 
74 

100 
75 

102 
79 

100 
79 

98 

80 

98 
90 

100 
79 

100 
80 

100 
80 

98 
78 

99 
78 

99 
78 

98 
80 

96 
79 

97 
78 

95 
78 

95 
78 

97 
76 

97.4 
77.2 

8 

MAX 
MIN 

86 
70 

86 
76 

99 
76 

92 
79 

92 
81 

92 

BO 

92 
77 

91 
77 

93 
82 

90 
82 

86 

77 

89 
78 

92 
79 

93 
77 

94 
82 

94 

83 

92 
33 

93 
83 

93 

83 

94 
94 

93 

93 

92 
82 

93 
82 

93 
82 

92 
82 

90 
82 

91 
92 

90 
62 

90 
81 

90 
81 

91.2 
90.3 

CHIPLEV  3  E  :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE   TO  THE  NORTHWEST,     PALMER  MERCURY- I N-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7:30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  :    ARREDONDA  FINE  SANO,    BAH  I A  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS,    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4; 30  P.M, 

MILTON  EXP  STATION        :   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE,     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.     PALMER  ME RCURY- I N-STEEL  THERMO- 
METER,    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P,  M. 

MONTICELLO  3  W  :   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE,     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M, 

QUINCY  3  SSW  :   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE,     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Florida 

SEPTEHBEB  1972 


Day    Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

♦      ♦  * 

NORTHWEST  01 

HILTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

97 
69 

.  17 

100 
71 

.28 

100 
70 

.  17 

98 
70 

.23 

98 
70 

.16 

99 
71 

.17 

98 
72 

.21 

97 
75 

.16 

99 
76 

.08 

89 
77 

.23 

95 
69 

.24 

97 
66 

.22 

98 
66 

.25 

99 
70 

.22 

99 

71 

.18 

96 
73 

.19 

97 
72 

.26 

99 
72 

.19 

100 
73 

.20 

101 
72 

.19 

93 
73 

.14 

69 
70 

.17 

95 
70 

.21 

93 
69 

.20 

90 
68 

.12 

93 
73 

.19 

95 
73 

.17 

13 
95 
72 

.20 

31 
93 
72 

.16 

55 
91 
62 

5.61 

96.2 
71.0 

WDOORUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.35 

90 

.2'! 

5« 

.23 

30 

.23 

24 

.25 

19 

.29 

43 

.30 

86 

.22 
38 

.20 

21 

.21 

45 

.25 

111 

.30 

101 

.30 

60 

.30 

29 

.26 

40 

.15 

23 

.30 

14 

.22 

19 

.  19 

30 

.31 

65 

.25 

65 

.25 

46 

.25 

24 

.28 

55 

.28 

77 

.26 

95 

.16 

38 

.24 

29 

.15 

18 

.33 

22 

7.55 

1411 

*       «  « 

NORTH  02 

GAINESVILLE   2  HSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
28 
89 
69 

.20 

32 
93 
67 

.29 

20 
94 
66 

.19 

U 
95 
68 

.19 

15 
96 
66 

.22 

6 
96 

67 

.19 

46 
94 
66 

.22 

23 
91 
66 

.16 

19 
91 
65 

.19 

27 
90 
72 

.27 

71 
91 
70 

.19 

63 
90 
67 

.22 
26 
94 
68 

.21 

20 
96 
■'2 

.20 

15 
96 
73 

.25 

17 
96 
72 

.21 

16 

72 

.23 

26 
96 
72 

.25 

24 
96 
73 

.22 

25 

71 

.21 

43 
92 
70 

.21 

27 
92 
65 

.23 
32 

90 
64 

.20 

36 
9 1 
67 

.20 

44 
93 
70 

.17 

24 
94 
72 

.22 

45 

69 

.23 

32 

66 

.20 

27 
96 
68 

.23 

31 
96 
71 

6.29 

871 
93.6 
69.0 

LAKE   CITY  2  E 

EVAP 

MAX 

MIN 

'll 

69 

*83 

65 

.30 
'91 

68 

'94 

63 

.20 

95 
69 

.21 

96 
69 

.  18 

69 
66 

•  19 

90 
64 

.20 

69 
64 

.  17 

92 
65 

.31 

88 
66 

.26 

90 
64 

.  17 

89 
66 

.16 

88 
66 

.24 

97 
69 

.25 

96 
71 

.26 

96 
72 

.16 

93 
71 

.21 

97 
72 

.23 

96 
69 

.15 

94 
66 

.30 

91 
63 

.25 

90 
63 

.16 

68 
65 

.17 

88 
67 

.20 

84 
69 

.23 

91 
68 

.20 

92 
65 

.20 

91 
67 

.21 

90 
66 

6.28 
91.0 
67.0 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.16 

10 

.l* 

15 

.24 

15 

.26 

15 

.24 

15 

.16 

5 

.15 

10 

.19 

15 

.20 

15 

.23 

20 

.14 

25 

.23 

25 

.17 

10 

.11 

15 

.27 

5 

.14 

25 

.24 

25 

.19 

20 

.  17 

15 

.15 

10 

.22 

25 

.20 

15 

.20 

15 

.23 

25 

.27 

30 

.14 
15 

.16 

20 

.17 

15 

.25 

15 

.34 

40 

5.96 

525 

♦      *  ♦ 

SOUTH  CENTRAL  C 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

26 
89 
66 

'll 
89 
65 

'21 

90 
65 

'41 

92 
68 

'44 

89 
69 

'11 

92 
67 

'26 

92 
68 

*37 

89 
66 

'34 

66 
64 

'27 

86 
64 

'44 

88 
66 

'68 

80 
63 

'39 
86 
66 

'34 

86 
67 

'26 

92 
68 

.27 

32 
91 
67 

.27 

37 
93 
69 

.27 

40 
91 
66 

.23 

27 
91 
66 

.25 

31 
90 
67 

.23 
42 

92 
65 

.22 

41 
68 
60 

.25 

34 
85 
60 

.22 
53 
85 
63 

.23 

39 
87 
67 

.23 

32 
93 
67 

.24 

40 
90 
65 

.24 

44 
68 
64 

.25 
47 
85 
63 

.20 
26 
86 
66 

7.05 
1095 
88.9 
65.6 

VERO  BEACH  'i  W 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

22 
93 
73 

.23 

30 
90 
72 

.25 

17 
93 
76 

.20 

20 
98 
78 

.07 

16 
95 
76 

.16 

24 
97 
75 

.34 

24 
96 
75 

.06 

21 
93 
74 

.35 

24 
95 
72 

.07 

16 
93 
71 

.27 

21 
90 
72 

.16 

19 
93 
72 

.08 

20 
96 
74 

.33 

27 
96 
76 

.06 

16 
95 
75 

.33 

16 
99 
75 

.14 

20 
97 
72 

.23 

21 
97 
73 

.33 

21 
98 
75 

.20 

19 
97 
75 

.  10 

29 
95 
73 

.30 

22 
96 
71 

.23 

37 
90 
70 

.21 

18 
92 
69 

.07 

11 
66 
72 

.11 

30 
94 
75 

.19 

22 

95 
76 

.19 

29 
95 
75 

.19 

19 
90 
76 

.15 

22 
97 
73 

5.84 

655 
94.4 
73.7 

*      *  * 

EVERCLAOES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE   GLAOE   EXP  STA 

EVAP 

MAX 

MIN 

.10 

93 
69 

.  17 

100 
72 

.13 

101 
74 

.  15 

102 
73 

.14 

96 
70 

.18 

98 
66 

.18 

100 
73 

.17 

100 
73 

.13 

86 
70 

.08 

87 
70 

.15 

98 
70 

.14 

96 
71 

.17 

97 
72 

.20 

94 
73 

.30 

99 
70 

.19 

102 
72 

.18 

102 
72 

.15 

96 
72 

.14 

99 
72 

.20 

99 
72 

.14 

96 
72 

.15 

97 
71 

.15 

94 
69 

.11 

94 
69 

.07 

91 
72 

.19 

101 
72 

.17 

100 
72 

.20 

97 
72 

.17 

98 
72 

.22 

96 

67 

4.62 
97.1 
71.2 

CLEWISTON  u  S  EN5 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.09 

16 
86 

70 

.  17 

16 
95 
71 

.17 

18 
99 
76 

.21 

25 
97 
75 

.20 

18 
97 
75 

.27 
46 
96 
73 

.20 
16 

97 
73 

.23 

25 
96 
77 

.24 

33 
93 
73 

.13 

24 
68 
74 

.23 

16 
93 
73 

.19 

26 
93 
73 

.  10 

21 
95 
73 

.15 
15 

95 
74 

.18 

13 
94 
74 

.22 

15 
95 
73 

.27 

11 
96 
73 

.20 
18 

100 
73 

.24 

28 
98 
74 

.22 

26 
99 
74 

.20 

28 
95 
75 

.26 
44 
96 
73 

.24 
52 
93 
73 

.20 

34 
94 
73 

.12 

13 

90 
74 

.21 

20 
99 
74 

.26 

"•l 
98 
75 

.26 

52 
97 
74 

.21 

26 

97 
74 

.24 

18 
96 
72 

6.13 
756 
95.4 
73.6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

'lo 

9'! 

73 

'20 

96 
72 

'so 

94 

77 

'to 

97 
76 

'65 

96 
75 

65 
95 
75 

'35 

97 
77 

'45 

99 
77 

'll 

94 
74 

.23 

!0 
86 
73 

.11 

70 
92 
74 

'75 

96 
73 

'55 

96 
75 

'45 

95 
74 

'30 

96 
76 

.  20 

30 
99 
75 

.  20 

35 
97 
75 

.12 

50 
96 
75 

.05 

70 
97 
75 

.26 

60 
96 
74 

.  16 

50 
94 
74 

.*1 

70 
96 
72 

.27 

70 
92 
70 

.27 

80 
91 
70 

.  14 

65 
92 
72 

.29 

70 
96 
76 

.30 

85 
97 
69 

.31 

65 
95 
73 

.30 

60 
92 
76 

.36 

45 
96 
74 

7.52 

1670 
95.2 
74.0 

TAHIAMI   TRL  «D  MI  BEND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

« 

99 
70 

11 
103 
T, 

.15 

16 
96 
76 

.25 

32 
100 
76 

.17 

27 
89 
73 

.12 

22 
92 
73 

.18 

16 

100 
77 

.22 

21 
105 
77 

.25 

20 
101 
76 

.  14 

26 
92 
75 

.19 

28 
97 
72 

.13 

U 
87 
72 

.21 

29 
93 
73 

.20 

32 
99 
74 

.25 

21 
101 
75 

.17 

19 
99 
70 

.21 

16 
103 
74 

.20 

30 
100 
74 

.26 

23 
100 
77 

.20 

25 
100 
75 

.30 

25 
100 
75 

.12 

14 
95 
73 

.06 

31 
99 
70 

.19 

24 
89 
73 

.33 

a 

83 
72 

.20 

46 
98 
73 

.16 

31 
97 
72 

.25 

46 
97 
73 

.30 

30 
96 
76 

.18 

23 
97 
73 

5.99B 

713 
96.9 
73.6 

*       *  « 
LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.20 

1* 

.11 
1<. 

■6 

.28 

27 

.16 

40 

.06 

23 

.25 

24 

.20 

19 

.13 

15 

.13 

16 

.24 

24 

.20 

29 

.39 

36 

.21 

21 

.22 

15 

.24 

23 

.22 

11 

.26 

22 

.28 

27 

.25 

9 

.19 

32 

.11 

7 

.16 

20 

.22 

15 

.20 

17 

.11 

24 

.27 

34 

.25 

40 

.23 

25 

.22 

20 

6.25 
661 

LISBON  ,    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     ,    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

:nage  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

\JDOCil\  V  £>n 

1  TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

WEClALj 

APALACHICOLA  hSD  CI  R 

FRANKL IN 

NATL  HEATHER  SERVICE 

ARCAOU 

DE  SDTG 

27  1« 

RADIO  STATION  WAP& 

ARCHBPCO  BIOLOGIC  STA 

0236 

O* 

HIGHLANDS 

27  U 

81  21 

140 

6A 

BA 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

AV0f4  PARK 

0369 

o*. 

HIGHLANDS 

27  36 

Bl  30 

133 

5P 

9P 

WALTER  C  HEIM 

BABSON  PARK 

POLK 

HARRY  M,  TOlSON 

POLK 

CITY  OF  BARTOM 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

26  itO 

UNIV  OF  FLORIDA*  AREC 

BELIE  CLAOE  HRCN  GATE 

PALM  BEACK 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BITHLO 

□RANGE 

HALTER  W,  SCOTT 

BLACKHAN  3  HNW 

0765 

OKALOOSA 

30  57 

ORBIE  HUTTO 

BLDUNTSTQUN 

CALHOUN 

3D  27 

CITY  OF  fiLDUNTSTOHN 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

WILLIAM  A,  SMITH 

BRADENTON  S  ESE 

O'f.S 

D* 

MANAT  EE 

27  27 

82  28 

20 

5P 

SP 

GULF  COAST  ExP  STATION  1 

BRISTOL 

LIBERTY 

3D  25 

84  59 

16D 

Miss  ELMA  SHULER  1 

SROOKSVlLLE  CHiN  HILL 

latt 

°o\ 

HERNANDO 

28  37 

4P 

4P 

W-CENTRAL  FLA.exP.STA. 

BROOKSVILLE  7  SSM 

SH  FLA  MATER  MAN  DIST 

BUSHNELL  Z  E 

SUMTER 

TA 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL  POItJT  CITE  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  PDINT  USOA 

PALM  BEACH 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

CARRABELLE    1  NNw 

FRANKLIN 

MRS.  HA2EL  F.  COOK 

C»RVV ILLE 

WASHINGTON 

85  49 

7A 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDAR  KEY   1  MSH 

1*32 

LEVY 

29  oe 

63  03 

7 

8A 

CLYDE  D.  COULTER 

CMIPLEV  3  E 

IS** 

01 

HASHI NCTON 

30  (.7 

85  29 

130 

8A 

6A 

G 

R.e.  CHRISTMAS 

CLEARMATER 

1632 

04 

PINELLAS 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  6  SSW 

16'*1 

03 

LAKE 

26  29 

81  47 

125 

6P 

6P 

ED  OLlVENBAUM 

CLEHISTON  U  S  CNC 

HENORV 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CQRNHELL  ^  NH 

HIGHLANDS 

U.S.  geol.  survey 

CRESCENT  CITY 

PUTNAM 

WILLIAM  R,  RAQTKE 

CRESTVIFN  RADIO  WJSB 

OKALOOSA 

30  *& 

5P 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CI  TV  2  HNW 

DIXIE 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

BROWARD 

FLA.   POWER  C  LIGHT 

daytona  beach  MSD  AP  R 

VOlUSIA 

29  11 

61  04 

MID 

NATL   HEATHER  SERVICE 

OE   PUNIAK  SPRINGS 

2220 

01 

30  tA 

66  07 

230 

5P 

5P 

LEONARD  S  ZEPP 

DELANO  1  SSE 

2229 

03 

VOLUSIA 

29  01 

81  IS 

25 

MID 

MID 

CITY  OF  OELAND 

DE  SOTO  Clly  8  SW 

HIGHLANDS 

27  22 

81  31 

65 

8A 

JACK  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

HENDRY 

61  06 

eA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

OOWL I NC  PARK   1  W 

LAFAYETTE 

FLA  OEPT  OF  AGRICULTURE 

LAKE 

2e  23 

117 

6P 

MRS  EILEEN  PATTERSON 

EVERGLADES 

COLLIER 

25  51 

8  1  23 

8i 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

29  hi 

81  32 

6P 

MRS  BRUCE  GRAY 

FELLSMERE   7  SSH 

INDIAN  RIVER 

27  *l 

SO  39 

4P 

DIAMOND  C  FARM 

FEFINANDINA  BEACh 

NASSAU 

BP 

ELBERT  L.  GILL 

FLAMINGO  Ranger  sta 

302C 

05 

MONROE 

25  09 

80  55 

] 

9P 

5P 

SP 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

71 

5P 

R  BOYD  COX 

FORT  GREEK   12  WSM 

ot 

MANATEE 

27  3* 

62  08 

TP 

MRS   JOHN  KEEN 

FORT  LAUOEHDALE 

BROHARO 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT  LAUDERDALE  EkP  5TA 

06 

BROWARD 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

FORT  HVERS  MSO  AP  R 

LEE 

HID 

NATL   HEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

BAY 

SP 

WJHG  TV  STATION 

GAINESVILLE  2  WSW 

ALACHUA 

SP 

;c 

ACHONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GLEN  ST  MARY  1  W 

BAKER 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

CRACEVILLE 

353( 

01 

JACKSON 

3 

30  5S 

85  31 

15! 

JOSEPH  c.  Rhodes 

35'>3 

0< 

LAFAYETTE 

1( 

29  57 

82  57 

3D 

ST.   REGIS  PAPER  CD. 

8A 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

8A 

MIAMI   HATER  PLANT 

ALACHUA 

LOUIS  T.  CLDUTIEH 

HILLSBOROUGH  RVR   ST  PK 

HI llsborouch 

HILLSBOROUGH  RIV  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MIC 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

IHHOKAlEE   3  NNM 

COLLIER 

26  28 

81  26 

3" 

5P 

39 

ACRI   RESEARCH  CENTER 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

SP 

ALVIN  R.  PERKINS 

INGLlS 

LEVY 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

'.28^ 

0; 

! 

26  SO 

82  20 

)( 

7A 

7A 

ISLAND  GROVE 

'.32' 

02 

ALACHUA 

1 

29  27 

62  06 

74 

9A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLEMORTH 

ORANGE 

28  29 

61  32 
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6P 

CHASE  GROVES-  INC. 

JACKSONVILLE  WSO  AP  R 

NATL  HEATHER  SERVICE 

JACKS ON VILLE  BEACH 

FIRE  DEPARTMENT 

HAMILTON 

BA 

C  ITY  QF  JASPER 

KENDALL  2  E 

DADE 

74 

OADE  CO.  NURSERIES 

KEY  HEST  WSO  AP 

MONROE 

MID 

NATL   HEATHER  SERVICE 

ikEy  mest 

MONROE 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KISSIMMEE  NO.  i 

OSCEOLA 

CITY  OF  kUSIMMEE 

LA  BELLE 

••662 

OS 

HENDRY 

S 

26  <>5 

81  26 

!P 

8A 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

*i707 

0* 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

1»' 

6A 

BA 

eA 

AGRl  RES  C  EDU  CENTER 

COLUMBIA 

30  a 

82  36 

195 

9A 

9A 

9A 

DIVISION  OF  FORESTRY 

(LAKELAND  HSO  Cl  ^ 

<.79' 

04 

! 

28  02 

81  57 

2U 

MID 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

L1GNUMVITAE  kE^ 

503! 

07 

MONROE 

2 

24  5* 

80  42 

10 

DIVIOION  Of  PARKS  t  REC 

5076 

03 

e 

26  52 

81  47 

68 

5P 

9P 

SP 

: 

SW  FLA  WTR  MGMT  OIST 

LIVE  OAK. 

5099 

02 

Suwannee 

ic 

30  17 

82  56 

120 

SP 

5P 

RADin  STATION  WNER 

LOXAHATC  HEE 

5162 

06 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

14 

5P 

5P 

MRS.   C.  A.  KING 

5231 

03 

MARl ON 

e 

29  10 

61  52 

80 

MRS.   GENEVA  A,  VINING 

527! 

02 

MADISON 

ic 

3D  28 

63  25 

190 

9P 

5P 

MRS.    T.C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

535 

07 

MONROE 

! 

24  44 

61  02 

8 

6P 

6P 

CHARLES  C.  HELTMAN.  JR. 

HAR INELAND 

539 

02 

Flagler 

2 

29  40 

81  13 

5 

MARINE   STUDIO  INC. 

MAYO 

553S 

02 

LAFAYETTE 

ic 

30  03 

63  10 

65 

7A 

7A 

TOWN  OF  MAYO 

HELBOURNE 

561i 

BREVARD 

28  04 

60  37 

10 

HtO 

MID 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

565. 

06 

DADE 

2 

25  47 

80  11 

a 

5P 

SP 

CITY  OF  MIAMI 

(MIAMI  BEACH 

S65e 

Qt 

DADE 

25  47 

BO  06 

5 

MID 

HID 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI   HSO  AP  H 

566 

06 

OADE 

25  48 

60  16 

1 

MID 

HID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI   MSO  Ct 

566 

oe 

DADE 

2|  25  43 

60  17 

15| 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI    12  SSW 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLC  3  W 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES  2  RE 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA 

OKEECHOBEE  9  w 
ORANGE  CITY 
•ORLANDO  HSO  AP 
ORIONA  LOCK  2 
PftLATKii 
PANACEA  4  SSE 

ITY  5  NE 


PARRISH 

PENNSUCO  5  I 


MSO  AP 

PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITV 
POMPANO  8EACH 
PORT  MAYACA  S  L  canal 
PUNTA   CDRDA   4  EN£ 
QUINCY  3  SSH 
RAIFOHD  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  MARKS  5  SSE 
ST  PETERSBURG 
SANFORD  EXP  STATION 
SARASOTA 
SMITH  CREEK 
SOUTH  MIAMI    5  H 
STARKE 

STEINHATCHEE    MCCAIN  TR 

STUART   1  N 
TALLAHASSEE  WSO  AP 
TAHIAMI    TRl  40  Ml  BEND 
TAMPA  WSO  AP  I 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERNI ER 
TITUSVILlE   3  NH 
TRAIL-GLADE  RANGES 
USHER  TOWER 
VENICE 

VENUS  3  SE 

VERO  BEACH  4  H 

HAUCHULA  2  N 

WAUSAU  2  SSH 

HfEKl  MACHFE 
iWEST  PALM  BEACH  WSO  APR 

WEMAHITCHKA 

WINTER  HAVEN 
•WOODRUFF  DAM 


COUNTY 


DADE 

SANTi  ROSA 
JEFFERSON 
GLADES 
POLK 

SARASOTA 
COLLIER 
OKALOOSA 
BROWARD 
MARION 

OKEECHOBEE 
VOLUSIA 
ORANGE 
GLADES 

PUTNAM 


BAY 

MANATEE 
DADE 

ESCAMBIA 

DAOE 
TAYLOR 
HILLSBOROUGH 
BROWARD 
MARTIN 
CHARLOTTE 
GADSDEN 
UNION 
DAOE 

ST  JOHNS 

PASCO 

MARTIN 

WAKULLA 

PINELLAS 

SEMINOLE 

SARASOTA 


DADE 

BRADFORD 
TAYLOR 

MARTIN 
LEON 
OADE 
HILLSBOROUGH 
PINELLAS 
MONROE 
BREVARD 
OADE 
LEVY 

SARASOTA 

GLADES 

INDIAN  RIVER 

HARDEE 

WASHINGTON 

HERNANDO 
06|  PALM  BEACH 
01  GULF 
04  POLK 
01  GADSDEN 


25  36 
30  08 
2B  01 


3D  07 
28  01 
30  43 


OBSERVATION  [ 
TIME  AND 
TABLES 


U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 
FLORIDA  EXP  STATION 
AGRIC  RESEARCH  CENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN  LAKE  CORP. 
FLORIDA  PARK  SERVICE 
JUNGLE  LARRy-S  safari 
CHIEF/FORESTRY  OIV 
CCS  FLA  FLOOD  CON 
CITY  OP  OCALA 

FLA  FLOOD  CONTROL  OIST 
VICTOR  C  SCHAEFER 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  PALATkA 
E.  PHlLlP  HANSEN 
BAY  CNTY  MATER  TRTMT  PL 
HOWARD  0.  GUTHRIE 

H  NEUMANN 
NATL  HEATHER  SERVICE 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 
DIVISION  QF  FORESTRY 
ELTON   L.  HINTON 
POMPANO  ST  FARMERS  MKT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EARL  C.  CLAGETT 
UNIVERSITY  JF  FLOROIA 
FLA.    STATE  PRISON 
NATIONAL  PARK  SVC. 
CITY  OF   ST.  AUGUSTINE 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ST  MARKS  NAT  HDLIFE  REF 


CITY  OF 

CENTRAI 

C  ITv  Q( 

HERSCHf 

SAMUEL 

RADIO 

FLORIDt 

RADIO  ' 


PETERSBURG 
FLA.   EXP.  STA, 
SARASOTA 
L  ANDERSON 
B.  HEATON 
TaTION  mPXE 
FOREST  SERVICE 


,RK  SVC. 
■EATHER  SERVICE 
TARPON  SPRINGS 
.PT.   EUGENE  LOWE 
ANK  B.  ROOF 
AIL  CLAOE  RANGES 
A.   FOREST  SERVICE 
RAYMOND  HATSON 

,N  T.  OxER 
USDA-ARS 

an  h.  richardson 
lliah  c.  saunders 
>Ck  mahon 

lTL  WEATHER  SERVICE 
SS  A0EL6  LISTER 
RADIO  STATION  WSIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 


DRAINAGE  CODE; 


l-CHCKTAWHATCHEE   4-EVERGLADES  5-C 


6-CK:HLOCKONEE   T-OKEECHOBEE   8-ST.  JOHNS 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1972 


J  ^nmnto  ,< f  FlniiHa  mav  be  obtained  bv  wrltinK  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 

citi^llTltlis^'TelliTl  lllllZ'.  lTo.''lTl24's"^TenTesTel  Avenu^^L^KelLd ,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
AddT?Ioia!  p;4cipita?ion  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

„  („j..,,+„rf     dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  f '^^f  ^^Jje  negat  ve  departures  of  average  Sally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 

d?^ecUons"eniered  i^^^guLs  f^e  tens  o?  degreeL     ResuUaot  wind  li  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

,  ,     „  Hn  inral  Standard  time      Durini;  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

Sff^ffrSfr^ta  Ilrthr-Ex^remes"  table.^-Dru'rP^ecJjnation     table,    "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,   are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

FVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
wlnntble-    Lx  and  Sin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol  observation?     Wind  is   the  total  wind  movement   in  miles  over   the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 iraat ological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data   for   May  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such   as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal   heating  degree  days   for   the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bul letin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin, 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SY\BOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the   "Daily  Temperature"  table   is   indicated  by  no  entry. 

-f     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T     Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published   later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"   table . 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


Inlormation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in   the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;        send  payments  and  orders   to:      National  Climatic  Center,    Federal  Building, 
Asheville ,   N.    C.   28801.        Attn:     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  10/30/72-1200 
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IMPORTANT  NOTICE 


This  is  one  of  a  series  of  data  publications  printed  and  distributed  by  the  U.  S. 
Departnnent  of  Connmerce,  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration, 
Environmental  Data  Service,  National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina. 

In  order  to  expedite  response  to  user  requests  for  these  publications,  responsibility 
for  processing  customers'  orders  for  continuing  subscriptions  and  back  issues  has 
been  transferred  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D.  C.  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.  C. 

Effective  immediately,  remittances  (checks  or  money  orders)  should  be  made 
payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA,  and  payments  and  orders  should 
be  mailed  to: 

National  Climatic  Center 
Federal  Building 
Attention:  Publications 
Asheville,  N.  C.  28801 

All  correspondence  concerning  your  publication  subscription  should  be  sent  to 
this  address.  This  issue  and  future  issues  of  the  attached  publication  will  carry 
a  subscription  price  notice  containing  the  above  information  and  address. 


U.S.  DEPARIMENI  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CIIMAIIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C  28801 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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1 

Date 
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79.5 

64 

1 

71 

8 

.6 

88 

19 

51 

26 

11 

0 

0 

0 

0 

2,90 

.46 

1.54 

27 

.0 

0 

5 

2 

BLQUNTSTOWN 

82  I  3 

55 

0 

68 

7 

.5 

91 

15 

46 
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31 

3 

0 

0 

0 

2.23 

-  ,29 

1.89 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 
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82.4 

59 

e 

71 

1 

86 

5 

47 

26 

L, 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 
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80.9 

54 

1 

67 

5 

90 
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46 
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41 

4 

0 

0 

0 

3,27 

1.42 

28 

.0 

0 

4 

1 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

81.6 

54 

2 

67 

9 

87 

4 

42 

10 

15 
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0 

0 

0 

3.72 

3.12 

26 
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0 
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1 
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53 

8 

68 

0 
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92 
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42 

10 

31 

3 

0 

0 

0 

3.59 

1.14 

2.67 

27 

.0 

0 
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1 
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83.8 

53 

5 

68 

7 

92 

14 
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1.65 
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.0 

0 

b, 

2 

DIVISION 

69. 

4 

-  .2 

3.27 

.67 

.  0 

•       »  * 

NORTH  02 

CEDAR  KEY   1  WSW 

83,6 

66 

0 

74 

8 

.3 

91 

1 

54 

21 

2 

I 

0 

0 

0 

1.92 

-  1.15 

1  .06 

28 

.0 

0 

3 

2 

I 

CROSS  CITY  2  WNH 

83.0 

59 

2 

71 

1 

90 

16 

48 

24+ 

10 

0 

0 

0 

,93 

.93 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

8<.,1M 

63 

8M 

74 

OH 

88 

18 

58 

29+ 

0 

0 

0 

0 

4,71 

-  .78 

2.05 

2 

.0 

0 

4 

4 

2 

FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE  2  WSW 

8  5,4 

62 

0 

73 . 

_^ 

1.6 

90 

19 

50 

2 1 

1 

0 

0 

0 

•  99 

•  3,24 

.53 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

GLEN  ST  MARY   1  W 

82, 5M 

58 

8M 

70. 

7H 

.8 

90 

19 

45 

21 

11 

1 

0 

0 

0 

1.72 

-  2,48 

.52 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

HIGH  SPRINGS 

M 

M 

M 

89 

23 

49 

21 

0 

0 

0 

.58 

.49 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

JACKSONVILLE   WSO  AP 

R 

81.8 

61 

5 

71 

7 

.7 

89 

18 

49 

21 

10 

0 

0 

0 

4.46 

-  .70 

2.47 

3 

.0 

0 

5 

3 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

81.7 

66 

9 

74 

3 

87 

19  + 

57 

29  + 

0 

0 

0 

0 

7.14 

3.30 

3 

.0 

0 

8 

3 

\ 

JASPER 

82.8 

g 

90 

29  + 

48 

26+ 

2 

0 

0 

0 

1.85 

28 

.0 

0 

2 

2 

LAKE   CITY   2  E 

82.2 

59 

0 

70 

6 

.  1 

90 

19 

45 

21 

15 

1 

0 

0 

0 

2.00 

-  1.60 

1.38 

28 

.0 

0 

2 

2 

1 

LIVE  OAK 

84,9 

58 

0 

71. 

5 

91 

18  + 

47 

26+ 

6 

0 

0 

0 

1,42 

1.26 

28 

.0 

0 

1 

1 

1 

n  a  U  1  3  U  IN 

MAYO 

83,4 

56 

0 

69 

7 

91 

18 

40 

21 

16 

1 

0 

0 

0 

3,53 

2.24 

27 

.0 

0 

2 

2 

PALATKA 

85,0 

63 

5 

74 

3 

1.1 

92 

14 

53 

21 

0 

1 

0 

0 

0 

2,21 

-  2.71 

1.30 

11 

.0 

0 

4 

1 

PERRY 

84,5 

58 

5 

71 

5 

92 

18 

48 

21 

5 

3 

0 

0 

0 

1.20 

,66 

27 

.0 

0 

2 

2 

88 

19  + 

52 

9 

0 

0 

0 

0 

2.20 

_  4,36 

1.85 

.0 

0 

2 

1 

STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

83,4 

62 

7 

73 

1 

90 

19 

52 

22 

3 

1 

0 

0 

0 

2.91 

2.29 

26 

.  0 

0 

3 

2 

\ 

USHER  TOWER 

86,2 

56 

1 

71. 

2 

91 

14 

44 

9 

0 

3 

0 

0 

0 

2.00 

1.43 

28 

.0 

0 

3 

1 

DIVISION 

72. 

1 

.5 

2.51 

-  1.89 

.0 

*       «  « 

NORTH  CENTRAL  03 

BRODKSVILLE   CHIN  HILL 

86,  IM 

64 

OM 

75. 

IM 

1.2 

90 

19 

58 

30+ 

0 

1 

0 

0 

0 

1.86 

-  1.47 

.96 

28 

.  0 

0 

2 

2 

0 

BUSHN6LL  2  E 

86,5 

61 

8 

74. 

2 

90 

18 

52 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

1  .70 

.75 

1 

.  0 

0 

4 

1 

0 

7 

74 . 

9 

,  1 

9 1 

2 

56 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

2.90 

.21 

1  .  77 

28 

.  0 

0 

3 

2 

1 

D4YTDNA  BEACH  WSO  AP 

R 

ssis 

66 

5 

75. 

0 

1.6 

89 

2 

57 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

3.08 

-  2.53 

1  .04 

2 

.  0 

0 

6 

3 

1 

DELAND  1  SSE 

INVERNESS 

64,5 

63 

5 

74. 

0 

.7 

91 

1 

55 

21 

1 

3 

0 

0 

0 

1 .95 

-  1.51 

.83 

3 

.  0 

0 

5 

1 

0 

LISBON 

84,9 

64 

4 

74 

7 

88 

19  + 

57 

21  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.85 

11 

.  0 

0 

4 

2 

0 

9? 

18 

50 

9 

0 

4 

0 

0 

0 

.92 

.  32 

4 

.  0 

0 

4 

0 

0 

ORLANDO  WSO  AP 

R 

85)2 

68 

4 

76. 

8 

2.8 

90 

2 

61 

9 

0 

I 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.62 

1.19 

2 

0 

5 

1 

1 

SAINT  LEO 

86,9 

64 

9 

75. 

9 

1.8 

92 

2 

55 

9 

0 

5 

0 

0 

0 

2.23 

-  ,94 

1.97 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

SANFDRO  EXP  STATION 

85,5 

64 

5 

75 

0 

.6 

91 

2 

56 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

4,35 

-  .13 

2.63 

3 

.  0 

0 

7 

2 

1 

TITUSVILLE  3  NW 

85.7 

65 

1 

75 

4 

.6 

90 

19 

55 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

4.12 

-  2.06 

.90 

a 

.  0 

0 

5 

5 

0 

WEEKI  HACHEE 

84,8 

57 

2 

71. 

0 

93 

1 

49 

9 

1 

1 

0 

0 

0 

1.56 

1.05 

28 

0 

2 

2 

I 

DIVISION 

74. 

7 

.7 

2,43 

-  1.84 

.0 

*       4  « 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

88,2 

62 

1 

75. 

2 

.2 

93 

2 

52 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

3,64 

-  .10 

2.81 

3 

.0 

0 

2 

2 

1 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

88,7 

61 

9 

75. 

3 

94 

28 

49 

9 

0 

15 

0 

0 

0 

3.35 

-2.19 

2.06 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

AVON  PARK 

89,4 

66 

I 

77. 

8 

1.9 

94 

2 

57 

9 

0 

17 

0 

0 

0 

1 ,98 

.98 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

BARTOW 

87.3 

60 

5 

73. 

9 

-  .9 

94 

1 

52 

23+ 

0 

4 

0 

0 

0 

3.57 

.36 

1.75 

2 

.0 

0 

4 

2 

2 

BRAOENTON  5  ESE 

85.5 

64 

5 

75. 

0 

90 

1 

56 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

1.36 

.60 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

CLEARWATER 

85.  1 

66 

6 

75. 

9 

90 

2 

60 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

1,50 

-  6.59 

1.15 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

FElLSMERE  7  SSW 

87, 3M 

65 

2M 

76. 

3M 

.7 

90 

27  + 

57 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

.93 

.43 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

87,2 

63 

3 

75. 

3 

92 

2 

54 

9 

0 

4 

0 

0 

0 

1.73 

.48 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

FORT  PIERCE 

86,0 

67 

7 

76. 

9 

.2 

93 

1 

58 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

5.37 

-  2.90 

2.01 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

86,8 

51 

6 

74. 

2 

91 

2 

50 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

2.74 

1.82 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

KISSIMMEE  NO.  2 

85,8 

64 

5 

75. 

2 

1.0 

90 

3+ 

55 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

2,13 

-  1.84 

.93 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

85,5 

63 

6 

74. 

6 

.2 

91 

3 

55 

10+ 

0 

3 

0 

0 

0 

5.45 

2.26 

2.12 

3 

.0 

0 

7 

4 

2 

LAKELAND  WSO  CI 

R 

83,9 

66 

5 

75 

2 

.7 

89 

2 

60 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

4.34 

1.41 

2.02 

2 

.0 

0 

4 

2 

2 

MELBOURNE 

84,0 

64 

8 

74. 

4 

90 

17 

53 

10 

0 

1 

0 

0 

0 

3.13 

1.40 

4 

.0 

0 

7 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  r^;.,.. 


Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  tun 

•  1 
<S 

Average 

From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Mill. 

Tota] 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

« 

2 

o 

1    .50  or  More 

1 

g 
- 

•°  J 

m  < 

"  " 

o  « 

So 

o  « 

MOUNTAIN  LAKE 

87,6 

63,5 

75,6 

1.2 

91 

3  + 

50 

9 

0 

g 

0 

0 

1.89 

-  1.77 

.62 

28 

.0 

0 

s 

1 

0 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

85 » 0 

63  •  3 

74,2 

90 

5  4 

30 

0 

Q 

1 

■  0 

6 

2 

OKEECHOBEE   "»  W 

88,7 

63,0 

75.9 

94 

3 

55 

9 

0 

11 

0 

0 

0 

!36 

.17 

2 

.0 

0 

0 

PARR  I SH 

86,8 

65.0 

2 

0 

0 

0 

1  *  96 

2  8 

.  0 

Q 

PLANT  CITY 

87,'. 

6^  .  5 

76,0 

2.0 

94 

13 

54 

9 

0 

8 

0 

0 

0 

4,62 

1.40 

2.97 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

ST  PETERSBURG 

86,7 

71.5 

79 . 1 

2.8 

90 

14  + 

66 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

.73 

-  3.12 

.30 

26 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SARASOTA 

86,9 

64,8 

75 . 9 

91 

1 

61 

23  + 

0 

2 

0 

0 

0 

2,47 

1.20 

4 

.0 

0 

1 

TAMPA  WSO  AP 

R 

86,0 

66. 1 

76 .  1 

1.4 

9 1 

2 

56 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

3.29 

.51 

1.52 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

83.1 

65  5 

75.3 

89 

5  7 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

2*25 

-  1.02 

2  8 

.  0 

0 

4 

2 

0 

VENICE 

8i(,5 

67  is 

75.9 

93 

11 

60 

30 

0 

0 

Q 

Q 

1  .  16 

.93 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

VERD   BEACH  'i  W 

85,0 

65.0 

75 . 0 

9 1 

1 

56 

9 

0 

Q 

2.54 

1.44 

5 

.  0 

0 

1 

WAUCHULA  2  N 

87,7 

63. 6M 

75  .  7M 

92 

19 

54 

30 

0 

Q 

Q 

Q 

1 . 65 

1.24 

3 

.  0 

0 

1 

1 

WINTER  HAVEN 

86,2 

64  , 0 

75  . 1 

9  1 

2 

54 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

2.91 

1 .50 

3 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

75,6 

.5 

2.66 

-  1.46 

.0 

*       *  * 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

86,8 

65*5 

76.2 

1.0 

92 

3+ 

59 

9 

0 

3 

0 

0 

1.32 

-  3.80 

.69 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

CANAL   POINT  USDA 

86,9 

65,4 

76.2 

92 

2  + 

5  6 

2  4 

0 

0 

0 

0 

1.72 

1.05 

2 1 

.  0 

3 

1 

1 

CLEWI5T0N  U  S  EN& 

86,7 

67.9 

77.3 

93 

Z* 

61 

9 

0 

6 

0 

0 

0 

1.29 

.60 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

87,7 

64.6 

76.2 

92 

3* 

56 

9 

0 

8 

0 

0 

0 

2,98 

1.78 

3 

.0 

0 

5 

1 

EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 

85 ,  9M 

68. 9M 

77  .4M 

90 

64 

31  + 

0 

1 

0 

0 

0 

1,86 

1.12 

4 

.  0 

0 

5 

1 

1 

FORT   MYERS   WSO  AP 

R 

8  8,1 

68.5 

78,3 

2 . 2 

93 

2 

62 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

2  •  20 

-  1.89 

1  .  26 

2 

.  0 

0 

2 

IMMOKALEE   3  NNW 

88,1 

65.8 

77.0 

9  2 

30  + 

7 

0 

0 

0 

•  52 

.28 

2 

.  0 

2 

0 

LA  BELLE 

88, 7M 

63 . 2 M 

76. OM 

92 

30 

51 

23 

0 

10 

0 

0 

0 

2.04 

-  2.02 

1.48 

2 

.0 

0 

2 

2 

1 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

87,0 

53.8 

75.4 

-  .7 

91 

1 

58 

30  + 

0 

0 

Q 

0 

.40 

-  3.98 

.12 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

NAPLES   2  NE 

89,0 

66.6 

7  7.8 

92 

3 

60 

30  + 

0 

1 3 

0 

0 

0 

1.63 

.  85 

5 

.  0 

1 

Q 

PUNTA  GORDA  'i  ENE 

86,9 

65.4 

76.2 

92 

2 

59 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

2  .66 

1 .62 

3 

.0 

0 

2 

1 

TAMIAMI   TRL   40  MI  BEND 

87,6 

7  0.5 

79.1 

92 

3  + 

55 

10 

0 

4 

0 

0 

0 

3.03 

1.52 

20 

.0 

0 

2 

^ 

DIVISION 

76.8 

.0 

1.81 

-  2.56 

.0 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

85,7 

70.0 

77.9 

.0 

92 

2 

54 

9+ 

0 

2 

0 

0 

2.41 

•  5.96 

.55 

4 

.0 

0 

6 

3 

0 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

87,0 

67.4 

77 . 2 

93 

2 

50 

8 

0 

3 

0 

Q 

3,93 

1.44 

30 

.  0 

0 

6 

3 

1 

HIALEAH 

86,4 

70.5 

78.5 

93 

30 

55 

10+ 

0 

4 

0 

0 

0 

4,48 

.90 

21 

.0 

0 

10 

5 

HOMESTEAD   EXP  STA 

86,6 

66.0 

77.3 

1.0 

94 

29 

62 

8 

0 

2 

0 

0 

0 

3.64 

-  5.08 

1.21 

4 

.0 

0 

9 

2 

I 

LOXAHATCHEE 

87,1 

64 . 3 

75.7 

94 

1 

56 

9 

0 

4 

0 

0 

0 

2.32 

.64 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

84,7 

72.1 

78.4 

89 

6 

67 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

4 . 54 

1 . 90 

4 

.0 

0 

5 

3 

2 

MIAMI  BEACH 

83,7 

75.5 

79 . 6 

1 . 2 

89 

6 

70 

9  + 

0 

0 

0 

0 

0 

1.36 

-  5.33 

.  70 

3 

.  0 

0 

1 

MIAMI    WSO  AP 

R 

84,0 

71.8 

77.9 

.1 

86 

6 

66 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

2.86 

-  5.35 

.81 

28 

.0 

0 

8 

2 

0 

MIAMI    12  SSW 

85,3 

75.8 

-  .4 

69 

7  + 

64 

9  + 

0 

^ 

Q 

0 

Q 

3.86 

-  4.35 

1.07 

4 

.0 

0 

7 

4 

1 

PQMPANG  BEACH 

SOUTH  MIAMI   5  W 

STUART   1  N 

8o.7 

64.5 

75.6 

94 

1 

60 

20 

0 

4 

0 

0 

0 

2.49 

1.00 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

WEST   PALM   BEACH  WSO  AP 

R 

88,4 

72.4 

80.4 

2.2 

92 

1 

63 

9  + 

0 

9 

0 

0 

0 

1.20 

-  5.76 

.38 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

77.8 

.4 

3.02 

-  5.13 

.0 

*       «  « 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

85,6 

76.9 

81.3 

2.3 

89 

2 

75 

26  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.74 

-  5.08 

.29 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

85,8 

74.1 

80.0 

91 

2  + 

70 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

3.17 

1.49 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

TAVERNIER 

84,9 

75.0 

80.0 

86 

6  + 

72 

16  + 

0 

0 

0 

0 

0 

3.28 

1.08 

4 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

80.4 

1.2 

2.40 

-  4.33 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
8  STATIONS 

94 

DATE 

29  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
MAYO 

40 

DATE 

21 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
OUINCY   3  SSW 

7.17 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
OKEECHOBEE   9  H 

.35 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
OUINCY   3  SSW 

4.54 

DATE 

28 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  118  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


NORTHWEST  0 

APALACHlCOLi  WSQ  CI 
BLDUNTSTOHN 
CARRAPELLE    1  NNM 
C4RYV  ILLE 
CMIPLEV  3  E 

CRESTVIEM   RAOIQ  WJSB 
DE  FUNUK  SPRINGS 
FOUNTilN   3  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
HONTICELLO  3  M 

NICEVILLE 

panama  city  5  ne 
pensacola  wso  ap 
auiNcv  3  ssw 

ST  marks   ?  SSE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE   WSQ  iP 
WEWAHITCHKA 
HOOORJFF  DAM 


NORTH 

CEDAR  KEY    I  WSH 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  Z  MNH 
FEDERAL  POINT 
FERNANOINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  WSW 
GLEN  ST  MARY   I  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE 
JACKSONVILLE   WSO  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY   2  E 
LIVE  DAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL 


03 


eiTHLO 

BROQKSVILLE   CHIN  HILL 
6USHNELL    2  E 
CLERMONT  6  SSW 
OAYTQNA  BEACH  WSO  AP 

DELANO  1  SSE 
EVA 

hart  lake 

hillsborough  rvr  st  pk 
inverness 

islewdrth 

LISBON 
OCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFDRD  EXP  STATION 
TITUSVILLE    3  NW 
WEEKl  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCH60LD  RIOLDGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

BRADE^JTDN   5  ESE 
CLEARWATER 
CORNWELL    "V  NH 
DE   SOTO  CITY  8  SW 
FELLSMERE   7  SSW 

FORT  DRUM   5  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE   NO.  2 

LAKE    ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND   WSO  CI 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

OKEECHOBEE   9  w 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA   wSO  AP 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

VENICE 

VERO  BEACH  <i  W 
HAUCHULA   2  N 

WINTER  HAVEN 


BELLE   CLAOE   ExP  STA 
CANAL   POINT  USOA 
ClEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT   MYERS   WSO  AP 
IMMOKAlEE    3  NNW 
LA  BELLE 


3.72 
3.59 
1  .66 
2.<*8 


.03   2.05  .69 


T  2.*7 
1. 16  3.30 


1.04  .57 


.30  2.10  1.20 


1.95 
1.39 

t.lb 

.92 
2.34 
2.23 

4,35 
4. 12 
1.56 


1.36 
1 .50 
2.75 
3.38 


.36 
1.96 
4.62 

.73 
2.47 

3.29 
2.25 
1.  L6 
2.54 
1.65 

2.91 


1 ,32 
1.72 
1 .29 
2.96 


.16 

T 

T 

1.65  .03 

.1 

.07      .48  T 

2.01 
.20  .0 
.01 

.65 

T 

1.40 

.3 

1.36  .0 

.03 
.35     .03  T 

1.20  .22 


1.24 
1.50 


13  14 


.25 

,01 
.17 


.08 
.15 


15 


.93  .11 

1.30 


.64  .17 
.40      .?5  .43 


16     17  18 


.04  .23 
1.05 
.45 
.38 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 


2.67 

1.92 
.02 

2.40 
.12 

.42  3.44 
.03 
.02  1.45 


2.30 
4.54 


1.85 
1.36 
1.26 


.96 

T 

,09  .23 
.76 

!25  .01 
,33 

1  .97 


.17 
.9b 


See  icloienco  note*  lollowing  Suiion  Indu. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10      U  12 


13  14 


15 


MODRE   HiVEN  LOCK  I 
NAPLES   2  NE 

PUNTfl  onfiDfl  4  ENE 

TiMUMI    THL  -^0  MI  BEtID 


1.63 
2.66 
3.03 


LOWER   EAST  COAST 


06 


OANlA  4  MNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

HI  ALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL   Z  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    (lAVFRDNT  PARK 

MIAMI  SEACH 

MIAMI    WSD  AP 

MIAMI    12  SSW 

PEftRINE 

POMPANQ  BEACH 

ROYAL   PALM  HANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


1.67 
3.93 


KEY   WEST  WSO  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
T4VERNIER 


SUPPLEMENTAL  DATA  ,,o.iu. 

OCTOBER  1972 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  hum 
overages 
percent 

dity 

N 

um  ber  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

1  in  c^t 
u  1  i3c;i 

■ant 

c 

0 

ant 

<D 
0) 

ion  of 
it  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o 

.50-. 99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 

Direct 

Result 
Spee< 

Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 

o 

1.00- 

Total 

APALACKICPLA  WSD  CI 

25 

SE 

27 

1 

0 

3 

1 

1 

0 

6 

87 

4.8 

DAYTDNA  BFACH  WSD  AP 

3 

3.0 

8.6 

26  +  + 

6 

11 

80 

83 

57 

72 

6 

1 

3 

2 

1 

0 

13 

5.9 

FORT  MYERS  WSD  AP 

5 

3.6 

7.4 

28  +  + 

12 

02 

86 

89 

54 

73 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

6 

4.4 

jaCKSONVILLF   WSD  AP 

2 

3.2 

8.2 

30 

NE 

19 

88 

91 

59 

82 

4 

2 

3 

2 

0 

1 

12 

55 

5.9 

KEY  WEST  WSD  AP 

7 

7.8 

10.4 

25 

E 

21 

77 

79 

65 

72 

4 

7 

2 

0 

0 

0 

13 

83 

4.8 

LAKELAND  WSD  CI 

3 

1 

2 

0 

1 

1 

8 

64 

4.3 

MIAMI    WSO  AP 

6 

5.2 

9.3 

26  +  + 

9 

03 

85 

88 

63 

75 

4 

7 

6 

2 

0 

0 

19 

5.7 

ORLANDO  WSD  AP 

3 

2.7 

7.5 

23  +  + 

7 

11 

84 

85 

55 

67 

4 

1 

4 

0 

1 

0 

10 

5.3 

PENSACDLA  WSri  AP 

5 

2.8 

8.2 

21  +  + 

19 

27 

72 

78 

54 

65 

2 

0 

1 

1 

0 

1 

5 

5.0 

TALLAHASSEE   WSO  AP 

3.8 

7.5 

23  +  + 

8 

02 

85 

91 

52 

68 

2 

1 

2 

0 

1 

0 

6 

5.3 

TAMPA  WSn  AP 

5 

3.6 

8.3 

25  +  + 

9 

02 

88 

92 

55 

73 

0 

2 

1 

0 

2 

0 

5 

69 

4.9 

WEST  PALM  BEACH  WSD  AP 

7 

5.8 

10.2 

29  +  + 

32 

01 

73 

76 

52 

65 

10 

1 

4 

0 

0 

0 

15 

5.9 

See  releience  notes  loilowmg  Station  Indej, 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  Month 

age  ; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*          ♦  » 

NORTHWEST  01 

iPSLACHICOL*  HSO  CI 

MAX 
MIN 

75 
55 

78 
64 

82 

70 

82 
70 

83 

70 

62 
69 

84 
65 

78 
60 

81 
61 

82 
64 

81 
65 

82 
65 

63 
63 

85 
66 

87 

70 

85 
66 

66 
71 

86 
71 

88 
66 

66 
56 

73 
55 

77 
63 

79 
71 

79 

70 

77 
58 

69 
51 

76 
66 

76 
59 

72 
55 

75 
60 

77 
68 

79,5 
64.  I 

8L0UNTST0WN 

MAX 
MIN 

82 
46 

78 
48 

B2 
62 

64 
65 

67 
65 

69 
62 

63 
57 

65 
49 

64 
46 

88 
46 

88 
58 

86 
59 

85 
53 

88 
54 

91 
59 

85 
57 

90 
60 

90 
61 

89 
63 

86 
55 

61 
51 

79 
51 

83 
57 

82 
65 

74 
53 

75 
47 

74 
47 

75 
53 

73 
47 

69 
51 

84 
57 

55.0 

C4RRA6ELLE    1  NNW 

MAX 
MIN 

81 
52 

81 
62 

83 
68 

64 

70 

88 
68 

65 
65 

66 
61 

85 
54 

61 
51 

83 
49 

61 
59 

84 
61 

83 
59 

85 

75 

84 
66 

86 
63 

65 
64 

84 
61 

85 
62 

65 
61 

86 
53 

82 
63 

79 
62 

80 
70 

74 
57 

76 
47 

79 
49 

78 
50 

79 
54 

76 
55 

61 
63 

59  .3 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

7B 
47 

76 
46 

81 
61 

82 
63 

83 
64 

89 
63 

63 
61 

64 

49 

84 
46 

86 
46 

86 
51 

84 
57 

65 
52 

90 
52 

90 
52 

85 
54 

90 
54 

90 
65 

87 
o5 

63 
50 

59 
50 

77 
51 

84 
55 

80 
67 

75 
51 

75 
46 

69 
46 

71 
54 

69 
49 

70 
54 

82 
56 

54.1 

CRESTVIEW  RSDID  WjSB 

MAX 
MIN 

78 
52 

B5 
48 

84 
63 

87 

60 

84 
57 

83 
62 

79 
54 

83 
50 

86 
55 

60 
42 

83 
52 

65 

50 

77 
44 

79 
52 

81 
56 

60 
50 

77 
52 

79 
51 

82 
57 

64 
49 

82 
54 

60 
63 

81 
64 

83 
61 

84 
58 

74 
47 

79 
45 

80 
60 

82 
52 

64 
61 

84 
5B 

54.2 

DE  FUNUK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

74 
47 

78 
53 

80 
63 

85 
62 

89 
59 

83 
59 

65 
58 

83 
46 

87 
43 

66 
42 

84 
60 

65 
50 

87 
49 

92 
52 

86 
60 

90 
50 

92 
56 

69 
63 

84 
56 

74 
46 

77 
52 

63 
51 

79 
66 

79 
66 

71 
46 

67 
45 

7  6 
56 

78 
50 

68 
50 

89 
51 

84 
52 

62.1 
53.6 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

77 
46 

81 
57 

85 
66 

85 
65 

90 
63 

87 
60 

65 
56 

85 
43 

68 
43 

87 
42 

86 
60 

86 
55 

65 

52 

92 
55 

87 
60 

91 
52 

90 
55 

90 
61 

39 
59 

66 

50 

79 
52 

83 
55 

82 
54 

82 
56 

74 
51 

73 
45 

75 
46 

77 
50 

71 
42 

65 
50 

84 
55 

53.5 

MILTON    EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
44 

82 
52 

66 
64 

89 
64 

91 
63 

86 

60 

86 
59 

85 
50 

86 
50 

88 
54 

67 
62 

67 
59 

66 
55 

92 
60 

89 
63 

90 
54 

91 
63 

69 
65 

87 
64 

68 
45 

76 
56 

61 
60 

84 
71 

35 
68 

7  5 
47 

67 
44 

81 
57 

71 
50 

78 
47 

84 
57 

83 

60 

57.0 

MONTICELLQ  3  W 

MAX 
MIN 

B3 
51 

76 
53 

82 
64 

83 
64 

85 
63 

66 
56 

82 
59 

83 

50 

83 
46 

68 
46 

85 
50 

62 
56 

84 
49 

67 
50 

90 
57 

84 
60 

86 
60 

89 
62 

90 
65 

87 
53 

55 
46 

74 
47 

82 
57 

83 
60 

79 
54 

74 
47 

71 
47 

74 
59 

74 
48 

72 
49 

82 
57 

81-3 
54.4 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

71 
46 

75 
47 

72 
57 

84 
64 

84 
63 

89 
62 

83 
60 

85 
52 

83 
52 

63 
53 

86 
58 

85 
56 

66 
54 

67 
54 

88 
55 

86 
55 

85 
55 

67 
62 

87 
59 

31 
49 

77 
54 

80 
58 

82 
60 

80 
68 

77 
50 

70 
45 

72 
45 

60 
50 

70 
44 

74 
45 

79 
52 

30,9 
54,4 

PANAMA  CITY   5  NE 

MAX 
MIN 

B4 

50 

77 
50 

81 
61 

84 
66 

B3 
66 

69 
63 

63 
63 

84 
51 

63 
52 

66 
50 

66 
57 

66 
61 

85 
54 

87 
56 

88 
62 

87 
57 

67 
58 

67 
61 

87 
62 

86 
53 

65 
54 

79 
54 

83 
58 

83 

66 

75 
55 

73 
47 

73 
46 

78 
56 

73 
50 

64 
59 

82.2 
56.7 

PENSACDLA  WSO  AP 

MAX 

MIN 

76 
52 

82 
62 

62 
69 

83 
71 

88 
69 

64 
68 

65 
66 

85 
60 

83 
61 

83 
63 

65 
68 

86 
66 

87 
62 

87 
68 

67 
68 

87 

62 

69 

72 

87 
67 

83 
55 

65 
51 

74 
59 

80 
66 

86 

72 

79 
61 

71 
51 

63 

50 

79 
59 

70 
54 

74 
54 

77 
62 

78 
67 

80,8 
62.4 

aUINCY  3  SSH 

MAX 
MIN 

81 
48 

81 
52 

85 
63 

82 
64 

87 
65 

89 
62 

82 
57 

84 

50 

64 
49 

90 
48 

88 
60 

65 
56 

87 
54 

88 
59 

91 
65 

87 
62 

90 
59 

90 
64 

VI 
60 

90 
55 

57 
50 

77 
50 

63 
61 

84 

67 

71 
53 

74 
47 

72 
46 

72 
55 

74 
47 

66 
52 

63 

60 

82.2 
56.3 

ST  MARKS  5  SSE 

MAX 

MIN 

79 
53 

85 
64 

87 
65 

86 
67 

87 
66 

86 
63 

88 
60 

63 
53 

84 
52 

90 
54 

84 
61 

67 
61 

85 
55 

84 
55 

85 
67 

63 

57 

87 
65 

66 
67 

86 
67 

77 
52 

78 
46 

81 
57 

61 
63 

80 
68 

7B 
57 

73 
49 

75 
61 

77 
59 

74 
51 

79 
56 

63 
62 

8  2.6 
59.2 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

lil 
46 

82 
57 

85 
65 

87 
65 

91 
63 

86 
57 

86 
57 

86 
45 

69 
41 

86 
44 

86 
60 

66 
55 

89 

47 

90 
56 

89 
56 

91 
56 

91 
58 

91 
62 

90 
61 

80 
56 

75 
46 

80 
52 

82 
55 

76 
62 

76 
52 

72 
44 

75 
51 

75 

53 

75 
44 

84 
49 

84 
53 

83.7 
53.9 

TALLAHASSEE   WSO  Ap 

MAX 
MIN 

82 

84 

83 

86 
69 

89 
66 

85 
61 

86 
60 

86 
43 

89 
44 

87 

85 

86 

88 

90 

66 

88 

90 

90 

67 

67 

78 

83 

81 
5  6 

76 

75 

74 

76 
65 

76 

74 
46 

84 
52 

64 
64 

83,1 
57.2 

WEWAHITCHKA 

MAX 

84 
50 

39 
51 

84 
60 

65 
65 

87 
66 

90 
66 

85 
60 

85 
5  2 

85 
5  2 

88 
51 

89 
52 

87 
61 

67 
54 

84 
55 

vo 

63 

90 
60 

69 
60 

90 
62 

91 
66 

89 
56 

67 

53 

80 
53 

83 
56 

32 
64 

75 
56 

76 
46 

72 
46 

77 
56 

78 

75 
47 

65 
53 

83,8 
56,2 

WOODRUFF  DAM 

«          *  * 

MAX 
MIN 

80 
53 

77 
53 

83 
64 

80 
64 

85 
66 

88 
67 

61 
66 

81 
59 

82 
51 

85 
51 

81 
59 

84 
61 

84 
56 

67 
55 

89 
61 

84 
63 

87 
64 

88 
63 

86 
65 

85 
57 

59 
50 

77 
50 

62 
58 

30 
66 

74 
57 

71 
51 

70 
50 

72 
60 

70 
54 

70 
53 

83 
59 

30,2 
56,3 

NORTH  02 

CEOAR  KEY  1  WSW 

MAX 
MIN 

91 
65 

81 
66 

87 
71 

85 
72 

87 
69 

86 

67 

63 
70 

79 
63 

81 
62 

84 
61 

88 
63 

84 
67 

85 
63 

85 
69 

65 
71 

87 
69 

86 
72 

86 
73 

86 
71 

86 
61 

71 
54 

80 
60 

86 
65 

85 
69 

84 

70 

82 
63 

81 
64 

85 
70 

80 
60 

74 
61 

83 
65 

83,6 
66,0 

CROSS  CITY  2  HNH 

MAX 
MIN 

80 
60 

78 
62 

34 
66 

83 
66 

84 
67 

82 
64 

63 
59 

67 
50 

82 
48 

86 
49 

89 
50 

86 

60 

87 
64 

85 
66 

68 
65 

90 
64 

89 
59 

88 
60 

B7 
61 

70 
65 

65 
50 

73 
51 

60 
51 

89 
48 

86 
60 

79 
53 

78 
53 

83 
68 

65 
64 

82 
65 

63 
66 

83,0 
59.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

85 
69 

85 

71 

80 
69 

84 
61 

84 
59 

65 
59 

84 
61 

62 
63 

87 
61 

84 
67 

87 
67 

88 

64 

67 
65 

81 
63 

60 
58 

83 
63 

87 
59 

65 
65 

66 
66 

85 
72 

81 
58 

82 
61 

63 
65 

84.1 
63.6 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
1«IN 

GAINESVILLE  2  WSW 

MAX 
MIN 

82 
65 

84 
68 

83 
71 

66 
70 

87 
69 

87 
65 

83 
57 

83 
52 

86 
52 

66 

56 

85 
67 

65 

67 

85 
57 

88 
58 

88 
63 

68 
63 

89 
63 

89 
65 

90 
64 

67 
58 

81 
50 

85 
61 

85 
58 

89 
59 

67 
66 

63 
61 

35 

70 

84 
70 

80 
54 

83 
58 

85 
65 

85.4 
62.0 

GLEN   ST  MARY   1  W 

MAX 
MIN 

87 
61 

70 
62 

81 
65 

80 
67 

62 
68 

87 
61 

82 
57 

63 
49 

87 
53 

87 
63 

8C 
63 

63 
54 

85 

56 

89 
64 

85 
59 

87 
63 

87 
63 

9  0 
63 

83 
51 

63 
45 

81 
50 

81 
55 

85 

59 

87 
c4 

76 
55 

79 
57 

84 
69 

62 
52 

76 
55 

63 
61 

62.5 
58,6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 
65 

81 
63 

63 
68 

64 
66 

62 
69 

65 
64 

62 
57 

82 
59 

82 
52 

82 
52 

85 

53 

62 
65 

49 

89 

JACKSONVILLE  WSO  4P 

MAX 

Mm 

77 
64 

83 
68 

77 

70 

60 

70 

87 
68 

83 
63 

62 
59 

83 
55 

86 
54 

65 
58 

79 
69 

62 
61 

65 

57 

87 
59 

87 

67 

87 
64 

86 
66 

89 
65 

87 
65 

65 
53 

72 
49 

80 
56 

84 
57 

86 
00 

76 
61 

77 
60 

65 
69 

33 
62 

77 
55 

76 
59 

80 
62 

31,8 
61.5 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

81 
66 

BO 

72 

79 
71 

62 

72 

86 
74 

84 
65 

61 
62 

80 
60 

80 
57 

84 
71 

83 
72 

65 

71 

82 
63 

85 
64 

84 
68 

83 
69 

87 
68 

63 
66 

87 
67 

76 
64 

78 
63 

79 

70 

82 
67 

83 
64 

76 
66 

76 
65 

62 
11 

65 

73 

78 
57 

76 
63 

60 
73 

81,7 
66,9 

JASPER 

MAX 
MIN 

80 
55 

75 
54 

81 
60 

80 
64 

82 
64 

89 
59 

84 
59 

84 
52 

83 
49 

87 
51 

83 
59 

80 
58 

64 
51 

86 
53 

89 
5B 

65 

60 

89 
60 

89 
62 

90 
65 

51 

46 

71 
49 

54 

54 

5  8 

46 

50 

68 

50 

51 

57 

82.8 
55.8 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

88 
59 

75 
63 

81 
65 

80 
65 

81 
67 

86 
61 

83 
63 

82 
55 

62 
50 

85 
54 

85 
63 

80 
62 

63 
55 

85 
56 

89 
64 

65 
62 

66 
63 

68 
64 

90 
6  3 

67 
51 

62 
45 

71 
50 

83 
57 

86 
59 

87 
64 

76 
54 

77 
55 

83 
69 

80 
52 

76 
57 

81 
62 

62.2 
59.0 

LIVE  OAK 

MAX 
MIN 

75 
57 

81 
64 

62 
64 

84 
67 

69 
66 

90 
62 

64 
57 

85 
48 

89 
48 

87 
55 

81 
55 

66 
59 

65 

50 

91 
52 

86 
65 

91 
62 

90 
60 

91 
65 

90 
63 

85 
48 

73 
47 

86 
56 

68 
56 

38 
56 

81 
56 

81 
47 

83 
65 

63 
69 

76 
51 

84 
62 

85 
61 

84.9 
58.0 

MADISON 

MAX 
MIN 

MAYO 

MAX 
MIN 

80 
57 

77 
58 

83 
64 

82 
57 

85 

t7 

88 
64 

64 
60 

84 

50 

83 
48 

67 

50 

87 

54 

65 
52 

86 
52 

89 
57 

85 
62 

89 
61 

68 

61 

91 
64 

68 
55 

65 

48 

76 
40 

86 
54 

85 
56 

37 

57 

80 
50 

79 
50 

82 
68 

80 
51 

76 
51 

63 

55 

86 

62 

83.4 

56.0 

PALATKA 

MAX 
MIN 

69 

73 

72 

83 
69 

86 
69 

65 
66 

86 

59 

62 
58 

86 
56 

84 
55 

83 
69 

83 
66 

65 
61 

92 
61 

86 
66 

85 
65 

67 
67 

68 
64 

87 
63 

65 
63 

80 
53 

84 
63 

66 
61 

87 
62 

85 
65 

64 
66 

66 
65 

65 
73 

64 
57 

85 
57 

64 
55 

65.0 
63.5 

PERRY 

MAX 
MIN 

Bl 
56 

80 
57 

60 
60 

6? 

65 

63 

63 

84 
50 

68 
50 

87 
52 

82 
64 

85 
61 

87 
52 

90 
53 

87 
54 

90 
54 

89 
61 

92 
65 

87 
73 

87 
52 

76 
48 

66 
56 

65 
59 

85 

67 

78 
64 

79 
52 

80 
56 

79 
64 

77 
49 

85 
55 

65 
65 

64.5 
58,! 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

88 
63 

70 

87 
65 

86 
58 

83 
57 

85 
52 

66  84 
63  68 
5*0  RefereDce  ^ 

87  84 
60  66 
otes  Following  Suti 

65  68 
64  65 
OD  Index 

87 
64 

88 

63 

84 
69 

82 
63 

87 
63 

80 
65 

86 
64 

81 
55 

-  121  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLDRI04 
OCTOBER 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ST4RKE 

MAX 
MIN 

STEINHITCHEE   MCC4IN  TP 

MAX 
MIN 

85 
67 

88 
68 

67 
65 

84 

64 

76 
62 

78 

53 

80 

58 

82 
54 

85 
59 

84 
64 

82 
66 

65 
67 

86 
63 

86 
66 

85 
68 

82 
62 

38 
55 

89 
59 

90 
66 

66 
68 

84 
54 

72 
52 

80 
55 

76 
60 

80 
64 

34 
55 

65 
66 

62 
50 

80 
56 

34 
58 

64 
60 

83,4 

62  .  7 

USHER  TOWER 

*           •  • 

MAX 
MIN 

Bl 
61 

87 
63 

87 
65 

69 
67 

89 
65 

85 
61 

84 
56 

85 
46 

69 
44 

86 
47 

81 
61 

86 
62 

86 
51 

91 
53 

90 
56 

89 
60 

38 
59 

90 
55 

88 
55 

61 
55 

87 
46 

85 
51 

36 
51 

87 
53 

86 
51 

60 
54 

66 
65 

63 
65 

83 
50 

84 
51 

87 
59 

86.2 
56.1 

NORTH  CENTRIL  03 

BROOKSUILLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

87 
71 

87 

70 

86 
69 

86 
71 

87 
69 

68 
69 

84 
60 

64 
60 

65 
59 

67 
62 

85 
62 

65 
65 

66 
64 

88 
64 

67 
64 

68 
65 

69 
59 

90 
65 

66 
64 

66 
56 

85 

60 

37 
59 

36 
52 

67 
65 

65 
60 

65 
67 

84 

72 

77 
59 

83 
56 

67 

56 

86.  1 
64.0 

BUSHNElL   2  E 

MAX 
MIN 

S7 
69 

89 
68 

87 
69 

87 

72 

88 
69 

87 
63 

82 
57 

84 
55 

85 
52 

87 
57 

83 
66 

85 
64 

67 
58 

67 
58 

69 
59 

86 
62 

87 
62 

90 
60 

89 
62 

67 
65 

85 
57 

84 
57 

87 
57 

87 
57 

87 
59 

85 
64 

67 
66 

65 
72 

85 
57 

85 
57 

87 
62 

35.5 
61.8 

CLERMONT  b  S5H 

MAX 
MIN 

62 

70 

91 

70 

64 

71 

85 
73 

67 

70 

85 

67 

82 
62 

83 
57 

86 

56 

66 
61 

83 

70 

34 
66 

35 
66 

87 
61 

89 
62 

87 
65 

67 
65 

68 
64 

89 
65 

63 
65 

83 
63 

83 
62 

86 
50 

86 
50 

85 
62 

85 
55 

65 
57 

61 
72 

80 
62 

84 

60 

66 
55 

65.1 
64.7 

OiVTDNt  BEACH  WSO  iP 

MAX 
MIN 

85 

70 

89 
71 

62 
72 

82 
73 

85 
69 

84 
65 

81 
63 

83 
61 

82 
57 

64 
60 

84 

72 

34 
74 

62 
64 

84 
62 

86 
65 

66 
66 

85 

68 

85 

66 

87 
65 

74 
69 

82 
72 

82 
73 

82 
62 

34 
51 

84 
64 

35 
57 

64 
70 

64 
57 

80 
61 

83 
61 

34 

73 

83.5 
66.5 

DEL4N0   1  SSE 

MAX 
MIN 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

91 

n 

64 
71 

89 
71 

85 
72 

85 

70 

87 
67 

67 
62 

84 

61 

65 
56 

87 
56 

86 
61 

81 
67 

83 
63 

87 
62 

69 
62 

90 
66 

89 
65 

89 
65 

87 
64 

90 
65 

73 
55 

73 
57 

73 
57 

85 
62 

68 
60 

68 
64 

82 
58 

76 
59 

64 
59 

78 
60 

64 
61 

84.5 
63.5 

LISBON 

MAX 
MIN 

85 

70 

86 
70 

65 

70 

85 
73 

B5 
69 

85 
67 

82 
60 

84 
59 

86 

57 

65 

60 

82 
69 

85 
65 

65 
64 

65 
61 

87 
64 

87 
66 

87 
66 

88 
54 

68 
67 

63 
65 

62 
57 

62 
59 

34 
59 

85 
62 

B5 
64 

85 
67 

85 
65 

83 
72 

82 
61 

34 
58 

67 
65 

84.9 
54,4 

OCiLi 

MAX 
MIN 

84 
67 

88 
71 

85 
69 

85 
70 

88 
66 

85 
63 

64 
59 

84 
52 

63 
50 

88 
52 

84 

70 

85 
65 

86 
57 

88 
56 

90 
62 

90 
54 

89 
61 

92 
51 

90 
60 

67 
52 

33 
54 

65 
55 

68 
55 

37 
57 

86 
59 

65 
65 

86 
67 

85 
73 

82 
55 

35 
53 

39 
60 

85.5 

61.0 

ORLiNDO  WSO  4P 

MAX 
MIN 

Sl> 
73 

90 
72 

87 
74 

66 
74 

88 
73 

86 
69 

84 
66 

64 
65 

85 
61 

87 
67 

82 
72 

85 

70 

35 
63 

67 
66 

66 
68 

87 
69 

37 

70 

66 
70 

88 
70 

75 
56 

33 
56 

63 
67 

65 
54 

85 

63 

85 
57 

85 
69 

37 

70 

82 
72 

60 
66 

64 
52 

67 

70 

85.2 
58.4 

SUNT  LEO 

MAX 

B8 

70 

92 
69 

87 

69 

67 
72 

90 
69 

87 
67 

82 
62 

84 

62 

67 
55 

90 
61 

86 
67 

88 
66 

67 
64 

86 
63 

89 
65 

90 
65 

38 
52 

90 
63 

89 
67 

80 
67 

85 
58 

86 
61 

87 
61 

39 
52 

85 
64 

87 
55 

86 
58 

64 
72 

79 
63 

86 
65 

86 
66 

86.9 

SANFDRD  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

66 
69 

91 

68 

67 
66 

82 

72 

88 
71 

65 

67 

63 
61 

84 
59 

86 
56 

64 

61 

81 
69 

32 
66 

64 

66 

87 
62 

90 
63 

86 
65 

38 
65 

69 
55 

86 
65 

87 
58 

61 
61 

82 

60 

84 
58 

87 

60 

86 
63 

87 
65 

89 
68 

65 
71 

63 
52 

62 
59 

85 
65 

85.5 
64.5 

TITUSVILLE   3  NW 

MAX 
MIN 

87 

70 

89 
68 

86 
71 

86 
72 

86 

70 

65 

70 

62 

60 

64 
59 

87 
55 

65 
63 

62 
66 

83 
73 

34 

62 

85 
61 

89 
60 

86 
55 

88 
65 

69 
65 

90 
65 

82 
66 

63 
65 

65 

67 

85 
60 

87 
59 

88 
62 

86 
55 

86 
55 

62 

70 

62 
61 

65 
65 

87 
57 

35.7 
55.1 

WEEKI  WACHEE 

.           .  . 

MAX 
MIN 

93 
65 

85 
65 

68 
68 

86 
72 

68 
68 

86 
63 

63 
56 

83 
52 

60 
49 

65 
50 

86 
50 

86 
50 

66 
50 

81 
50 

87 
57 

85 
59 

35 
59 

85 
59 

85 
59 

66 
60 

78 
53 

85 
57 

84 
55 

85 
55 

87 
55 

85 
56 

85 
56 

64 
56 

84 
57 

73 
54 

84 
54 

84.8 
57.2 

SOUTH  CENTRAL  C 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

89 
65 

93 
65 

67 
67 

87 

70 

89 
65 

88 
65 

83 
59 

86 
56 

87 
55 

88 
58 

89 
61 

65 
68 

86 
62 

86 
60 

90 
58 

90 
57 

91 
63 

92 
71 

90 
62 

66 
65 

85 
55 

87 
53 

86 
57 

90 
56 

89 
58 

90 
60 

89 
63 

68 
70 

90 
66 

86 
52 

39 
51 

38.2 
62.1 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

MAX 
MIN 

92 
74 

91 
65 

92 
71 

88 
71 

86 
66 

90 
64 

92 
60 

89 
64 

66 
49 

90 
60 

90 
56 

90 
56 

37 
63 

88 
62 

90 
57 

69 
61 

90 
60 

89 
61 

90 
60 

90 
52 

39 
55 

70 
52 

37 
55 

B7 
55 

90 
67 

69 
59 

38 
62 

94 
65 

91 
55 

87 
56 

38 
62 

68.7 
61.9 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

91 
71 

94 
70 

86 

72 

82 
73 

-12 
70 

90 
66 

88 
60 

67 

60 

89 
57 

92 
65 

89 
69 

87 
69 

90 
65 

92 
65 

92 
63 

92 
65 

90 
67 

91 
67 

92 
67 

90 
58 

85 
55 

89 
55 

88 
62 

92 
61 

91 
64 

68 
65 

91 
67 

62 
73 

85 
69 

38 
60 

92 
68 

89.4 
66.  1 

BARTOW 

MAX 
MIN 

94 
65 

93 
65 

89 

62 

85 
69 

91 
65 

88 
63 

84 
58 

85 
57 

66 
52 

67 
58 

85 
58 

35 
64 

66 
61 

88 
58 

89 
57 

90 
59 

38 
52 

39 
61 

69 
50 

68 
64 

64 
60 

64 
61 

66 
52 

87 
58 

88 

60 

87 
61 

83 
62 

86 
57 

84 
61 

64 

55 

68 
61 

37.3 
60.5 

BR4DENT0N   5  ESE 

MAX 
MIN 

90 
71 

89 
70 

87 

69 

85 
71 

86 
69 

87 
67 

84 
64 

82 
60 

64 
61 

66 
61 

86 
61 

84 
68 

85 
64 

87 
61 

87 
62 

87 
55 

35 
64 

67 
63 

85 
64 

63 
65 

84 
65 

85 
64 

85 
59 

8! 
51 

84 
60 

85 
53 

85 
57 

36 
75 

85 
65 

84 
56 

87 
55 

35.5 
54  .  5 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

88 
72 

90 
71 

85 
70 

84 
72 

87 
68 

86 
68 

65 
72 

81 
61 

64 
61 

86 
64 

84 
69 

36 
64 

65 
64 

86 
63 

86 
63 

87 
67 

65 
67 

67 
66 

86 
56 

80 
56 

65 
54 

66 
65 

85 
65 

87 
65 

84 
64 

85 
63 

35 

70 

83 
75 

79 
64 

83 
60 

87 
66 

85.1 
65.5 

FELLSHERE  7  SSW 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
67 

89 
70 

86 
66 

90 
71 

87 
65 

66 
69 

85 
67 

68 
62 

87 
70 

89 
72 

67 
68 

68 
69 

89 
65 

87 
66 

89 
59 

90 
52 

90 
65 

90 
62 

82 
63 

83 
65 

85 
62 

83 
64 

86 
57 

86 
50 

87 
52 

90 
59 

87 
60 

85 
64 

87.3 
65.2 

FORT  ORUH   5  NW 

MAX 
MIN 

89 
67 

92 
66 

88 
71 

84 
72 

91 
68 

86 
66 

83 
60 

84 
58 

86 
54 

88 
61 

86 
65 

85 

70 

87 
63 

68 
62 

68 
60 

68 
64 

89 
63 

90 
62 

90 
62 

87 
65 

65 
50 

6! 
51 

65 
57 

67 
58 

68 
50 

37 
52 

68 
65 

86 

72 

65 
59 

65 
56 

89 
63 

87.2 
63.3 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

93 
71 

89 
70 

87 
77 

62 
70 

87 

71 

88 
69 

84 
63 

85 
60 

65 
58 

65 
63 

86 
73 

34 

73 

65 
75 

85 
63 

87 
64 

88 
67 

91 
67 

66 

67 

89 
67 

81 
59 

82 
74 

82 
73 

83 
67 

83 
63 

85 
63 

36 
67 

65 
71 

68 
75 

86 
67 

36 
61 

67 
62 

65.0 
57.7 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

89 
67 

91 
64 

86 
67 

85 
72 

88 
67 

88 
62 

85 
63 

85 
55 

86 

50 

87 

57 

85 
68 

84 
66 

85 

60 

87 
58 

88 
56 

69 
60 

88 
61 

83 
60 

89 
59 

87 
53 

83 
64 

86 
54 

85 
55 

88 
55 

38 
57 

37 
62 

90 
64 

85 
72 

84 
65 

65 
52 

67 
61 

86.6 
51.6 

KISSIMMEE    NO.  2 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
68 

90 
70 

83 
72 

86 
69 

84 
66 

85 
60 

63 
59 

85 
55 

87 
62 

65 

70 

83 
66 

65 
69 

65 
60 

89 
62 

89 
65 

88 
55 

37 
64 

88 
64 

89 
67 

62 
62 

62 
62 

85 
59 

85 
50 

85 
62 

85 
56 

86 
69 

65 
73 

82 
63 

84 
57 

86 
54 

35.8 
64.5 

LAKE   ALFRED  EXP  5T4 

MAX 
MIN 

90 
72 

86 
69 

9! 
69 

87 
71 

86 
69 

89 
66 

84 
61 

62 
60 

80 
55 

85 
55 

89 
65 

83 
66 

35 
63 

85 
63 

89 
62 

84 
50 

89 
54 

37 
63 

89 
64 

90 
65 

65 
62 

64 
64 

62 
60 

73 
57 

63 
63 

87 
55 

87 
55 

67 

70 

85 
64 

82 
56 

85 
62 

65.5 
63.6 

LAKELAND  WSO  C I 

MAX 
MIN 

87 

70 

89 
67 

64 

70 

82 
72 

87 
69 

86 
68 

62 
64 

63 
64 

83 
62 

86 
65 

81 
69 

82 
67 

33 
65 

64 
64 

87 
65 

87 
69 

86 
67 

37 
67 

88 
69 

73 
67 

61 
64 

62 
65 

84 
55 

85 
65 

85 
57 

84 
68 

34 
68 

63 
70 

80 
63 

32 
50 

64 
65 

63.9 
65.5 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

84 

68 

65 
66 

87 
67 

B5 
72 

85 
71 

85 
69 

82 
63 

84 
60 

82 
56 

84 
53 

83 
68 

61 
63 

81 
74 

62 
63 

64 
62 

64 
57 

90 
56 

87 
67 

87 
64 

80 
60 

82 
60 

63 
58 

63 
69 

83 
60 

83 
54 

65 
56 

87 
67 

87 
72 

64 
67 

81 
52 

84 
64 

34.0 
64.8 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

8B 
68 

91 
68 

91 

71 

65 
73 

90 
67 

89 
64 

87 
57 

85 
56 

66 

50 

89 
61 

86 
68 

84 
67 

85 
64 

67 
62 

90 
60 

90 
63 

88 
65 

90 
52 

90 
52 

39 
68 

35 
61 

65 
63 

67 
59 

66 
59 

87 
60 

88 
54 

90 
59 

86 
72 

64 
64 

65 
56 

89 
56 

37.6 
63.5 

HY4KKA   RIVER    ST  P4PK 

MAX 
MIN 

66 
69 

90 
69 

87 
68 

85 
71 

87 
67 

66 
65 

82 
61 

83 
58 

63 
60 

86 
59 

87 
68 

65 
66 

84 
63 

86 
61 

65 
59 

65 
56 

85 
64 

87 
61 

86 
62 

32 
50 

33 
55 

83 
64 

65 
57 

65 
58 

85 
57 

64 
60 

86 
65 

67 
73 

81 
65 

82 
54 

36 
65 

35.0 
63.3 

OKEECHOBEE  =>  w 

MAX 
MIN 

92 
68 

91 
67 

94 
69 

91 
71 

86 
68 

90 
66 

69 
62 

86 
61 

86 
55 

88 
57 

91 
62 

90 
67 

87 
62 

87 
63 

91 
61 

89 
62 

89 
61 

90 
62 

90 
64 

90 
55 

65 
52 

66 
62 

86 
59 

86 
60 

8R 
60 

89 
61 

37 
63 

67 
53 

89 
68 

88 
56 

68 
53 

88.7 
53.0 

PARRISH 

MAX 
MIN 

87 
72 

91 
71 

90 
69 

86 
73 

88 
68 

88 
66 

85 

62 

83 
59 

66 
61 

89 
62 

86 
68 

66 
67 

67 
63 

89 
62 

88 
62 

89 
64 

67 
54 

86 
54 

67 
65 

35 
57 

86 
64 

67 
65 

66 
61 

87 
62 

85 
59 

85 
64 

35 
57 

85 
74 

82 
65 

85 
58 

68 
56 

85.3 
65.0 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

87 
69 

92 
70 

64 
68 

85 

72 

85 
68 

88 
65 

87 
60 

84 
57 

85 
54 

68 
61 

65 
68 

86 

67 

94 

70 

89 
60 

88 
60 

91 
53 

90 
65 

92 
64 

90 
64 

84 
66 

86 
74 

86 
51 

66 
59 

68 
62 

90 
61 

88 
64 

85 
58 

35 

73 

84 
63 

85 

56 

90 
55 

87.4 
64.5 

See  Reference  Notes  FoUowing  Slatioa  Inde: 
-  122  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

U\.  1  UPC  K 

Day  of  Month 

Dl 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 
< 

ST  PETERSBURG 

MAX 

MIN 

es 

77 

90 
75 

88 
76 

86 
75 

88 
76 

88 
72 

85 

72 

85 
69 

86 
66 

87 

71 

68 
73 

86 
71 

86 
69 

90 
70 

69 
70 

86 
69 

86 

71 

88 

71 

89 
72 

87 

72 

86 

70 

86 

71 

86 
69 

66 
70 

87 
70 

64 

71 

85 

72 

85 
76 

63 

70 

84 
66 

83 
72 

86.7 
71,5 

S4RAS0TA 

MAX 
MIN 

91 
71 

89 
70 

90 
64 

89 
68 

88 
67 

89 
65 

88 
65 

84 
61 

85 
62 

88 
62 

68 
68 

89 
66 

66 
63 

89 
61 

87 
62 

86 
63 

86 
65 

88 
65 

86 
65 

64 
62 

86 
65 

67 
63 

87 
61 

85 
62 

83 
62 

65 
65 

85 
67 

86 
76 

65 
66 

86 
64 

88 
64 

86.9 
64.8 

TAMP4  WSO  AP 

MAX 
MIN 

SB 
73 

91 
70 

86 
7D 

85 
73 

89 
70 

87 
67 

83 
64 

63 
61 

85 
56 

89 
63 

87 
70 

87 
66 

87 
66 

68 
63 

89 
64 

86 
66 

86 
66 

87 
67 

87 
66 

80 
67 

85 
65 

87 
65 

85 
62 

66 
63 

85 
63 

85 
68 

85 
72 

85 

70 

80 
62 

85 
60 

69 
66 

86.0 
66.  1 

TARPON  SPGS  SEWACE 

PL 

MAX 
MIN 

85 
70 

86 
70 

86 
69 

86 
71 

B5 
68 

84 
67 

81 
63 

89 
63 

87 
57 

88 
62 

88 
68 

87 
72 

85 
64 

88 
63 

85 
61 

65 
64 

84 
64 

66 
65 

84 
64 

62 
67 

83 
66 

87 
62 

85 
63 

84 
64 

85 
64 

64 
64 

83 

70 

83 
72 

61 
67 

84 
60 

67 

66 

35.1 
65.5 

VENICE 

MAX 
MIN 

91 
75 

90 
72 

88 

7D 

87 

72 

89 

70 

87 
69 

86 
65 

85 
65 

67 
63 

89 

70 

93 
70 

87 
68 

87 

70 

89 
65 

83 
65 

84 
68 

84 
67 

67 
67 

85 
67 

81 
68 

61 
65 

80 
65 

62 
62 

76 
63 

77 
63 

79 
65 

81 
69 

62 
72 

V6 
69 

BI 

60 

83 
67 

84.5 
67.3 

VERO  BEACH  4  W 

MAX 
MIN 

91 

90 

87 

87 
74 

80 
70 

85 
67 

86 
62 

81 
60 

83 
56 

64 
60 

65 
63 

86 
72 

84 
65 

84 
64 

85 
63 

86 
64 

87 
64 

88 
64 

85 
64 

87 
65 

82 
66 

63 
70 

82 
65 

63 
59 

84 
60 

81 
63 

87 
65 

86 
68 

86 

70 

65 

60 

84 
64 

B5.0 
65.0 

HAUCHULA    2  N 

MAX 

SB 
69 

91 

87 
70 

87 
73 

89 
68 

88 
65 

84 
59 

85 
57 

86 

55 

69 
60 

87 
64 

86 

67 

66 
64 

88 
61 

90 
60 

90 
64 

90 
63 

91 
66 

92 
63 

89 
66 

83 
63 

86 
64 

87 
57 

90 
60 

9  0 
61 

67 
63 

89 
65 

87 
73 

84 

68 

85 
54 

88 
65 

87.7 
63.6 

WINTER  HAVEN 

♦           *  » 

MAX 
MIN 

87 
67 

91 
67 

89 
66 

88 

71 

89 
69 

87 
64 

86 
57 

83 
58 

86 
54 

86 
64 

84 

70 

84 

66 

66 
66 

86 
62 

68 
59 

69 
63 

86 
64 

88 
63 

90 
63 

85 
67 

83 
67 

84 
66 

85 
61 

67 
59 

86 
61 

65 
64 

66 
68 

83 
70 

63 
63 

84 

62 

86 
62 

86.2 
64.0 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

92 
65 

92 
70 

92 
72 

86 

73 

86 
70 

88 

70 

88 
62 

86 
61 

65 
59 

84 
60 

87 
65 

68 

70 

85 
66 

87 
67 

86 
64 

87 
65 

67 
64 

88 
65 

87 
66 

88 
68 

66 
65 

83 
66 

85 
60 

86 
61 

83 
63 

85 
64 

B7 
65 

86 
68 

86 
69 

64 
64 

86 
64 

66.6 
65.5 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

92 
65 

92 
67 

91 
70 

89 
73 

88 
73 

90 
71 

86 
71 

86 
61 

65 
60 

85 
60 

8B 
67 

88 

70 

86 
69 

83 
69 

89 
61 

87 
65 

87 
62 

87 
63 

86 
64 

88 
66 

67 
65 

83 
66 

64 
60 

81 
58 

65 

60 

85 
61 

85 
63 

90 
66 

86 
70 

84 
66 

86 
64 

86.9 
65.4 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
70 

90 
70 

85 
73 

87 
73 

88 

70 

90 
63 

86 
63 

88 
61 

84 
64 

B7 
71 

88 
72 

84 
72 

84 
72 

86 
68 

85 
67 

66 
65 

87 
65 

86 
68 

87 
69 

86 
71 

84 

71 

86 
66 

83 
63 

83 
65 

64 
65 

86 
67 

92 
69 

90 
71 

86 
65 

83 
68 

86.7 
67.9 

DEVILS  GARDEN  TCJWER 

MAX 
MIN 

92 
68 

89 
68 

92 
69 

84 
73 

89 
70 

89 
69 

90 
65 

86 

59 

68 
56 

68 
61 

87 
67 

87 
65 

85 
65 

67 
64 

67 
63 

87 
63 

90 
65 

91 
64 

89 
65 

90 
65 

67 
66 

83 
66 

64 
59 

85 
59 

84 
63 

87 
62 

89 
65 

89 
67 

88 
68 

90 
60 

86 
63 

87  .7 
64.6 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

B7 
71 

87 

70 

90 
74 

85 
73 

89 
73 

86 
74 

89 
64 

86 
64 

85 
66 

87 
69 

86 
72 

84 
71 

86 
70 

66 
69 

87 
66 

84 
65 

85 
69 

86 
71 

86 
71 

85 
71 

83 
68 

84 
64 

83 
65 

83 
67 

85 
69 

84 

70 

66 
68 

88 
74 

87 
65 

67 
64 

85.9 
63.9 

FORT  MYERS  WSD  AP 

MAX 
MIN 

88 
7<. 

93 
71 

87 
73 

67 
74 

89 
72 

88 
71 

65 
68 

87 
67 

86 
65 

88 

65 

89 

71 

67 

70 

86 
67 

69 
67 

88 
66 

69 
69 

90 
67 

91 
70 

9  0 
66 

66 

71 

86 
68 

87 
67 

88 
63 

68 
64 

37 
64 

68 
67 

90 
68 

69 
75 

86 
68 

88 
62 

68 
71 

88.1 
68.5 

IMHDKALEE    3  NNW 

MAX 
MIN 

90 
72 

92 
70 

88 
72 

88 
72 

89 
69 

90 
68 

87 
65 

89 
63 

89 
59 

91 
62 

86 
69 

67 

7C 

86 
64 

69 
66 

90 
65 

89 
66 

89 
65 

89 
65 

90 
64 

67 
68 

85 
66 

85 
64 

86 
60 

64 
61 

86 
62 

68 
62 

88 
65 

90 
73 

69 

70 

86 
59 

68 
62 

88. 1 
65.6 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
69 

87 

70 

89 
68 

90 
68 

86 
63 

69 
65 

86 

54 

87 

60 

89 
65 

86 
63 

67 
65 

68 
65 

89 
61 

90 
65 

90 
64 

90 
65 

91 
63 

69 
67 

86 
51 

86 
59 

90 
02 

68 
61 

91 
66 

92 
58 

87 
61 

68.7 
63.2 

MOORE  HAVEN   LOCK  1 

MAX 
MIN 

91 
67 

89 
68 

90 
68 

87 
72 

89 
69 

89 
67 

90 
60 

66 
59 

86 

60 

89 
58 

87 
65 

87 
65 

85 
63 

65 
63 

86 
63 

87 
63 

89 
63 

88 
63 

87 
65 

89 
65 

84 
67 

63 
67 

83 

60 

84 
oO 

B4 
61 

65 
63 

87 
64 

90 
67 

90 
67 

86 
58 

65 
59 

87.0 
63.6 

NAPLES   2  NE 

KAX 
MIN 

90 

91 
70 

92 
7 1 

89 

72 

88 
69 

89 
7D 

89 

89 

90 
62 

88 

90 

90 
7 1 

86 

89 

91 

89 
6  5 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

89 

87 

88 

88 

67 

86 

89 

88 

90 

89,0 
66.6 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

MAX 

87 
72 

92 
70 

85 
69 

83 
7  1 

88 
69 

89 
68 

84 
66 

85 
62 

86 
61 

88 
62 

88 
68 

86 
66 

87 
62 

89 
62 

87 
62 

87 
65 

68 
65 

89 
65 

89 
65 

85 
67 

65 
64 

87 
63 

86 
60 

86 
62 

84 
63 

86 
64 

69 
67 

68 
72 

84 
69 

85 
59 

68 
64 

66,9 

TAMIAMI    TRL    40   HI  BEND 
*               4  « 

MAX 
MIN 

92 
75 

92 
73 

92 
74 

85 

72 

87 
72 

89 
73 

89 
68 

66 
67 

88 
67 

87 

66 

89 
72 

87 
71 

83 
69 

87 
69 

87 

70 

89 
70 

68 
71 

89 

72 

89 
73 

90 
72 

87 
72 

83 
69 

85 
68 

85 
69 

83 
66 

87 
69 

86 

70 

89 
72 

89 
73 

69 
70 

86 
68 

87,6 
70.5 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
73 

89 
73 

87 
74 

87 

72 

89 

72 

68 
67 

65 
64 

85 
64 

87 
65 

65 
67 

85 
76 

83 

71 

84 

70 

65 

70 

86 
68 

67 

70 

83 

70 

86 
71 

87 
74 

85 
68 

82 
7! 

63 

72 

83 
68 

82 
67 

83 
67 

83 
67 

85 

73 

87 

71 

89 

70 

84 

70 

85.7 
70.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 
68 

89 
73 

86 
73 

88 
72 

a9 

71 

88 
63 

85 
60 

87 
62 

68 
62 

86 
64 

87 

75 

84 

67 

84 
67 

85 
65 

87 
67 

68 
65 

89 
66 

87 
66 

91 
69 

87 
71 

63 
75 

87 
69 

87 
65 

>i4 
64 

84 
64 

86 
64 

65 

72 

87 
69 

89 
68 

84 
63 

87.0 
67.4 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

90 
72 

92 
73 

89 

79 

87 
73 

86 
72 

90 
72 

69 
68 

67 
66 

86 
65 

88 
65 

86 
66 

85 
73 

83 
69 

85 
69 

85 
71 

87 
69 

88 
69 

88 

70 

86 
67 

87 
74 

85 
71 

62 
75 

82 
71 

83 

70 

81 
67 

33 
67 

85 
67 

65 
76 

87 
73 

93 
72 

87 
69 

86.4 
70.5 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
70 

86 
73 

86 

72 

89 
72 

88 
71 

66 

68 

87 
62 

87 
63 

86 
63 

86 
71 

82 
72 

85 
69 

66 
69 

86 
67 

88 
64 

68 
66 

88 
66 

89 
66 

68 
70 

82 
72 

85 

71 

84 
63 

61 
65 

84 
64 

66 
65 

86 
69 

89 
72 

94 
71 

86 
67 

85 
66 

86.6 
68,0 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

94 
65 

92 
67 

86 

70 

89 

72 

90 
71 

90 

70 

65 
61 

66 

57 

89 
56 

88 
60 

67 
61 

85 
68 

66 
65 

86 
66 

88 
61 

89 
64 

69 
64 

87 
63 

86 
65 

86 
62 

62 
67 

84 
67 

85 
59 

85 
59 

65 
61 

86 
63 

86 
65 

87 
71 

88 
67 

B7 

65 

86 

61 

87,1 
64.3 

MIAMI    BAVFRDNT  PARK 

MAX 
MIN 

86 
74 

85 
75 

86 
76 

85 
72 

87 

72 

89 
71 

86 

70 

85 
67 

65 
69 

85 

69 

84 

76 

B7 
75 

86 
76 

83 
71 

84 
74 

66 
72 

84 
73 

84 
73 

84 
77 

84 
72 

84 
71 

82 
71 

82 
73 

31 

71 

63 

70 

83 

70 

64 
70 

66 
70 

86 
/4 

86 

70 

64 
70 

84,7 
72,1 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

88 
79 

86 
80 

85 
77 

85 
76 

85 
75 

89 
74 

67 
73 

85 
70 

82 
70 

84 

79 

82 
74 

80 
72 

82 
78 

82 
78 

62 
75 

87 
74 

86 
74 

84 
79 

85 
79 

82 
77 

83 
78 

60 
76 

80 
75 

81 
73 

81 
72 

83 
74 

82 
77 

85 
76 

86 

77 

63 
73 

83 

75 

83,7 
75,5 

MIAMI    USD  AP 

MAX 
MIN 

87 

73 

87 
74 

86 
74 

83 
74 

87 

72 

88 
73 

85 
69 

66 

67 

84 
66 

85 
69 

84 
75 

80 
75 

63 

70 

84 

72 

84 

72 

84 
70 

85 

71 

85 
72 

85 
75 

85 
73 

80 
74 

81 
74 

82 

70 

80 
70 

31 
o9 

82 

70 

63 

76 

85 
74 

87 
74 

B3 

70 

83 
70 

84,0 
71,6 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

Mm 

87 
68 

88 
70 

88 
68 

86 
71 

86 
71 

89 
71 

89 
65 

86 
64 

67 
64 

85 
65 

86 
68 

85 
72 

63 

72 

84 
68 

84 
69 

85 

66 

66 
65 

85 
68 

85 
66 

86 
71 

85 
71 

62 
68 

82 
71 

63 
66 

81 
65 

62 
65 

85 
66 

85 
75 

87 
70 

88 
67 

84 
67 

85,3 
68,2 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

SOUTH   MIAMI    5  H 

MAX 
MIN 

STUART   1  N 

MAX 
MIN 

94 
71 

88 
69 

85 
67 

85 
67 

90 
67 

91 
69 

66 
64 

89 
63 

88 
64 

36 
66 

86 
64 

84 
66 

85 
65 

85 
64 

89 
65 

89 
65 

90 
65 

66 
66 

87 
61 

65 
60 

82 
61 

S3 
63 

83 

62 

88 
63 

86 
63 

89 

63 

85 
65 

68 

69 

B6 

61 

85 
61 

85 

62 

86,7 
64,5 

WEST  PALM  BEACH  USD 

AP 

MAX 
MIN 

92 
73 

89 
74 

89 
80 

90 
77 

86 
75 

91 
74 

66 
65 

87 
63 

88 
63 

87 
68 

89 
80 

67 
79 

89 
77 

86 
77 

90 
66 

69 
71 

90 
69 

90 
69 

91 

72 

90 
72 

67 
77 

87 
76 

66 
69 

86 
66 

87 
67 

88 

70 

66 
77 

91 
75 

68 
72 

87 
72 

68 
76 

88.4 
72,4 

Se«  Referance  Notea  FoUowlng  SlatioD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  Florida 

Continued  OCTOBER  1972 


Station 

Day  of  Month 

o 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

•          *  ' 

KEYS 

07 

KEY  WEST  WSD  4P 

MAX 
MIN 

37 
79 

89 
80 

83 
76 

88 
78 

87 
79 

86 
77 

86 
78 

85 

78 

84 

75 

86 
76 

87 
78 

83 
75 

84 
77 

86 
77 

85 
76 

86 
75 

85 
76 

87 
77 

86 
75 

87 
77 

84 
76 

84 
76 

84 
75 

84 
75 

84 
76 

85 
75 

87 
79 

87 
80 

87 
79 

84 
76 

86 
78 

85.6 
76,9 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

MARITHDN  SHORES 

MAX 
MIN 

91 
76 

91 
77 

88 

70 

83 
T, 

72 

85 
78 

84 
73 

82 
73 

82 
73 

85 
74 

85 
74 

84 

72 

62 

72 

88 

74 

85 
74 

84 
72 

85 
71 

89 
75 

89 
72 

87 
74 

83 
74 

84 
75 

87 

73 

86 
73 

83 
72 

86 

72 

88 
78 

88 
79 

90 
78 

84 
76 

87 

78 

85.8 
74.1 

T4VERNIER 

MAX 
MIN 

86 
75 

87 
91 

85 
73 

85 
73 

87 
75 

88 
76 

87 

75 

84 

72 

84 
72 

85 
76 

85 
77 

85 
73 

84 
73 

84 

75 

84 
75 

84 
72 

85 
73 

85 
76 

35 
79 

85 
76 

82 

74 

83 
74 

82 
76 

83 
73 

83 

73 

84 

77 

86 
73 

87 
76 

87 
76 

85 
74 

84 
76 

84.9 

75.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

(U 

Day  of  month 

ge 

Station 

■5. 
01 

Q 

(  IN) 

Tim' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 
WIN 

32 
62 

80 
61 

76 
65 

83 
67 

84 
68 

90 
71 

90 
71 

90 
68 

90 
66 

90 
66 

86 
65 

90 
70 

90 
70 

91 
68 

91 
68 

87 
70 

92 
69 

90 
74 

87 
75 

89 
70 

73 

66 

33 

65 

35 
65 

76 
70 

75 
52 

76 
57 

67 
53 

72 
52 

73 

60 

70 
50 

78 

60 

33.1 

65.9 

GAINESVILLE   3  WSK 

4 

MAX 
MIN 

84 
31 

81 
79 

81 
79 

81 
77 

82 
79 

81 
77 

60 
75 

73 
74 

77 
73 

78 
73 

78 
76 

78 
76 

76 
74 

79 
74 

79 
75 

80 
76 

80 
77 

81 
7  7 

81 
77 

80 
77 

77 
73 

76 
75 

78 
74 

7b 
74 

78 
76 

78 
74 

78 
76 

73 
76 

78 
72 

75 
70 

76 
73 

78.9 
75.5 

8 

MAX 
MIN 

83 
82 

83 
80 

81 
31 

61 
81 

82 
80 

80 
80 

60 
77 

77 
77 

77 
75 

75 
75 

76 
75 

76 
76 

73 
76 

77 
77 

77 
77 

77 
77 

77 
77 

78 
77 

78 
78 

78 
78 

78 
77 

78 
77 

79 
76 

78 
77 

78 

77 

76 
76 

78 
76 

77 
76 

77 
74 

74 
74 

74 
74 

78.  1 
77.1 

MILTON   EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

81 
61 

85 
65 

90 
72 

95 
74 

95 
75 

94 
75 

93 
73 

93 
71 

93 
70 

92 
70 

93 
73 

93 

72 

94 
72 

93 
74 

93 
76 

92 
72 

93 

77 

93 
77 

90 
75 

65 
66 

65 

67 

65 
72 

67 
74 

86 

72 

77 

60 

77 
59 

77 
64 

73 
58 

78 
58 

30 
63 

76 
66 

87.7 
59.5 

MONTICELLO   3  W 

MAX 
MIN 

89 
72 

83 
72 

83 
74 

86 
74 

90 
75 

90 
74 

90 
71 

89 
63 

87 
67 

88 
67 

86 
67 

85 
70 

88 
68 

86 
68 

89 
68 

87 
73 

90 
73 

89 
73 

90 
75 

90 
72 

73 
63 

83 
63 

81 
67 

84 
69 

78 
57 

77 
50 

70 
60 

70 
67 

76 
52 

74 
52 

76 
62 

83.6 
66.5 

OUINCY  3  SSW 

2 

MAX 
MIN 

84 

60 

94 

67 

90 
67 

b4 

67 

94 
68 

97 
67 

93 
68 

92 
64 

93 
63 

95 

62 

89 
63 

91 
66 

95 
67 

95 

66 

96 
73 

91 
71 

95 
69 

9  1 
69 

94 
72 

92 
66 

70 

60 

84 

60 

67 
67 

61 
67 

72 
55 

77 
52 

73 
52 

71 
61 

77 
55 

74 
55 

80 
60 

86.8 
63.8 

MAX 
MIN 

83 
64 

90 
69 

86 
70 

b  1 
69 

90 
70 

93 
72 

91 
71 

90 
67 

90 
66 

91 
66 

86 
66 

89 
69 

91 
69 

92 
69 

93 
72 

90 
73 

91 
71 

89 
71 

92 
76 

90 

70 

72 
63 

62 
62 

84 
64 

79 
68 

73 
61 

75 
56 

69 
57 

70 
63 

75 
57 

72 
56 

78 
60 

64.5 
66.4 

8 

MAX 
MIN 

83 
70 

84 
69 

62 
74 

80 
74 

84 
74 

87 
77 

33 
74 

84 
72 

84 
71 

65 
71 

32 
71 

33 
73 

84 
73 

85 
74 

86 

84 
76 

85 
75 

94 
75 

66 
77 

35 
76 

76 
68 

77 
66 

79 
59 

77 
73 

74 
56 

73 
62 

63 
62 

69 
56 

72 
52 

69 
62 

72 
53 

80.4 
70.  7 

CHIPLEY  3  E  ,   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      5  PERCENT  SLOPE  TO  THE   NORTHWEST.     PALt^ER  MERCURY- I N-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7:30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  :   ARREDONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4:30  P.M. 

MILTON  EXP  STATION         :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE   EAST.     PALMER  ME RCURY- I N-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT   4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.      PALMER  MERCURY- I N-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   6  A.  M. 

OUINCY  3  SSW  :   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,    BARE.      0-2  PERCENT  SLOPE   DIRECTION  UNKNOWN.      PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

01  Month 

.■■It 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0 

*      *  « 

ndrthkest  01 

HILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.10 

.15 

.18 

.16 

.13 

.22 

.20 

.18 

.20 

.23 

.20 

.20 

■  17 

.18 

.16 

.19 

.19 

.15 

.11 

.15 

.15 

.15 

.19 

.05 

.16 

.11 

.00 

.12 

.12 

.13 

.10 

4.80 

WIND 

38 

27 

37 

25 

16 

36 

30 

25 

15 

31 

41 

24 

17 

16 

27 

22 

33 

29 

37 

54 

71 

71 

72 

21 

55 

30 

69 

24 

24 

25 

36 

1078 

MAX 

Si 

9; 

9C 

95 

95 

92 

86 

86 

86 

87 

87 

89 

90 

89 

38 

90 

88 

89 

86 

77 

83 

84 

85 

86 

78 

75 

80 

77 

60 

84 

61 

85.8 

65 

67 

65 

62 

59 

5  £ 

58 

62 

61 

61 

64 

66 

60 

68 

63 

65 

49 

52 

64 

70 

69 

51 

48 

56 

94 

53 

58 

62 

60 . 2 

WOODRUFF  0AM 

EVAP 

.17 

.22 

.22 

.20 

.13 

.20 

.22 

.14 

.11 

.16 

.24 

.24 

.21 

.16 

.19 

.17 

.18 

.13 

.16 

.25 

.21 

.20 

.18 

.13 

.09 

.13 

.11 

_ 

.15 

.05 

.14 

5. 268 

WIND 

141 

102 

116 

97 

66 

S5 

170 

140 

40 

55 

136 

112 

S2 

20 

24 

37 

15 

12 

13 

120 

151 

126 

63 

53 

56 

106 

79 

64 

108 

45 

80 

2472 

»      .  . 

NORTH  02 

GAINESVILLE  2  WSW 

EVAP 

.09 

.15 

.  14 

.15 

.15 

.22 

.25 

.20 

.16 

.16 

.10 

.19 

.17 

.18 

.15 

.13 

.19 

.14 

.13 

.23 

.12 

.16 

.16 

.16 

.13 

.14 

.14 

.14 

.14 

.11 

.15 

4.84 

WIND 

36 

64 

76 

73 

39 

39 

50 

31 

16 

27 

82 

87 

31 

14 

21 

25 

21 

19 

18 

93 

86 

62 

41 

26 

22 

21 

54 

60 

31 

37 

54 

1363 

MAX 

ez 

86 

85 

SB 

89 

89 

83 

83 

85 

85 

86 

35 

85 

87 

87 

87 

8  8 

89 

87 

85 

76 

79 

84 

85 

84 

82 

30 

82 

79 

80 

83 

84.3 

MIN 

67 

66 

68 

68 

68 

66 

58 

57 

56 

58 

65 

64 

60 

61 

65 

65 

65 

66 

66 

59 

49 

59 

59 

60 

66 

61 

66 

69 

57 

56 

63 

62.4 

LAKE   CITY  2  E 

EVAP 

.21 

.12 

.18 

.10 

.10 

.18 

.20 

.24 

.24 

.16 

.17 

.15 

.14 

.20 

.20 

.13 

.  16 

.16 

.14 

.30 

.19 

.10 

.19 

.16 

.11 

.12 

.06 

.08 

.19 

.13 

.12 

4.95 

MAX 

80 

74 

79 

79 

81 

88 

83 

33 

83 

83 

81 

30 

82 

86 

87 

83 

88 

86 

88 

77 

69 

80 

84 

84 

77 

73 

83 

81 

79 

80 

81.3 

MIN 

63 

61 

62 

63 

65 

65 

62 

57 

55 

55 

63 

60 

98 

53 

60 

65 

65 

66 

67 

46 

42 

44 

56 

58 

61 

56 

96 

64 

56 

57 

60 

56.9 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.14 

.12 

.11 

.12 

.16 

.20 

.19 

.16 

.13 

.13 

.18 

.13 

.16 

.14 

.13 

.16 

.14 

.14 

.14 

.13 

.16 

.15 

.13 

.11 

.09 

.15 

.03 

.14 

.12 

.12 

4.20 

WIND 

10 

10 

20 

20 

10 

25 

35 

25 

15 

20 

30 

30 

10 

10 

25 

10 

10 

10 

15 

45 

40 

25 

25 

20 

10 

10 

45 

40 

25 

20 

20 

665 

SOUTH  CENTRAL  0<. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.08 

.37 

.13 

.16 

.15 

.13 

.22 

.31 

.16 

.16 

.13 

.19 

.15 

.18 

.19 

.18 

.17 

.19 

.18 

.18 

.16 

.14 

.17 

.14 

.16 

.15 

.16 

.16 

.14 

.13 

5.39 

WIND 

32 

35 

40 

38 

33 

39 

33 

40 

57 

18 

55 

67 

93 

21 

16 

29 

22 

21 

19 

29 

37 

69 

38 

61 

19 

9 

10 

16 

19 

27 

23 

1030 

MAX 

87 

83 

89 

82 

30 

85 

82 

73 

77 

82 

81 

76 

■  0 

82 

86 

82 

38 

85 

86 

87 

80 

81 

78 

70 

80 

86 

82 

80 

81 

80 

83 

81.9 

MIN 

63 

66 

65 

64 

67 

64 

60 

58 

54 

54 

53 

60 

59 

61 

60 

58 

61 

63 

63 

64 

60 

62 

56 

55 

56 

62 

63 

66 

63 

55 

55 

60.8 

VERO  BEACH  ii  W 

EVAP 

.33 

.14 

.01 

.24 

.00 

.19 

.20 

.23 

.32 

.06 

.23 

.19 

.19 

.15 

.21 

.15 

.16 

.46 

.14 

.02 

.27 

.12 

.22 

.18 

.14 

.21 

.12 

.09 

,09 

.05 

.11 

9.22 

2C 

9 

37 

47 

17 

12 

66 

1 9 

1 3 

1 1 

1 2 

30 

20 

MAX 

9* 

92 

92 

91 

80 

92 

89 

83 

86 

88 

87 

ee 

88 

90 

91 

91 

91 

88 

89 

89 

79 

86 

85 

88 

87 

87 

85 

84 

64 

88 

85 

67,6 

MIN 

72 

71 

71 

75 

73 

71 

65 

65 

62 

62 

67 

72 

68 

68 

63 

67 

70 

69 

68 

69 

65 

65 

66 

65 

64 

67 

68 

70 

73 

66 

67 

66. 1 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE  ExP  STA 

EVAP 

.16 

.18 

.13 

.06 

.07 

.13 

.17 

.21 

.16 

.  14 

.16 

.18 

.11 

.14 

.13 

.13 

.15 

.16 

.11 

.11 

.16 

.12 

.15 

.12 

.09 

.09 

.11 

.10 

.09 

.11 

.14 

4.17 

94 

94 

94 

95 

92 

93 

39 

89 

90 

89 

90 

92 

89 

86 

90 

91.1 

MIN 

68 

72 

69 

73 

70 

70 

63 

62 

62 

62 

65 

68 

66 

66 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

65 

65 

62 

63 

63 

64 

68 

67 

70 

66 

66 

66.1 

CLEWISTON  u  S  ENG 

EVAP 

.26 

.18 

.18 

.  16 

.12 

.20 

.24 

.26 

.20 

.17 

.21 

.23 

.23 

.22 

.17 

.  19 

.14 

.15 

.11 

.15 

.26 

.23 

.18 

.16 

.11 

.15 

.12 

.11 

.11 

.14 

.14 

5.43 

WIND 

32 

25 

19 

10 

23 

34 

36 

37 

15 

15 

40 

64 

71 

48 

19 

17 

13 

U 

11 

IB 

89 

53 

21 

12 

8 

11 

8 

8 

37 

24 

29 

858 

96 

92 

9"] 

84 

88 

95 

95 

97 

9C 

92 

92 

89 

90 

94 

93 

92 

9 1 

89 

93 

68 

96 

66 

91 

90 

87 

90 

83 

88 

69 

90.  7 

MIN 

71 

71 

72 

75 

74 

72 

64 

64 

64 

65 

68 

71 

69 

69 

69 

70 

69 

67 

71 

72 

68 

66 

67 

66 

67 

68 

68 

64 

72 

62 

66 

68.5 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.14 

.07 

.23 

.21 

* 

.23 

.22 

.09 

.32 

.02 

.27 

.22 

.04 

.17 

.34 

.  15 

.15 

.13 

.19 

.24 

.14 

.23 

.20 

.15 

.13 

.18 

.24 

.18 

.17 

.10 

.01 

5.21 

WIND 

40 

37 

49 

36 

* 

48 

11 

96 

33 

20 

51 

72 

57 

64 

35 

27 

20 

17 

41 

30 

74 

61 

62 

40 

30 

23 

72 

78 

34 

30 

32 

1320 

86 

86 

95 

92 

91 

9  1 

89 

90 

9 1 

9 1 

9 1 

89 

8  3 

92 

92 

95 

94 

93 

90.9 

m'n 

73 

78 

76 

76 

_ 

74 

78 

70 

68 

67 

78 

77 

78 

76 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

70 

69 

67 

67 

72 

70 

71 

70 

75 

70 

69 

72.3 

MOORE    HAVEN    LOCK  1 

EVAP 

.27 

.17 

.24 

.13 

.  18 

.22 

.31 

.18 

.26 

.19 

.27 

.34 

.26 

.26 

.40 

.13 

.17 

.15 

.21 

.19 

.26 

.30 

.31 

.23 

.13 

.21 

.21 

.14 

.11 

.21 

.22 

6.88 

WIND 

30 

25 

25 

30 

60 

46 

25 

40 

30 

30 

95 

135 

115 

90 

65 

20 

20 

10 

22 

38 

160 

110 

80 

35 

15 

20 

35 

35 

36 

30 

55 

1660 

MAX 

96 

95 

96 

93 

90 

91 

96 

90 

90 

91 

90 

91 

89 

90 

91 

92 

93 

91 

91 

95 

88 

86 

87 

90 

68 

90 

90 

90 

86 

91 

86 

90.9 

MIN 

73 

73 

73 

74 

73 

72 

62 

65 

65 

64 

63 

71 

66 

66 

63 

70 

70 

69 

71 

68 

67 

65 

66 

66 

69 

69 

71 

74 

63 

62 

68.4 

TAUIAMT     TDI      /.  n     MT  QCKin 

23 

.19 

.  10 

.  15 

•  1 7 

.  28 

.28 

.  14 

.  16 

.  16 

.  06 

.  15 

.15 

.06 

.17 

.  17 

.  14 

9.286 

WIND 

'11 

'i: 

'2: 

'l7 

'l9 

'21 

'25 

'n 

'1: 

^9 

'9! 

1 

'11 

'35 

25 

20 

5 

15 

13 

84 

39 

20 

15 

7 

9 

16 

27 

14 

23 

6 

739 

MAX 

99 

100 

96 

83 

89 

92 

92 

91 

96 

95 

92 

91 

95 

92 

95 

89 

77 

96 

93 

97 

88 

85 

88 

90 

83 

93 

92 

88 

69 

94 

91 

91.0 

MIN 

72 

75 

76 

66 

66 

66 

''^ 

70 

68 

69 

69 

69 

73 

72 

72 

70 

66 

67 

69 

68 

63 

71 

71 

75 

69 

66 

70.  1 

*           •  « 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.23 

.19 

.21 

.09 

.10 

.16 

.27 

.41 

.16 

.09 

.41 

.29 

.22 

.32 

.14 

.18 

.21 

.12 

.25 

.24 

.17 

.20 

.23 

.32 

.23 

.09 

.11 

.17 

.05 

.52 

.16 

6.56 

WIND 

5 

26 

29 

7 

9 

23 

39 

20 

22 

51 

23 

129 

100 

24 

23 

15 

18 

3 

35 

23 

85 

73 

168 

16 

21 

11 

38 

42 

33 

37 

24 

1184 

HI4LEAH 

EVAP 

.23 

.16 

.17 

.06 

.15 

.33 

.27 

.20 

.24 

.63 

.27 

* 

.42 

.68 

.20 

.22 

.18 

.19 

.00 

.58 

.29 

.26 

.19 

.14 

.00 

.25 

.19 

.14 

.26 

.12 

7.338 

MAX 

93 

94 

90 

84 

83 

93 

95 

B9 

93 

90 

87 

85 

82 

88 

89 

89 

90 

90 

93 

88 

72 

39 

85 

86 

81 

85 

89 

88 

67 

90 

84 

87.6 

MIN 

69 

74 

75 

73 

73 

73 

73 

66 

65 

64 

69 

73 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

63 

72 

89 

70 

69 

69 

67 

67 

69 

72 

79 

74 

79 

71.2 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     ,    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

'  DRAINAGE  T 

LATITUDE 

U 

o 

0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PBECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

APALACHICOLA   MSG  CI  R 

FRANKL IN 

84  59 

NATL  WEATHER  SERVICE 

0221 

04 

27  ii 

6; 

61 

61 

RADIO  STATION  WAPC 

fiRCHBOLO  BIDlOCIC  STA 

0736 

04 

HIGHLANDS 

27  11 

Bl  21 

140 

BA 

8A 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

HIGHLANDS 

27  36 

Bl  30 

5P 

sp 

WALTER  C  HEIM 

BASSON  PARK 

81  3t 

HARPY  M.  TOlSON 

BARTOW 

POLK 

27  54 

81  51 

5P 

C  ITY  of  BARTOW 

Bfi.L6  CCADE  £;<P  STfl 

PALM  BEACH 

26  40 

80  38 

8A 

UNIV  OF  FLORIDA,  fiB£C 

bellE  glade  hrqn  gate 

PALH  BEACH 

lb  42 

80  43 

CORPS  OF  ENGINEERS 

□RANGE 

81  07 

WALTER  W.  SCOTT 

SLACKMAN   3  WNW 

OKALOOSA 

: 

30  57 

S6  41 

ORBIE  HUTTD 

aLOUNTSTQWN 

CALHOUN 

85  U3 

7A 

CITY  OF  BLOUNTSTOWN 

BOCA  ftATON 

06 

Palm  beach 

] 

26  22 

1; 

WILLIAM   A.  SMITH 

BRAOENTON  3  ESE 

'] 

27  27 

62  26 

5P 

5P 

GULF  COAST  EXP  STATION 

BRISTOL 

102C 

OJ 

LIBERTY 

30  2S 

84  59 

160 

MISS  ELMA  SHULER 

BUOOKSVILLE  CHIN  HILL 

'. 

28  37 

62  22 

W-CENTBAL  FLA. EXP. STA, 

BROOKSVIllE  7  SSW 

HERNANDO 

82  27 

SH  FLA  WATER  MAN  DIST 

euSHNELL  2  e 

SUMTER 

82  05 

MRS.    A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USOA 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

80  37 

3C 

8A 

SA 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

CARRABELLE    1  NNH 

FRANKLIN 

5 

29  J2 

84  40 

10 

5P 

SP 

MRS.   HAIEL  F.  COOK 

CARVVl LLE 

WASHINGTON 

85  49 

7A 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDAR  KEY    I  WSW 

02 

: 

29  08 

7 

BA 

3A 

CLYDE  0.  COULTER 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

85  29 

130 

R.8.  CHRISTMAS 

CLEAflwATER 

1632 

0<i 

PINELLAS 

! 

27  56 

62  46 

65 

6P 

6P 

C  ITY  OF  CLEARWATER 

CLEflHONT  ^  SSW 

03 

LAKE 

e 

2S  29 

81  47 

6P 

6P 

EO  OLIVENBAUM 

CLEWISTON  U  S  EN& 

HENDRY 

26  45 

80  55 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNMELL  <•  NM 

HIGHLANDS 

81  10 

U.S.  geol.  survey 

CRESCENT  C 1  TV 

197£ 

PUTNAM 

29  26 

61  31 

6P 

WILLIAM  fl.  RADTKE 

CRESTUIEW  RADIO  KJSB 

Okaloosa 

; 

3D  4b 

86  35 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY  2  HNW 

20oe 

01 

DIXIE 

5 

29  39 

83  10 

SA 

2P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

DANIA  <i  MNH 

BROWARD 

2 

26  04 

60  12 

MID 

FLA.   POWER  t  LIGHT 

OAYTONA  BEACH  WSD  AP  R 

2156 

02 

VOLUSU 

I 

29  11 

81  04 

30 

MID 

MIC 

■  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OE  FUMAK  SPRINGS 

HALTON 

\ 

86  07 

LEONARD  S  ZEPP 

DELANO  1  SSE 

2229 

02 

VOLUSIA 

29  01 

Bl  IS 

25 

MID 

MIO 

C  ITY  OF  DELANO 

OE  SQTD  CITY  B  SH 

2286 

HIGHLANDS 

27  22 

81  31 

8A 

JACK  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOMER 

2298 

HENDRY 

26  36 

81  08 

8A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

OaWLING  PARK  1  H 

LAFAYETTE 

30  15 

83  15 

FLA  OEPT  OF  AGRICULTURE 

EVA 

03 

LAKE 

5 

28  23 

81  49 

117 

MRS  EILEEN  PATTERSON 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

25  51 

61  23 

SA 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEDERAL  PDINT 

29i5 

Putnam 

29  45 

61  3Z 

6P 

MRS    BRUCE  GRAY 

FELLSMERE  7  SSW 

2^36 

0<> 

INDIAN  RIVER 

2 

27  41 

SO  39 

DIAMOND   G  FARM 

FERNANOINA  BEACH 

29i.A 

02 

NASSAU 

2 

30  40 

25 

5P 

9P 

ELBERT  L.  GILL 

FLAMINGO  Banger  sta 

11 

MONROE 

60  55 

\s 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  35 

80  50 

71 

5P 

R  6DYD  COX 

FORT  GREEN  12  WSM 

3153 

MANATEE 

) 

27  34 

BZ  08 

7P 

MRS  JOHN  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

80  13 

DIXIE   WATER  PLANT 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

8R0HAR0 

26  05 

80  15 

UNIVERSITY  QF  FLORIDA 

FORT  MYERS  USO  AP  R 

LEE 

81  52 

NATL  HEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

27  28 

80  21 

MiC 

C  ITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

30  26 

85  25 

WJHG  TV  STATION 

GAINESVILLE  2  HSW 

ALACHUA 

29  38 

B2  21 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

3'-70 

02 

9 

30  16 

BZ  11 

128 

lOA 

lOA 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

GRACEVILLE 

JACKSON 

65  31 

155 

JOSEPH  C .  RHODES 

CHADY 

02 

LAFAYETTE 

io 

29  57 

82  57 

30 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

3e<.o 

03 

ORANGE 

26  23 

8A 

U.S.    CEOL .  SURVEY 

HI  ALEAH 

3909 

06 

DADE 

25  50 

80  17 

12 

8A 

8A 

MIAMI   WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

39^6 

02 

Alachua 

10 

29  50 

82  36 

8A 

LOUIS  T,  ClDUTIER 

HluLSflOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

03 

HILLSBOROUGH 

28  09 

82  14 

53 

8A 

HILLSBOROUGH  fllV  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

'.041 

06 

DADE 

25  30 

80  30 

UNIVERSITY  OF  Florida 

IHMOKAl.eE    3  NNW 

05 

COLLIER 

5 

26  28 

61  26 

5P 

AGRl   RESEARCH  CENTER 

INDIAN  LA«E  ESTATES 

'.2'>2 

POLK 

27  48 

81  21 

65 

5P 

!P 

ALVIN  R,  PERKINS 

'.273 

02 

5 

29  02 

12 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

CITRUS 

62  20 

50 

7A 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE 

02 

ALACHUA 

\ 

29  27 

82  06 

9A 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

I  SLEWOHTH 

'•33e 

03 

ORANGE 

26  29 

81  32 

6P 

CHASE  GROVES.  INC. 

JACKSONVILLE  U50  AP  R 

'•SSB 

02 

DUVAL 

B 

30  23 

81  39 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

02 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 

<t39'> 

02 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  57 

8A 

CITY  OF  JASPER 

KENDALL  2  E 

451B 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WSO  AP 

1.570 

07 

MONROE 

5 

24  33 

81  45 

MIO 

MtD 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ikev  west 

■.575 

07 

MONROE 

5 

24  34 

81  48 

6 

OA 

8A 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

1.625 

04 

□SCEOlA 

7 

28  17 

60 

4P 

4P 

CITY  OF  KlSSIMMEE 

LA  BELLE 

HENDRY 

81  26 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE   ALFRED  ExP  STA 

•.707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

145 

8A 

6A 

AGRI   RES  C  EDU  CENTER 

LAKE  CITV  2  E 

*731 

02 

COLUMBIA 

30  11 

62  36 

9A 

9A 

DIVISION  OF  FORESTRY 

ILAKELAND  WSO  CI  R 

POLK 

5 

28  02 

81  57 

214 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LlGNUMVlTAE  KEY 

07 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

10 

DlVlDlON  OF  PARKS  C  REC 

03 

LAKE 

8 

26  52 

81  47 

68 

5P 

SP 

SW  FLA  WTR  MCMT  OIST 

LIVE  OAK 

5099 

02 

SUWANNEE 

30  17 

B2  58 

120 

5P 

9P 

RADIO  STATION  HNER 

LOXAHATCHEE 

5182 

06 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

14 

5P 

5P 

MRS.  C.   A.  KING 

mIoisjn 

MARION 

B 

29  12 

Bl  56 

85 

MRS  FLOSSIE  M  MILLS 

5275 

02 

10 

30  26 

190 

5P 

9P 

MRS.  T.C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

535J 

07 

MONROE 

24  44 

81  02 

6P 

6P 

CHARLES  C,   HELTMANy  JR. 

marineland 

5391 

02 

FLAGLER 

Z 

29  40 

81  13 

5 

MARINE  STUDIO  INC. 

MAYO 

5539 

02 

LAFAYETTE 

30  03 

B3  10 

65 

7A 

TOWN  OF  MAVO 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

26  04 

80  37 

10 

HID 

HID 

CITY  OF  MELBOURNE 

MIAMI   BATFBONT  PARK 

5653 

06 

OAOE 

2 

25  4-> 

80  11 

5P 

5P 

CITY   OF  MIAMI 

miAHI  BEACH 

56Se 

06 

DADE 

Z 

25  47 

60  08 

5 

MIO 

HID 

J 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI   wSO  AP  R 

06 

DAOE 

25  48 

60  16 

HID 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI   hSO  CI 

5668 

OAOE 

2 

80  17 

15 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1  Olnll'u'l'i 

i 

.  EX  NO. 

1  DIVISION 

'vy^  U  IN  i  I 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVEIR 

i 

PRECIP. 

EVAP, 

SPECIAL 

MIAMI    12  SSW 

DADE 

U.S. PLANT   INTRODCTN  STA 

mIlTQN  EXP  STATION 

579: 

o: 

I 

30  47 

67  08 

217 

4P 

G 

FLORIDA  EXP  STATION 

MONTICELLD  3  W 

JEFFERSON 

30  32 

63  55 

148 

at 

:g 

AGRIC  RESEARCH  CENTER 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

o; 

GLADES 

26  50 

61  05 

SA 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

SARASOTA 

NAPLES  2  NE 

COLLIER 

2P 

JUNGLE   LARRY'S  SAFARI 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

7A 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

632; 

3R0WARD 

CtS  FLA  FLOOD  CON 

OCAL  A 

03 

MARION 

29  12 

82  05 

OKEECHOBEE  9  H 

6480 

04 

OKEECHOBEE 

27  14 

FLA  FLOOD  CONTROL  OIST 

ORANGE  CITY 

6584 

0; 

VOlUS I A 

f 

Z6  56 

81  18 

52 

VICTOR    C  SCHAEFER 

•ORLANDO  WSO  AP  R 

ORANGE 

! 

28  33 

81  20 

loa 

MtD 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

0- 

GLADES 

26  47 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATkA 

6753 

02 

PUTNAM 

29  39 

81  39 

PANACEA  4  SSE 

01 

WAKULLA 

9 

29  58 

PANAMA  CITY  5  NE 

01 

BAY 

5 

30  13 

7A 

BAY  CNTY  HATER  TBTMT  Pl 

PARRISH 

6680 

MANATEE 

9 

27  35 

82  26 

4P 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  5  HNW 

6988 

05 

OAOE 

2 

25  56 

80  27 

ic 

HEL  h  NEUMANN 

PENSACOLA  HSO  AP 

6997 

01 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

NATL  HEATHER  SERVICE 

PERRINE 

7020 

06 

DAOE 

25  36 

SOUTH  DAOE  UTIL.  INC. 

702; 

02 

; 

30  06 

63  36 

45 

tf 

DIVISION  OF  FORESTRY 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

121 

POMPANO  BEACH 

7254 

06 

BROWARD 

: 

26  14 

80  09 

15 

9P 

POMpANO  ST  FARMERS  MKT 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

05 

MARTIN 

7 

26  56 

60  37 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

7397 

05 

CHARLOTTE 

3 

26  56 

81  59 

EARL  C .   C L ACETT 

OUINCY  3  SSW 

7429 

01 

GADSDEN 

30  33 

B4  36 

24! 

8A 

8A 

G 

UNIVERSITY  OF  FLORDIA 

RAIFORO  STATE  PRISON 

74^0 

02 

30  04 

82  11 

120 

FLA.   STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  HANGER  STA 

7760 

06 

DADE 

; 

25  23 

80  36 

NATIONAL  PARK  SVC . 

SAINT  AUGUSTINE 

78lZ 

02 

ST  JOHNS 

2 

29  53 

81  20 

CITY  OF  ST.  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

7851 

03 

PASCO 

5 

28  20 

82  16 

190 

7P 

6R0,   AUSTIN  VELTEN 

7859 

06 

27  07 

60  17 

15 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ST  MARKS  5  SSE 

WAKULLA 

ST  MARKS  NAT  HOLTFE  REF 

ST  PETERSBURG 

7886 

04 

PINELLAS 

• 

27  46 

82  38 

E 

5P 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANFORD  EXP  STATION 

03 

SEMINOLE 

28  46 

81  U 

n 

CENTRAL   FLA.   EXP.  STA, 

27  21 

62  32 

30 

CITY  OF  SARASOTA 

SMITH  CREEK 

60 

5P 

HERSCHEL  ANDERSON 

SOUTH  MIAMI    S  W 

OAOE 

2 

25  42 

80  21 

8 

SAMUEL  6.  HEATON 

STARKE 

02 

BRADFORD 

29  56 

82  06 

6P 

6P 

RADIO  STATION  HPXE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

TAYLOR 

63  2t 

24 

BA 

SA 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

STUART   1  N 

MARTIN 

2 

27  13 

80  15 

10 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

TALLAHASSEE  HSO  AP 

6758 

01 

30  23 

84  22 

95 

MID 

MIO 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BENO 

87B0 

05 

DAOE 

25  45 

60  50 

19 

9A 

9A 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

6768 

04 

HI LLSBOROUGH 

5 

27  58 

62  32 

19 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

TARPON  SPCS   SEWAGE  PL 

8624 

04 

P  INELLAS 

5 

28  09 

62  45 

8 

9P 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERN  I ER 

8641 

07 

MONROE 

2 

25  01 

80  31 

5 

CAPT.    EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE  3  NW 

69^2 

03 

BREVARD 

2 

28  37 

60  So 

6P 

FRANK    B,  (tOQF 

TRAIL-GLADE  RANGES 

9010 

05 

Dade 

25  46 

80  29 

13 

TRAIL  GLAOE  ranges 

USHER  TOWER 

9120 

02 

9 

29  23 

82  49 

7P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

9176 

04 

SARASOTA 

9 

27  06 

82  27 

5P 

E.  RAYMOND  HATSON 

VENUS  3  SE 

9184 

05 

GLADES 

27  02 

81  21 

62 

VAN  T.  OXER 

VERO  BEACH  4  H 

9219 

04 

INDIAN  RIVER 

27  36 

80  27 

20 

SA 

USDA-ARS 

WAUCHULA  2  N 

9401 

04 

HAROEE 

5 

27  34 

61  49 

119 

9P 

9P 

OEAN  H.  R  ICHARDSON 

WAUSAll  2  SSW 

9415 

01 

WASHINGTON 

30  37 

85  36 

145 

WILLIAM  C.  SAUNDERS 

WEEKI  HACHEE 

9130 

03 

5 

28  31 

82  39 

20 

BA 

JACK  MAHON 

»HEST  PALM  BEACH  HSO  APR 

9525 

PALM  BEACH 

26  41 

80  06 

15 

HID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HEHAHI TCHKA 

9966 

01 

GULF 

30  07 

85  12 

45 

7A 

MISS  ADELE  LISTER 

WINTER  HAVEN 

9707 

04 

POLK 

28  01 

81  45 

136 

5P 

RADIO  STATION  WSIR 

•WOODRUFF  0AM 

979S 

01 

GADSDEN 

I 

30  43 

84  52 

107 

8A 

8A 

6A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
OCTOBER  1972 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

QBSERVATION  TIME:     The  Station   Index  shows  observation   times   in   local  standard   time.     Durini^   the  summer  months  some  observers   Uike   the  observations  on  daylight 
saving  time.     Data  in   the   "Extremes"   table,    "Daily   Pi'ecipi tat  ion"   table,    "Daily  Temperature"   table,   and   "Evaporation  and  Wind"   table,   when   published,   are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters   following  the  station  naiae,    such  as   12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal    heating  degree  days   for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will   be  carried  in  the  July  Issue   of  this 
bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of   this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table     and  the 
Station  "Index.  ' 

No  record  in  the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and   the   "Daily  Temperature"  table  is   indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  fi-om  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Pi-ice:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20^  single  copy;   20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce.   NOAA:       send  payments  and  orders  to;     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  fxle  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina  28801, 


Direclor,   National  Climatic  Center 


uscomm-noaa-ashp:ville,  n.c.  11/30/72-1200 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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4PALACHIC0La  WSO  CI 
BLOUNTSTOWN 
C4RRA8ELLE   1  NNW 
CHIPLEY  3  E 
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FOUNTAIN  3  SSE 
HILTON   EXP  STATION 
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ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 
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CLEARWATER 
FELLSMERE  7 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WSO  CI 
MELBOURNE 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Precipitation 
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Date 
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81,0 

61.2 

71.1 

88 

13  + 

45 

27 

17 

0 

0 

0 

0 

4.15 

1 

01 

20 

.0 

0 

5 

4 

1 

CLEWISTON  U   S  ENG 

80,8 

62.8 

71.8 

90 

14 

45 

23 

22 

1 

0 

0 

0 

2.86 

75 

20 

.0 

0 

5 

3 

0 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

82,8 

59.4 

71.1 

90 

12  + 

45 

23 

33 

2 

3.02 

67 

20 

.0 

0 

9 

3 

0 

EVERGLADES 

81,8 

65.5 

73.7 

1.5 

89 

13  + 

50 

23 

12 

0 

0 

0 

0 

4.91 

3.45 

1 

88 

14 

.0 

0 

5 

4 

2 

FLAMINGO  RANGER  STA 

FORT  MYERS  WSO  AP 

R 

81,0 

51.6 

71.3 

2.1 

90 

13 

48 

23 

25 

1 

0 

0 

0 

3.  85 

2.55 

1 

20 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

IMMOKALEE  3  NNW 

82,2 

51.1 

71.7 

91 

4 

46 

23 

22 

2 

5.99 

2 

65 

13 

.0 

0 

7 

5 

1 

LA  BELLE 

82  ,6M 

59. 5M 

71. IM 

91 

13 

44 

23 

19 

3 

0 

0 

0 

5.61 

5.38 

1 

94 

13 

.0 

0 

7 

5 

3 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

80,9 

56.1 

59.5 

.  4 

90 

12 

42 

24  + 

4  1 

1 

0 

0 

0 

2.21 

.88 

60 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

NAPLES  2  NE 

83,6 

61.9 

72.8 

91 

7+ 

48 

23 

16 

3 

0 

0 

0 

3.  59 

1 

00 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

80,  1 

61.3 

70.7 

89 

5+ 

46 

23 

34 

0 

0 

0 

0 

4.40 

1 

70 

14 

.  0 

0 

6 

4 

I 

TAMIAMI   TRL  'iQ  MI  BEND 

83,2 

65.  1 

74.2 

89 

13  + 

51 

23 

12 

0 

° 

0 

0 

3.22 

2 

19 

15 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

71.7 

1.4 

4.05 

2.52 

.0 

♦       *  * 
LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

81.6 

64,3 

73.2 

.6 

89 

3 

51 

23 

6 

0 

0 

0 

0 

8.82 

5.64 

6 

03 

7 

.0 

0 

7 

3 

2 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

80,5 

63.3 

72.0 

90 

12 

50 

23  + 

19 

1 

0 

0 

0 

5.78 

4 

68 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

HIALEAH 

81,4 

65.5 

73.5 

87 

21  + 

51 

23 

9 

0 

0 

0 

0 

5.21 

1 

52 

8 

.0 

0 

7 

5 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

81,8 

63.6 

72.7 

2.0 

88 

11  + 

52 

23  + 

8 

0 

0 

3.31 

1.03 

1 

60 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

LOXAHATCHEE 

81.1 

60 . 8 

71.0 

89 

1 1 

45 

27 

19 

0 

0 

0 

0 

3,39 

1 

33 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

79,7 

70.4 

75.1 

1.3 

88 

8 

54 

23 

1 

0 

0 

0 

0 

3,78 

1.25 

1 

63 

7 

.0 

0 

7 

1 

1 

MIAMI   WSO  AP 

R 

79.2 

67.4 

73.3 

.9 

85 

20+ 

54 

23 

3 

0 

0 

0 

0 

2,77 

-  .05 

82 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

MIAMI    12  SSW 

81  .8M 

55 .  2M 

73. 5M 

1  .9 

88 

21  + 

52 

23+ 

7 

0 

0 

0 

0 

4,83 

2,24 

1 

36 

8 

.0 

0 

7 

4 

2 

POMPANO  BEACH 

82.6 

55.9 

74.3 

89 

20  + 

50 

5 

0 

0 

0 

0 

3,75 

1 

44 

7 

.0 

0 

5 

3 

2 

SOUTH  MIAMI    5  W 

82.  1 

63.0 

72.6 

89 

11 

50 

23+ 

5 

0 

0 

0 

0 

3,51 

1 

44 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

STUART   1  N 

80.5 

58.6 

59.6 

89 

12 

47 

23 

18 

0 

0 

0 

4,61 

75 

7 

.0 

0 

9 

6 

0 

WEST   PALM  BEACH  WSO  AP 

R 

82.1 

66.5 

74.3 

1.8 

88 

11  + 

51 

23 

5 

0 

0 

0 

0 

5.98 

4.12 

5. 

33 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

72.9 

.9 

4.81 

1.97 

.0 

*       *  » 
KEYS  07 

KEY  WEST   WSO  AP 

82.5 

73.5 

78.0 

3.9 

87 

2 

56 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

2.04 

-  .75 

1 . 

00 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

KEY  WEST 

83,7 

72.2 

78.0 

3.1 

89 

5 

65 

28  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2.63 

-  .18 

1. 

57 

11 

.0 

0 

5 

1 

1 

MARATHON  SHORES 

83,5 

71.2 

77.4 

89 

12  + 

50 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

4.90 

1. 

18 

15 

.0 

0 

6 

5 

2 

TAVERNIER 

81  ,4 

71.4 

75.4 

85 

11 

58 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

2.77 

1. 

25 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

77.5 

3.0 

3.09 

.66 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

96 

DATE 

LOWEST  TEMPERATURE 
TALLAHASSEE  WSO  AP 

27 

DATE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DAYTONA  BEACH  WSO  AP  R 

10.96 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
KEY  WEST  WSO  AP 

2.04 

GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION 
FORT  LAUDERDALE 

6.03 

DATE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  130  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  0 

APfiLACHlCOLfl  WSn  C  [ 
BLDUNTSTOWN 
CAPRaBELLE    1  NNW 
CARYVlLLE 
CHIPLEY   3  t 

crestview  radio  wjsb 
oe  funmk  springs 
fountain  3  sse 
milton  exp  station 
monticello  3  w 

niceville 
panama  city  5  ne 
pensacola  mso  ap 
ouincy  3  ssh 
st  marks  5  sse 

smith  creek 
tallahassee  hso  ap 
wewahitchka 
woodruff  dam 


NORTH 

CEDAR   KEY    I  MSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS   CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANOINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  WSW 
GLEN   ST  MARV    I  M 
HIGH  SPB INGS 
ISLAND  GRPVE 
JACKSONVILLE   WSO  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE   CITY   ?.  F 
LIVE  OAK 
HAOI SON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL 


03 


BITHLO 

6R00KSVILLE   CHIN  HILL 
eUSHNELL    2  E 
CLERMONT   6  SSW 
OAYTONA  beach  WSO  AP 

DELAND   I  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 
LISBON 
DC  ALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFORD  EKP  STATION 
TITUSVILLE    3  NW 
WEEKl  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


0* 


ARCADIA 

ARCHBOLD   BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

8RA0ENT0N  5  ESE 
CLEARWATER 
CORNWELL   **  NW 
DE    SOTO  CITY   8  SW 
FELLSMERE    7  SSW 

FORT  OBUM   5  NW 
FORT   GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  NO.  2 

LAKE    AtFREO  ExP  STA 
LAKELAND  WSO  C I 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

OKEECHOBEE   <S  M 

PARRISH 

PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 

SARASlTfl 

TAMPA  WSO  AP 

TARPON  5PGS   SEWAGE  PL 

VENICE 

vERO  BEACH  W 
WAUCHULA    2  N 

WINTER  HAVEN 


BELLE    GLADE   ExP  STA 
CANAL   POINT  USDA 
CLEWISTDN  U  S  ENG 
DEVILS   GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO   RANGER  STA 
FORT  MYERS   WSO  AP 
IMMOKAlEE    3  NNW 
LA  BELLE 


5.19 

3.20 
5.79 
3.30 

5.38 


3.1  1 
5.67 
3.22 


b.'<0 
6.  I'. 
5.96 

10.96 

6.9* 

2.89 


3.  10 
3.*t6 
'..03 
4.31 
3.90 

■*  .60 

5.  10 
2.07 
5.01 

'..17 
3.89 
3.62 
16 
<..55 


5.85 
3. '.6 
4.75 


4.15 
2.86 
3.02 


Day  oi  Month 


1   1  2 

3 

4  1 

6 

7  1 

8  { 

9 

10  1 

u  1 

12 

13 

14  1 

15 

16  1  17 

18 

19  1 

I 

20 

21 

1 

22  1 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  j 

29 

30 

.21 

.09 

.11 

T 

.02 

.67 

.17 

T 

1 . 12 

T 

.67 

.02 

1  .06 

.57 

.12 

1.13 

.02 

.46 

.36 

.23 

.55 

.42 

1 .05 

.  15 

.  10 

1.10 

2.00 

.31 

1.95 

.92 

.47 

.26 

.43 

.25 

.15 

.03 

.  14 

.01 

1.43 

.68 

.14 

.16 

.13 

.17 

.24 

.15 

.10 

.34 

1.10 

2.65 

1.04 

T 

1.75 

.07 

1.80 

1.20 

1.69 

.29 

.03 

.0<. 

.0*. 

.23 

.86 

.75 

.26 

2.00 

.50 

.02 

.23 

.25 

.02 

.44 

.01 

1.59 

.03 

.56 

.36 

.  17 

2.70 

.02 

.63 

3.70 

.03 

.36 

1 .82 

2.26 

.82 

.32 

T 

.02 

1 .08 

.63 

T 

.  16 

.62 

.60 

.3* 

T 

.03 

.08 

.83 

.03 

.99 

1.46 

T 

1.65 

T 

.09 

.17 

.*0 

.01 

.  17 

.06 

.96 

.01 

.28 

.31 

.24 

.94 

.24 

1.75 

T 

T 

T 

1.1! 

.65 

.06 

3.45 

T 

.07 

.72 

1.95 

.04 

.07 

T 

T 

T 

1.66 

.03 

.80 

T 

4.17 

T 

.44 

.46 

.03 

.03 

.03 

.05 

1.25 

.02 

.39 

.34 

.11 

2.94 

.02 

.62 

.  39 

T 

.41 

.03 

.68 

T 

.36 

.34 

.14 

.22 

T 

.43 

.28 

.20 

.33 

1.34 

1.38 

.55 

1.36 

.36 

1.34 

.01 

.08 

2. 92 

.83 

.04 

.78 

.35 

.05 

1.52 

.25 

.26 

.09 

.  16 

1.84 

.37 

T 

1.07 

.01 

T 

.55 

.12 

1.67 

.26 

.37 

.65 

.01 

.01 

.20 

.34 

.03 

.45 

.15 

.20 

.25 

1.45 

.14 

1 .69 

.02 

.21 

.60 

1.23 

.09 

.81 

T 

.67 

.26 

1.64 

.38 

.27 

T 

T 

.06 

.41 

.02 

T 

.01 

.36 

T 

.09 

T 

1.45 

T 

.96 

.62 

.08 

.02 

.05 

1.83 

.02 

T 

.56 

.04 

.11 

1.60 

T 

.39 

.90 

.05 

.  15 

.40 

1.10 

.06 

.37 

.94 

.05 

1.31 

.18 

.  12 

.06 

.02 

.02 

.65 

.16 

T 

.27 

.25 

1.63 

.30 

1.32 

.09 

.19 

.08 

.02 

1.20 

.40 

.60 

.03 

.26 

1.29 

.03 

.33 

.08 

1.49 

.01 

.65 

T 

.72 

.02 

.29 

1.70 

.  10 

.24 

.21 

.01 

1.06 

.15 

.07 

.57 

1.27 

.20 

1.97 

.42 

.26 

3.01 

.40 

.60 

.37 

.10 

1.35 

.63 

.25 

.06 

.08 

.25 

.03 

.03 

.92 

.01 

.90 

.05 

.50 

.92 

.13 

1.25 

.97 

1.08 

4.92 

.04 

.01 

.70 

.57 

1.35 

.30 

.40 

.10 

2.00 

.26 

.07 

.55 

.05 

.38 

.02 

.45 

.85 

1.10 

1,20 

.35 

.40 

.60 

.10 

.75 

1.20 

.83 

.38 

1.30 

.61 

.46 

1.27 

1.40 

1.63 

1 .20 

.23 

1.94 

.05 

.02 

.03 

1.62 

.06 

.01 

.60 

.12 

T 

T 

1.50 

1.37 

.02 

T 

.25 

.49 

.02 

2.75 

.02 

.59 

.20 

1.98 

.07 

.33 

T 

.11 

.60 

.45 

.52 

1.47 

.03 

.08 

.  15 

T 

.01 

4.40 

2.54 

T 

T 

.84 

.10 

.01 

2.43 

.16 

I 

.04 

.43 

.07 

2.20 

1.17 

.14 

.15 

.  13 

2.51 

.19 

.38 

.01 

.01 

.01 

.01 

.54 

.53 

.53 

.70 

.  10 

.59 

.61 

.60 

.20 

T 

.70 

.15 

T 

.30 

T 

.03 

T 

T 

1.65 

.03 

.02 

.01 

T 

.11 

3.43 

.06 

.39 

.23 

1.73 

.03 

.20 

.03 

.12 

.22 

.10 

.96 

.36 

.21 

1.24 

.03 

.25 

.66 

.25 

2.20 

.42 

.08 

.63 

3.40 

.15 

.05 

1.16 

.25 

•  03 

1.20 

.64 

.05 

2.00 

.03 

.13 

.54 

.23 

T 

.68 

.34 

.20 

.67 

.27 

T 

1.44 

.13 

.14 

.03 

.21 

T 

.17 

1.25 

.75 

,08 

T 

1.92 

1.33 

.33 

.23 

.13 

1  62 

.14 

2  90 

05 

1  05 

.SO 

2.05 

.36 

.09 

.14 

2i27 

.71 

.12 

.22 

.05 

.11 

1.29 

.20 

.66 

.01 

2.91 

.16 

.49 

.04 

.12 

.19 

.65 

.29 

.58 

.12 

.06 

.66 

.61 

T 

.02 

T 

.65 

.04 

T 

.67 

.18 

.95 

T 

2.02 

.42 

.  10 

.34 

.70 

.50 

.21 

1.14 

.60 

.09 

.06 

.03 

.54 

.95 

.21 

T 

.29 

.33 

T 

.60 

.17 

.01 

.03 

.03 

.73 

.37 

1.14 

.42 

.06 

.30 

.47 

.02 

.58 

.09 

.84 

.65 

1.05 

1.25 

T 

.42 

.39 

.75 

.36 

.30 

.36 

.51 

,99 

T 

.10 

1.12 

.36 

.22 

1.31 

.26 

.70 

,25 

.12 

1.30 

1.11 

.28 

.37 

.18 

.14 

.60 

1.07 

.26 

T 

.14 

.25 

.02 

.23 

.21 

.70 

.25 

T 

.02 

.01 

1.15 

.12 

.02 

.05 

.05 

.50 

.09 

1.33 

.66 

.18 

.20 

.32 

.06 

.03 

1  .87 

.  12 

.36 

.12 

.24 

.24 

.07 

.02 

.24 

.54 

.04 

.12 

.66 

.39 

.30 

.02 

.02 

1.36 

.06 

1.32 

.16 

.70 

.03 

.06 

.  18 

.40 

.09 

.32 

.35 

1.17 

.01 

T 

.90 

.09 

.23 

.26 

.60 

.02 

.49 

.02 

.06 

.96 

.10 

1.51 

.33 

.  0 1 

.05 

1.23 

.99 

.04 

'•02 

!o9 

!06 

Io2 

Io6 

!46 

I75 

'  !e2 

!49 

T 

.01 

.47 

.52 

.31 

.06 

.34 

.01 

.01 

.20 

.14 

.78 

1.11 

1.28 

.73 

.14 

.21 

.60 

.09 

.07 

.04 

.33 

.45 

.  16 

.14 

.52 

.72 

.06 

.71 

.14 

.12 

.03 

.71 

.08 

T 

T 

T 

.12 

1.03 

.16 

1.06 

.15 

.01 

T 

T 

.13 

.99 

T 

.01 

.55 

.06 

.66 

.06 

.91 

.04 

.16 

■  78 

.64 

.15 

.90 

.03 

.03 

.05 

.15 

1.30 

.50 

1.40 

T 

.71 

.10 

.34 

T 

.10 

T 

.99 

.99 

.01 

T 

T 

T 

.23 

.26 

.69 

.01 

.09 

T 

.05 

1.04 

.61 

2.33 

1 .01 

1  5 

T 

.06 

.46 

.03 

.03 

.06 

.01 

1.36 

.08 

.10 

.06 

.23 

.52 

.26 

.Oc 

.23 

.26 

.03 

.26 

.42 

.39 

.10 

1.27 

.30 

1.06 

.60 

.41 

.10 

.02 

T 

.59 

.74 

.05 

.02 

.77 

.14 

.02 

.02 

.65 

.40 

.12 

.13 

.10 

.11 

.98 

.62 

.08 

.82 

,06 

.67 

.10 

.28 

.02 

.87 

.07 

.93 

.04 

1.01 

.05 

.89 

.03 

.03 

.37 

.05 

.50 

.36 

.76 

.06 

T 

.01 

.70 

T 

.11 

.52 

.  12 

.24 

.62 

.11 

.67 

.17 

.49 

.01 

.01 

.61 

.09 

.31 

1.88 

1.29 

.07 

.58 

.02 

.09 

.05 

.05 

T 

.01 

1.20 

.75 

.81 

.24 

T 

T 

.49 

.20 

7 

.09 

.05 

.  10 

2.65 

.77 

.60 

.79 

T 

.61 

.22 

.07 

1.94 

1.21 

.89 

.02 

.70 

.58 

.02 

T 

1.07 

T 

.11 

s  toUowing  Siaiion  Indn 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Tot 

I 

1 

1 
1 

0 

1 
1 

R     i  C 

0   1  b 

Q  1 

1 

Q 

y 

10  1 

11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17 

18 

19  j 

20  1 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

Z.Zl 

.03 

.U 

.02 

.05 

.60 

.07 

.32 

.40 

.01 

.49 

.08 
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MODRE  HiVEN  LOCK  1 
NiPLES   2  NE 

PUNTA  GDROa  4  ENE 

TAMUMI    TRL  40  MI  6EN0 


LOWER   EAST  COAST 


06 


DANIA  4  HNM 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

HI  ALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL    2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    MSQ  AP 

MIAMI    12  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 


K6Y  WEST  WSO  AF 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

u  ns6t 

1.2 

ant 

<u 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.50-.99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Faste- 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
o 

o 

1.00- 

Total 

APALACHICPLA  WSO  CI 

31 

SE 

19 

3 

3 

3 

3 

2 

0 

14 

72 

7.1 

DAYTDNA  BEACH  WSO  AP 

9 

0.1 

8.1 

25++ 

36 

06 

80 

84 

63 

77 

4 

3 

3 

1 

0 

3 

14 

6.8 

FORT  MYERS  WSO  AP 

7 

1.6 

7.5 

20++ 

31 

26 

90 

93 

60 

78 

4 

4 

3 

2 

1 

0 

14 

6.1 

JACKSONVILLE  WSD  AP 

35 

1.6 

7.6 

25 

NE 

06 

87 

88 

64 

84 

6 

4 

2 

2 

1 

0 

15 

36 

7.4 

KEY  WEST  WSD  AP 

8 

5.1 

10.4 

30 

S 

13 

79 

80 

71 

76 

6 

3 

4 

0 

1 

0 

14 

71 

6.3 

LAKELAND  WSO  CI 

4 

4 

2 

2 

1 

0 

13 

38 

6.6 

MIAMI  WSO  AP 

8 

2.0 

9.1 

23++ 

30 

26 

84 

89 

69 

79 

7 

4 

4 

2 

0 

0 

17 

6.3 

ORLANDO  WSO  AP 

33 

0.5 

7.4 

20+  + 

29 

30 

86 

86 

64 

74 

2 

1 

6 

2 

1 

0 

12 

6.6 

PENSACOLA  WSO  AP 

2 

4.1 

9.8 

35  +  + 

21 

13 

79 

81 

65 

73 

4 

4 

2 

2 

2 

0 

14 

7.6 

TALLAHASSEE  WSD  AP 

1 

2.2 

7.1 

22  +  + 

17 

19 

89 

89 

63 

82 

5 

3 

2 

1 

2 

1 

14 

7.3 

TAMPA  WSD  AP 

4 

1.7 

8.2 

21++ 

27 

25 

85 

88 

63 

78 

5 

3 

3 

3 

0 

0 

14 

42 

7.0 

WEST  PALM  BEACH  WSD  AP 

12 

1.5 

8.5 

25++ 

22 

14 

76 

81 

62 

70 

3 

7 

5 

0 

0 

1 

lis 

7.0 

See  iel«i«nc«  nolea  lollowing  Siaiion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 —   i>iuvcnDcr^ 

Day  o(  Month 

age  ^ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         »  • 

NORTHWEST  01 

AP4L4CHICDL4  USD  CI 

MAX 
MIN 

79 

70 

81 
71 

80 
71 

81 
66 

75 
64 

72 
66 

76 
68 

72 
56 

69 
51 

74 
55 

76 
64 

74 
61 

80 
67 

73 
56 

60 
49 

66 
46 

56 
39 

65 
44 

71 
58 

58 
46 

53 
43 

56 
42 

51 
4  1 

57 

71 
50 

62 

65 

67 
59 

62 
5  5 

63 
48 

68,2 
54.8 

BLOUNTSTDWN 

MAX 
MIN 

33 
63 

83 
6  1 

66 
65 

83 

66 

82 
62 

75 
63 

73 
65 

60 
52 

71 
36 

75 
40 

73 
50 

75 
54 

80 
58 

82 
65 

75 

59 

65 

56 

63 
37 

71 

50 

55 

57 

52 

60 

74 

58 

70 

70 

57 
46 

69.8 
47,7 

C4RFI48ELLE    I  NNW 

MAX 

MIN 

79 
65 

81 
63 

78 
65 

62 

8; 

59 

79 
64 

76 
66 

75 
54 

76 
4  1 

72 
45 

73 
48 

78 
59 

79 
61 

75 
66 

74 
4  8 

72 
37 

63 
38 

72 
39 

71 
4  7 

60 

61 

59 

58 

60 

79 

71 

72 

69 

68 

68 
52 

72,1 
51.3 

CHIPLEy  3  E 

MAX 
MIN 

83 
64 

82 
6  1 

86 
68 

82 

77 
55 

71 
56 

71 
62 

76 

50 

69 
38 

74 
39 

75 
52 

72 
55 

80 
58 

82 
64 

71 

57 

63 

52 

63 

73 

47 

55 

55 

50 

57 

76 

57 

68 

72 

55 
46 

66.4 
46.9 

CRESTVIEW  RiDIO  MJSB 

MAX 
MIN 

80 
54 

83 
62 

85 
69 

76 
64 

73 
46 

74 
61 

75 
62 

69 
46 

79 
40 

77 
42 

77 
54 

79 
44 

77 
55 

73 
55 

57 
42 

74 
32 

62 
37 

62 
34 

70 
46 

61 
38 

53 
34 

50 
38 

54 
35 

65 
42 

69 
37 

69 
37 

71 
4  3 

68 
4  5 

S7 
43 

57 
40 

69.3 
45.9 

DE  ^U;^II4K  SPRINGS 

MAX 
MIN 

84 
57 

85 
58 

83 
65 

77 
60 

73 
52 

70 
60 

80 
64 

75 
48 

74 
35 

75 
45 

71 
47 

80 
47 

79 
47 

83 
57 

58 
43 

63 
32 

54 
36 

62 
30 

71 
42 

62 
43 

54 
40 

52 
39 

48 
34 

55 
35 

76 
46 

68 
4  3 

69 
29 

71 
47 

64 

47 

55 
49 

69.0 
46.0 

FOUNTAIN   3  SSE 

MAX 
MIN 

86 
60 

88 
58 

85 
68 

82 
64 

74 
60 

73 
65 

82 
65 

75 
52 

78 
32 

75 
39 

75 
57 

80 
51 

82 
55 

75 
60 

68 
43 

70 
42 

65 
31 

62 
29 

73 
47 

60 
40 

55 
32 

56 
38 

49 
36 

59 
35 

70 
43 

75 
4  5 

70 
35 

72 
49 

72 
41 

67 
49 

71.8 
47.4 

MILTUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
63 

84 
67 

82 
68 

73 
58 

74 
5  1 

76 
65 

80 
64 

71 
45 

76 
40 

77 
52 

70 
47 

60 
51 

78 
55 

67 
54 

60 
43 

67 
33 

54 
36 

58 
33 

71 
52 

60 
42 

55 
39 

52 

40 

49 
34 

56 
36 

73 
48 

64 
4  1 

68 
33 

76 
5  5 

57 
46 

55 
44 

68.2 
47.8 

MDNTICELLO  3  W 

MAX 
MIN 

84 
62 

81 
60 

83 
62 

85 

63 

57 

75 
60 

70 
62 

73 
53 

69 

37 

75 
42 

73 
50 

76 
5 1 

80 
56 

82 
65 

76 
45 

58 
36 

65 
38 

52 
31 

64 
36 

67 
46 

55 
38 

58 
39 

56 
35 

50 
34 

57 
40 

69 
46 

55 
28 

66 

69 
5  1 

55 
51 

68.7 
46,9 

nicevillB  ■ 

MAX 

MIN 

79 
60 

80 
64 

81 
69 

82 

76 
55 

74 
56 

73 
63 

77 
48 

69 
39 

78 
39 

75 
49 

71 
5 1 

76 
52 

78 
60 

66 
43 

56 
36 

60 
36 

53 
33 

63 

40 

53 
40 

50 
37 

51 
36 

56 
37 

3 1 

74 

74 
46 

57 
48 

66.6 
47.3 

PANAMA  CITY  5  NE 

MAX 

MIN 

83 

62 

83 

83 
69 

91 

80 

71 

73 
66 

81 
52 

71 
40 

74 

74 

55 

75 

81 

81 

72 

58 

64 

57 

64 

74 

52 

53 

56 

50 

59 

76 

57 

69 

73 

59 
51 

69.8 
49.  1 

PENSACOLA   HSO  4P 

MAX 

79 
70 

83 
74 

79 
68 

75 

72 
6  1 

74 
66 

78 
62 

71 
51 

67 
5 1 

77 
6  1 

67 
52 

77 
54 

78 

65 

67 
52 

53 
42 

57 
4  1 

53 
42 

58 
42 

71 
47 

47 
39 

51 
39 

51 
4  1 

49 
36 

54 
39 

74 
46 

57 
4  3 

66 
4  1 

75 
50 

57 
48 

52 
40 

65.6 
51.0 

OUINCY  3  SSw 

MAX 
MIN 

85 

62 

84 
6  1 

85 
64 

61 

82 
60 

76 
64 

72 
63 

77 
52 

70 
42 

75 
45 

73 
54 

75 
55 

60 
60 

80 
65 

75 
43 

58 
37 

65 
37 

52 
35 

64 
47 

69 
44 

52 
4  1 

56 
40 

56 
37 

49 
38 

56 
40 

70 
4  5 

58 
29 

69 
39 

70 
50 

57 
51 

69.1 
48,8 

ST   MARKS   5  SSE 

MAX 
MIN 

SMITH  CREEK 

MAX 
MIN 

83 
59 

83 
58 

84 
61 

82 
6  5 

61 
58 

73 
62 

79 
63 

76 
51 

78 
34 

74 
40 

76 
58 

81 
57 

62 
55 

78 
61 

71 
41 

66 
33 

63 

33 

61 
29 

71 
48 

60 
43 

59 
40 

60 
36 

54 
30 

61 
33 

70 
44 

68 
44 

66 
28 

66 
49 

68 
50 

58 
48 

71,2 
47,0 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

84 
61 

84 
60 

66 
65 

83 
65 

77 
62 

73 
67 

76 
66 

72 
42 

76 
36 

75 
41 

78 
51 

61 
54 

62 
60 

77 
54 

60 
37 

67 
37 

57 
35 

66 
33 

71 
58 

60 
45 

59 
44 

59 
37 

53 
34 

59 
36 

72 
49 

63 
32 

67 
27 

68 
54 

62 
53 

58 
47 

70,2 
48.1 

WEHAHITCHKi 

MAX 
MIN 

85 
63 

85 
62 

86 
63 

84 
68 

84 
62 

78 
63 

73 
63 

64 
56 

73 
42 

78 
40 

74 
48 

79 
57 

83 
56 

82 
65 

76 
46 

61 
39 

68 
37 

58 
35 

64 
36 

72 
46 

56 
42 

58 
41 

58 
36 

51 
39 

61 
42 

73 
48 

58 
33 

72 
35 

71 
52 

62 
52 

71,6 
49,1 

WOODRUFF  DAH 

•          »  • 

MAX 
MIN 

83 

63 

82 

87 
65 

61 
66 

77 

72 

72 
64 

79 
56 

69 
47 

71 
4  5 

76 
52 

70 
56 

76 
57 

81 
65 

70 
50 

58 
39 

62 
39 

53 
39 

63 
39 

69 
47 

49 
4  3 

56 

43 

55 
42 

49 

56 
40 

74 
46 

57 
32 

70 
33 

69 
50 

56 
49 

68.1 
49,9 

NORTH  02 

CEDAR  KEY   1  WSW 

MAX 
MIN 

87 

86 

85 

64 
74 

62 

87 

75 
70 

61 
53 

74 

76 

79 
68 

81 
67 

83 

85 

79 
53 

65 

68 
45 

59 
43 

71 
48 

70 
57 

65 
4  3 

57 
43 

56 
4  1 

55 

62 
49 

70 
47 

58 
40 

66 

67 
57 

70 
55 

72,8 
56,0 

CROSS  CITY   2  WNW 

MAX 
MIN 

88 

5 1 

88 

85 

88 
66 

84 

79 

55 

76 
56 

76 
52 

75 
39 

75 

73 
56 

72 
6 1 

76 
63 

74 
55 

65 
39 

66 
40 

66 
50 

67 
59 

68 
39 

59 
36 

60 
40 

60 
38 

66 
44 

68 
40 

70 
32 

67 
35 

73,0 
49,1 

FEDERAL  POINT 

MAX 

84 
63 

85 
64 

86 
66 

84 

62 
66 

75 
69 

78 
69 

81 
51 

85 
64 

62 
68 

85 
66 

78 
66 

74 
48 

72 
52 

65 
45 

73 
48 

71 
57 

70 
58 

66 
43 

62 
51 

61 
44 

63 
49 

65 
52 

70 
52 

67 

40 

75 
48 

71 
62 

69 
52 

74.3 
56,5 

FERNANCjINA  BEACH 

MAX 

GAINESVILLE   2  WSW 

MAX 
MIN 

85 

89 

88 

85 
67 

84 

60 
66 

79 
68 

79 
60 

76 
4  5 

79 

85 
6  1 

63 
65 

85 
67 

82 
66 

77 
5  1 

70 
45 

64 
4  4 

72 
40 

71 
59 

69 
56 

64 
40 

61 
46 

56 
40 

61 
43 

67 
5  1 

72 
52 

67 
36 

74 
44 

70 
63 

66 
51 

74,9 
54,6 

GLEN    ST    MARY    1  U 

MAX 

84 

85 

84 

87 

65 

62 

72 
65 

77 
57 

72 

77 

77 
57 

64 
59 

85 
63 

80 

61 
4  3 

69 
4  3 

61 
34 

70 
50 

70 
56 

65 
37 

66 
37 

56 
36 

61 

72 
53 

55 

30 

67 
4  1 

72 
52 

65 
47 

72,9 
50,4 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

JACKSONVILLE  HSO  AP 

MAX 
MIN 

82 

80 

65 

85 

76 

75 
69 

76 
70 

72 
48 

74 
42 

76 
47 

80 
60 

80 
58 

84 

60 

79 
57 

63 
48 

66 
49 

61 
40 

68 
38 

69 
54 

70 
45 

64 
39 

65 
47 

57 
40 

59 
42 

71 
49 

71 
43 

66 
34 

73 
44 

65 
51 

60 
46 

71,9 
51,2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

82 

83 

82 
67 

86 

80 
67 

76 
72 

76 
69 

76 
59 

73 
49 

78 
5  5 

83 
63 

86 
64 

81 
71 

80 
66 

73 
51 

72 
56 

61 
41 

70 
43 

74 
56 

70 
56 

64 
42 

63 
51 

59 
44 

61 
42 

67 
54 

71 
49 

63 
38 

71 
46 

67 
61 

65 
51 

73,1 
56.2 

JASPER 

MAX 
MIN 

85 

84 

85 

87 
61 

85 
59 

80 

66 
62 

76 
55 

70 
36 

76 
49 

73 
58 

79 
60 

82 
64 

84 
59 

76 
45 

60 
39 

63 
41 

55 
33 

66 
38 

69 
48 

60 
37 

65 
38 

60 
34 

55 
36 

57 
39 

70 
50 

55 
29 

66 
40 

72 
46 

60 
46 

70,9 
48,0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

83 

83 

85 

85 

85 

82 

71 
60 

76 
56 

72 
40 

76 
50 

77 
59 

80 
56 

81 
64 

85 
65 

78 
47 

59 
43 

67 
42 

56 
37 

70 
49 

69 
51 

62 
37 

66 
45 

61 
36 

57 
39 

60 
44 

71 
52 

54 
47 

66 
46 

72 
50 

72 
48 

72.1 
51. S 

LIVE  OAK 

MAX 
MIN 

85 
64 

87 
61 

66 

88 
69 

66 

76 

79 
65 

77 
55 

75 

79 

60 
6  1 

84 

57 

66 
62 

80 
66 

75 
4  5 

70 
39 

60 
40 

68 
34 

66 
56 

70 
46 

64 
37 

62 
42 

58 
35 

59 
38 

66 
45 

71 
50 

68 
29 

72 
48 

69 
59 

61 
50 

73.8 
51.0 

MADISON 

MAX 
MIN 

84 
62 

85 
59 

84 
59 

84 
67 

76 
57 

73 
54 

74 
56 

74 

52 

72 

74 

76 

63 

76 
57 

63 

59 

75 

74 

68 

63 
34 

67 
4  5 

66 
43 

62 
36 

59 
39 

54 
33 

55 
36 

68 
44 

69 
45 

65 
33 

70 
49 

66 
53 

60 
48 

71.4 
48.2 

MAVO 

MAX 
MIN 

85 
6  1 

85 

61 

87 
61 

86 

60 

62 
6  1 

72 
62 

60 
59 

71 
51 

78 

77 

81 

84 

66 

77 

70 

65 

65 

33 

69 
34 

71 
50 

61 

47 

63 
38 

60 
35 

55 
35 

60 
4  1 

72 
53 

66 
41 

68 
33 

73 
50 

63 
51 

61 

47 

72.4 
49  .2 

PALATK4 

MAX 
MIN 

84 
65 

88 
68 

88 
69 

85 
71 

62 
64 

77 
64 

77 
70 

77 
62 

77 
47 

30 
50 

85 
64 

84 

62 

86 
62 

80 
66 

77 
52 

74 
50 

70 
45 

7* 

44 

72 
59 

70 
59 

66 
41 

63 
51 

60 
42 

65 
46 

65 
53 

71 
50 

68 
38 

75 
47 

73 
64 

69 
50 

75.4 
55.8 

PERRY 

MAX 
MIN 

86 
67 

84 
59 

87 
65 

66 
71 

84 
66 

60 
64 

62 
66 

78 
50 

79 
40 

77 
43 

61 
56 

85 
64 

85 
59 

79 
55 

72 
45 

67 
42 

67 
41 

67 
34 

65 
54 

65 
48 

64 
38 

61 
44 

57 
35 

60 
38 

72 
55 

72 
48 

68 
30 

73 
48 

67 
58 

60 
57 

73,7 
51,5 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

93 
59 

65 
64 

79 
64 

76 
67 

75 
67 

75 
61 

75 
49 

78 
51 

85 
62 

82 
66 

84 
63 

82 
64 

77 
52 

76 
52 

70 
43 

75 
42 

70 
53 

65 
45 

63 
52 

66 
51 

70 
50 

36 

74 
36 

71 
52 

75. S 
54.2 

See  Beleresce  Note*  FoUowtag  SUtioD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIOS 
NOVEMBER 


Day  of  Month 


siauon 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

MAX 

85 

85 

85 

83 

80 

81 

34 

83 

75 

70 

83 

85 

86 

84 

73 

70 

65 

63 

69 

67 

69 

68 

65 

66 

69 

70 

69 

71 

67 

65 

Mm 

63 

63 

63 

61 

64 

61 

62 

62 

38 

58 

68 

65 

63 

60 

46 

50 

45 

45 

63 

51 

39 

38 

35 

34 

41 

41 

39 

40 

55 

53 

STEINH4TCHEE  MCCSIN  TR 

MAX 

84 

85 

83 

82 

83 

MIN 

60 

62 

66 

62 

64 

66 

67 

44 

33 

58 

60 

64 

64 

66 

48 

44 

50 

29 

41 

50 

42 

44 

38 

33 

35 

48 

44 

46 

52 

50 

USHER  TOWER 

MAX 

87 

85 

87 

83 

95 

77 

79 

76 

74 

78 

85 

85 

86 

96 

72 

66 

62 

77 

69 

69 

62 

61 

59 

62 

73 

67 

68 

74 

70 

69 

t          »  « 

MIN 

58 

60 

64 

56 

65 

64 

57 

42 

43 

56 

57 

63 

63 

47 

39 

39 

33 

51 

52 

33 

42 

34 

36 

47 

49 

32 

41 

60 

49 

NORTH  CENTRSL  03 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

85 

88 

88 

86 

88 

82 

77 

81 

60 

84 

85 

35 

85 

37 

78 

69 

67 

71 

70 

71 

65 

59 

57 

61 

74 

68 

70 

74 

76 

77 

MIN 

67 

65 

69 

66 

66 

70 

70 

62 

51 

57 

60 

64 

64 

66 

54 

47 

47 

42 

59 

62 

41 

41 

40 

44 

54 

54 

47 

52 

62 

52 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

85 

88 

90 

89 

98 

82 

82 

80 

95 

85 

86 

33 

88 

S3 

75 

73 

67 

74 

73 

71 

66 

60 

59 

69 

72 

73 

71 

76 

77 

75 

Mm 

63 

61 

67 

67 

66 

70 

72 

65 

40 

52 

59 

62 

63 

66 

55 

47 

44 

48 

57 

61 

42 

49 

42 

44 

55 

60 

44 

47 

65 

57 

CLERMONT  6  SSM 

MAX 

83 

86 

87 

66 

83 

80 

84 

76 

77 

62 

84 

82 

65 

81 

74 

72 

66 

72 

74 

70 

63 

60 

58 

63 

72 

73 

66 

75 

80 

73 

Mm 

65 

63 

67 

68 

66 

72 

70 

66 

51 

59 

63 

65 

68 

68 

57 

49 

49 

42 

57 

59 

44 

50 

43 

46 

56 

53 

47 

49 

66 

62 

DAVTDN4  BEiCH  WSO  4P 

MAX 

83 

85 

66 

87 

93 

77 

90 

76 

76 

80 

85 

60 

64 

81 

72 

76 

65 

72 

77 

72 

65 

62 

63 

66 

72 

71 

66 

75 

78 

76 

Mm 

12 

72 

65 

71 

69 

71 

70 

58 

53 

56 

63 

68 

65 

67 

55 

53 

50 

47 

59 

54 

45 

50 

48 

57 

59 

48 

45 

50 

66 

59 

DELANO  1  SSE 

MAX 

83 

86 

69 

88 

89 

79 

91 

76 

79 

84 

85 

97 

72 

78 

72 

82 

7! 

63 

70 

71 

63 

66 

78 

SO 

84 

Mm 

59 

58 

57 

66 

70 

68 

66 

50 

42 

43 

56 

63 

59 

59 

62 

66 

44 

44 

46 

62 

41 

40 

47 

64 

59 

INVERNESS 

MAX 

87 

85 

88 

89 

89 

78 

79 

80 

77 

78 

85 

97 

89 

88 

83 

65 

73 

69 

72 

72 

72 

61 

59 

66 

65 

81 

62 

69 

74 

73 

MIN 

65 

64 

63 

69 

66 

66 

70 

55 

48 

51 

56 

64 

63 

66 

56 

49 

50 

42 

45 

43 

44 

44 

43 

44 

43 

59 

44 

44 

53 

50 

LISBON 

MAX 

83 

86 

87 

87 

87 

78 

90 

76 

60 

82 

86 

92 

84 

82 

77 

74 

67 

72 

72 

72 

66 

60 

61 

67 

70 

72 

67 

75 

76 

75 

Mm 

65 

64 

68 

71 

66 

70 

69 

64 

47 

57 

63 

65 

67 

66 

55 

48 

45 

42 

59 

65 

42 

55 

43 

43 

56 

53 

44 

49 

65 

57 

□CALA 

MAX 

85 

88 

89 

84 

87 

82 

78 

76 

77 

83 

85 

84 

86 

81 

76 

72 

63 

73 

71 

71 

66 

59 

60 

63 

68 

68 

69 

77 

72 

71 

Mm 

60 

60 

66 

67 

63 

69 

69 

64 

41 

50 

59 

63 

63 

66 

53 

47 

42 

37 

56 

62 

40 

47 

40 

42 

52 

55 

37 

44 

64 

52 

ORLANDO  WSO  4P 

MAX 

86 

87 

68 

88 

95 

81 

35 

79 

80 

93 

87 

8S 

68 

82 

74 

75 

66 

74 

78 

72 

67 

64 

61 

67 

74 

72 

67 

79 

82 

79 

Mm 

69 

69 

69 

70 

71 

73 

71 

61 

55 

58 

69 

69 

70 

69 

55 

53 

50 

48 

58 

55 

48 

50 

47 

50 

60 

53 

46 

52 

69 

65 

SAINT  LEO 

MAX 

86 

88 

69 

89 

86 

81 

33 

79 

62 

86 

86 

85 

95 

82 

72 

70 

65 

71 

74 

71 

65 

61 

56 

64 

75 

74 

69 

75 

79 

73 

Mm 

66 

63 

70 

68 

69 

70 

71 

62 

52 

51 

65 

65 

65 

69 

53 

50 

49 

42 

59 

54 

44 

51 

43 

45 

57 

55 

48 

50 

67 

65 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

82 

87 

90 

89 

84 

78 

84 

79 

80 

83 

87 

82 

78 

77 

71 

72 

77 

71 

72 

62 

59 

67 

70 

72 

67 

79 

81 

74 

Mm 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

69 

53 

56 

59 

67 

58 

51 

52 

44 

56 

65 

46 

51 

47 

47 

56 

53 

46 

49 

65 

61 

TITUSVILLE   3  NH 

MAX 

88 

90 

90 

84 

80 

8 1 

79 

72 

65 

73 

Mm 

6B 

68 

65 

65 

68 

69 

64 

65 

51 

56 

64 

65 

67 

67 

60 

50 

49 

44 

55 

65 

48 

53 

45 

49 

61 

54 

43 

50 

66 

64 

WEEKI  WACHEE 

MAX 

86 

86 

67 

86 

85 

87 

80 

72 

80 

34 

84 

83 

31 

31 

63 

68 

63 

70 

71 

63 

60 

59 

58 

64 

74 

73 

68 

75 

78 

<■           .  . 

Mm 

54 

54 

55 

55 

65 

54 

54 

50 

40 

40 

61 

61 

61 

54 

45 

45 

38 

41 

58 

41 

41 

40 

42 

42 

60 

43 

43 

44 

44 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

MAX 

67 

87 

86 

90 

96 

90 

69 

90 

87 

35 

90 

90 

89 

67 

61 

78 

73 

74 

82 

79 

81 

69 

62 

67 

69 

34 

72 

70 

83 

85 

Mm 

64 

64 

62 

70 

VO 

59 

70 

68 

53 

59 

75 

72 

56 

67 

67 

44 

47 

47 

45 

59 

50 

53 

40 

40 

55 

67 

49 

53 

65 

66 

AVON  Park 

MAX 

90 

90 

92 

91 

92 

91 

86 

87 

87 

97 

66 

92 

90 

34 

79 

76 

75 

78 

76 

77 

72 

65 

63 

71 

62 

79 

70 

81 

96 

85 

Mm 

66 

65 

70 

69 

67 

70 

73 

71 

53 

60 

68 

62 

66 

70 

66 

48 

53 

49 

57 

68 

51 

53 

44 

50 

62 

62 

50 

53 

68 

71 

BARTOW 

MAX 

84 

88 

89 

89 

87 

95 

82 

87 

94 

85 

86 

86 

68 

83 

76 

74 

71 

77 

76 

74 

73 

65 

63 

66 

78 

75 

69 

83 

84 

81 

Mm 

61 

58 

67 

69 

68 

69 

70 

70 

52 

56 

67 

66 

66 

70 

61 

49 

50 

44 

57 

55 

56 

47 

45 

47 

59 

57 

49 

48 

65 

70 

BRADENTON  5  ESE 

MAX 

85 

87 

89 

88 

82 

86 

83 

81 

83 

64 

86 

86 

96 

63 

77 

70 

69 

73 

75 

74 

66 

63 

61 

66 

78 

78 

70 

76 

92 

90 

Mm 

67 

63 

71 

65 

66 

69 

72 

70 

43 

56 

64 

65 

69 

69 

64 

49 

53 

42 

54 

65 

50 

53 

46 

46 

53 

60 

53 

49 

66 

68 

CLEARWATER 

MAX 

85 

88 

69 

88 

67 

82 

83 

78 

78 

66 

64 

85 

86 

82 

71 

71 

68 

71 

70 

74 

61 

64 

64 

65 

76 

75 

69 

69 

SO 

76 

Mm 

67 

65 

65 

69 

70 

70 

72 

66 

52 

65 

66 

66 

70 

69 

59 

49 

53 

44 

56 

60 

46 

54 

41 

48 

58 

60 

53 

51 

62 

67 

FELLSNERE  7  SSW 

MAX 

84 

87 

88 

88 

88 

68 

84 

68 

86 

78 

75 

72 

78 

74 

76 

83 

79 

84 

83 

87 

Mm 

64 

64 

65 

62 

62 

66 

52 

62 

68 

63 

49 

49 

43 

55 

51 

53 

47 

50 

67 

66 

FORT  DRUM   5  NW 

MAX 

87 

87 

89 

89 

91 

89 

66 

85 

85 

35 

89 

89 

87 

31 

77 

74 

70 

79 

82 

80 

73 

64 

66 

72 

92 

76 

70 

83 

84 

86 

Mm 

62 

62 

65 

62 

63 

65 

69 

60 

52 

56 

62 

67 

66 

63 

64 

47 

46 

44 

56 

66 

51 

54 

43 

53 

63 

60 

46 

52 

66 

67 

FORT  PIERCE 

MAX 

83 

83 

84 

95 

84 

84 

82 

82 

61 

80 

88 

94 

84 

81 

76 

74 

75 

78 

32 

80 

73 

66 

70 

71 

83 

75 

71 

61 

83 

85 

Mm 

74 

74 

69 

65 

65 

70 

72 

65 

58 

61 

66 

67 

74 

69 

60 

53 

52 

48 

65 

59 

54 

53 

46 

54 

67 

57 

47 

56 

66 

69 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

85 

87 

86 

89 

87 

87 

68 

84 

93 

86 

89 

90 

88 

81 

77 

75 

72 

79 

77 

78 

69 

64 

66 

69 

82 

73 

70 

63 

82 

84 

Mm 

63 

65 

67 

59 

62 

65 

70 

69 

46 

52 

60 

63 

65 

69 

63 

45 

48 

48 

55 

55 

49 

52 

43 

49 

59 

53 

47 

48 

65 

69 

KISSIHMEE  NO.  I 

MAX 

85 

87 

86 

87 

87 

81 

64 

84 

90 

82 

89 

85 

94 

85 

80 

72 

71 

76 

76 

73 

69 

64 

62 

67 

77 

76 

67 

79 

82 

84 

Mm 

64 

62 

66 

67 

69 

69 

70 

70 

51 

56 

65 

65 

61 

71 

60 

49 

48 

44 

57 

66 

47 

52 

44 

47 

59 

56 

48 

50 

66 

69 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

87 

95 

87 

69 

89 

85 

35 

86 

80 

82 

84 

67 

65 

87 

82 

82 

74 

75 

73 

72 

73 

67 

64 

64 

66 

76 

70 

68 

78 

82 

Mm 

64 

60 

61 

67 

67 

68 

67 

71 

51 

52 

62 

64 

65 

70 

59 

49 

47 

43 

52 

57 

46 

50 

44 

46 

51 

56 

43 

49 

59 

65 

LAKELAND  WSO  CI 

MAX 

83 

95 

87 

87 

33 

81 

83 

77 

80 

83 

86 

84 

86 

81 

70 

71 

66 

73 

74 

70 

64 

61 

60 

64 

77 

66 

66 

75 

80 

78 

Mm 

67 

66 

70 

69 

70 

69 

70 

60 

55 

62 

67 

68 

68 

69 

53 

50 

49 

47 

59 

52 

46 

51 

44 

47 

57 

52 

50 

54 

66 

62 

MELBOURNE 

MAX 

83 

85 

65 

85 

84 

82 

87 

79 

76 

81 

97 

84 

85 

34 

75 

77 

70 

70 

80 

80 

63 

65 

66 

72 

80 

75 

67 

80 

81 

84 

Mm 

73 

74 

69 

64 

67 

67 

69 

62 

55 

57 

65 

66 

69 

70 

59 

49 

50 

48 

59 

59 

52 

59 

46 

53 

53 

55 

46 

53 

67 

66 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

85 

90 

89 

90 

89 

86 

88 

83 

84 

86 

88 

86 

87 

85 

79 

75 

71 

76 

76 

74 

68 

65 

65 

69 

79 

75 

68 

81 

63 

93 

Mm 

62 

61 

66 

65 

69 

68 

72 

71 

48 

59 

66 

65 

68 

70 

62 

46 

44 

42 

59 

67 

48 

54 

42 

46 

59 

58 

48 

51 

66 

71 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

84 

87 

89 

86 

86 

86 

65 

79 

78 

82 

84 

97 

87 

80 

77 

71 

70 

73 

70 

74 

66 

63 

64 

70 

78 

74 

68 

79 

80 

82 

Mm 

65 

63 

69 

65 

64 

68 

70 

67 

46 

55 

60 

63 

66 

63 

61 

46 

50 

44 

56 

64 

49 

55 

45 

47 

62 

59 

51 

49 

65 

66 

OKEECHOBEE  9  W 

MAX 

90 

86 

68 

89 

^•0 

90 

89 

84 

86 

86 

84 

90 

86 

86 

81 

78 

80 

73 

79 

79 

79 

73 

64 

68 

74 

82 

72 

69 

84 

87 

Mm 

63 

61 

65 

62 

61 

64 

67 

68 

52 

57 

61 

63 

65 

65 

67 

48 

50 

44 

52 

64 

50 

53 

42 

47 

55 

63 

44 

46 

97 

64 

PARRISh 

MAX 

87 

86 

91 

87 

87 

38 

85 

84 

94 

85 

87 

97 

88 

65 

78 

72 

70 

76 

75 

73 

66 

63 

62 

70 

79 

75 

70 

76 

83 

82 

Mm 

66 

64 

72 

69 

67 

70 

72 

71 

49 

60 

65 

66 

67 

69 

62 

48 

52 

43 

59 

65 

49 

52 

43 

47 

60 

60 

52 

52 

67 

68 

PLANT  CITY 

MAX 

90 

89 

90 

92 

88 

83 

87 

82 

84 

86 

90 

97 

89 

85 

72 

75 

70 

77 

75 

70 

67 

63 

63 

64 

77 

76 

72 

74 

64 

78 

Mm 

65 

61 

71 

67 

67 

68 

73 

68 

47 

58 

65 

65 

65 

69 

58 

47 

46 

42 

60 

64 

45 

50 

44 

48 

60 

58 

50 

50 

66 

68 

S«e  R«{er«Dc«  Notas  Following  StatloD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Florida 
november 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

ST  PETERSBURG 

MAX 

Mm 

67 
72 

86 
70 

86 
74 

86 
72 

69 
74 

64 
76 

64 
73 

83 

72 

61 
51 

84 
66 

66 
72 

85 
72 

68 
74 

85 

70 

76 
63 

73 
55 

71 
59 

74 
54 

73 
64 

73 
65 

66 
49 

63 
55 

63 

50 

66 
54 

75 
62 

74 
61 

70 
57 

73 
59 

82 
66 

81 
68 

78.6 
64 . 4 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

85 
65 

89 
63 

88 

70 

67 
67 

89 
65 

92 
62 

63 
71 

61 
71 

62 
50 

83 
59 

84 
64 

85 
65 

92 
67 

87 
68 

78 
63 

72 
48 

71 
52 

75 
45 

75 
57 

77 
65 

73 
50 

65 
5! 

63 
46 

70 
48 

78 
59 

76 
50 

63 
66 

79 
65 

80.  1 
59.7 

TAMPA  WSD  AP 

MAX 
MIN 

86 
67 

89 
65 

67 
71 

87 
68 

66 
69 

85 

70 

84 
73 

79 
58 

80 
50 

84 
58 

65 
68 

67 
66 

87 
67 

81 
71 

72 
52 

72 
46 

69 
52 

74 
45 

72 
62 

72 
53 

65 
46 

64 

50 

64 
44 

66 
48 

77 
60 

68 
54 

70 
52 

75 
51 

80 
66 

74 
64 

77.4 
59.0 

TARPON   SPGS  SEWAGE 

?  L 

MAX 
MIN 

86 
o7 

87 
64 

85 
66 

65 
67 

65 
68 

83 

70 

62 
71 

79 
68 

79 
52 

62 
57 

61 
56 

85 
64 

87 
67 

84 
67 

74 
61 

69 
47 

66 
52 

71 
47 

72 
55 

73 
61 

61 
47 

60 
51 

60 
48 

64 
47 

76 
56 

73 
58 

70 
50 

73 
49 

77 
66 

76 
68 

76.2 
59.1 

VENICE 

MAX 

MIN 

83 
68 

64 
65 

66 
72 

86 
68 

1)8 
69 

66 
68 

83 
72 

63 
73 

82 
54 

85 
62 

84 
65 

67 
67 

86 
69 

81 
69 

76 
67 

72 
52 

78 
56 

77 
46 

71 
61 

73 
66 

73 
51 

6? 
55 

66 
46 

72 
50 

76 
62 

73 
63 

72 
54 

81 
54 

84 
67 

64 
66 

79.5 
62.  1 

VERD  BEACH  4  W 

MAX 

86 

72 

63 
73 

65 
67 

86 
62 

86 
64 

86 
67 

86 
71 

85 
69 

82 
55 

82 
58 

61 
64 

66 
64 

85 
67 

65 
68 

79 
66 

77 
50 

75 
50 

72 
46 

77 
50 

82 
65 

61 
52 

70 
54 

65 
45 

69 
45 

70 
55 

62 
64 

70 
47 

69 
50 

81 
62 

83 
66 

79.5 
59.7 

WAUCHULA   2  H 

MAX 
MIN 

66 
o3 

89 
62 

90 
70 

89 
65 

89 
67 

89 
69 

86 
72 

84 

70 

85 
52 

86 
58 

e9 

62 

86 
66 

68 
67 

62 
69 

76 
64 

73 
46 

72 
50 

77 
45 

74 

t/b 

75 

67 

66 
49 

64 
53 

63 
44 

70 
49 

80 
61 

73 
60 

71 
50 

81 
51 

64 
67 

85 
70 

80.3 
59.9 

WINTER  HAVEN 

•           •  * 

MAX 

MIN 

84 
67 

88 
64 

86 
66 

69 
65 

88 
69 

86 
71 

86 
71 

81 

68 

82 
56 

83 
61 

67 
63 

87 
62 

87 
67 

83 
69 

77 
60 

74 
46 

69 
48 

75 
56 

75 
46 

70 
65 

65 
47 

63 
51 

62 
45 

66 
50 

77 
56 

72 
58 

68 
50 

77 
52 

81 
65 

79 
70 

78.2 
59.7 

EVERGLADES  AND  SH 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
64 

85 
66 

85 
66 

66 
64 

86 
63 

87 
66 

87 
72 

83 
69 

84 
59 

65 
62 

83 
66 

86 
66 

68 
69 

87 
69 

79 
68 

79 
53 

73 
50 

72 
49 

79 
54 

62 
67 

82 
57 

71 
60 

63 
48 

68 
51 

75 
61 

84 
66 

74 
49 

75 
58 

85 
66 

67 
65 

61.0 
61.4 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

87 
67 

85 
66 

65 
65 

86 
61 

87 
61 

66 
66 

68 
69 

84 
69 

84 
60 

84 
60 

85 
64 

66 
64 

66 
67 

87 

67 

81 
69 

77 
54 

73 
60 

73 
50 

81 
54 

82 
66 

76 
57 

74 
59 

64 
53 

66 
55 

73 
60 

83 
63 

73 
46 

76 
54 

86 
66 

67 
63 

61.0 
61.2 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

87 
72 

86 
71 

65 
67 

86 
66 

86 
66 

85 
71 

86 
72 

87 
6  I 

84 
69 

82 
66 

64 
67 

89 
67 

87 

71 

90 
66 

82 
68 

77 
50 

75 
51 

76 
53 

77 
60 

63 
67 

83 
53 

69 
56 

63 
45 

68 
52 

70 
59 

85 
65 

74 
56 

70 
57 

85 
66 

63 
66 

60.6 
62.6 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

87 
69 

68 
65 

66 
64 

88 
60 

90 
64 

68 
67 

89 
69 

68 
65 

88 
59 

86 
62 

86 
66 

90 
64 

89 
70 

68 
69 

82 
67 

62 
49 

74 
46 

73 
49 

80 
54 

62 
61 

79 
49 

61 
52 

63 
45 

70 
46 

76 
67 

84 
67 

76 
49 

75 
47 

87 
65 

67 
65 

62.8 
59.4 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

89 

75 

88 
75 

66 
75 

85 
69 

88 
75 

87 
71 

89 
72 

83 
75 

85 
67 

88 
69 

89 
71 

85 

70 

89 
71 

85 
66 

80 
70 

79 
55 

75 
60 

78 
53 

76 
66 

63 
73 

81 
59 

78 
60 

65 
50 

72 
53 

70 
53 

77 
68 

77 
54 

76 
55 

65 
68 

64 
68 

81.6 
65.6 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

FORT  MYERS  WSD  AP 

MAX 
MIN 

87 
68 

67 
66 

87 
68 

89 
67 

86 
66 

86 
68 

86 
70 

85 
64 

86 
63 

88 
65 

87 
65 

69 
66 

90 
68 

61 
66 

76 
56 

72 
53 

74 
54 

80 
51 

79 
61 

80 
59 

68 
54 

64 
57 

67 
46 

70 
52 

82 
63 

75 
59 

71 
53 

66 
58 

86 
68 

83 
70 

81.0 
61.6 

IMMOKALEE    3  NNW 

MAX 
MIN 

87 
66 

87 
66 

69 
65 

91 
66 

90 
65 

69 
65 

89 
70 

87 
69 

85 
58 

87 
64 

68 
65 

66 
64 

87 
65 

62 
67 

79 
68 

74 
50 

76 
53 

60 
49 

81 
59 

80 
65 

77 
52 

66 
57 

66 
46 

69 
49 

81 
62 

77 
65 

73 
51 

66 
56 

66 
67 

86 
66 

62.2 
61.1 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

86 
65 

86 
64 

90 
64 

90 
61 

89 
69 

86 
68 

87 
55 

87 
63 

69 
61 

89 

60 

91 
61 

81 
68 

79 
66 

73 
49 

74 
50 

46 

56 

80 
64 

79 
51 

66 
55 

44 

72 

63 
62 

76 
64 

71 
46 

85 
55 

87 
64 

66 
69 

62.6 
59.5 

MOORE   HAVEN   LOCK  I 

MAX 
MIN 

67 
65 

85 
68 

83 
64 

87 
63 

67 
63 

66 
65 

87 
66 

66 
68 

87 
55 

84 

55 

84 
64 

90 
65 

67 
66 

66 
67 

80 
66 

79 
48 

74 
46 

74 
47 

78 
48 

79 
63 

80 
49 

73 
54 

63 
42 

69 
42 

72 
53 

64 
61 

74 
50 

72 
52 

84 
62 

85 
65 

80.9 
58.1 

NAPLES  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
68 

68 
67 

68 
62 

89 
66 

89 
65 

91 
67 

91 
69 

87 
74 

88 
61 

89 
65 

89 
66 

89 
65 

89 
67 

69 
68 

82 
70 

77 
51 

77 
56 

79 
50 

82 
61 

79 
66 

79 
53 

69 
52 

70 
48 

70 
52 

62 
60 

80 
67 

76 
51 

86 
57 

87 
67 

86 
66 

83.6 
61.9 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

MAX 
MIN 

66 
65 

87 
63 

89 
69 

87 
66 

89 
66 

66 
68 

87 

71 

83 
72 

85 
55 

85 
62 

87 
62 

68 
62 

86 
69 

60 
69 

78 
67 

72 
50 

72 
56 

78 
46 

75 

62 

76 
65 

66 

52 

64 
55 

65 
46 

71 
61 

61 
63 

74 
64 

70 
53 

85 
53 

84 
66 

64 
69 

60.  1 
61.3 

TAMIAMI   TRL   40  NI  BEND 

MAX 

Mm 

86 
71 

86 
7  2 

68 
69 

69 
70 

89 
71 

89 

70 

89 
71 

86 

70 

88 
67 

68 
69 

69 

71 

89 
72 

69 
73 

85 

71 

78 
69 

79 
57 

79 
59 

76 
59 

83 
60 

64 
69 

87 
56 

78 
57 

65 
51 

71 
54 

67 
57 

63 
67 

82 
55 

78 
60 

65 
66 

87 
67 

83.2 
65.1 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

84 
75 

84 

73 

69 
72 

84 
69 

85 
69 

65 
59 

87 
71 

80 
71 

87 
68 

83 
67 

82 
69 

87 

70 

66 

73 

64 

75 

78 
68 

81 
57 

75 
56 

74 
55 

79 
56 

84 
71 

88 
56 

79 
58 

73 
51 

73 
52 

72 
56 

84 
66 

82 
55 

75 

56 

83 
71 

82 
69 

81.6 
64.8 

FT    LAUDERDALE    EXP  STA 

MAX 

Mm 

85 

72 

83 

72 

64 

70 

85 
66 

84 
67 

84 

66 

87 
70 

60 

70 

86 
65 

82 
64 

83 
67 

90 
66 

86 
75 

85 
75 

77 
69 

SO 
55 

74 
54 

72 
50 

78 
55 

82 
66 

96 
54 

77 
57 

61 

50 

70 
52 

70 
56 

82 
68 

60 
53 

75 
57 

84 
67 

65 
65 

80.6 
63.3 

HIALEAH 

MAX 

Mm 

87 
70 

84 
73 

85 

73 

85 
70 

87 
70 

86 
71 

86 
74 

61 
70 

67 
66 

82 
69 

62 
69 

87 
71 

82 
72 

84 
74 

77 
68 

79 
61 

75 
59 

75 
55 

78 
53 

82 
62 

87 
60 

78 
60 

64 

51 

72 
54 

60 
58 

64 
65 

81 
56 

78 
62 

83 
71 

85 
77 

81.4 
65.6 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

Mm 

85 
71 

85 
71 

67 
69 

86 
66 

85 
65 

87 
67 

83 

70 

86 
68 

85 
67 

84 
66 

68 
66 

86 
67 

85 

70 

77 
70 

80 
66 

75 
59 

74 
54 

79 
52 

83 
59 

87 
69 

76 
56 

65 

57 

71 
52 

76 
54 

83 
56 

64 
61 

75 
56 

83 
64 

86 
66 

84 
67 

61.8 
63.6 

LOXAHATCHEE 

MAX 

Mm 

64 
63 

65 
72 

88 
65 

87 
61 

86 
62 

85 
65 

80 
71 

65 
71 

83 

61 

81 
60 

69 
64 

87 
65 

66 
69 

78 
68 

80 
69 

73 
53 

73 
46 

79 
48 

83 
55 

62 
66 

77 
53 

69 
58 

72 
46 

75 
56 

85 
60 

76 
64 

75 
45 

78 
57 

86 
65 

85 
62 

81.1 
60.8 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

Mm 

MIAMI  BEACH 

MAX 

Mm 

81 
75 

81 
75 

82 
78 

82 
78 

83 
76 

82 
79 

81 
74 

68 
73 

82 
73 

81 
77 

84 
76 

83 
78 

61 
77 

80 
70 

80 
65 

76 
63 

75 
62 

75 
60 

79 
75 

65 

74 

74 
60 

72 
60 

73 
54 

73 
58 

82 
73 

80 
65 

74 
60 

80 
74 

61 
75 

82 
74 

79.7 
70.4 

MIAMI    WSO  AP 

MAX 

Mm 

82 
74 

62 
74 

81 
74 

83 

71 

84 

70 

85 

74 

79 
73 

65 

72 

60 

70 

ei 

72 

64 

72 

B4 

71 

83 

73 

77 
70 

77 
66 

73 
60 

73 
59 

75 
56 

61 
66 

85 

71 

76 
59 

69 
59 

72 
54 

72 
57 

79 
64 

61 
65 

73 
58 

61 
70 

81 
75 

79 
72 

79.2 
67.4 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

Mm 

85 
66 

65 
75 

65 
73 

84 
69 

64 
69 

66 
72 

67 
75 

82 
70 

84 
70 

88 
68 

84 
71 

66 
69 

65 

72 

85 
72 

77 
69 

79 
60 

77 
52 

78 
56 

83 

70 

86 
59 

77 
59 

65 
52 

73 
54 

73 
57 

81 
67 

63 
56 

82 
58 

83 
58 

84 
73 

81.8 
65.2 

POMPANO  BEACH 

MAX 

Mm 

86 
73 

86 
75 

85 
74 

84 
76 

85 
76 

87 
75 

81 
73 

69 

71 

85 
69 

84 
62 

68 
68 

87 
69 

86 
74 

83 
71 

81 
69 

78 
57 

76 
54 

79 
57 

81 
61 

89 
72 

85 
52 

79 
61 

74 
50 

70 
56 

79 
59 

79 
62 

77 
53 

85 
65 

85 
70 

66 
71 

82.6 
65.9 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

Mm 

85 
71 

85 
68 

86 
68 

36 
65 

86 
65 

86 
67 

81 
70 

66 
67 

83 
65 

64 
64 

69 
64 

66 
65 

85 

72 

79 
66 

79 
68 

76 
56 

76 
55 

79 
50 

63 
59 

68 
68 

80 
55 

72 
57 

74 
50 

71 
54 

83 
57 

84 
65 

76 
53 

84 
63 

85 
69 

63 
69 

82.1 
63.0 

STUART  1  N 

MAX 

Mm 

84 

62 

82 
63 

84 
63 

86 
66 

88 
72 

88 
59 

82 
60 

85 
59 

63 
59 

79 
60 

86 
62 

69 
63 

63 
61 

79 
59 

79 
62 

75 
52 

75 
51 

77 
49 

81 
59 

60 
66 

78 
51 

69 
55 

73 
47 

70 
52 

78 
49 

76 
61 

80 
52 

60 
59 

62 
61 

87 
63 

80.6 
58.6 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

AP 

MAX 

Mm 

87 
78 

85 
79 

87 
75 

88 
67 

86 
69 

87 
77 

79 
73 

87 
73 

83 
66 

62 
65 

86 
69 

87 
71 

87 
74 

81 
72 

81 
64 

75 
56 

75 
54 

60 
55 

85 
66 

66 
71 

79 
59 

67 
60 

73 
51 

76 
59 

84 
67 

78 
63 

75 
52 

85 

70 

65 
70 

86 
69 

92.1 
66.  5 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 

NOVEMBER  1972 


Day  of  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*            *  » 

KEYS 

07 

KEY  WEST  WSO  4P 

MAX 

86 

87 

66 

86 

86 

66 

85 

86 

85 

85 

8  6 

86 

86 

64 

82 

78 

80 

80 

83 

85 

77 

76 

71 

75 

81 

81 

76 

84 

85 

80 

MIN 

78 

78 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

74 

74 

75 

77 

78 

76 

74 

71 

69 

66 

78 

77 

70 

67 

67 

66 

69 

70 

67 

76 

74 

73 

KEY  WEST 

MAX 

88 

88 

86 

67 

89 

66 

87 

67 

66 

86 

67 

87 

88 

67 

64 

81 

78 

80 

81 

83 

67 

75 

77 

72 

78 

60 

84 

78 

85 

85 

MIM 

76 

76 

76 

75 

76 

75 

77 

76 

74 

76 

72 

76 

78 

77 

74 

70 

70 

66 

67 

74 

71 

69 

65 

65 

65 

71 

65 

65 

74 

74 

H4RATHDN  SHORES 

MAX 

87 

88 

88 

87 

67 

89 

85 

84 

88 

86 

89 

69 

68 

84 

61 

77 

74 

60 

86 

87 

83 

73 

72 

73 

83 

85 

72 

67 

67 

66 

MIN 

7<. 

77 

76 

72 

73 

78 

T, 

72 

74 

73 

76 

78 

75 

72 

74 

68 

66 

64 

n 

79 

66 

65 

61 

60 

66 

69 

63 

70 

72 

74 

T4VERNIEP 

MAX 

84 

63 

8'! 

a<. 

65 

85 

63 

85 

85 

64 

66 

84 

64 

81 

79 

77 

75 

78 

82 

65 

81 

80 

71 

75 

61 

77 

74 

62 

83 

84 

MIN 

78 

76 

76 

73 

77 

78 

73 

73 

74 

78 

76 

78 

76 

72 

74 

66 

63 

65 

75 

78 

65 

6) 

58 

60 

64 

63 

63 

73 

75 

75 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


0) 

Day  of  month 

Station 

<1> 

Q 

(  INI 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CHIPLEY   3  E 

4 

MAX 
HU 

77 
63 

76 
64 

80 
65 

80 
69 

77 
63 

69 
6J 

70 
66 

73 

60 

73 
54 

74 
53 

71 
51 

74 
52 

80 
61 

75 
66 

75 
57 

66 
50 

64 
49 

58 
46 

61 
45 

65 
53 

54 
48 

57 
47 

60 
46 

52 
45 

55 
45 

54 
50 

58 
45 

67 
48 

64 
54 

57 
55 

67.5 
54.4 

OSINESVILLE   3  WSM 

4 

MAX 
MI^ 

76 
74 

77 
74 

77 
75 

78 
76 

77 
74 

78 
74 

74 
73 

74 

72 

74 
67 

71 
67 

73 
69 

74 
71 

75 
73 

76 
74 

75 
70 

70 
66 

70 
65 

66 
62 

66 
66 

68 
65 

67 
61 

64 
62 

63 
59 

62 
59 

61 
61 

61 
51 

61 

57 

62 
58 

65 
52 

53 
53 

69.9 
67.0 

8 

MAX 
MIN 

75 
75 

75 
75 

75 
74 

75 
75 

75 
75 

75 
75 

75 
75 

75 
75 

75 
73 

73 
71 

71 
71 

72 
71 

74 
72 

73 
73 

73 
72 

72 
70 

70 
69 

69 
66 

67 
67 

66 
67 

68 
67 

66 
64 

54 
64 

54 
63 

53 
53 

63 
53 

63 
61 

61 
51 

64 
51 

64 
54 

70.0 
69.1 

MILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 
MIN 

77 
68 

60 
70 

80 
74 

78 
62 

76 
64 

72 
68 

76 
69 

75 
58 

73 
59 

70 
62 

73 
56 

74 
57 

70 
52 

71 
63 

68 
55 

62 
50 

62 
51 

59 
49 

64 
55 

64 
52 

57 
49 

58 
49 

59 
46 

54 
45 

63 
51 

64 
49 

60 
45 

64 
55 

62 
53 

57 
53 

67.4 
56.7 

MDNTICELLO  3  W 

4 

MAX 
WIN 

81 
65 

77 
67 

83 
67 

83 
70 

82 
68 

72 
68 

71 
67 

72 
63 

72 
54 

71 

54 

69 
55 

76 
64 

77 
64 

76 
67 

74 
57 

64 
52 

65 
50 

58 
46 

61 
46 

63 
57 

63 

51 

62 
51 

50 
47 

54 
47 

56 

47 

63 
53 

57 
43 

62 
43 

63 
54 

50 
57 

68.2 
56.5 

OUINCY   3  SSW 

2 

MAX 

60 
63 

85 
65 

67 
66 

00 
70 

84 
64 

73 
65 

69 
64 

73 

57 

73 
49 

74 

50 

77 
53 

77 
62 

78 
64 

76 
66 

75 
49 

64 
47 

65 
44 

55 
42 

62 
48 

64 

55 

55 
47 

63 
45 

56 
41 

51 
40 

57 
43 

62 
49 

57 
38 

65 
39 

62 
54 

58 
55 

68.6 
53.1 

4 

MAX 
MIN 

76 
63 

83 

67 

83 
68 

79 
71 

82 
66 

72 
66 

68 
65 

72 
65 

72 
52 

72 
51 

72 
54 

74 
62 

75 
64 

74 
64 

75 
50 

65 
50 

63 
46 

55 
44 

60 
47 

63 
57 

57 
48 

61 
47 

57 
43 

51 
43 

56 
44 

61 
51 

57 
41 

52 
41 

61 
54 

58 
55 

57.3 
54.5 

8 

MAX 
MIN 

74 
66 

78 
66 

79 
69 

76 
72 

78 
69 

71 
66 

68 
67 

70 
65 

70 
58 

69 
59 

69 
59 

71 
64 

71 
65 

72 
66 

72 
59 

64 
54 

61 
52 

56 

50 

58 
50 

62 
57 

57 
52 

59 
51 

55 
49 

52 
48 

54 
46 

59 
52 

55 
47 

58 
47 

59 
55 

58 
58 

55.2 
58.1 

CHIPLEY  3  E  :   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7; 30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  ;    ARREDONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.      LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4,30  P.M. 

MILTON  EXP  STATION         ;    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2   PERCENT  SLOPE  TO  THE   EAST.      PALMER  ME RCURY- I N-STE EL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  :    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.      PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 

QUINCY  3  SSW  :   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 
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EVAPORATION  AND  WIND 

 —  .  NO^FMBFa  1972 


Station 

Total 
or 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      «  « 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  ST4TI0N 

EVAP 

.06 

.11 

.07 

.03 

.19 

.10 

.06 

.15 

.15 

,08 

.11 

.11 

.15 

.14 

.21 

.11 

.06 

.05 

. 

- 

.05 

.06 

.08 

.05 

.05 

.07 

.09 

.08 

.09 

.03 

2.76B 

WIND 

ii9 

64 

18 

31 

15 

35 

50 

Zt 

50 

20 

5C 

30 

71 

24 

55 

22 

74 

86 

56 

67 

52 

33 

63 

80 

34 

46 

59 

46 

1390 

MAX 

7( 

8: 

6] 

It 

73 

75 

76 

75 

74 

70 

73 

78 

74 

72 

68 

70 

60 

58 

75 

64 

55 

55 

51 

53 

67 

67 

63 

67 

63 

54 

66 . 3 

MIN 

66 

68 

71 

62 

54 

62 

64 

50 

46 

57 

50 

52 

57 

60 

46 

41 

43 

39 

52 

44 

40 

42 

39 

39 

46 

44 

39 

55 

47 

47 

50.7 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.16 

.14 

.  14 

.05 

.22 

.12 

.07 

.15 

.le 

.  U 

.0< 

.1! 

.  IC 

.13 

.20 

.07 

.11 

.06 

.08 

.03 

.06 

.07 

.12 

.08 

.10 

.04 

.13 

.08 

.07 

.04 

3. 10 

WIND 

BO 

39 

34 

22 

63 

75 

106 

103 

59 

176 

62 

109 

9fi 

8G 

153 

165 

92 

167 

65 

85 

124 

81 

52 

75 

90 

2571 

*       •  « 

NORTH  02 

GAINESVILLE  2  WSW 

EVAP 

.16 

.12 

.13 

.12 

.14 

.16 

.00 

.15 

.10 

.11 

.08 

.U 

.12 

.22 

.17 

.09 

.09 

.06 

.02 

.09 

.  10 

.09 

.04 

.07 

.09 

.06 

.06 

.02 

.04 

2.91B 

WIND 

44 

33 

24 

39 

24 

74 

33 

53 

16 

22 

29 

20 

43 

73,  66 

45 

45 

37 

25 

60 

50 

32 

50 

66 

32 

11 

24 

17 

20 

46 

1159 

MAX 

82 

85 

65 

63 

64 

82 

74 

77 

76 

75 

82 

81 

62 

81 

74 

69 

66 

67 

67 

70 

69 

62 

57 

57 

61 

66 

65 

67 

67 

67 

72.7 

MIN 

64 

65 

66 

68 

63 

66 

66 

62 

4B 

54 

61 

64 

67 

64 

52 

46 

47 

4  1 

57 

60 

41 

47 

40 

41 

50 

53 

39 

47 

62 

53 

55.1 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.13 

.20 

.  10 

.11 

.03 

.22 

.09 

.03 

.14 

.  14 

.06 

.08 

.13 

.21 

.  12 

.11 

.06 

.04 

.01 

.06 

.  17 

.10 

.08 

.04 

.04 

.22 

.14 

.09 

3.16B 

WIND 

34 

31 

36 

77 

67 

25 

16 

21 

46 

54 

26 

20 

27 

35 

40 

80 

51 

17 

19 

43 

MAX 

S2 

81 

81 

83 

84 

80 

75 

64 

76 

73 

73 

65 

76 

B2 

73 

66 

59 

57 

72 

65 

69 

64 

61 

51 

68 

63 

53 

63 

64 

62 

69.6 

MIN 

62 

62 

62 

64 

61 

62 

65 

58 

46 

48 

51 

56 

59 

65 

51 

46 

46 

42 

65 

62 

42 

43 

39 

38 

50 

50 

36 

43 

53 

51 

52.6 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.15 

.15 

.  10 

.12 

.14 

.06 

.03 

.15 

.11 

.08 

.10 

.06 

.13 

.13 

.  14 

.12 

.06 

.02 

.02 

.10 

.06 

.06 

.04 

.00 

.33 

.06 

.03 

.02 

.05 

2.74 

WIND 

25 

30 

25 

20 

10 

20 

30 

35 

5C 

30 

''5 

30 

55 

20 

20 

25 

55 

2C 

5 

10 

15 

745 

•       «  t 

SOUTH  CENTRAL  0<i 

LAKE    ALFRED    EXP  STA 

EVAP 

.16 

.16 

.05 

.  14 

.16 

.11 

.04 

.15 

.20 

.15 

.14 

.11 

.06 

■  1 6 

.13 

.16 

.11 

.09 

.11 

.02 

.06 

.07 

.08 

.06 

.05 

.02 

.08 

.  10 

.07 

.06 

3.12 

WIND 

21 

21 

27 

16 

16 

19 

56 

28 

42 

15 

13 

16 

15 

57 

63 

50 

52 

38 

45 

54 

57 

40 

39 

44 

39 

48 

61 

22 

23 

27 

1084 

MAX 

80 

77 

82 

86 

85 

82 

76 

80 

74 

77 

80 

84 

82 

79 

76 

71 

69 

68 

65 

66 

66 

64 

60 

60 

64 

66 

60 

65 

64 

76 

72.9 

MIN 

61 

59 

60 

65 

65 

67 

67 

68 

48 

52 

56 

62 

64 

65 

59 

45 

45 

40 

42 

54 

43 

43 

43 

44 

46 

51 

40 

44 

48 

60 

53.6 

VERD  BEACH  4  W 

EVAP 

.  17 

.27 

.12 

.  1  6 

.  1  3 

.  12 

.09 

.21 

.14 

.03 

.09 

.11 

.16 

.14 

.04 

.07 

.10 

.12 

.10 

.15 

.09 

.09 

.08 

.06 

* 

.07 

.09 

.02 

.06 

.06 

3. 18 

WIND 

133 

24 

17 

11 

11 

33 

28 

22 

9 

11 

18 

6 

29 

26 

35 

29 

29 

15 

25 

40 

39 

24 

61 

13 

66 

32 

3 

24 

11 

859B 

MAX 

S8 

B6 

86 

86 

87 

69 

68 

66 

65 

63 

61 

84 

85 

67 

77 

77 

74 

72 

73 

75 

77 

70 

64 

65 

65 

75 

70 

73 

77 

63 

MIN 

69 

70 

72 

69 

70 

71 

72 

61 

65 

70 

70 

56 

55 

56 

66 

60 

70 

I? '  0 

*      «  * 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

.10 

.02 

•  04 

.09 

.  07 

.10 

.09 

.10 

.14 

.14 

.09 

.11 

.20 

.09 

.10 

.13 

.11 

.07 

.11 

.08 

.10 

.06 

.09 

.03 

.11 

.10 

.06 

.04 

.06 

2  83 

MAX 

90 

'e7 

66 

86 

90 

91 

89 

87 

90 

90 

85 

92 

90 

86 

79 

60 

77 

76 

78 

77 

60 

75 

68 

70 

71 

81 

75 

76 

85 

88 

32.6 

MIN 

57 

66 

66 

65 

66 

66 

66 

69 

66 

63 

64 

66 

69 

70 

69 

59 

53 

52 

52 

69 

60 

60 

50 

50 

56 

63 

54 

65 

65 

68 

62.6 

CLEWISTQN  u  S  ENG 

EVAP 

.12 

.09 

.14 

.  12 

.17 

.13 

.13 

.13 

•  12 

.  14 

.09 

.13 

•  11 

.10 

.17 

.09 

14 

.01 

.06 

.08 

3.22 

WIND 

28 

34 

7 

13 

1 3 

18 

18 

19 

31 

17 

12 

11 

14 

14 

34 

24 

24 

'17 

11 

6 

35 

'20 

'16 

'42 

14 

41 

'28 

'16 

600 

MAX 

91 

89 

83 

B9 

89 

90 

90 

84 

86 

87 

63 

90 

89 

90 

90 

78 

75 

77 

79 

76 

79 

72 

62 

66 

67 

80 

83 

75 

80 

85 

81.9 

MIN 

66 

70 

70 

69 

69 

69 

71 

70 

66 

66 

68 

70 

71 

70 

69 

55 

55 

55 

55 

63 

57 

57 

48 

50 

55 

61 

56 

56 

63 

69 

HODRE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.16 

.22 

.10 

.20 

.18 

.19 

.20 

.11 

.13 

.14 

.16 

.15 

.15 

.10 

.00 

.16 

.  14 

.14 

.  10 

.12 

.09 

.11 

.05 

.10 

.05 

.15 

.06 

.12 

.07 

.09 

3.76 

WIND 

55 

70 

50 

25 

20 

40 

55 

35 

35 

35 

40 

10 

35 

60 

40 

40 

20 

40 

35 

40 

35 

40 

30 

60 

55 

90 

35 

45 

40 

35 

1245 

MAX 

87 

89 

64 

91 

90 

90 

91 

87 

88 

88 

66 

91 

69 

86 

61 

83 

77 

76 

78 

77 

80 

75 

63 

70 

70 

81 

75 

75 

61 

86 

MIN 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

72 

63 

62 

62 

70 

7 1 

72 

71 

57 

66 

76 

64 

65 

70 

66!5 

TAMIAMI   TRL   40  MI  BEND 

EVAP 

.24 

.10 

.  12 

.17 

.14 

.09 

.05 

.26 

.08 

.15 

.08 

.  19 

.16 

.09 

.12 

.14 

.13 

« 

.23 

.12 

.06 

.13 

.02 

.11 

* 

.24 

.09 

.11 

WIND 

30 

30 

23 

16 

8 

14 

32 

10 

16 

24 

24 

1 9 

37 

14 

29 

2 

16 

MAX 

91 

91 

86 

91 

95 

89 

85 

64 

91 

93 

93 

94 

92 

B4 

79 

79 

81 

60 

82 

68 

87 

81 

75 

75 

75 

91 

87 

79 

87 

67 

65  8 

MIN 

68 

68 

70 

70 

71 

75 

71 

70 

68 

68 

69 

71 

73 

62 

71 

61 

61 

58 

59 

60 

61 

60 

52 

53 

55 

60 

59 

58 

66 

69 

64.6 

*       *  * 

LOWER   EAST  COAST  06 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

EVAP 

.21 

.21 

.14 

.14 

.07 

.12 

.13 

.04 

.17 

.09 

.18 

.14 

.13 

.18 

.06 

.04 

.17 

.  14 

.11 

.11 

.20 

.14 

.15 

.10 

.11 

.10 

.10 

.13 

.11 

.05 

3.77 

WIND 

70 

63 

46 

11 

7 

16 

49 

17 

36 

16 

24 

19 

18 

68 

23 

53 

23 

37 

26 

29 

69 

39 

19 

55 

77 

94 

47 

15 

26 

25 

1123 

HIALEAH 

EVAP 

.18 

.15 

.16 

.08 

.22 

.49 

.71 

.  14 

.61 

.51 

.09 

.14 

.25 

.33 

.01 

.18 

.  14 

.12 

.09 

.16 

.03 

.19 

.13 

.04 

.13 

.10 

* 

.16 

.12 

9.86B 

WIND 

63 

64 

26 

29 

16 

16 

37 

6 

14 

33 

26 

6 

27 

47 

11 

17 

30 

11 

26 

24 

39 

13 

16 

9 

2 

38 

23 

16 

6 

15 

726 

MAX 

85 

B3 

67 

89 

91 

85 

88 

79 

89 

86 

83 

86 

91 

85 

80 

79 

78 

79 

78 

64 

86 

82 

63 

75 

76 

33 

83 

77 

83 

67 

62.7 

HIN 

79 

77 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

70 

71 

73 

'2 

72 

62 

59 

57 

58 

74 

62 

60 

53 

57 

76 

78 

72 

77 

80 

73 

69.4 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     :    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

ei 

u 

a. 

a 

E 

1  SPECIAL 

APALACHICOLA  wSO  CI  « 

FRANKL IN 

29  44 

84  59 

Ml 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARC ADI a 

022 

0 

DE  SOTO 

27  14 

81  51 

6 

6F 

RADIO  STATION  WAPG 

archbolo  BIOlDCK  STA 

023 

0 

HIGHLANDS 

27  U 

81  21 

B 

BA 

AHCKBOLD  BIOLOGIC  STA 

AVON  PARK 

036^ 

0 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

13. 

SF 

5P 

WALTER  C  HEIM 

BABSON  PARK 

POLK 

27  50 

81  31 

6F 

HARRY  M.  TOLSON 

BARTQH 

POLK 

9F 

CITY  OP  BARTOW 

BELIE  CLAOE  ExP  STA 

PALM  BEACH 

26  40 

GA 

8^ 

UNIV  OF  FLORIDA.  AR6C 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

PALM  BEACH 

26  42 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9ITHL0 

20  33 

81  07 

6P 

WALTER  W.  SLOTT 

BIACKMAN  3  HNU 

076- 

0 

OKALOOSA 

30  57 

86  Al 

22C 

ORBIE  HUTTO 

BIOUNTSTOHN 

CALHOUN 

30  27 

85  03 

7i 

!A 

CITY  OF  6L0UNTST0WN 

BOCA  RATON 

oe<.: 

PALM  BEACH 

. 

26  22 

80  05 

i: 

WILLIAM  A.  SMITH 

BftAOENTON  S  ESE 

MANATEE 

5P 

5P 

CUIF  COAST  EXP  STATION 

BRISTOL 

102C 

0 

LIBERTY 

30  25 

84  59 

MISS  ELMA  SHULER 

GROOKSVlLLE  CHIN  KILL 

ice 

03 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

241 

4P 

J 

W-CENTRAL  FLA, EXP, STA, 

6RD0KSV1LLE  7  SSH 

lO'tB 

03 

HERNANDO 

! 

2e  26 

82  27 

67 

SW  FLA  WATER  MAN  DIST 

eUSHNELL  Z  E 

U(>3 

o: 

SUMTER 

! 

28  40 

82  05 

75 

7A 

MRS.   A.   H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  S 

127, 

PALH  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL    POINT  USOA 

PALM  BEACH 

26  52 

80  37 

BA 

SUGAR   PLANT  FLD.  STA. 

CARflABELLE    1  NNU 

FRANKL IN 

5 

29  52 

84  40 

91 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CAWWlLLf 

1388 

WASHINGTON 

3 

30  46 

7fl 

CARLTON  WILLIAMS 

CEDAK  KEV   i  HSH 

o: 

5 

29  08 

83  03 

8A 

C L YOE   D .   COUL TER 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

6A 

P. 6.  CHRISTMAS 

CLEARWATER 

ie.3£ 

0. 

PINELLAS 

: 

27  58 

82  46 

6; 

61 

6P 

C  ITy  of  CLEARWATER 

CLERMONT  6  SSW 

LAKE 

28  29 

81  47 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

CLEWISTON  U  S  ENG 

01 

HENDRY 

26  45 

BO  55 

8A 

eA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Federal  Building,  Room  B-2,  124  S.  Tennessee  Avenue,  Lakeland,  Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVAnON  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  tor  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
SlAS|!NAt_TABLE_S:     Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table    anrt  th» 
Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402.  * 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20<?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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US-MAiL 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


FLORIDA 
DECEMBER  1972 
Volume  76  No.  12 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


Average 
Maxim  imi 

Average 
Minim  um 

Average 

Departure 
From  Normal 

Higheal 

« 
Q 

Lowe&l 

Date 

No.  of  Days 

Tolal 

Deparltire 
From  Norma] 

Grealest  Day 

Degree  Days 

Max. 

Min. 

® 
Q 

%  < 

64.3 

51.5 

57.9 

7  . 

1 

77 

15 

32 

17 

232 

0 

0 

1 

0 

4.34 

1.38 

2.79 

21 

67.7 

45 . 2 

56.5 

3  . 

2 

81 

13  + 

27 

17 

305 

0 

0 

7 

0 

5.09 

1  .45 

1.98 

31 

69.7 

49.6 

59.7 

78 

15t 

29 

17 

198 

0 

^ 

^ 

66,5 

45.4 

56.0 

81 

15  + 

27 

16  + 

321 

0 

0 

0 

4,06 

1.25 

22 

67.  2 

44 . 6 

55.9 

79 

14+ 

25 

16 

295 

0 

0 

5 

0 

10,30 

68.2 

44.9 

56.6 

2. 

1 

80 

14+ 

25 

28  + 

291 

0 

0 

8 

0 

5,39 

.78 

1.92 

1 5 

70.0 

45.0 

57.5 

82 

12  + 

23 

28 

275 

0 

0 

9 

0 

9,57 

3.30 

67.'! 

46,2 

56.8 

80 

13  + 

25 

17 

283 

0 

0 

^ 

0 

10,09 

3.50 

2 1 

67.0 

43.9 

55.5 

1. 

4 

82 

12 

24 

13 

321 

0 

0 

0 

3,59 

.44 

2.26 

67.7 

46.6 

57.2 

81 

12 

28 

17 

295 

0 

0 

7 

0 

3.35 

1.44 

65.3 

48. 1 

56.7 

2. 

4 

77 

13  + 

27 

17 

277 

0 

0 

3 

0 

5.22 

1.00 

3.15 

67.3 

46,0 

56.7 

83 

14 

28 

18  + 

291 

0 

0 

^ 

0 

2,71 

1.27 

5? 

65.5 

48.2 

56.9 

77 

1 1 

26 

17 

267 

0 

0 

3 

0 

4.36 

3.15 

21 

69.5 

45,0 

57.3 

81 

14  + 

24 

18 

274 

0 

0 

9 

0 

3  .94 

1.99 

21 

69.0 

45.4 

57.2 

3. 

1 

81 

12+ 

26 

28 

275 

0 

0 

5 

0 

4.85 

1.41 

3.05 

69.5 

46,5 

56.0 

83 

12 

28 

17 

266 

0 

0 

4 

0 

3.25 

1 . 60 

55 

66.'! 

47.4 

56.9 

61 

14 

32 

18+ 

265 

0 

0 

3 

0 

2,84 

1.12 

22 

57.0 

2. 

7 

5.16 

1.33 

69.0 

52,9 

61.0 

1. 

2 

83 

1 3 

31 

17 

199 

0 

0 

1 

0 

1.91 

,28 

1.17 

69. 3M 

46. 7M 

58. OM 

82 

13  + 

27 

18 

274 

0 

0 

72.8 

53,0 

62.9 

84 

13  + 

32 

17 

143 

0 

0 

1 

0 

3.35 

,  93 

1  .  74 

22 

70.8 

49,6 

60.2 

3. 

1 

64 

15 

28 

17 

178 

0 

0 

1 

0 

1,69 

.65 

.  3 1 

22 

73.9 

51.2 

62  .6 

4, 

1 

84 

10 

31 

28  + 

161 

0 

0 

2 

® 

4.15 

1.63 

1.60 

22 

69. 3M 

45. 8H 

57. 6M 

2 

2 

83 

15  + 

27 

16 

257 

0 

0 

4 

0 

2,61 

.26 

.97 

22 

72. 3M 

46. 3M 

59. 3M 

88 

11 

29 

16 

212 

0 

0 

5 

0 

2,07 

1.24 

22 

70.3 

49.7 

60.0 

3. 

9 

83 

15 

30 

17 

204 

0 

0 

2 

0 

1 ,43 

-  .79 

.  70 

^  \ 

68.8 

53.3 

61.1 

84 

15 

31 

17 

168 

0 

0 

1 

0 

3,65 

1 . 34 

69.7 

45.6 

57.7 

85 

14 

26 

17 

263 

0 

^ 

^ 

0 

5,06 

3.10 

57 

69.9 

48.7 

59.3 

3. 

0 

83 

15+ 

29 

18 

229 

0 

0 

4 

0 

2.96 

.36 

1 .65 

22 

73.5 

49.2 

60.9 

85 

13+ 

27 

16 

201 

0 

0 

5 

0 

2  ,92 

1.93 

21 

M 

M 

M 

83 

13 

25 

17 

0 

0 

2 

0 

6.05 

3.11 

2.50 

2  2 

72,1 

46.7 

59.4 

85 

13 

26 

17 

227 

0 

0 

7 

0 

2.26 

2.00 

7*.0 

51.5 

62.8 

3. 

4 

84 

9  + 

31 

16  + 

152 

0 

0 

2 

0 

3.49 

1.05 

1.75 

?? 

72.8 

48.8 

60.6 

64 

12 

24 

18 

197 

0 

0 

3 

0 

3.50 

2. 19 

21 

M 

M 

M 

30 

17 

0 

0 

1 

0 

4.80 

2.23 

2.00 

6 

70.1 

45.1 

57.6 

83 

12  + 

21 

17 

273 

0 

0 

7 

0 

2.69 

2.25 

22 

7*. I 

47.  1 

60.6 

86 

13 

27 

17 

191 

0 

0 

4 

0 

2.64 

1 .80 

22 

60.  1 

2 

7 

3.16 

.66 

75.  IM 

53. 6M 

64. 4M 

2 

4 

36 

8 

32 

17 

132 

0 

0 

1 

0 

3.25 

1 .00 

2.48 

75.9 

51.7 

63.8 

86 

14  + 

29 

28 

136 

0 

0 

2 

0 

2.95 

1,64 

22 

73.'. 

54.0 

63.7 

1 

6 

83 

14  + 

34 

28 

131 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.16 

1.43 

22 

72.9 

54.0 

63.5 

3 

2 

65 

6 

34 

139 

0 

0 

0 

0 

2.48 

.  53 

1.29 

2 1 

75.7 

47.8 

61.6 

1 

2 

69 

6 

29 

28 

163 

0 

0 

2 

0 

2.25 

.42 

2.00 

21 

73.3 

50.0 

61.7 

1 

5 

89 

8 

32 

18 

190 

0 

0 

1 

0 

5.23 

3. 16 

4.41 

22 

74.6 

52.8 

63.7 

84 

10  + 

32 

17 

127 

0 

0 

1 

0 

2.26 

1.41 

74.5 

50.4 

62.5 

86 

9 

30 

28 

157 

0 

0 

2 

0 

3.95 

3.49 

2 1 

75.8 

56.4 

66 . 1 

5 

2 

86 

14  + 

37 

105 

0 

0 

0 

0 

1,69 

,00 

1.38 

2 1 

77. OM 

54. 6M 

65. 8M 

3 

8 

86 

14 

32 

17 

100 

0 

0 

1 

0 

3.44 

1,36 

1.98 

22 

75.4 

53.9 

64.7 

2 

6 

87 

9 

34 

17 

107 

0 

0 

0 

0 

2.31 

.  .19 

1.58 

22 

77.1 

54.8 

66.0 

3 

4 

87 

14  + 

34 

26 

98 

0 

0 

0 

1.82 

1.21 

73.4" 

46. 4M 

59. 9H 

89 

9 

29 

26 

207 

0 

0 

3 

0 

6.15 

5.32 

22 

63.7 

2 

4 

3.09 

1 ,06 

79.0 

53,1 

66. 1 

2 

3 

69 

6 

30 

28 

100 

0 

0 

1 

0 

3,00 

1,40 

1.84 

22 

77.8 

53.7 

65.8 

90 

9 

27 

28 

118 

1 

0 

2 

0 

1.97 

1.28 

1.18 

22 

79. 9M 

56. IM 

68. OH 

3 

5 

88 

10  + 

34 

26 

57 

0 

0 

0 

0 

2,80 

2.10 

22 

78.5 

53.0 

65.6 

3 

2 

90 

6 

33 

26 

106 

1 

0 

0 

0 

2,49 

.67 

1.77 

22 

77.7 

54.5 

66.1 

86 

14 

34 

28 

93 

0 

0 

0 

0 

2.55 

2.21 

22 

75.8 

55.9 

65.9 

85 

14+ 

35 

17 

96 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.23 

1.05 

22 

M 

M 

M 

87 

6 

33 

26+ 

0 

0 

0 

0 

2.10 

1.06 

22 

77.9 

54.2 

66. 1 

87 

14  + 

30 

28 

96 

0 

0 

1 

0 

1.68 

-  .37 

1.08 

22 

77.4 

57.7 

67.6 

1 

3 

87 

6 

36 

26 

82 

0 

0 

0 

0 

1.77 

1.05 

22 

77,3 

52.0 

64.7 

87 

6 

29 

28 

113 

0 

0 

1 

0 

3.16 

1.80 

22 

75,5 

51.8 

63.7 

1 

8 

87 

7 

33 

17 

144 

0 

0 

0 

0 

2.92 

.81 

2.15 

22 

73,6 

55.2 

64.4 

2 

0 

64 

6 

34 

17 

127 

0 

0 

0 

0 

3.36 

1.52 

2.37 

21 

75,7 

55.8 

65.6 

86 

6 

32 

28 

107 

0 

0 

1 

0 

1.71 

1.06 

22 

Precipitalion 


NORTHWEST  01 

<lP4L4CHIC0L4  HSO  CI 
BLQUNTSTOWN 
C4RR4BELLE    1  NNW 
CHIPL6Y  3  E 
CRESTVIEW  R4Dia  WJSB 

OB  FUNI4K  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MILTON  EXP  ST4TI0N 
MONTICELLO  3  W 
NICEVILLE 

P4N4H4  CITV  5  NE 
PENS4C0L4  USD  4P 
aUINCY  3  SSW 
ST  MARKS  5  SSE 
SMITH  CREEK 

T4LL4H4SSEE  WSO  4P 
WEW4HITCHK4 
WCIDDRUFF  DAM 

DIVISION 

*       «  « 

NORTH  02 

CED4R  KEY   I  WSW 
CROSS  CITY  2  WNH 
FEDERAL  POINT 
FERNANDIN4  BEACH 
GAINESVILLE  2  WSW 

GLEN  ST  MARY  1  W 
HIGH  SPRINGS 
J4CKS0NVILLE  WSO  4P 
JACKSONVILLE  BE4CH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 
MAYO 
P4LATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL 


03 


BRODKSVILLE  CHIN  HILL 

BUSHNELL  2  B 

CLERMONT  6  SSW 

DAYTDNA  BEACH  WSQ  AP  R 

OBLAND  1  SSE 

INVERNESS 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO  AP  R 
SAINT  LEO 

SANFORO   EXP  STATION 
TITUSVILLE   3  NW 
WBEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADIA 

ARCHBOLO  BIOLOGIC  ST4 

AVON  PARK 

BARTOW 

BRAOENTON  5  ESE 

CLEARWATER 
FELLSMERE   7  SSW 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WSO  CI 
MELBOURNE 


--J-0 


2^) 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  143 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


DECEMBER  1972 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxijnum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

0 
g 

Dale 

.10  or  More  1 

£ 
S 
0 
° 

1.00  or  More 

»  1 

m  < 

s  1 

MOUNTAIN  LAKE 

77.6 

53.0 

65.3 

2.5 

88 

5 

30 

28 

103 

0 

0 

1 

0 

2. 84 

1.12 

2.05 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

76.0 

53.3 

54.7 

85 

14* 

31 

28 

117 

0 

0 

1 

0 

3.85 

2.51 

22 

•  0 

0 

4 

2 

1 

OKEECHOBEE   9  W 

77,  1 

51.3 

64,2 

89 

7 

31 

29  + 

132 

0 

0 

2 

0 

1 .45 

1.07 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

PARR  I SH 

78.2 

55.2 

65.7 

87 

84. 

33 

17 

86 

0 

0 

0 

0 

4.04 

3.82 

22 

•  0 

0 

2 

1 

I 

PLANT  CITY 

77.8 

54.1 

66.0 

3.6 

88 

9  + 

33 

28  + 

100 

0 

0 

0 

0 

2.77 

.73 

2.48 

22 

.0 

0 

2 

1 

I 

ST  PETERSBURG 

75.4 

58.6 

67.0 

2.7 

84 

10  + 

35 

28 

78 

0 

0 

0 

0 

2  . 09 

.01 

1.81 

22 

.  0 

0 

2 

1 

I 

SARASOTA 

77.7 

55.1 

66.4 

87 

1 1 

33 

17 

87 

0 

0 

0 

0 

2.71 

2.  18 

22 

.  c 

0 

4 

1 

1 

TAMPA  WSO  AP 

R 

75.9 

54.2 

65.  1 

2.8 

85 

14  + 

34 

17 

130 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.27 

1 .54 

21 

.  0 

0 

3 

1 

1 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

75.1 

55,1 

65.  1 

3.1 

85 

13 

36 

28 

105 

0 

0 

0 

0 

3.63 

1  .49 

2.75 

22 

.  C 

0 

4 

2 

I 

VENICE 

77.4 

56.8 

57.1 

88 

13 

35 

17 

77 

0 

0 

0 

0 

3.24 

2.31 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

VERO   BEACH  4  W 

75,8 

54,2 

55.0 

87 

7 

35 

28 

117 

0 

0 

0 

0 

1  ,67 

.  90 

22 

0 

1 

WAUCHULA  2  N 

78.1 

53.9 

66.0 

89 

6 

31 

28 

99 

0 

0 

2 

0 

2.68 

2,19 

22 

'0 

0 

1 

^ 

WINTER  HAVEN 

75,  1 

53.5 

54.8 

85 

6 

32 

28 

111 

0 

0 

1 

0 

1.90 

1 .  38 

22 

.  0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

65.7 

2.3 

2,57 

.71 

.0 

•       »  « 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

77,6 

55,9 

67.3 

2.7 

88 

7 

36 

28 

86 

0 

0 

0 

0 

1.45 

-  .30 

1.25 

22 

.0 

0 

2 

1 

CANAL   POINT  USDA 

77,6 

56.8 

67.2 

88 

7 

32 

28 

81 

0 

0 

1 

0 

2.42 

1  . 90 

22 

•  0 

0 

3 

^ 

CLEWISTON  U   S  ENG 

77.5 

58,7 

68.1 

90 

7 

37 

28 

78 

I 

0 

0 

0 

1.32 

1.17 

22 

.0 

0 

2 

1 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

78.7 

54.3 

66.5 

89 

7 

30 

28 

89 

0 

0 

1 

0 

1.19 

1.12 

22 

.0 

0 

1 

1 

EVERGLADES 

78. 3M 

59.  1 

68. 7M 

,9 

88 

9 

39 

28 

57 

0 

0 

0 

0 

1.20 

-  .18 

1.04 

22 

.0 

0 

1 

1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

M 

59.3 

M 

39 

27 

0 

0 

0 

0 

1.40 

.53 

22 

0 

^ 

Q 

FORT   MYERS   WSO  Ap 

R 

78.3 

56.5 

67.4 

2,4 

88 

8 

37 

28 

82 

0 

0 

0 

0 

1  .43 

■  14 

.59 

21 

.  0 

0 

3 

0 

IMMOKALEE   3  NNW 

79.6 

56,6 

58.1 

89 

6 

34 

28 

70 

0 

0 

0 

0 

1.13 

1  .03 

22 

.  0 

0 

2 

1 

LA  BELLE 

M 

M 

M 

89 

6 

31 

28 

0 

0 

1 

0 

1.66 

.25 

1.60 

22 

.0 

0 

1 

1 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

77.  I 

53.8 

65 . 5 

.  7 

88 

7 

36 

17 

114 

0 

0 

0 

0 

1.39 

.01 

1.09 

22 

.0 

0 

2 

I 

NAPLES   2  NE 

81.5 

57,1 

59.3 

89 

14+ 

36 

28 

58 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.96 

22 

.  0 

Q 

PUNTA  GORDA  ENE 

78.0 

55.6 

65.9 

87 

13  + 

35 

28  + 

86 

0 

0 

0 

0 

2  .55 

1 .49 

22 

.  0 

0 

3 

1 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

79.0 

59.7 

59.4 

88 

7 

42 

17 

54 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.86 

22 

.  0 

0 

2 

Q 

DIVISION 

57.7 

1.7 

1.50 

.08 

.0 

»       <i  * 
LOWER   EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

78.9 

51.4 

70.2 

1.2 

85 

16  + 

43 

18  + 

42 

0 

0 

0 

0 

1  .98 

-  .92 

.80 

22 

,0 

0 

4 

1 

0 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

78  6 

at 

16 

42 

28  + 

57 

0 

0 

0 

0 

3. 16 

1  .00 

22 

,0 

0 

6 

2 

1 

HIALEAH 

78.6 

62.5 

70  •  6 

8  5 

4  5 

17 

35 

0 

0 

0 

0 

3.84 

1.01 

19 

,0 

0 

8 

4 

1 

HOMESTEAD   EXP  STA 

78. 5 

6o.  1 

69.3 

2.4 

86 

6 

40 

28 

52 

0 

0 

0 

0 

1.53 

,31 

.84 

22 

,0 

0 

2 

0 

LOXAHATCHEE 

78.5 

56,4 

67.5 

87 

5 

34 

28 

66 

0 

0 

0 

0 

1.87 

1.30 

22 

•  0 

0 

4 

1 

1 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

77.0 

63,4 

70.2 

8  3 

14  + 

45 

16 

38 

0 

0 

0 

4.20 

.93 

23  + 

.0 

0 

7 

4 

0 

MIAMI  BEACH 

76.7 

56.9 

71.8 

1.5 

83 

4 

46 

26+ 

27 

0 

0 

0 

0 

5.97 

4,19 

3.25 

3 

0 

7 

4 

2 

MIAMI   WSO  AP 

R 

76.7 

64. B 

70.8 

2.7 

82 

10 

46 

26+ 

30 

0 

0 

0 

0 

4.18 

2.51 

1.45 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

MTAMI     15  c^u 
niArl     I c  iiW 

78  1 5M 

6 1 .  2M 

59 .  9M 

2 . 2 

85 

7 

42 

28  + 

47 

0 

0 

0 

0 

3.05 

1.42 

.98 

16 

.0 

0 

8 

3 

0 

POMPANO  BEACH 

78. 4M 

62. 9M 

70. 7M 

86 

21 

43 

17 

32 

0 

0 

0 

2.69 

1.09 

2  2 

.0 

0 

4 

2 

1 

SOUTH  MIAMI   5  W 

79.0 

60.6 

69.8 

85 

15  + 

41 

28 

39 

0 

0 

0 

0 

3.08 

.71 

4 

.0 

0 

7 

3 

0 

STUART   1  N 

77.8 

56,7 

67.3 

89 

6 

38 

27+ 

53 

0 

0 

0 

0 

2.53 

1.34 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

WEST   PALM   BEACH  WSO  AP 

R 

79.7 

64.3 

72.0 

3.8 

87 

6 

44 

28  + 

37 

0 

0 

0 

0 

2.0s 

•  .49 

.76 

2  2 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

70.0 

1.8 

3.10 

.93 

.0 

*       *  * 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

78.3 

68.9 

73.6 

3.0 

84 

14+ 

55 

28 

8 

0 

0 

0 

0 

3.15 

1.47 

1.53 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

79,7 

67.5 

73.5 

87 

15  + 

52 

17 

15 

0 

0 

0 

0 

2.58 

.99 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

TAVERNIER 

78,1 

67.6 

73.0 

85 

15  + 

50 

17 

25 

0 

0 

0 

0 

1.36 

1.09 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

73.4 

2.2 

2.37 

.49 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

90 

DATE 

09  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
5TEINHATCHEE   MCCAIN  TR 

21 

DATE 

17 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

10.30 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
ROYAL   PALM  RANGER  STA 

.93 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
WEEKI  WACHFE 

5.32 

DATE 

22 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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FLORIDA     -     DECEMBER  1972 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


December  1972  can  best  be  described  as  an 
average  month  marked  by  extremes. 

After  a  cool  beginning,  the  period  from  the  4th 
to  the  15th  was  characterized  by  temperatures 
which  averaged  9°  to  15°  above  normal  through- 
out the  State.  A  cold  frontal  passage  on  the  16th 
sent  temperatures  tumbling  to  15°  below  normal, 
giving  a  change  in  average  temperature  of  some 
30°  in  only  a  2-day  period.  The  remainder  of  the 
month  was  rather  cool,  resulting  in  temperatures 
averaging  about  3°  above  normal  for  the  entire 
month. 

Daily  high  temperature  records  were  set  at  al- 
most all  stations  sometime  within  the  period  of  the 
4th  to  the  15th.  The  most  impressive  records 
were  set  at  Tampa  where  record  high  tempera- 
tures were  recorded  for  10  consecutive  days, 
the  5th  through  the  14th,  with  a  new  record  high 
temperature  for  December  of  86°  being  set  on 
3  days. 

Each  station  had  a  little  different  story  to  report. 
Orlando  reported  a  new  daily  high  temperature  of 
86°  on  five  separate  occasions.  A  rather  unusual 
record,  but  still  below  the  December  high  of  90°. 
Key  West  recorded  three  daily  highs  of  84°,  1° 
less  than  the  record  December  temperature  of  85°, 
but  each  higher  than  any  temperature  set  during 
the  recordbreaking  December  of  1971  (see  De- 
cember 1971  CD).  The  88°  at  Fort  Myers  and  85° 


at  Daytona  Beach  set  new  December  records.  At 
the  Jacksonville  Naval  Air  Station  a  new  monthly 
high  of  87°  on  the  15th  was  followed  by  a  continuous 
temperature  drop  for  36  hours  reaching  a  low  of 
30°  on  the  morning  of  the  17th.  Miami  perhaps 
best  exemplifies  the  pattern  for  the  month. 
Twelve  of  the  first  15  days  had  temperatures  equal 
to  or  greater  than  80°,  while  none  were  reported 
in  the  latter  part  of  the  month. 

The  remainder  of  the  month  was  rather  cooL 
A  coldfrontal passage broughtfrostasfar  south  as 
the  Everglades  on  the  morning  of  the  28th.  On 
that  day,  early  morning  minimum  s  ranged  from 
the  upper  twenties  in  north  Florida  to  the  low 
and  middle  thirties  elsewhere  except  forties 
and  fifties  lower  East  Coast  and  Keys.  The  cold 
weather  was  welcomed  by  the  sugarcane  pro- 
ducers as  an  aid  to  increasing  sucrose  levels 
of  cane.  The  citrus  crop  escaped  any  damage 
and  the  cold  helped  the  Temple  crop  to  gain  more 
natural  color.  The  last  two  days  of  the  month 
marked  the  beginning  of  a  return  to  well  above 
normal  temperatures. 

The  same  contrasts  mark  the  rainfall  pattern 
for  the  month.  A  frontal  passage  on  the  21st- 
22d  brought  to  most  stations  24-hour  precipita- 
tion amounts  equal  to  the  normal  monthly  totals. 
Only  scattered  showers  were  observed  on  6  to  7 
other  days  during  the  month. 


Dr.  James  T.  Bradley 
Climatologist  for  Florida 
National   Weather  Service  Office 
Federal  Building,  Room  B-2 
124  S.  Tennessee  Avenue 
Lakeland,  Florida  33801 


-  143  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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1  2 

3 
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14  1 
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17  1 
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21 
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1.44 

.22 

T 

.10 
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1.34 

.42 

.05 

T 

5.06 

.51 

.07 

2.96 

.56 

.03 

.05 

'.  15 

!l5 

T 

l!65 

.34 

!05 

2.92 

.  14 

.02 

.08 

.11 

.27 

1.93 

.32 

.05 
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1.64 

.25 

T 

.08 

T 

3.63 

■  03 

.60 

2.75 
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3.24 
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1.43 

.06 
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.05 

.69 
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1.13 
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1.03 

1.66 
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NORTHWEST  0 

APALfiCHICOia  WSO  C  I 
BLOUNTSTOWN 
CAftRAaeLLE    1  NNW 
CARYVI LLE 
CHIPLEV   3  £ 

CRESTVIEW  RaOID  WJSB 
DE   rUNIflK  'iPRINCS 
FQUNTilN  3  SSE 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  3  W 

NICEVILLE 
PANAMA  CITY  5  NE 
PENSACOLA  WSD  AP 
OUINCY  3  SSW 
ST  MARKS  5  SSE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE   WSD  AP 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  0AM 


NORTH 

CEOAR  KEY   1  WSW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   2  WSW 
CLEN  ST  MARY    1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE 
JACKSONVILLE   WSO  AP 

JACKSONVILLE  eEACH 
JASPER 

LAKE   CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL 


03 


BITHLO 

BHOOKSVlLLE   CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  E 
CLERMONT  6  SSW 
DAYTDNA  BEACH  WSO  AP 

DELAND   I  SSE 
EVA 

HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFORP  EXP  STATION 
TITUSVILLE    3  NW 
WEEKI  WACHEE 


SOUTH  CENTRAL 


04 


ARCADI A 

ARCHBDLD  9IDLDG1C  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

BRAOENTON  5  ES6 
CLEARWATER 
CORNWELL  4  NW 
DE    SOTO  CITY   6  SW 
F6LLSMEBE   7  SSW 


WSW 


FORT   DRUM  5  N 
FORT  GREEN  12 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  NO.  2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELANH   WSO  C I 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 

RIVER  ST  PARK 


OKEECHOBEE   9  w 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  WSO  AP 
TARPON  SPGS  SEWAGE 
VENICE 

VERO  BEACH  4  W 
WfiUCHULA   2  N 

WINTER  HAVEN 


BELLE  GLAOE   ExP  STA 
CANAL   PCINT  USOA 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

PLAMINGO  RANGER  STA 
FORT   MYERS  WSD  AP 
IMMOKALEE    3  NNW 
LA  BELLE 


Seo  reler«nc«  noi«s  lollowing  Siaiion  IndaK. 
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DAILY  PRECIPITATION 
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1.01 

T 

.01 

.01 

.03 

T 

.06 

.06 
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j  Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
o 

O; 
O 

>o 

1.00- 

Total 

APALACHICGLA  WSO  CI 

27 

N 

16  + 

2 

5 

0 

2 

0 

1 

10 

73 

6.6 

DAYTDNA  BEACH  WSO  AP 

31 

0.7 

7.4 

23  +  + 

32 

16 

81 

81 

58 

75 

6 

3 

3 

0 

I 

0 

13 

6.6 

FORT  MYERS  WSO  AP 

7 

3.6 

8.5 

29++ 

28 

21 

90 

91 

57 

74 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

5.5 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

33 

1.0 

6.6 

30 

NW 

16 

87 

87 

61 

81 

9 

5 

2 

1 

0 

0 

17 

51 

6.7 

KEY  WEST  WSO  AP 

7 

7.7 

12.7 

36 

S 

21 

81 

80 

68 

74 

5 

4 

3 

1 

1 

0 

14 

75 

5.5 

LAKELAND  WSO  CI 

1 

4 

1 

1 

0 

1 

8 

67 

5.3 

MIAMI  WSO  AP 

6 

4.7 

9.9 

23++ 

8 

12 

82 

84 

66 

74 

5 

7 

3 

2 

1 

0 

18 

5.9 

ORLANDO  WSO  AP 

3 

1.3 

8.0 

23++ 

35 

16 

85 

84 

58 

70 

5 

2 

3 

0 

1 

0 

11 

6.2 

PENSACOLA  WSO  AP 

6 

3.0 

9.3 

24++ 

35 

15 

89 

91 

76 

84 

3 

5 

4 

2 

0 

1 

15 

7.8 

TALLAHASSEE  WSO  AP 

9 

0.7 

6,4 

21++ 

35 

16 

89 

90 

66 

84 

8 

0 

2 

1 

1 

1 

13 

7.2 

TAMPA  WSO  AP 

7 

3.1 

8.4 

23++ 

1 

16 

82 

85 

56 

72 

4 

2 

2 

0 

1 

0 

9 

54 

6.1 

WEST  PALM  BEACH  WSO  AP 

9 

3.7 

10.8 

28++ 

4 

17  + 

73 

76 

58 

70 

11 

3 

3 

2 

0 

0 

19 

5.7 

See  tolarence  note.  loUowing  Stsuon  Iiuln. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDl 

DECEMBER  1972 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  j  9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APa L 'iC H I C DL A  WSO  CI 

MAX 

55 

58 

59 

67 

67 

75 

66 

66 

68 

73 

72 

72 

74 

71 

77 

49 

47 

57 

60 

70 

64 

67 

58 

66 

58 

60 

59 

62 

63 

67 

66 

64. 

3 

MIN 

40 

42 

51 

56 

62 

65 

60 

62 

63 

61 

59 

64 

65 

65 

47 

39 

32 

35 

43 

55 

59 

50 

48 

47 

44 

43 

35 

40 

49 

57 

60 

51. 

5 

BLOUNTSTOWN 

MAX 

52 

58 

59 

61 

78 

80 

77 

63 

71 

79 

8  1 

80 

8  1 

60 

77 

77 

49 

46 

70 

65 

6 1 

7 1 

56 

61 

67. 

7 

MIN 

33 

30 

33 

48 

56 

63 

54 

54 

63 

63 

60 

60 

59 

64 

67 

33 

27 

28 

32 

35 

53 

54 

46 

37 

39 

33 

32 

28 

29 

37 

53 

45. 

2 

CARRA8ELLE   1  NNW 

MAX 

6A 

59 

68 

70 

71 

75 

78 

75 

76 

75 

7ft 

77 

75 

76 

78 

77 

60 

62 

7 1 

70 

69 

6 1 

63 

69. 

7 

MIN 

35 

35 

49 

55 

60 

61 

66 

60 

61 

62 

63 

65 

60 

60 

59 

36 

29 

30 

30 

49 

50 

55 

58 

59 

49 

45 

32 

30 

39 

41 

55 

49. 

6 

CHIPL6Y  3  E 

MAX 

5'* 

55 

59 

65 

74 

77 

74 

66 

70 

79 

79 

74 

8 1 

74 

61 

74 

47 

46 

5  8 

70 

65 

57 

70 

54 

54 

58 

69 

72 

66. 

5 

MIN 

32 

30 

37 

43 

55 

63 

50 

49 

62 

66 

60 

60 

63 

66 

66 

32 

27 

27 

30 

34 

58 

55 

45 

37 

41 

34 

30 

30 

31 

40 

52 

45, 

4 

CRESTVIEW  RADIO  IJJSB 

MAX 

69 

67 

68 

69 

72 

74 

72 

74 

69 

76 

79 

79 

78 

79 

71 

60 

54 

57 

69 

72 

66 

62 

56 

64 

55 

6  1 

67 

59 

60 

64 

6  1 

67. 

2 

MIN 

31 

42 

41 

54 

52 

57 

50 

51 

53 

54 

62 

61 

66 

55 

45 

25 

27 

34 

35 

56 

53 

47 

40 

42 

34 

34 

34 

31 

32 

42 

44 

44. 

6 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

66 

61 

69 

71 

74 

74 

68 

71 

79 

71 

76 

80 

74 

60 

74 

52 

48 

61 

70 

74 

74 

61 

59 

72 

63 

56 

61 

68 

66 

71 

69 

69. 

2 

MIN 

36 

28 

34 

49 

54 

66 

44 

54 

66 

65 

63 

56 

64 

65 

46 

31 

26 

25 

29 

53 

53 

46 

43 

34 

41 

32 

30 

25 

35 

45 

54 

44. 

9 

FOUNTAIN  3  "iSE 

MAX 

58 

60 

64 

77 

77 

79 

69 

73 

81 

82 

8 1 

82 

75 

80 

75 

60 

56 

6  1 

70 

69 

64 

60 

72 

63 

56 

60 

68 

70, 

0 

MIN 

25 

34 

35 

52 

58 

68 

52 

61 

61 

65 

60 

59 

58 

66 

56 

40 

25 

25 

30 

42 

61 

45 

43 

30 

41 

29 

27 

23 

32 

42 

51 

45. 

0 

HILTON   EXP  STATION 

MAX 

59 

65 

69 

69 

72 

73 

63 

71 

76 

60 

79 

80 

80 

76 

73 

57 

49 

6  1 

70 

72 

69 

59 

53 

68 

58 

59 

61 

65 

66 

70 

69 

67, 

4 

MIN 

29 

3 1 

44 

56 

61 

63 

49 

54 

67 

68 

55 

59 

65 

59 

46 

29 

25 

28 

37 

57 

54 

44 

38 

32 

39 

31 

28 

30 

41 

54 

59 

46. 

2 

MONTICELLO   3  W 

MAX 

54 

57 

59 

57 

78 

73 

75 

63 

70 

79 

8  I 

92 

8  1 

8  1 

78 

79 

48 

46 

60 

70 

62 

62 

55 

69 

5  7 

57 

58 

65 

7 1 

76 

67. 

0 

MIN 

33 

29 

32 

45 

53 

61 

59 

56 

58 

59 

53 

55 

55 

61 

63 

34 

27 

24 

30 

32 

52 

54 

48 

33 

39 

37 

31 

29 

31 

36 

52 

43. 

9 

NICEVILLE 

MAX 

MIN 

PANAMA  CITY  5  NE 

MAX 

54 

59 

60 

65 

75 

77 

79 

67 

75 

90 

80 

91 

80 

75 

50 

46 

60 

71 

74 

65 

58 

57 

7  1 

56 

55 

60 

66 

70 

7  3 

67. 

7 

MIN 

34 

32 

35 

49 

59 

63 

53 

54 

64 

65 

60 

60 

63 

66 

66 

33 

29 

29 

34 

41 

59 

56 

46 

37 

41 

32 

31 

29 

30 

42 

51 

46. 

6 

PENSACOLA   WSO  AP 

MAX 

56 

61 

66 

66 

72 

75 

60 

69 

75 

77 

77 

77 

75 

72 

46 

49 

55 

65 

7  1 

69 

56 

52 

7 1 

57 

5  8 

60 

62 

64 

70 

69 

65. 

3 

MIN 

32 

38 

51 

59 

59 

50 

46 

56 

67 

67 

59 

62 

61 

61 

37 

31 

27 

35 

44 

59 

56 

43 

39 

39 

41 

39 

33 

36 

48 

59 

55 

49. 

1 

QUINCy  3  SSW 

MAX 

54 

57 

59 

59 

79 

79 

64 

69 

90 

60 

63 

78 

77 

47 

63 

70 

63 

62 

59 

70 

56 

56 

58 

67. 

3 

MIN 

35 

31 

31 

51 

55 

60 

56 

55 

60 

62 

57 

60 

59 

65 

65 

33 

29 

26 

32 

43 

54 

57 

46 

36 

43 

33 

34 

31 

32 

43 

50 

46. 

0 

5T  MARKS  5  SSE 

MAX 

60 

5  8 

70 

73 

70 

67 

71 

74 

76 

75 

76 

55 

63 

66 

62 

65 

56 

63 

59 

60 

60 

63 

63 

65, 

5 

MIN 

34 

34 

47 

53 

60 

62 

61 

61 

63 

59 

55 

62 

61 

62 

53 

35 

26 

29 

39 

47 

55 

54 

47 

41 

41 

41 

31 

33 

41 

50 

57 

48, 

2 

SMITH  CREEK 

MAX 

59 

60 

58 

75 

79 

80 

69 

69 

77 

6 1 

90 

60 

90 

6  1 

78 

67 

48 

52 

70 

79 

70 

64 

61 

71 

67 

59 

61 

67 

68 

76 

70 

69 

5 

MIN 

31 

28 

40 

50 

57 

62 

56 

62 

62 

58 

53 

56 

56 

61 

64 

31 

25 

24 

32 

41 

59 

56 

45 

34 

39 

30 

29 

26 

35 

42 

52 

45 

0 

TALLAHASSEE   WSO  AP 

MAX 

59 

60 

61 

77 

79 

79 

69 

70 

77 

81 

90 

61 

90 

78 

60 

50 

49 

63 

71 

75 

65 

63 

60 

70 

59 

59 

60 

67 

71 

76 

69 

69, 

0 

MIN 

33 

28 

42 

47 

59 

65 

60 

62 

63 

59 

57 

57 

60 

62 

45 

36 

30 

28 

33 

40 

60 

54 

38 

37 

35 

34 

29 

26 

34 

43 

51 

45, 

4 

WEWAHITCHKA 

MAX 

60 

61 

62 

62 

79 

79 

82 

65 

75 

92 

82 

63 

82 

90 

79 

79 

51 

50 

61 

72 

74 

67 

60 

62 

74 

60 

58 

61 

68 

70 

74 

69 , 

5 

MIN 

35 

33 

35 

49 

57 

63 

56 

55 

60 

63 

60 

59 

62 

64 

66 

34 

28 

29 

34 

40 

50 

58 

47 

38 

43 

34 

33 

31 

31 

42 

53 

46. 

5 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

53 

56 

54 

60 

76 

79 

75 

75 

71 

78 

76 

71 

80 

91 

77 

76 

50 

46 

56 

70 

75 

69 

59 

56 

70 

55 

52 

56 

63 

70 

74 

66, 

4 

4            «  « 

MIN 

41 

32 

33 

49 

55 

63 

54 

53 

61 

64 

61 

61 

62 

66 

66 

39 

32 

32 

33 

39 

56 

57 

48 

39 

39 

37 

37 

33 

33 

41 

53 

47 

4 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSM 

MAX 

65 

60 

62 

60 

75 

73 

73 

79 

60 

80 

8  1 

62 

83 

62 

62 

76 

54 

48 

61 

70 

67 

67 

70 

60 

67 

57 

62 

55 

63 

70 

74 

69. 

0 

MIN 

44 

41 

45 

50 

59 

62 

65 

63 

63 

65 

65 

67 

69 

69 

70 

43 

31 

34 

41 

50 

56 

59 

57 

47 

48 

45 

40 

40 

46 

50 

57 

52. 

9 

CROSS  CITY  2  WNW 

MAX 

64 

56 

64 

6  1 

72 

80 

80 

81 

62 

80 

62 

80 

82 

81 

60 

64 

52 

46 

62 

71 

72 

59 

57 

60 

64 

57 

65 

73 

74 

79 

69. 

3 

MIN 

35 

34 

40 

43 

51 

60 

65 

67 

66 

69 

53 

57 

57 

56 

59 

39 

29 

27 

30 

45 

59 

42 

40 

41 

50 

38 

30 

30 

42 

46 

46 

7 

FEDERAL  POINT 

MAX 

66 

79 

84 

75 

63 

93 

8  4 

6 1 

84 

63 

60 

75 

46 

64 

72 

76 

76 

74 

67 

71 

60 

62 

58 

67 

71 

75 

79 

72. 

8 

MIN 

45 

40 

53 

54 

59 

67 

62 

63 

64 

59 

59 

61 

64 

61 

70 

44 

32 

39 

49 

53 

57 

61 

55 

49 

48 

45 

39 

36 

41 

54 

60 

53. 

0 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

68 

72 

73 

77 

80 

74 

67 

60 

75 

80 

78 

79 

74 

64 

91 

52 

59 

70 

76 

74 

69 

64 

70 

59 

62 

55 

67 

70 

71 

75 

70. 

8 

MIH 

33 

42 

49 

54 

56 

62 

59 

52 

58 

60 

54 

59 

56 

58 

64 

42 

28 

33 

42 

53 

56 

58 

56 

43 

51 

34 

40 

34 

39 

56 

60 

49. 

6 

CAINESVILLE   2  WSW 

MAX 

64 

82 

60 

81 

93 

64 

83 

83 

9 1 

83 

61 

80 

50 

65 

72 

76 

76 

75 

70 

72 

70 

61 

61 

65 

7  1 

77 

77 

73. 

9 

MIN 

43 

34 

52 

52 

59 

68 

68 

64 

65 

60 

56 

61 

64 

63 

70 

41 

31 

33 

45 

5  1 

52 

6 1 

53 

4  1 

44 

39 

36 

3 1 

37 

54 

60 

51. 

2 

GLEN   ST  MARY   1  W 

MAX 

7 1 

80 

68 

73 

82 

83 

91 

83 

73 

50 

48 

62 

77 

76 

75 

70 

56 

59 

57 

66 

73 

76 

69. 

3 

MIN 

38 

30 

35 

41 

52 

58 

63 

59 

60 

51 

56 

57 

58 

39 

29 

27 

35 

46 

59 

53 

43 

39 

35 

30 

36 

51 

56 

45. 

8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

67 

60 

9  2 

67 

98 

83 

71 

83 

72 

63 

79 

64 

72 

76 

76 

71 

63 

62 

56 

66 

72. 

3 

MIN 

41 

33 

45 

54 

56 

61 

59 

55 

55 

61 

61 

61 

41 

29 

32 

45 

51 

51 

39 

38 

35 

31 

32 

46. 

3 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

MAX 

72 

90 

71 

61 

8 1 

9  1 

80 

62 

8 1 

83 

60 

46 

62 

71 

75 

75 

74 

60 

69 

59 

60 

58 

67 

72 

72 

77 

70. 

3 

MIH 

40 

34 

45 

48 

56 

65 

62 

60 

61 

60 

55 

56 

60 

60 

60 

35 

30 

32 

41 

52 

57 

60 

53 

52 

47 

43 

33 

33 

40 

52 

56 

49. 

7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

60 

63 

66 

74 

9  1 

68 

68 

70 

71 

73 

76 

76 

76 

84 

76 

46 

57 

65 

77 

75 

74 

67 

68 

61 

62 

56 

66 

66 

70 

76 

68. 

8 

Mm 

42 

39 

53 

51 

59 

65 

63 

62 

61 

59 

60 

63 

64 

61 

70 

42 

31 

39 

52 

57 

60 

62 

54 

5 1 

47 

45 

38 

40 

45 

56 

6  1 

53. 

3 

JASPER 

MAX 

68 

65 

65 

79 

79 

79 

65 

75 

83 

84 

82 

62 

95 

80 

80 

50 

50 

63 

73 

75 

69 

70 

53 

71 

57 

58 

52 

66 

72 

79 

69. 

7 

Mm 

37 

29 

42 

51 

62 

58 

62 

57 

59 

60 

51 

52 

58 

59 

58 

37 

26 

27 

30 

44 

46 

59 

51 

39 

40 

38 

3 1 

30 

3 1 

40 

52 

45. 

6 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

62 

62 

63 

79 

70 

90 

67 

77 

83 

82 

82 

83 

93 

83 

82 

50 

47 

62 

72 

76 

74 

73 

65 

70 

56 

59 

57 

65 

72 

79 

69. 

9 

MIN 

43 

31 

37 

47 

59 

63 

64 

60 

62 

58 

54 

60 

59 

59 

67 

39 

32 

29 

37 

51 

56 

51 

53 

42 

42 

41 

34 

31 

37 

53 

60 

48. 

7 

LIVE  OAK 

MAX 

59 

60 

78 

64 

85 

64 

85 

65 

92 

79 

82 

48 

63 

74 

76 

72 

70 

62 

72 

68 

70 

59 

68 

73 

79 

79 

73. 

5 

Mm 

35 

30 

45 

49 

59 

67 

64 

59 

64 

65 

52 

59 

57 

60 

67 

34 

28 

27 

41 

45 

54 

58 

51 

38 

41 

39 

31 

28 

37 

60 

53 

48, 

2 

MADISON 

MAX 

72 

79 

6 1 

80 

82 

63 

90 

82 

75 

62 

62 

70 

75 

70 

65 

65 

70 

69 

Mm 

65 

59 

55 

55 

60 

60 

53 

59 

62 

61 

65 

34 

25 

26 

35 

46 

55 

52 

47 

48 

36 

MAYO 

MAX 

60 

60 

79 

69 

79 

75 

84 

63 

83 

83 

65 

94 

81 

60 

48 

64 

73 

76 

74 

73 

65 

72 

67 

61 

59 

67 

73 

79 

77 

72. 

1 

Mm 

30 

31 

40 

45 

65 

61 

62 

62 

62 

53 

55 

58 

60 

62 

49 

29 

26 

32 

40 

50 

59 

52 

45 

4  1 

39 

33 

30 

31 

35 

51 

60 

46. 

7 

PALATKA 

MAX 

68 

65 

67 

76 

78 

84 

90 

60 

64 

8  1 

76 

72 

7 1 

60 

60 

67 

74. 

0 

Mm 

44 

37 

37 

53 

64 

56 

66 

64 

63 

60 

59 

56 

65 

62 

61 

43 

31 

31 

48 

55 

54 

62 

55 

45 

48 

43 

38 

36 

42 

51 

61 

51. 

5 

PERRY 

MAX 

62 

63 

64 

90 

81 

76 

73 

76 

83 

83 

93 

84 

83 

79 

91 

75 

48 

64 

74 

75 

71 

71 

67 

69 

70 

62 

60 

68 

73 

90 

75 

72. 

9 

MIN 

38 

33 

45 

54 

64 

56 

52 

60 

65 

58 

58 

61 

63 

61 

69 

37 

26 

24 

38 

45 

61 

60 

52 

35 

41 

45 

35 

27 

37 

54 

58 

48. 

a 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

68 

66 

71 

77 

84 

78 

78 

80 

80 

79 

91 

76 

78 

78 

75 

72 

70 

68 

67 

74 

78 

Mm 

37 

54 

51 

60 

67 

57 

58 

51 

59 

58 

43 

30 

53 

49 

60 

56 

44 

38 

50 

50 

59 

See  Relereoce  Notes  Following  Stalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FL0RID4 

DECEMBER  1972 


Day  ot  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STARKE 

MAX 

MIN 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

MAX 

68 

64 

68 

72 

74 

78 

79 

60 

81 

83 

62 

83 

80 

79 

76 

72 

50 

56 

64 

70 

72 

64 

66 

60 

68 

66 

66 

60 

58 

65 

67 

70.1 

MIN 

42 

32 

32 

40 

52 

56 

60 

63 

65 

63 

50 

56 

60 

62 

56 

30 

21 

24 

33 

39 

52 

52 

42 

40 

45 

48 

40 

25 

30 

39 

49 

45.1 

USHER  TOWER 

MAX 

66 

67 

64 

79 

81 

79 

82 

B5 

62 

84 

84 

66 

85 

6l 

75 

49 

66 

7  3 

62 

62 

59 

67 

74 

79 

60 

74.1 

•          *  • 

MIN 

29 

46 

48 

57 

55 

63 

61 

60 

54 

52 

51 

60 

57 

66 

38 

27 

28 

36 

49 

50 

56 

52 

36 

43 

36 

34 

29 

35 

51 

57 

47.1 

NORTH  CENTRAL  03 

BROOKSvILLE  CHIN  HILL 

MAX 

69 

70 

67 

78 

82 

83 

82 

66 

85 

83 

60 

64 

85 

65 

84 

60 

50 

67 

73 

77 

76 

76 

74 

70 

66 

61 

59 

68 

74 

60 

75.1 

MIN 

45 

54 

59 

66 

64 

67 

62 

64 

66 

71 

45 

32 

37 

48 

53 

57 

62 

56 

45 

47 

41 

37 

40 

42 

54 

53.6 

BUSHNElL  2  E 

MAX 

69 

71 

68 

79 

79 

85 

63 

86 

86 

85 

81 

84 

66 

86 

63 

SO 

53 

70 

74 

76 

75 

76 

73 

72 

71 

63 

56 

66 

74 

79 

81 

75.9 

MIN 

47 

36 

52 

55 

60 

63 

66 

66 

62 

58 

7 1 

46 

31 

36 

47 

52 

55 

62 

56 

39 

50 

39 

36 

29 

36 

49 

59 

51.7 

CLERMONT  6  SSH 

MAX 

67 

70 

72 

76 

79 

83 

80 

83 

62 

79 

79 

62 

82 

83 

61 

76 

51 

67 

73 

75 

74 

74 

70 

69 

58 

61 

56 

63 

72 

77 

79 

73.4 

MIN 

49 

4  1 

55 

58 

66 

67 

60 

63 

64 

66 

69 

44 

35 

40 

50 

54 

58 

63 

57 

44 

50 

45 

40 

34 

41 

51 

58 

54,0 

DAYTONA   BEACH   WSO  AP 

MAX 

65 

69 

69 

74 

82 

85 

78 

79 

60 

78 

79 

61 

83 

81 

81 

74 

53 

69 

73 

76 

79 

72 

63 

68 

58 

62 

57 

65 

71 

77 

77 

72.9 

MIN 

45 

57 

62 

67 

59 

65 

64 

62 

71 

41 

34 

46 

47 

56 

61 

63 

46 

44 

51 

49 

39 

35 

40 

57 

61 

54.0 

DELANO   1  SSE 

MAX 

81 

72 

6S 

79 

79 

85 

68 

69 

85 

85 

81 

83 

84 

85 

82 

72 

61 

69 

7! 

79 

77 

74 

74 

69 

59 

63 

54 

66 

72 

76 

60 

75.7 

37 

5 1 

57 

59 

52 

59 

60 

56 

58 

38 

34 

39 

<»4 

50 

50 

44 

45 

39 

44 

46 

32 

29 

37 

55 

46 

47.8 

INVERNESS 

MAX 

71 

58 

69 

64 

77 

80 

64 

89 

85 

84 

83 

79 

63 

65 

85 

63 

55 

50 

65 

74 

78 

75 

76 

64 

73 

66 

62 

57 

65 

73 

60 

73.3 

48 

39 

65 

66 

62 

61 

61 

60 

63 

63 

66 

4  1 

33 

32 

36 

47 

53 

60 

55 

40 

45 

42 

39 

33 

33 

40 

50 

50.0 

LISBON 

MAX 

68 

72 

72 

79 

78 

83 

82 

83 

84 

84 

60 

82 

82 

63 

82 

75 

52 

66 

74 

77 

75 

75 

71 

71 

66 

62 

58 

66 

73 

77 

78 

74.6 

53 

66 

66 

59 

62 

63 

63 

70 

46 

32 

37 

47 

53 

53 

61 

55 

43 

41 

52 

39 

35 

39 

51 

57 

52.8 

OCALA 

MAX 

68 

67 

66 

77 

78 

83 

6  1 

35 

86 

85 

63 

83 

65 

84 

81 

77 

49 

66 

74 

77 

75 

76 

71 

71 

69 

60 

58 

66 

74 

79 

77 

74.5 

46 

54 

68 

66 

54 

59 

60 

7l 

45 

32 

35 

4  1 

51 

58 

61 

54 

37 

54 

36 

37 

30 

34 

48 

57 

50.4 

ORLANDO  WSO  AP 

MAX 

66 

73 

73 

78 

81 

86 

66 

84 

83 

66 

85 

86 

64 

75 

52 

69 

74 

78 

77 

76 

70 

71 

61 

64 

59 

67 

76 

80 

80 

75.8 

46 

46 

57 

6  3 

68 

69 

7  1 

42 

37 

56 

63 

66 

50 

46 

50 

50 

44 

39 

47 

55 

63 

56.4 

SAINT  LEO 

MAX 

69 

73 

72 

80 

83 

85 

83 

64 

85 

84 

61 

84 

85 

66 

83 

73 

51 

69 

74 

79 

75 

76 

67 

67 

74 

79 

77.0 

47 

54 

5  9 

67 

66 

68 

60 

64 

67 

69 

46 

32 

37 

5  0 

54 

5  8 

62 

54 

40 

36 

42 

52 

54.6 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

70 

72 

70 

76 

80 

80 

86 

66 

87 

84 

62 

63 

85 

86 

83 

60 

50 

69 

75 

79 

78 

74 

69 

71 

68 

64 

60 

63 

73 

77 

78 

75.4 

MIN 

49 

45 

55 

59 

59 

60 

64 

63 

63 

59 

58 

62 

63 

62 

66 

50 

34 

42 

48 

52 

58 

64 

57 

47 

53 

48 

44 

35 

39 

53 

59 

53.9 

TITUSVILLE  3  NW 

MAX 

75 

77 

74 

75 

82 

67 

87 

87 

86 

82 

65 

85 

65 

87 

82 

60 

55 

69 

79 

79 

79 

78 

72 

69 

64 

65 

60 

67 

76 

81 

80 

77.1 

MIN 

51 

44 

55 

65 

62 

68 

65 

68 

64 

60 

60 

64 

65 

65 

73 

49 

35 

46 

49 

46 

59 

64 

57 

43 

50 

46 

38 

34 

38 

53 

59 

54.8 

WEEKI  MACHEE 

MAX 

72 

60 

70 

67 

80 

81 

83 

82 

89 

86 

83 

60 

64 

85 

64 

84 

56 

49 

66 

76 

77 

76 

79 

70 

70 

58 

60 

54 

64 

74 

73.4 

*          »  t 

MIN 

44 

34 

38 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

5", 

55 

46 

32 

33 

34 

51 

53 

61 

58 

38 

46 

36 

39 

29 

31 

37 

46.4 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

MAX 

87 

76 

81 

81 

86 

89 

85 

88 

85 

84 

83 

84 

66 

37 

65 

80 

54 

72 

77 

62 

85 

79 

74 

73 

67 

69 

62 

66 

76 

80 

62 

79.0 

MIN 

54 

65 

67 

63 

^' 

34 

43 

49 

55 

63 

40 

49 

38 

40 

30 

36 

52 

55 

53.  1 

ARCHBOLD  BIDLOdIC  STA 

MAX 

85 

69 

80 

81 

84 

85 

68 

86 

90 

89 

85 

82 

85 

65 

85 

65 

60 

58 

72 

76 

61 

83 

75 

74 

71 

65 

68 

62 

68 

76 

60 

77.6 

62 

66 

61 

66 

60 

60 

60 

66 

72 

54 

40 

39 

54 

50 

56 

63 

5 1 

38 

4  5 

36 

44 

27 

32 

54 

54 

53.7 

AVON  PARK 

MAX 

82 

76 

81 

82 

86 

88 

86 

87 

86 

68 

83 

84 

65 

85 

62 

60 

63 

71 

75 

80 

82 

79 

72 

70 

66 

75 

80 

80 

79.9 

MIH 

54 

46 

62 

6  5 

66 

66 

66 

67 

60 

60 

61 

66 

69 

69 

52 

35 

43 

54 

55 

55 

58 

48 

44 

43 

34 

55 

59 

56.1 

BARTOW 

MAX 

75 

75 

77 

80 

64 

88 

69 

90 

86 

88 

85 

86 

86 

66 

84 

78 

66 

72 

74 

80 

60 

78 

71 

72 

65 

64 

68 

67 

75 

80 

81 

78.5 

MIN 

43 

54 

58 

63 

63 

78 

65 

65 

70 

56 

59 

62 

64 

7o 

36 

34 

40 

4  1 

50 

56 

63 

56 

46 

52 

43 

40 

33 

39 

49 

45 

53.0 

BRADENTQN   5  ESE 

MAX 

75 

76 

78 

81 

83 

84 

85 

85 

85 

64 

83 

84 

65 

86 

60 

75 

61 

69 

77 

79 

80 

78 

75 

71 

70 

64 

61 

68 

84 

80 

83 

77.7 

MIN 

40 

55 

60 

66 

65 

65 

70 

65 

60 

59 

61 

64 

67 

70 

52 

35 

40 

49 

54 

55 

63 

57 

46 

4? 

40 

46 

34 

4  1 

57 

59 

54.5 

CLEARWATER 

MAX 

76 

72 

73 

80 

81 

85 

82 

85 

84 

81 

82 

63 

64 

65 

84 

76 

52 

69 

75 

78 

76 

77 

67 

72 

72 

65 

60 

65 

72 

79 

79 

75.8 

MIN 

4 1 

60 

65 

67 

66 

67 

67 

62 

63 

63 

68 

67 

72 

49 

35 

36 

5  2 

57 

57 

64 

5  8 

4  7 

53 

43 

47 

39 

4  3 

56 

60 

5  5.9 

FELLSMERE   7  SSW 

MAX 

82 

76 

83 

87 

64 

85 

86 

85 

64 

57 

72 

73 

60 

63 

80 

72 

70 

79 

79 

MIN 

44 

54 

62 

6 1 

68 

67 

46 

33 

42 

5  2 

5  3 

6 1 

64 

58 

4  1 

33 

59 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 

77 

77 

81 

84 

86 

87 

85 

65 

65 

65 

84 

64 

85 

67 

85 

75 

56 

72 

74 

60 

83 

76 

72 

69 

66 

68 

62 

66 

75 

76 

62 

77.9 

MIN 

62 

63 

65 

56 

58 

66 

35 

61 

64 

43 

42 

38 

30 

58 

5  4.2 

FORT  PIERCE 

MAX 

72 

76 

80 

83 

83 

87 

83 

63 

62 

82 

81 

62 

82 

64 

84 

72 

63 

72 

75 

81 

65 

79 

79 

70 

66 

69 

60 

69 

76 

78 

79 

77.4 

MIN 

48 

60 

63 

69 

67 

69 

74 

68 

61 

66 

70 

46 

36 

61 

59 

65 

48 

46 

39 

36 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

74 

76 

78 

81 

85 

87 

63 

66 

85 

83 

63 

85 

86 

86 

82 

76 

54 

71 

74 

79 

63 

80 

70 

71 

70 

67 

61 

66 

75 

80 

no 

77.3 

MIN 

40 

70 

63 

63 

61 

50 

29 

35 

5  2.0 

KISSIMMEE  NO.  2 

MAX 

Mm 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

80 

62 

74 

77 

80 

82 

87 

65 

86 

85 

83 

63 

85 

65 

85 

64 

56 

53 

70 

74 

79 

80 

77 

68 

71 

61 

63 

61 

68 

78 

79 

75.! 

MIN 

50 

4  1 

46 

57 

6  1 

64 

65 

65 

64 

6  1 

5  7 

57 

65 

64 

69 

53 

33 

35 

44 

50 

57 

55 

46 

48 

42 

39 

34 

38 

41 

51.8 

LAKELAND  WSQ  CI 

MAX 

62 

71 

73 

78 

80 

84 

79 

83 

83 

82 

80 

82 

83 

63 

82 

66 

50 

66 

72 

77 

79 

75 

67 

71 

58 

61 

56 

66 

72 

78 

76 

73.6 

MIN 

47 

46 

5  8 

59 

64 

66 

65 

67 

66 

65 

62 

63 

66 

68 

41 

34 

41 

42 

55.2 

MELBOURNE 

MAX 

70 

84 

76 

77 

78 

86 

82 

63 

83 

79 

61 

83 

63 

84 

65 

72 

60 

70 

75 

78 

83 

79 

70 

68 

6! 

66 

56 

63 

74 

76 

75 

75.7 

MIN 

49 

47 

5  6 

6  3 

66 

66 

67 

70 

64 

60 

65 

66 

68 

70 

70 

46 

33 

62 

64 

39 

4  8 

55.8 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

74 

75 

78 

81 

63 

68 

83 

85 

65 

85 

82 

64 

85 

81 

65 

81 

56 

70 

74 

80 

61 

80 

74 

71 

69 

65 

69 

68 

74 

80 

80 

77.6 

MIN 

5 1 

40 

54 

60 

64 

63 

64 

67 

64 

5  5 

5  8 

60 

65 

65 

70 

50 

33 

42 

63 

54 

42 

40 

30 

38 

58 

53.0 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

74 

74 

79 

79 

85 

85 

83 

85 

84 

81 

82 

82 

82 

85 

81 

77 

57 

69 

71 

76 

81 

77 

71 

70 

66 

64 

60 

64 

72 

76 

79 

76.0 

MIN 

54 

41 

56 

60 

62 

63 

64 

69 

65 

58 

59 

60 

65 

66 

68 

46 

33 

39 

62 

40 

31 

36 

5 1 

55 

53.3 

OKEECHOBEE  9  W 

MAX 

85 

67 

79 

81 

84 

85 

89 

65 

85 

65 

84 

84 

65 

84 

67 

82 

60 

57 

76 

67 

80 

8! 

73 

73 

71 

68 

68 

60 

69 

76 

77 

77.1 

MIN 

5  3 

43 

53 

5  8 

62 

6  1 

65 

63 

6 1 

56 

39 

3 1 

42 

55 

51.3 

PARRISH 

MAX 

75 

77 

78 

83 

85 

87 

66 

87 

86 

65 

84 

e<< 

85 

86 

83 

60 

56 

70 

79 

81 

60 

77 

75 

72 

72 

64 

63 

68 

75 

80 

80 

76.2 

MIN 

53 

41 

56 

60 

66 

66 

66 

70 

66 

60 

61 

61 

66 

67 

71 

52 

33 

39 

50 

55 

57 

64 

56 

45 

54 

41 

46 

35 

42 

53 

59 

55.2 

PLANT  CITY 

MAX 

68 

76 

73 

81 

83 

88 

63 

86 

86 

65 

84 

86 

66 

87 

64 

71 

56 

72 

77 

84 

78 

79 

71 

74 

68 

69 

65 

70 

77 

83 

80 

77,8 

Mm 

50 

40 

55 

60 

61 

66 

65 

68 

65 

60 

59 

61 

65 

68 

71 

49 

33 

39 

52 

55 

56 

64 

54 

42 

55 

45 

40 

33 

39 

50 

58 

54.1 

Sse  Refereoc*  Notvt  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

74 
51 

72 
51 

73 
62 

79 
64 

82 
65 

83 
66 

61 
66 

83 
69 

84 
68 

84 
66 

82 
68 

83 
66 

33 
69 

33 
69 

80 
71 

76 
52 

56 
38 

46 

56 

58 

60 

66 

62 

53 

56 

50 

48 

35 

7  ^ 
42 

77 
60 

62 

75.4 
58.6 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

74 
52 

76 
41 

81 
54 

81 
60 

84 
59 

65 
65 

86 
66 

85 
69 

85 
65 

86 
60 

61 

84 
61 

65 

67 

69 

58 

33 

3° 

50 

78 
54 

79 
56 

67 

78 
58 

77 
47 

7  \ 
54 

43 

6 1 
47 

67 
37 

74 
41 

79 
53 

8  1 
57 

77.7 
55.1 

TAMPA  WSD  AP 

MAX 
MIN 

64 
41 

74 
41 

74 
57 

82 

60 

84 
65 

83 
66 

85 
67 

86 
69 

86 
66 

84 

62 

61 

85 
64 

67 

68 

8  3 
68 

41 

34 

40 

51 

54 

57 

64 

69 
50 

45 

43 

42 

40 

37 

75 
42 

60 
57 

62 

75.9 
54.2 

TARPC^l  SPGS  SEWAGE 

3  L 

MAX 
MIN 

71 
49 

72 
43 

72 
60 

82 
59 

82 
64 

62 
65 

82 
65 

84 
66 

84 
65 

83 
62 

82 
62 

83 
62 

85 
67 

34 
68 

80 
71 

75 
50 

59 

40 

37 

52 

53 

54 

63 

60 

46 

53 

41 

46 

36 

40 

50 

57 

75.1 
55.1 

VENICE 

MAX 
MIN 

74 

56 

78 
45 

81 
58 

81 
62 

85 
67 

85 
68 

87 
67 

85 

71 

85 

66 

65 
62 

84 
62 

65 
64 

88 
64 

86 
63 

78 
70 

74 
54 

55 

35 

7 1 
41 

53 

55 

60 

75 
63 

59 

48 

55 

44 

48 

37 

49 

54 

60 

77.4 
56.8 

VERO  BEACH  •<  H 

MAX 
MIN 

84 
50 

64 
47 

75 
50 

79 
58 

82 
64 

83 
67 

67 
66 

83 
68 

82 
62 

82 
57 

82 
57 

61 
61 

81 
62 

83 
70 

84 

70 

83 
55 

61 
37 

63 
36 

72 
50 

71 
57 

79 
62 

33 
64 

71 
60 

72 
44 

69 
45 

67 
45 

69 
40 

58 
35 

67 
33 

75 

42 

79 
62 

75.8 
54.2 

WAUCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

78 
53 

77 
43 

78 
56 

82 
62 

85 
64 

89 
64 

84 
66 

87 
67 

65 
64 

85 
59 

85 
61 

34 
58 

85 
65 

35 
67 

85 
69 

79 
51 

54 
32 

70 
42 

75 
52 

81 
51 

85 
56 

79 
64 

72 
54 

72 
43 

70 
51 

65 
41 

61 
42 

69 
31 

75 
36 

80 
49 

80 
56 

78.1 
53.9 

WINTER  HAVEN 

4          «  « 

MAX 
MIN 

51 

74 
46 

56 

61 

64 

63 

65 

68 

58 

61 

65 

61 

65 

83 
67 

63 
70 

49 

59 
36 

70 
43 

72 
43 

79 
50 

73 
56 

76 
62 

70 
52 

71 
43 

71 
45 

66 
41 

60 
41 

67 
32 

73 
39 

79 
49 

80 
58 

76.1 
53.5 

EVERGLADES  AND  5W 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  ExP  STA 

MAX 
MIN 

86 
60 

70 
51 

79 
59 

80 
63 

63 
66 

85 
65 

68 
67 

66 
66 

86 
65 

83 

62 

8  3 
62 

83 
62 

84 
64 

36 
68 

85 

73 

63 
59 

63 
44 

63 
45 

59 

76 
56 

60 

84 
65 

60 

44 

48 

7 1 
44 

46 

59 
36 

40 

47 

58 

77.6 
56.9 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

MIN 

86 
60 

o9 
51 

79 
57 

78 
61 

82 
66 

84 
64 

68 
68 

85 
66 

85 
66 

84 
62 

61 

84 
62 

63 

66 

68 

84 
62 

43 

45 

60 

56 

53 

59 

61 

47 

46 

52 

48 

32 

41 

51 

57 

77.6 
56.3 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

60 

76 
56 

59 

68 

68 

67 

70 

69 

69 

67 

67 

68 

66 

67 

70 

60 

41 

59 
44 

54 

79 
57 

58 

64 

60 

46 

49 

70 
43 

45 

37 

50 

76 
54 

62 

77.5 
53.7 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

58 

80 
47 

78 
60 

8  1 
61 

86 
65 

66 

68 

67 

66 

56 

60 

61 

62 

61 

67 

55 

38 

40 

49 

51 

52 

64 

53 

42 

48 

42 

43 

30 

40 

53 

57 

78.7 
54.3 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

63 

72 
52 

59 

66 

66 

68 

71 

70 

65 

67 

66 

66 

67 

69 

71 

57 

43 

51 

57 

56 

59 

64 

66 

52 

53 

42 

46 

39 

7  3 
43 

78 
56 

60 

78.3 
59.1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

51 

58 

64 

68 

69 

72 

70 

69 

65 

64 

67 

66 

71 

71 

73 

58 

45 

52 

57 

62 

58 

66 

63 

49 

51 

43 

39 

40 

50 

53 

53 

59.3 

FORT  MYERS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

50 

49 

61 

63 

67 

67 

67 

69 

66 

63 

64 

64 

67 

69 

70 

48 

33 

44 

55 

54 

61 

63 

53 

48 

49 

44 

45 

37 

78 
42 

55 

60 

78.3 
56.5 

IMMOKAlEE   3  NNW 

MAX 
MIN 

59 

80 
49 

8  2 
61 

59 

85 
66 

8  9 
67 

66 

65 

67 

8  3 
62 

64 

85 
64 

64 

67 

8  5 

76 

8  2 
56 

61 
37 

46 

55 

52 

61 

3 1 
64 

59 

45 

51 

7 1 
39 

44 

34 

41 

54 

59 

79.6 
56.6 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

80 
56 

33 
47 

8  5 

66 

6  9 
65 

86 

66 

66 

84 
65 

80 
59 

84 
56 

85 

65 

86 
68 

86 

73 

80 
36 

56 

6 1 
50 

59 

80 
65 

7  5 
41 

62 
42 

70 
31 

37 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

8  5 
56 

67 
45 

57 

80 
58 

8  2 
61 

84 
65 

6  6 
66 

65 
66 

85 
65 

83 
62 

8  1 
62 

32 
63 

8  3 
62 

64 

86 
67 

84 
59 

59 
36 

37 

70 
46 

54 

82 
54 

84 
61 

73 
57 

41 

72 
44 

39 

41 

6 1 
37 

43 

44 

57 

77.1 
53.6 

NAPLES   2  NE 

MAX 
MIN 

82 
61 

80 
49 

83 
61 

84 
63 

88 
67 

88 
67 

69 
67 

89 
66 

67 
65 

87 
62 

86 
63 

86 
64 

38 

70 

89 
68 

87 
71 

86 
53 

64 
36 

75 
46 

31 
57 

63 
53 

82 
62 

82 
64 

32 
61 

74 
47 

75 
50 

69 
40 

68 
43 

69 
36 

78 
42 

34 
50 

81 
59 

31.9 
57.1 

PUNTA  GOROA  4  ENE 

MAX 
MIN 

75 
56 

77 
45 

82 
57 

83 

61 

86 
62 

87 
66 

86 
66 

86 
69 

85 
66 

62 
61 

82 
64 

34 
62 

87 
66 

86 
66 

63 

71 

76 
55 

56 
35 

72 
46 

78 
45 

79 
52 

34 
62 

79 
64 

72 
57 

72 
47 

66 
52 

67 
45 

60 
44 

67 
35 

76 
39 

81 
55 

32 
57 

55.8 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

85 
64 

71 
56 

82 
61 

84 
67 

84 
69 

85 
69 

66 

70 

87 
70 

87 
68 

87 
66 

63 
65 

84 
62 

84 
63 

85 

70 

85 
72 

87 
65 

65 
42 

56 
51 

73 
51 

78 
59 

83 
62 

84 
65 

72 
60 

78 
53 

73 
54 

77 
44 

69 
50 

65 

43 

73 
45 

75 
53 

80 
63 

79.0 
59,7 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

65 

73 
57 

80 
59 

83 
68 

82 
67 

83 
67 

82 
67 

82 
72 

84 
72 

82 
70 

80 
70 

82 
68 

32 
73 

83 
72 

82 

76 

85 
68 

73 
43 

73 
43 

73 
59 

77 
61 

8 1 
62 

82 
66 

32 
66 

77 
52 

72 
51 

76 
46 

72 
47 

63 
45 

73 
47 

30 
55 

82 
69 

78.9 
61.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

63 

55 

64 

65 

68 

73 

66 

74 

6  5 
73 

82 
65 

69 

83 

73 

33 
72 

84 

72 

84 
74 

86 
68 

66 
43 

67 
43 

75 
63 

77 
58 

8 1 
65 

84 
65 

70 
62 

77 
46 

70 
47 

77 
42 

73 
47 

62 
42 

73 
46 

53 

80 
70 

78.6 
60.8 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

65 

62 

59 

67 

68 

70 

70 

72 

74 

82 
72 

66 

8 1 
68 

8  2 
72 

82 

72 

63 
72 

84 
63 

69 
45 

67 
43 

73 
66 

61 

82 
61 

32 
66 

80 
64 

76 
56 

7  5 
55 

76 
47 

72 
48 

63 
46 

73 
52 

57 

66 

78.6 
62.5 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

71 
57 

56 

83 
67 

83 
68 

66 

69 

68 

72 

66 

64 

65 

71 

69 

71 

70 

53 

44 

55 

57 

56 

71 

66 

58 

51 

47 

42 

44 

40 

50 

67 

61 

78.5 
60. 1 

L0X4HATCHEE 

MAX 
MIN 

80 
57 

51 

59 

62 

67 

65 

66 

67 

63 

61 

59 

61 

60 

65 

83 
72 

72 
52 

65 

43 

7 1 
53 

56 

31 
58 

62 

73 
64 

60 

72 
45 

72 
43 

70 
44 

64 
43 

73 
34 

41 

55 

62 
59 

78.9 
56.4 

MIAMI    BAVFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

79 
74 

61 

72 

72 

69 

69 

72 

72 

77 

8 1 
73 

71 

80 
73 

72 

8  3 
71 

7  1 
62 

65 
45 

7  2 
55 

30 
64 

8  0 
62 

67 

77 
64 

76 
55 

77 
59 

73 
46 

77 
49 

73 
46 

64 
46 

7 1 
49 

72 
58 

75 

71 

70 

77.0 
63.4 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

66 

72 

71 

70 

8  1 
75 

62 
78 

80 
74 

8  1 
77 

79 
77 

82 
74 

79 
75 

79 
75 

80 
76 

80 
75 

81 
69 

76 
55 

66 
48 

7 1 
64 

74 
70 

73 
67 

79 
73 

73 
62 

79 
65 

71 
56 

78 
58 

72 
46 

63 
49 

70 
49 

73 
60 

76 
73 

79 
73 

76.7 
66.9 

MIAMI    WSO  AP 

MAX 
MIN 

60 

59 

72 

70 

72 

8 1 
74 

8  1 
72 

8  I 
75 

74 

82 
73 

8  0 
71 

80 
75 

60 
74 

81 
73 

31 
73 

73 
56 

64 
46 

72 
64 

75 
64 

73 
61 

79 
73 

77 
66 

74 
59 

71 
53 

76 
53 

71 
46 

64 
51 

73 
48 

76 
58 

79 
71 

79 
74 

76.7 
64.8 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

67 

58 

60 

70 

69 

72 

69 

72 

75 

8  1 
71 

69 

8 1 
73 

82 
74 

82 
73 

83 
73 

84 
67 

70 
46 

67 
46 

71 
61 

76 
58 

30 
60 

30 
57 

73 
48 

76 
45 

78 
44 

77 
42 

67 
42 

75 
52 

78.5 
61.2 

POMPA.NO  BEACH 

MAX 
MIN 

83 
64 

62 

69 

67 

70 

74 

69 

72 

70 

67 

70 

75 

74 

6  5 
71 

60 
74 

74 
55 

72 
43 

52 

72 
67 

82 
61 

86 
72 

74 
68 

75 
64 

76 
55 

72 
47 

70 
47 

67 
44 

46 

61 

8 1 
57 

78.4 
62.9 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 
MIN 

76 
64 

80 
54 

63 
64 

83 
65 

83 
67 

65 

70 

84 

62 

84 

70 

32 
69 

83 
65 

82 
61 

83 
72 

82 
71 

84 
71 

85 
72 

75 
59 

65 
45 

74 
56 

77 
61 

81 
56 

84 
68 

79 
66 

78 
60 

73 
50 

78 
47 

71 
44 

65 
49 

74 
41 

76 
49 

79 
63 

80 
69 

79.0 
60.6 

STUART   1  N 

MAX 
MIN 

81 
55 

78 
50 

85 
60 

79 
59 

8  1 
61 

89 
62 

84 
60 

81 
61 

6  1 
62 

82 
7! 

8  1 
60 

3 1 
63 

80 
61 

83 
62 

83 
60 

59 

36 

77 
49 

7  3 
53 

80 
55 

30 
61 

79 
59 

76 
62 

48 

45 

49 

38 

45 

7  5 
57 

74 

67 

74 
61 

77.8 
56.7 

WEST  PALM  BEACH  WSO 

AP 

MAX 
MIN 

75 
57 

81 
57 

82 
72 

85 
68 

86 
76 

87 
74 

85 

70 

85 
78 

84 
76 

84 
76 

84 
65 

84 
75 

84 
74 

85 
75 

85 
73 

75 
53 

69 
44 

75 
64 

79 
70 

82 
62 

84 

71 

81 
66 

76 
59 

72 
52 

74 
50 

73 
50 

63 
47 

72 
44 

76 
49 

81 
72 

82 
72 

79.7 
64.3 

See  Re(erecice  Notes  ToUowlng  StaUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  ' 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

«         *  * 

KEYS 

07 

KEY  WEST  WSD  AP 

MAX 
MIN 

76 
66 

80 

82 

82 
72 

83 
74 

84 

83 

82 

83 

82 

81 
74 

63 

76 

84 
76 

63 
76 

77 
62 

65 
56 

71 
63 

78 
67 

60 
67 

82 
73 

60 

70 

77 
67 

72 
64 

76 
62 

66 
62 

66 
57 

68 
55 

76 
61 

78 
68 

79 
73 

76.3 
66.9 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

H4RATH0N  SHORES 

MAX 

Mm 

BO 
66 

80 
69 

82 
72 

86 
72 

86 

72 

87 
77 

86 

75 

87 
76 

86 
76 

85 
73 

84 

73 

84 

72 

85 
75 

86 

75 

87 
75 

82 
60 

65 
52 

71 
59 

79 
6! 

60 
65 

82 
67 

79 
66 

76 
66 

72 
62 

72 
59 

71 
58 

65 
57 

64 
56 

76 
62 

62 
69 

83 
72 

79.7 
67.5 

TAVEKNIER 

MAX 

Mm 

80 
69 

80 
65 

82 
75 

83 
72 

33 
76 

85 
77 

84 
75 

83 
78 

81 
76 

81 
72 

81 

72 

82 
74 

61 
76 

83 

77 

65 

78 

82 
62 

6! 

50 

74 
58 

76 

70 

80 
66 

82 
73 

79 
66 

76 
66 

73 
60 

74 
56 

63 
53 

63 
53 

69 
53 

75 
59 

77 
71 

79 
73 

78.1 
67.8 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

l-'epth 

Time 

Day  of  month 

Average 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 

55 

59 

57 

58 

65 

68 

69 

65 

66 

73 

74 

72 

74 

72 

76 

70 

54 

51 

55 

59 

65 

64 

60 

59 

61 

60 

53 

57 

60 

60 

63.0 

Hlr 

45 

44 

37 

47 

54 

60 

60 

58 

63 

64 

66 

64 

64 

66 

67 

46 

40 

39 

40 

43 

54 

54 

53 

49 

47 

44 

42 

41 

42 

48 

51.4 

GAINESVILLE  3  WSW 

4 

MAX 

64 

60 

60 

64 

66 

69 

69 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

65 

59 

61 

64 

64 

65 

67 

64 

62 

59 

57 

57 

58 

61 

63 

65.1 

MIN 

6C 

57 

59 

60 

62 

66 

69 

67 

70 

66 

67 

67 

69 

66 

71 

65 

57 

55 

57 

61 

62 

62 

64 

59 

59 

55 

55 

52 

52 

57 

61 

61.7 

6 

MAX 

64 

63 

60 

61 

63 

66 

68 

66 

69 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

67 

63 

60 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

62 

60 

56 

56 

59 

62 

64.6 

HIN 

63 

60 

60 

60 

61 

63 

66 

66 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

67 

63 

59 

60 

60 

62 

63 

63 

63 

61 

60 

56 

56 

56 

55 

59 

63.0 

MILTON  EXP  STATION 

4 

MAX 

58 

60 

60 

63 

66 

68 

69 

66 

72 

76 

77 

73 

76 

75 

72 

63 

60 

55 

61 

64 

64 

62 

56 

60 

61 

58 

56 

58 

56 

61 

63 

64.2 

MIN 

44 

45 

46 

58 

61 

65 

53 

59 

66 

69 

65 

62 

68 

65 

63 

44 

46 

40 

47 

57 

59 

55 

50 

46 

48 

45 

44 

42 

46 

52 

61 

54.0 

MONTICELLO  3  W 

4 

MAX 

57 

60 

56 

56 

67 

66 

70 

66 

67 

72 

75 

75 

74 

75 

72 

74 

57 

55 

58 

63 

66 

62 

63 

57 

63 

59 

57 

57 

59 

61 

66 

64.  1 

MIN 

47 

43 

43 

53 

54 

61 

66 

63 

62 

65 

62 

62 

64 

64 

66 

50 

42 

41 

41 

45 

51 

57 

56 

48 

46 

49 

42 

41 

41 

46 

54 

52.5 

OUINCY  3  SSW 

2 

MAX 

55 

62 

59 

56 

72 

69 

72 

65 

70 

72 

78 

77 

75 

76 

73 

72 

52 

53 

60 

65 

67 

62 

63 

62 

68 

56 

54 

56 

59 

63 

65 

64  .  8 

MIN 

40 

39 

31 

54 

55 

60 

61 

58 

62 

66 

62 

62 

62 

64 

67 

41 

35 

35 

35 

43 

50 

59 

53 

46 

48 

40 

37 

36 

35 

4? 

48 

49.3 

4 

MAX 

56 

60 

64 

56 

69 

70 

71 

65 

68 

70 

76 

74 

73 

74 

73 

72 

54 

53 

58 

61 

65 

61 

62 

61 

63 

57 

54 

54 

56 

60 

63 

63.6 

MIN 

43 

42 

30 

52 

54 

60 

62 

62 

62 

65 

62 

63 

62 

64 

67 

46 

39 

38 

37 

44 

51 

59 

54 

49 

49 

43 

39 

39 

36 

44 

48 

50.5 

8 

MAX 

58 

56 

56 

55 

63 

65 

66 

o4 

66 

68 

72 

70 

70 

70 

71 

70 

55 

51 

54 

55 

66 

61 

61 

57 

59 

56 

53 

51 

53 

56 

59 

60.9 

MIN 

49 

46 

36 

52 

55 

60 

63 

63 

63 

65 

64 

66 

65 

65 

69 

53 

45 

44 

44 

46 

53 

60 

55 

52 

51 

49 

44 

44 

44 

48 

52 

53.6 

CHIPLEV   3  E  ,   SANDY   LOAM  SOIL,    BARE.      5   PERCENT  SLOPE  TO  THE   NORTHWEST.     PALMER  MERCURY- I N-STEEL 

THERMOMETER.     MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  7,30  A.M. 

GAINESVILLE  3  WSW  :   ARREOONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.     LITTLE  SLOPE.     PALMER  DIAL  TYPE  THER- 

MOMETERS.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4:30  P.M. 

MILTON  EXP  STATION        ,   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THERMO- 
METER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  4  P.  M. 

MONTICELLO  3  W  :   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH.     PALMER  MERCURY-IN-STEEL  THER- 

MOMETER.    MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 

QUINCY  3  SSW  ,   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,   BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN.     PALMER  DIAL 

TYPE  THERMOMETERS. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day    Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.05 

.04 

.07 

.02 

.10 

.06 

,12 

.09 

.07 

.  12 

■  20 

.09 

.07 

.06 

.  04 

.01 

,02 

.02 

.  10 

.04 

.08 

,05 

,06 

.01 

,04 

2. 038 

WIND 

20 

14 

26 

30 

52 

51 

70 

45 

63 

59 

37 

58 

29 

25 

86 

149 

60 

30 

37 

44 

59 

70 

45 

34 

65 

19 

44 

13 

34 

75 

100 

1543 

MAX 

6( 

63 

62 

65 

69 

70 

70 

68 

75 

81 

81 

79 

80 

79 

71 

57 

46 

57 

67 

70 

71 

66 

52 

64 

64 

60 

59 

61 

62 

71 

74 

66.9 

MIN 

39 

30 

40 

59 

62 

65 

44 

56 

68 

69 

61 

60 

67 

61 

57 

32 

33 

35 

42 

57 

56 

49 

42 

39 

41 

39 

37 

38 

45 

55 

62 

49.7 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.12 

.07 

.05 

.01 

.15 

.00 

.07 

.04 

.02 

.04 

.04 

.06 

.14 

.06 

.06 

,13 

* 

* 

.36 

.06 

.04 

.06 

,11 

.06 

.05 

.08 

.08 

,06 

,06 

.14 

.11 

2,35 

WIND 

136 

37 

14 

11 

19 

71 

49 

74 

41 

27 

16 

34 

46 

24 

41 

218 

222 

117 

35 

24 

70 

41 

144 

55 

108 

76 

166 

44 

10 

72 

65 

2129 

«       •  • 

NORTH  02 

GAINESVILLE   2  WSW 

EVAP 

.10 

.09 

.04 

.04 

.04 

.06 

.06 

.07 

.09 

.09 

.11 

.13 

,08 

.10 

.12 

.25 

.  14 

.07 

,05 

.07 

.04 

,07 

.05 

.12 

.05 

,10 

.11 

.08 

.06 

.06 

2,65B 

WIND 

69 

16 

9 

10 

29 

49 

24 

54 

30 

12 

16 

35 

25 

19 

52 

138 

102 

66 

35 

20 

43 

73 

52 

27 

52 

34 

73 

17 

38 

33 

35 

1266 

MAX 

63 

61 

59 

72 

75 

78 

78 

77 

82 

82 

60 

60 

81 

81 

78 

78 

50 

57 

73 

73 

67 

87 

69 

68 

72 

56 

58 

61 

67 

74 

73 

71,3 

MIN 

4^ 

39 

50 

53 

60 

67 

68 

62 

66 

63 

56 

60 

63 

63 

69 

43 

33 

33 

44 

54 

36 

59 

53 

44 

47 

40 

36 

37 

40 

53 

58 

51,5 

LAKE  CITY  2  E 

EVAP 

.  10 

.06 

.03 

.06 

* 

.05 

.14 

,06 

* 

.09 

.14 

.10 

.03 

,10 

.13 

.26 

.08 

.15 

.05 

.06 

.11 

.25 

,15 

.09 

.07 

.05 

,09 

.10 

.08 

.01 

.07 

2,76 

WIND 

31 

17 

8 

29 

21 

47 

49 

80 

26 

26 

17 

22 

26 

41 

121 

56 

80 

43 

21 

42 

64 

59 

35 

47 

30 

62 

23 

21 

40 

2 

1221 

MAX 

55 

61 

54 

55 

71 

66 

75 

66 

75 

78 

79 

76 

V. 

79 

75 

62 

37 

40 

53 

65 

71 

66 

67 

53 

64 

56 

54 

64 

61 

66 

66 

64.1 

MIN 

<<l 

38 

39 

40 

51 

59 

65 

62 

65 

69 

57 

69 

60 

62 

62 

37 

31 

33 

33 

43 

54 

57 

53 

43 

43 

44 

37 

37 

37 

54 

54 

49.3 

#       tt  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.09 

.06 

.03 

.02 

.04 

.04 

.08 

.12 

.11 

.11 

.09 

.10 

.10 

,09 

.07 

.16 

.  10 

,06 

.07 

.05 

.04 

,09 

,10 

.07 

.  12 

.07 

.  10 

.10 

.07 

.11 

,10 

2,58 

WINt 

50 

10 

10 

10 

20 

20 

20 

30 

20 

10 

10 

25 

25 

20 

50 

60 

40 

25 

25 

5 

55 

55 

50 

25 

50 

35 

46 

15 

25 

25 

40 

905 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  0". 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

EVAP 

.04 

.05 

.10 

.07 

.09 

.06 

.06 

.11 

.13 

.11 

.11 

.10 

.14 

,11 

.08 

.12 

.  16 

,10 

.06 

.07 

.07 

.15 

,12 

.09 

.09 

.11 

.06 

.09 

.09 

.09 

.07 

2,94 

62 

22 

37 

51 

23 

28 

30 

58 

15 

22 

23 

24 

39 

29 

44 

86 

109 

79 

57 

27 

32 

99 

68 

47 

55 

40 

67 

33 

15 

30 

52 

1403 

MAX 

73 

57 

60 

65 

73 

7'. 

76 

77 

79 

78 

74 

75 

76 

79 

76 

75 

50 

46 

59 

65 

72 

66 

67 

60 

63 

60 

63 

59 

60 

75 

73 

66.0 

MIN 

48 

38 

41 

45 

55 

59 

60 

62 

65 

60 

57 

56 

60 

63 

65 

50 

34 

34 

35 

45 

50 

58 

53 

45 

46 

42 

36 

33 

34 

39 

42 

48.7 

VERO  BEACH  4  W 

EVAP 

.  12 

.  13 

.  05 

.07 

.  05 

.  06 

•  OE 

.08 

.07 

.  1 2 

,09 

.05 

•  05 

.  07 

.  09 

.09 

.  1 1 

,06 

.13 

.03 

.  04 

.  13 

,05 

.  1 1 

.07 

.09 

.06 

.  09 

.07 

.04 

2,476 

WIND 

43 

46 

15 

16 

12 

17 

22 

11 

19 

19 

15 

12 

22 

21 

29 

48 

114 

57 

20 

9 

16 

80 

36 

40 

12 

57 

50 

25 

10 

14 

25 

934 

MAX 

83 

67 

70 

75 

80 

81 

83 

63 

81 

81 

79 

75 

77 

81 

83 

80 

64 

66 

66 

68 

75 

77 

70 

71 

76 

67 

65 

60 

61 

66 

72 

73.6 

MIN 

59 

51 

51 

61 

66 

69 

71 

71 

67 

63 

62 

65 

65 

69 

72 

60 

36 

35 

55 

62 

63 

66 

63 

51 

50 

51 

46 

43 

42 

47 

57 

57.7 

EVERGLADES   AND  SW 

COAST  05 

riAnr    cvD  cta 
HtLLr    (jL*iUt    tXI^  ilA 

.  12 

.  17 

,06 

.05 

.  04 

.09 

.07 

,09 

.09 

.10 

.  06 

,09 

.05 

.  10 

,07 

.05 

,16 

,05 

.06 

.07 

.09 

.16 

,04 

.09 

.11 

,12 

.12 

.04 

.  14 

.  10 

.11 

2.78 

MAX 

86 

75 

77 

79 

79 

85 

86 

85 

86 

62 

81 

60 

81 

65 

85 

64 

75 

72 

71 

74 

81 

81 

71 

70 

72 

69 

71 

65 

76 

75 

79 

76.0 

MIN 

64 

52 

55 

61 

66 

67 

68 

67 

66 

63 

64 

63 

62 

64 

71 

60 

42 

43 

54 

58 

59 

65 

60 

50 

49 

46 

46 

39 

38 

42 

56 

56.8 

CLEWISTQN  u  S  ENG 

.16 

.13 

.10 

.08 

.09 

.10 

.09 

.12 

.09 

,13 

,06 

.09 

,07 

.10 

,09 

.16 

,21 

,07 

.06 

.09 

.06 

.31 

,05 

.12 

.09 

.12 

,08 

.12 

.06 

,07 

.09 

3.26 

47 

20 

53 

46 

22 

9 

12 

16 

1 1 

7 

13 

12 

9 

15 

36 

1 10 

64 

29 

12 

10 

32 

27 

24 

14 

3 1 

30 

2  1 

10 

1 1 

1 1 

773 

MAX 

86 

78 

77 

79 

81 

85 

88 

86 

66 

86 

80 

64 

82 

66 

66 

82 

74 

58 

69 

76 

78 

79 

70 

75 

72 

72 

66 

65 

67 

73 

77 

77.7 

MIN 

64 

60 

59 

53 

65 

68 

64 

66 

68 

67 

66 

65 

65 

65 

69 

70 

40 

40 

50 

56 

60 

66 

60 

51 

52 

47 

46 

43 

42 

50 

59 

58. 1 

Flamingo  ranger  sta 

u^Mn 

- 

.07 

.17 

.02 

.20 

.07 

.30 

.20 

,18 

,11 

.21 

.07 

.19 

.17 

.09 

.05 

,24 

.19 

.14 

.35 

.05 

.12 

.09 

,16 

* 

.20 

.15 

* 

.17 

4.38B 

56 

47 

38 

3 1 

57 

28 

56 

53 

53 

45 

63 

68 

77 

98 

46 

102 

77 

55 

5 1 

45 

99 

62 

2 1 

37 

62 

« 

46 

67 

* 

127 

17433 

MAX 

79 

88 

82 

84 

87 

88 

89 

87 

86 

64 

83 

84 

84 

88 

86 

74 

76 

81 

82 

67 

72 

78 

79 

77 

67 

70 

72 

60 

81.4 

MIN 

69 

60 

61 

61 

70 

73 

72 

70 

69 

67 

73 

69 

70 

72 

74 

76 

73 

52 

57 

61 

74 

65 

64 

67 

57 

50 

55 

55 

49 

- 

46 

64.4 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.17 

.19 

.15 

.13 

.11 

.10 

.10 

.19 

.16 

.30 

.11 

.17 

,09 

.10 

.15 

.14 

.22 

.11 

.07 

.13 

.12 

.05 

.  10 

.09 

.13 

,07 

.11 

.08 

,15 

.09 

4,018 

WIND 

40 

70 

45 

33 

47 

45 

20 

45 

55 

55 

40 

60 

70 

50 

60 

55 

130 

120 

75 

55 

25 

100 

50 

30 

25 

45 

30 

40 

10 

35 

55 

1635 

MAX 

88 

73 

77 

80 

83 

84 

87 

68 

86 

86 

62 

63 

62 

65 

86 

83 

68 

57 

68 

82 

62 

61 

72 

78 

73 

74 

70 

66 

68 

72 

84 

78.3 

65 

50 

49 

61 

65 

72 

70 

70 

69 

66 

65 

65 

65 

67 

71 

67 

40 

38 

47 

58 

59 

67 

62 

52 

51 

47 

47 

42 

42 

46 

59 

57.9 

TAMIAMI    TRL   'lO   HI  BEND 

EVAP 

.11 

.17 

.09 

.07 

.06 

.02 

.21 

.10 

.12 

.13 

.05 

,13 

.12 

,11 

.02 

.16 

.15 

.15 

.02 

.05 

,13 

.U 

.04 

.11 

,06 

.16 

,09 

.10 

« 

.22 

,08 

3,19 

35 

4 

61 

9 

5 

17 

10 

17 

27 

21 

10 

19 

25 

33 

45 

43 

176 

25 

18 

18 

19 

104 

32 

19 

15 

39 

38 

33 

26 

50 

1026B 

86 

71 

61 

82 

85 

68 

90 

88 

86 

86 

63 

85 

85 

87 

66 

88 

73 

57 

66 

75 

81 

83 

71 

60 

76 

76 

72 

69 

72 

76 

60 

79,5 

MIN 

67 

57 

57 

65 

68 

70 

70 

70 

66 

67 

65 

66 

ll 

69 

70 

68 

41 

50 

51 

59 

60 

66 

61 

55 

57 

48 

44 

45 

45 

51 

66 

60,1 

*        *  * 

LOWER   EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.43 

.13 

.08 

.07 

.14 

.07 

.11 

.17 

.17 

.16 

.20 

.16 

,16 

.17 

.13 

.24 

.  14 

.14 

.05 

,06 

.34 

.09 

.08 

.07 

.07 

,18 

,17 

.03 

.31 

,07 

4,94 

WIND 

46 

64 

34 

21 

7 

39 

28 

14 

64 

65 

64 

73 

86 

62 

53 

159 

145 

105 

63 

34 

47 

155 

54 

22 

21 

50 

35 

47 

17 

108 

40 

1824 

HIALEAH 

EVAP 

.13 

.09 

.03 

.20 

.10 

.12 

.08 

.54 

.18 

.20 

,08 

.26 

.02 

.14 

.24 

.12 

.20 

.15 

4 

.21 

.07 

.  19 

.01 

.02 

.06 

.29 

,13 

,10 

.09 

.11 

,15 

4,33 

WIND 

11 

21 

30 

19 

15 

0 

59 

51 

59 

64 

72 

115 

102 

60 

69 

47 

75 

101 

82 

44 

46 

24 

44 

28 

21 

39 

50 

7 

35 

80 

95 

1605 

MAX 

70 

74 

68 

82 

84 

85 

88 

86 

95 

82 

83 

81 

82 

84 

65 

65 

69 

65 

70 

76 

61 

83 

70 

77 

72 

76 

71 

67 

72 

73 

80 

77,9 

MIN 

65 

62 

59 

68 

69 

72 

72 

71 

60 

70 

67 

66 

70 

70 

70 

68 

46 

45 

58 

62 

62 

66 

67 

69 

60 

71 

60 

47 

47 

52 

63 

63,1 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     ,    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


FLORIDA 

DECEMBER  1972 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  ISO  - 


LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SbHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

01  g 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

£ 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

i 

2 

[    .50  or  More 

1.00  or  More 

0  * 

S  i 

*          4t  41 

FEBRUARY  1972 

MARATHON  SHORES 

78.7 

65,9 

72.3 

86 

29* 

54 

21  + 

11 

0 

0 

0 

0 

3.35 

1.51 

9 

.0 

0 

3 

3 

2 

#          «  41 

MARCH  1972 

HIALEAH 

81.', 

65  ,  5 

73.5 

92 

3 

55 

11 

0 

1 

0 

0 

0 

3.57 

1.25 

5 

.0 

0 

4 

4 

1 

MARATHON  SHORES 

83.3 

68,8 

75.1 

87 

29* 

61 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

.31 

.  12 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

APRIL  1972 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

82. 5M 

59. 8M 

71. 2M 

-      ,  1 

90 

19  + 

51 

27  + 

4 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

HIALEAH 

83.8 

67,4 

75,6 

90 

18 

55 

3  + 

0 

1 

0 

0 

0 

4.86 

2,00 

2  + 

.0 

0 

5 

3 

2 

MARATHON  SHORES 

84.  5 

71.3 

77.9 

89 

20  + 

64 

3 

0 

0 

n 

0 

0 

1  .84 

,  66 

2 

,0 

0 

5 

2 

0 

JUNE  1972 

BRADENTON  5  ESE 

87.3 

70,9 

79.  1 

90 

10  + 

60 

7  + 

0 

2 

0 

0 

0 

5.83 

4 . 39 

1  8 

.0 

0 

7 

4 

1 

HIALEAH 

87.3 

74,2 

80.8 

93 

28  + 

66 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

7.83 

2.75 

12 

.0 

0 

15 

S 

1 

MARATHON  SHORES 

85.3 

75  .  5 

80.9 

91 

26 

72 

15  + 

0 

9 

0 

0 

0 

11  .  53 

4.22 

IB 

.0 

0 

14 

5 

3 

*       *  * 

JULY  1972 

MARATHON  SHORES 

89.3 

77,2 

83.3 

92 

3 

70 

20 

0 

IB 

0 

0 

0 

3.71 

,  64 

16 

.0 

0 

1 2 

3 

0 

WEEKI  WACHEE 

90. 8M 

69. OM 

79, 9M 

94 

5 

65 

11  + 

0 

22 

0 

0 

0 

6.80 

2,00 

17 

.0 

0 

8 

5 

3 

*       *  * 

AUGUST  1972 

CHIPLEY   3  E 

93. OM 

70, 7M 

81  ,9M 

97 

21  + 

55 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

3.46 

1.57 

10 

.0 

0 

5 

3 

1 

SEPTEMBER  1972 

CANAL   POINT  USDA 

90.3 

69.9 

80.  1 

95 

30 

52 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

1.77 

1.02 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

MARATHON  SHORES 

89,0 

76,7 

82,9 

91 

29  + 

72 

24  + 

0 

13 

0 

0 

0 

3.96 

1,52 

10 

.0 

0 

7 

2 

2 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

90.2 

70.7 

80.5 

-  ,5 

93 

28  + 

55 

23  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.58 

-  7.10 

,43 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

*       *  * 

OCTOBER  1972 

DELAND   1  SSE 

84.6 

60,9 

72.8 

-  ,4 

90 

2 

50 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

5.83 

.90 

2,24 

2 

.0 

0 

6 

4 

3 

EVERGLADES 

86.9 

69,7 

78.3 

.0 

92 

6 

53 

9 

0 

3 

0 

0 

0 

1.63 

-  2.87 

1,13 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

81. 8M 

66, OM 

73. 9M 

87 

13  + 

54 

23 

3 

0 

0 

0 

0 

.88 

15 

,0 

0 

9 

2 

0 

MADISON 

83.2 

55,6 

69,9 

-  .3 

91 

18  + 

44 

^1 

14 

2 

0 

0 

0 

2.21 

-  .68 

1.14 

28 

,0 

0 

3 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  151  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Stdtion 

s 

Day  of  Month 

0 
E- 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  ]  14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANjaRY  1972 

RDYlL    PILM  fti-JCeR  STfi 

1.16 

■  02 

.09 

.55 

.49 

.01 

FEBRJARr  1972 

MARATHON  SHORES 
RQVAL   PALM  RANGER  STA 

3.35 
2.72 

1.11 
.02 

.02 
.  10 

.01 

.02 

1.51 
1.05 

.01 
.63 

.01 

.66 
.70 

MARCH  1972 

HI  ALEiiH 

MARATHON  SHORES 
ROYAL   PaLM  RANGER  STA 

3.67 
.31 
l.AO 

.01 

1.25 

.85 

.11 
.20 

.  12 
.05 

.52 

.79 
125 

.74 
.37 

.04 

APRIL  1972 

BRDOKSVILLE  CHIN  HRL 

O^^NIA  MNW 

HIALE6H 

MARATHON  SHORES 
PERRINE 

1.97 
A. 86 
1.B4 

5.30 

.50 
2.00 

2.00 

.28 

.50 

.16 
.32 

1.01 

.10 

.12 
.18 

.04 
.20 

1.03 

.01 

.23 
2.14 

1.20 

.19 
.92 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

7.09 

MAY  1972 

D&NIA  4  WNW 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

b.7A 
4.75 

.48 

.01 

.21 

.80 

.01 

.35 

.15 

1.72 

1.95 

.45 

.61 

JUNE  1972 

BRiCiENTON  5  ESE 
OaNiA  4  WNW 
HI  ALEiH 

MARATHON  SHORES 
ROYAL    PilLM  RANGER  STA 

6.63 
7.31 
7.83 
11.53 
8.70 

.89 

2!l9 

.08 
.50 

.68 

.29 
.03 

.89 
.13 

.05 

.38 
.15 

.26 

1.72 
.47 

.11 

.34 

.67 

.15 

.14 
.65 

.09 

.01 
.8! 
2.7! 

!71 

.37  .57 
.  1 1 

.11  .49 
.07  .32 

.18 
.08 

!65 

.20 
.03 

.56 

.50 
.66 
.32 

.62 

4.39 
.50 
.81 

.67 

.20 
.25 

.42 

.76 
.10 

!35 

.50 
.05 

!o6 

.10 

.49 

.02 

JULY  1972 

DANIA  <>  WNW 
MARATHON  SHORES 
ROYAL   PALM  RANGER  STA 
WEEKI  WflCHEE 

4.03 
3.71 
10.05 
6. SO 

.18 
.50 

.25 
2.00 

.11 

.75 
.33 

.04 
1.75 

.07 

!o2 

.89 

1.29  !o2 

.75 

.45 

!o5 
1.68 

.51 

.  15 

2.00 

.11 

.80 
.12 

.02 

l!28 
.80 

.02 

!lO 
.05 

.20 

.02 
.54 

.  19 
.  10 

'  ^7 

.17 

.22 

1.16 

.06 

.66 
!39 

.    .  . 

iUCUST  1972 

CHIPlEV  3  E 
DiNIA  *•  WNW 
EVA 

3.46 
4.15 
4.97 

T 

.02 

.18 

1.57 
.08 

.09 

.72 

.08 

.25 

.79 

.35 

.27 

.19 

.26 

.61 

!l3 

.95 

.09 

.       .  . 

SEPTEnSER  1972 

CANAL  POINT  USDA 
OANtA  4  WNW 
MARATHON  SHORES 
TARPON  SPCS  SEWAGE  PL 

1.77 
8.73 
3.96 
.58 

.03 
.  10 
T 

.02 

.46 

.12 

.09 

1.02 
.  2  1 

.10 

T 

.04 

1.02 
.01 

.88 

2.98 
1.52 

.OS 
.08 

.67 
.20 

.01  .17 

T 

.01 

.24 

.20 
.43 

.13 
.36 

.03 
.09 
.06 

.13 
.07 

1.68 
1.01 

.09 
.37 

.04 

.08 
.10 

OCTOBER  1972 

DELANn   I  SSE 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
KENDALL  2  E 
MADISON 

5.83 
1.63 
3  .17 
3.00 
2.21 

,06 
.65 

2.24 

1.10 
1.13 

.65 
.  10 
.31 

.34 
.08 

.  14 

.77 

.40 

1.39 

.03 

.28 

.88 

.15 

.95 

.28 

.01 
.80 

.06 

.90 

.14 

.27 
.57 

.  10 

.60 
1.14 

.01 
.11 

See  relerence  notes  lotlowing  Station  lodu. 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 

  fLDRI04 


Station 

Day  of  Month 

0 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28  1 

27 

28 

29 

30  1 

31 

Aver 

*                 A  * 

FEBRUARY  1972 

MARATHON  SHORES 

•          »  • 

MAX 
MIN 

79 
71 

8* 

75 

83 
69 

75 
62 

70 
54 

79 
63 

82 
68 

76 
67 

75 
63 

75 
60 

80 
70 

61 
67 

81 
72 

74 
62 

82 
65 

64 

72 

81 
73 

77 
63 

75 
66 

67 
55 

68 
54 

72 
60 

75 
62 

83 
65 

66 

70 

65 
71 

66 
68 

60 
70 

86 
68 

76.7 
65.9 

MARCH  1972 

hialeah 

MAX 
MIN 

67 

68 

92 
72 

82 
71 

86 
65 

84 
63 

74 
63 

87 
67 

81 

72 

83 
59 

74 
56 

75 

60 

75 
63 

76 
57 

80 
61 

79 
60 

61 
67 

81 
69 

85 

72 

80 
70 

79 
71 

79 
76 

82 
66 

62 
65 

84 
59 

66 
62 

81 
59 

61 
58 

82 
64 

85 
71 

87 
76 

61.4 
65.  J 

MARATHON  SHORES 

*          *  * 

MAX 
MIN 

71 

86 
72 

86 
72 

86 
74 

87 
72 

82 
65 

81 
71 

87 
70 

84 

70 

76 
65 

76 
64 

76 
64 

el 
66 

84 
68 

86 
67 

64 
70 

79 
70 

85 
63 

87 
69 

85 

70 

85 

71 

84 
71 

60 
71 

79 
62 

84 
64 

79 
71 

64 
61 

65 
67 

67 
69 

86 
71 

86 
77 

83.3 
68.B 

APRIL  1972 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

71 
58 

70 
51 

79 
51 

82 
55 

81 
59 

80 
56 

80 
62 

75 
59 

64 
51 

63 

5  5 

82 
57 

83 
56 

38 
65 

90 
64 

89 
61 

83 
68 

38 
61 

90 
66 

87 
64 

39 
64 

68 
65 

83 

65 

79 
65 

85 

67 

80 
55 

60 
51 

81 
57 

79 
62 

63 
61 

82.5 
59.8 

hialeah 

MAX 
MIN 

58 

8  8 
55 

75 
55 

76 
60 

80 
65 

83 
63 

64 
62 

85 
64 

68 
62 

69 
67 

65 

61 
65 

82 
65 

85 
65 

64 
65 

86 
75 

86 
77 

90 
71 

66 
81 

65 
31 

87 
62 

67 
79 

87 

76 

88 
77 

66 
71 

85 
64 

82 
67 

78 
65 

60 
62 

80 
57 

83.6 
67.4 

MARATHON  SHORES 

*          *  » 

MAX 
MIN 

75 
68 

75 
65 

80 
64 

34 
69 

85 
69 

83 
70 

84 
67 

86 
71 

86 
71 

82 
73 

85 
72 

66 
72 

85 

72 

87 
72 

89 
74 

87 
75 

87 
74 

83 

72 

89 
72 

69 
75 

83 

76 

88 
73 

87 
76 

87 
75 

65 

71 

84 
71 

33 
71 

82 

70 

64 
69 

81 
71 

34.5 
71.3 

JUNE  1972 

BRADENTON   5  ESE 

MAX 
MIN 

85 
68 

86 
62 

89 
69 

89 
68 

90 
70 

89 
60 

89 
60 

88 
69 

88 
69 

90 
69 

88 
69 

88 
69 

87 

70 

89 

71 

88 
71 

89 
72 

89 
72 

78 
73 

65 
74 

85 
78 

35 

77 

66 
75 

85 

78 

66 
77 

86 
78 

67 

76 

69 
73 

39 
72 

37 
68 

89 

70 

87.3 
70.9 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

71 

82 
72 

8 1 

72 

85 
71 

85 

72 

85 

72 

63 

74 

67 
72 

92 
76 

66 
74 

89 

75 

89 
66 

8  5 
69 

35 
68 

64 

75 

83 
77 

86 

74 

33 

74 

8  5 

73 

69 
78 

38 
78 

89 
79 

90 

78 

9  1 
80 

92 
75 

91 
77 

93 
75 

93 
76 

9  1 
76 

92 
76 

87.3 
74,2 

MARATHON  SHORES 

•           »  • 

MAX 
MIN 

87 
77 

Sli 
73 

81 
78 

85 

75 

85 

72 

87 
76 

87 
77 

67 
72 

69 
76 

89 
77 

90 
79 

68 
72 

62 
73 

80 
73 

60 
72 

79 
73 

79 
73 

79 
73 

68 
75 

86 
73 

87 
75 

68 
76 

90 
78 

90 
77 

90 
79 

90 
80 

90 
76 

91 
77 

90 
79 

90 
80 

86  .3 
75.5 

JULV  1972 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

79 

91 
78 

92 
80 

91 
80 

91 
79 

90 
79 

91 
78 

87 
72 

87 

75 

90 
77 

80 

91 
79 

9 1 
82 

89 
77 

91 
80 

69 
75 

84 
73 

38 
72 

71 

34 

70 

74 

89 
76 

79 

90 
79 

76 

90 
78 

90 
30 

91 
60 

79 

80 

8  8 
76 

89.3 
77.2 

WEEKI  WACHEE 

•          •  « 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
68 

92 
69 

94 
68 

91 
66 

9 1 
65 

93 

70 

90 
65 

38 
69 

90 
70 

93 
67 

89 
67 

39 

72 

91 
70 

88 

71 

91 
71 

90 
69 

91 
71 

92 
66 

90 
70 

90 
70 

91 
69 

91 
68 

93 
73 

93 
69 

91 
69 

90.8 
69.0 

AUGUST  1972 

CHIRLEy   3  E 

*           *  « 

MAX 

MIN 

90 
69 

93 
71 

94 

72 

97 
73 

96 
73 

94 

74 

97 
77 

97 
76 

96 
68 

94 

70 

94 

71 

91 
69 

90 
68 

90 
70 

92 
70 

93 
70 

92 
71 

94 

70 

96 
71 

97 

72 

92 
71 

91 
72 

90 
70 

92 
70 

93 
72 

94 
70 

92 
70 

90 
69 

69 
65 

90 
67 

93.0 
70  •  7 

SEPTEMBER  1972 

Canal  point  usoa 

MAX 
MIN 

87 
67 

91 
69 

92 

72 

91 
71 

90 
70 

89 

75 

90 
71 

91 
72 

68 
67 

86 

70 

89 

70 

69 
71 

90 
72 

92 

70 

90 
68 

92 
67 

94 
66 

91 
70 

92 
72 

92 
69 

88 
69 

90 
68 

89 

70 

69 

70 

65 

71 

93 

73 

92 

73 

90 
72 

91 

70 

9! 

62 

90.3 
69.9 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

88 
79 

90 
78 

91 
79 

89 
74 

67 
78 

90 
76 

89 
75 

89 
78 

88 
79 

67 

72 

89 
73 

87 
73 

88 
76 

9  1 
78 

90 
79 

89 
74 

91 
80 

90 
79 

8  6 
79 

75 

8  7 
75 

87 
73 

76 

8  5 

72 

78 

80 

79 

79 

78 

77 

69.0 

TARPON   SPGS   SEUACE  PL 

MAX 
MIN 

85 

70 

89 
71 

9  1 
69 

91 
71 

90 
72 

89 
76 

88 

72 

68 

72 

89 
71 

90 
68 

90 
70 

93 

70 

92 
71 

91 
72 

69 
72 

90 
73 

91 

72 

91 
73 

90 
71 

90 
71 

90 
71 

69 
65 

91 
65 

91 
66 

92 
72 

92 
73 

92 
71 

93 
70 

90 
70 

88 
72 

90.2 
70 . 7 

OCTOBER  1972 

DELANO  1  SSE 

MIN 

87 
67 

65 

68 

84 

70 

P5 
68 

69 
60 

8  1 
57 

83 
53 

60 
50 

65 
53 

62 
68 

83 
63 

66 
60 

66 
56 

87 
59 

88 
62 

66 
62 

36 
60 

89 
59 

73 
66 

82 
56 

62 
57 

84 
63 

85 
59 

85 
59 

86 
58 

87 
60 

32 
64 

30 
55 

85 
64 

86 
65 

84.6 
60.9 

Everglades 

MAX 
MIN 

86 
75 

87 
72 

91 
75 

75 

71 

72 

70 

66 

63 

65 

88 
71 

88 
73 

64 
68 

67 
68 

89 

71 

68 
70 

85 
70 

66 

70 

91 

70 

86 
70 

68 
70 

84 
66 

65 
67 

66 
66 

86 
66 

65 
69 

65 

70 

8! 

72 

85 
74 

65 
67 

38 
67 

66.9 
69.7 

Flamingo  ranger  sta 

MAX 
MIN 

86 
71 

86 
72 

86 
71 

87 
72 

86 
69 

86 
74 

63 
70 

67 
70 

85 

72 

85 
72 

86 
72 

87 
75 

86 
73 

80 
72 

79 
60 

75 
56 

77 
56 

73 
58 

82 
72 

84 
63 

64 
63 

69 
54 

73 
56 

78 
59 

80 
71 

79 
57 

79 
57 

79 
56 

64 

70 

61.3 
66.0 

MADISON 

MAX 

Mm 

89 
52 

81 
61 

81 
62 

85 
64 

89 
63 

85 
59 

85 
55 

85 
51 

64 
52 

84 
52 

80 
59 

86 
56 

68 
54 

91 
61 

85 
65 

89 
60 

84 
60 

91 
65 

89 
65 

63 
47 

72 
44 

83 
54 

88 
57 

82 
57 

75 
54 

75 
47 

76 
59 

77 
60 

74 
49 

81 
53 

83 
58 

83.2 
56.6 

S«e  H*l«r»QC*  Notes  Following  Slallon  Indsx 

-  153  - 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIpa 


Slatioa 

Day 

Oi  Month 

Tolal 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.      «  * 

M4RCH 

1972 

H I  A L  E  AM 

EVAP 

- 

.31 

.18 

.13 

.34 

■ 

.  10 

.09 

.  17 

.22 

.28 

.24 

.23 

.25 

.23 

.21 

.17 

in 

.31 

.  15 

_ 

■  2B 

'  ^ 

•^^ 

.15 

.17 

6.96R 

MINO 

58 

52 

33 

26 

31 

47 

56 

65 

35 

47 

140 

84 

36 

21 

79 

26 

'21 

'  12 

^87 

'  28 

1 3 

*58 

39 

37 

41 

97 

1517B 

MAX 

S5 

84 

89 

88 

89 

82 

71 

78 

82 

90 

81 

79 

80 

86 

87 

85 

89 

87 

84 

80 

82 

85 

90 

92 

87 

91 

89 

90 

90 

88 

85.4 

MIN 

65 

73 

77 

69 

64 

61 

62 

72 

58 

56 

56 

57 

62 

63 

66 

6 1 

59 

66 

65 

64 

63 

59 

63 

69 

72 

63.6 

«        «  * 

APR  I  L 

1972 

H I AL  E  AH 

EVAP 

- 

- 

.09 

.45 

.35 

.  16 

.29 

.19 

.24 

.35 

.22 

.26 

.30 

.  28 

.29 

.28 

* 

.  14 

.26 

.25 

.  20 

.  0^ 

.23 

8.049 

WIND 

• 

94 

31 

54 

35 

8 

25 

25 

65 

85 

95 

34 

26 

25 

14 

76 

39 

'  26 

38 

'  17 

*  35 

31 

37 

192 

105 

1480 

MAX 

39 

85 

85 

82 

89 

90 

92 

92 

93 

95 

85 

90 

91 

93 

95 

97 

96 

92 

93 

86 

97 

96 

97 

90 

92 

85 

84 

83 

95 

90.6 

MIN 

60 

59 

53 

55 

54 

65 

69 

64 

62 

66 

63 

64 

69 

68 

69 

68 

72 

68 

7 

72 

73 

73 

65.5 

JUNE 

1972 

HIALE4H 

EVAP 

.23 

.  16 

.  10 

.08 

.  13 

.  10 

•  24 

.  33 

.  27 

* 

.65 

* 

.  18 

.  37 

.23 

.16 

.25 

• 

• 

.41 

.15 

.29 

.18 

7.21B 

WINO 

15 

2 

8 

12 

29 

29 

68 

31 

28 

22 

17 

39 

59 

55 

71 

100 

136 

147 

145 

'  83 

'  80 

134 

'  40 

1 1 

'5 

6 

1624 

MAX 

98 

83 

89 

84 

86 

91 

91 

94 

96 

95 

98 

95 

97 

101 

101 

99 

91.1 

MIN 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

68 

68 

73 

76 

74 

71 

69 

73 

76 

74 

73 

73 

76 

76 

75 

76 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

73.5 

*      a  * 

OCTOBER 

1972 

FLAMINGO  PANOER 

STA 

EVAP 

.21 

.22 

.13 

.40 

.06 

.  17 

.09 

.31 

.17 

.23 

.19 

.24 

.14 

.06 

.13 

« 

.27 

.  10 

.18 

.12 

.15 

.11 

,06 

.18 

.06 

.07 

.03 

4.68B 

WINO 

45 

49 

62 

50 

64 

67 

38 

32 

66 

58 

27 

62 

98 

44 

49 

38 

21 

42 

41 

52 

28 

46 

41 

23 

75 

45 

23 

73 

14536 

MAX 

92 

76 

88 

90 

92 

91 

85 

89 

91 

90 

92 

90 

89 

74 

78 

79 

81 

80 

85 

92 

84 

69 

68 

75 

81 

80 

72 

74 

76 

82.9 

MIN 

70 

75 

73 

73 

71 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

74 

74 

63 

62 

60 

60 

70 

67 

65 

57 

59 

55 

56 

61 

60 

64 

69 

67.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J) 

Day  of  month 

<U 
01 

Station 

a 

<v 

(ft) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

*     •  • 

AUGUST  1972 
CHIPLEY  3  E 

4 

MAX 
MIN 

96 
80 

97 
79 

101 
82 

102 
82 

103 
61 

102 
85 

100 
85 

102 
85 

96 

79 

95 
79 

93 
76 

98 
76 

95 
75 

91 
74 

92 
75 

98 
80 

100 
78 

101 
80 

101 
83 

102 
81 

103 
83 

100 
84 

102 
80 

94 

70 

93 
77 

97 
78 

93 
76 

89 
78 

90 
75 

96 
74 

97.5 
79.0 

CORRECTIONS 


DATE 

MARCH  1970 


TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  04 


STATION 

OK.EECHOBEE  HRCN  GATE 


CORRECTION 


6    TOTAL  PRECIPITATION  9.21,   GREATEST  DAV  4.93, 
DATE  26TH 


MARCH  1970 


DAILY  PRECIPITATION 


SOUTH  CENTRAL  04 


OKEECHOBEE  HRCH  GATE    6    TOTAL  9.21,    AMOUNT  ON  26TH  4.93 


ANNUAL  1970 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPAR- 
TURES  FROM  NORMAL 


SOUTH  CENTRAL  04 


OKEECHOBEE  HRCN  GATE    6    MARCH  AVERAGE  PRECIPITATION  9.21,   ANNUAL  PRE- 
CIPITATION 56.82 


ANNUAL  1970 

MARCH  1972 

JUNE  1972 

AUGUST  1972 

AUGUST  1972 
SEPTEMBER  1972 

SEPTEMBER  1972 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPAR- 
TURES  FROM  NORMAL 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITAT ION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


SOUTH  CENTRAL  04 

SOUTH  CENTRAL  04 
NORTH  02 

SOUTH  CENTRAL  04 
SOUTH  CENTRAL  04 

NORTH  02 
NORTH  02 


CRESCENT  CITY 


BRADENTON  5  ESE 
BRADENTON  5  ESE 


MADISON 
MADISON 


MARCH  AVERAGE   PRECIPITATION  6.63,  DEPARTURE 
FROM   NORMAL   3.04,    ANNUAL   PRECIPITATION  45.21, 
DEPARTURE  -8.63 


TOTAL  PRECIPITATION  6.63,  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  3.04 


TOTAL  5.33,  17TH  .13,  18TH  .82,  19TH  .33, 
20TH  .10 


TOTAL  PRECIPITATION  8.23 
TOTAL  8.23,    1ST   .83,    21ST  .41 

TOTAL  PRECIPITATION  1.73 
TOTAL   1.73,   30TH  1.40 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

o 

Z 

0 

COUNTY 

MNAGE  :  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

:vi 

TEMP. 

PHECIP. 

!  SPECIAL 

APALACHICOLA  hSO  CI  R 

0211 

01 

FRANKLIN 

5 

29  44 

84  59 

13 

MTO 

MiO 

NATL  WEATHER  SERWICE 

ARCADIA 

04 

OE  SOTO 

5 

27  14 

81  51 

63 

bp 

RADIO  STATION  WAPG 

ARCH80LP  BIOLOGIC  STfi 

0236 

HI&HLANOS 

flA 

ARCHBUlO  BIOLOGIC  STA 

AVON  PASK 

04 

7 

27  36 

81  30 

133 

5P 

SP 

HALTER  C  HF IM 

BABSON  PARK 

81  31 

149 

6P 

HARRY  M.  TOLSON 

BARTOW 

0'.78 

POLK 

27  5* 

81  91 

120 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0611 

05 

PALM  BEACH 

26  40 

80  38 

16 

8A 

8A 

SA 

UNIV  OF  FLORIDAj  AREC 

BELLE  GLAOe  HflCN  GATE 

05 

PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

03 

OR  ANOE 

8 

28  33 

81  07 

65 

bp 

HALTER  W.  SCOTT 

BLACKMAN  3  HNM 

01 

Ok  aloos a 

5 

30  97 

86  41 

220 

OftelE  HUTTO 

BLOUNTSTOWN 

CALHOUN 

1 

30  27 

85  03 

60 

7A 

7A 

C  ITY  OF  BLOUNTSTOWN 

BOCtt  RATON 

oe°5 

06 

PALM  BEACH 

2 

26  22 

80  09 

13 

WILLIAM  A.  SMITH 

BRA0E>4T0N  S  ESE 

04 

MANATEE 

5 

27  Z7 

82  28 

9P 

9P 

GULF  COAST  EkP  STATION 

BR  I STOL 

1 

30  25 

84  99 

160 

BROOKSVlLLE    CHIN  HKl 

HERNANDO 

H-CENTRAL  FLA. EXP. STA, 

BRODKSV 1 lLE  7  S5H 

03 

HERNANDO 

5 

82  27 

67 

SW  FLA  WATER  MAN  OlST 

BUSHNELL  2  E 

03 

5 

28  40 

82  05 

75 

5P 

7A 

MRS.  A.   H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

26  52 

SO  38 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  PniNT  USOA 

1276 

09 

Palm  beach 

7 

26  S2 

80  37 

30 

8A 

8A 

SUGAR  PLANT  FlO.  ST4, 

CARRABELLE   1  NNW 

1356 

01 

FR ANKLI N 

29  52 

64  40 

10 

SP 

9P 

MRS.   HAZEL  F.  COOK 

CARYVILLE 

1386 

WASHINGTON 

30  46 

85  49 

90 

7A 

CARLTQN  WILLIAMS 

CEDAR  KEY   1  MSH 

l'.32 

02 

LEVY 

5 

29  08 

83  03 

7 

8A 

8A 

CLYDE  0.  COULTER 

CHIPLET  3  £ 

15ft'. 

WASHINGTON 

30  47 

65  29 

c 

R.B,  CHRISTMAS 

CLE  ARWATER 

1632 

I 

PINELLAS 

5 

27  58 

82  46 

65 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  6  SSW 

81  47 

129 

bP 

EO  OLIVENBAUM 

CLEWlSTON  U  S  ENC 

IbSft'  05 

HENORT 

26  49 

80  55 

20 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNHELl  *  NW 

1669 

04 

mi GHLANDS 

27  24 

61  10 

40 

6A 

u>s.  ceol.  survey 

CRESCENT  CITr 

PUTNAM 

8 

29  26 

81  31 

SB 

bp 

WILLIAM  R.  RAOTKE 

CRESTVIEW  RADIO  HJS6 

1984 

01 

Okaloosa 

5 

30  46 

86  35 

2*0 

9P 

SP 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY  2  HNW 

200B 

5 

29  39 

83  10 

62 

8A 

2P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

OANIA  -V  HNw 

211'. 

BROWARD 

2 

26  04 

SO  12 

7 

MID 

FLA.   POWER  C  LIGHT 

OAYTONA  BEaCh  MSO  AP  R 

215B 

VOLUSIA 

29  11 

81  04 

30 

MID 

C  J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

30  44 

86  07 

SP 

5P 

LEONARD  S  ZEPP 

DELANO   I  SSE 

2229 

29  01 

81  IB 

25 

MID 

06  SOTO  C  1  TV  8  SW 

2286 

27  22 

81  31 

65 

J  ACH  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2296 

05 

HENDRY 

81  08 

20 

SA 

FLA.   FOREST  SERVICE 

OOWL I NC  PARK   1  W 

2391 

02 

LAFAYETTE 

30  15 

83  15 

FLA  OEPT  OF  AGRICULTURE 

5 

28  23 

81  49 

117 

MRS  EILEEN  PATTERSON 

EVERGLADES 

2B5D 

05 

COLLIER 

25  SI 

81  23 

5 

6A 

EVERGLADES  NATL  PARK 

FEDERAL  POINT 

2915 

02 

PUTNAM 

29  49 

81  32 

5 

6P 

bP 

FELLSHEBE   7  SSW 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  41 

80  39 

20 

FERNANDINA  BEACH 

29ft4 

02 

NASSAU 

2 

30  40 

61  27 

25 

5P 

9P 

ELBERT  L.  GILL 

FLAMINGO  RANGER  STA 

30ZO 

05 

MONROE 

5 

25  09 

SA 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

3137 

04 

OKEECHOBEE 

27  35 

60  50 

71 

5P 

9P 

R  aoYO  cox 

FORT  GREEN   IZ  WSW 

3153 

MANATEE 

5 

27  34 

62  08 

112 

MRS  JQHN  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

06 

BROWARD  2 

26  06 

60  12 

16 

BA 

DIXIE  HATER  PLANT 

FT  LAUOEROALE  EXP  STA 

06 

2 

26  05 

60  15 

8A 

SA 

8A 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

FORT  MYER5  HSO  AP  R 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

15 

HID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  PIERCE 

3207 

04 

ST  LUCIE 

2 

27  28 

80  21 

25 

HID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

BAY 

5 

30  26 

85  25 

140 

SP 

WJHG  TV  STATION 

GAINESVILLE   Z  WSH 

3321 

02 

ALACHUA 

29  38 

82  21 

66 

SP 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA, 

3'.70 

BAKER 

82  11 

12B 

lOA 

IDA 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

CRACEVULE 

3536 

01 

JACKSON 

: 

30  58 

JOSEPH  C.  RHODES 

3563 

02 

LAFAYETTE 

10 

29  97 

82  57 

30 

HART  LAKE 

3840 

03 

28  23 

Bl  11 

60 

BA 

Ua S .   GEOl ,  SURVEY 

Hi  ALEAK 

3909 

06 

2 

25  50 

12 

8A 

6A 

HlAMl    HATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

3956 

02 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

65 

SA 

6A 

LOUIS  T,  CLOUTIER 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

03 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

93 

8A 

HOMESTEAD  EXP  STA 

06 

OAOE 

2 

25  30 

80  30 

11 

MID 

MIO 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

IMMOKALEE   3  NNW 

4210 

05 

COLLIER 

5 

26  28 

61  26 

5P 

5P 

AGRI   RESEARCH  CENTER 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

'•ZtiZ 

POLK 

27  48 

81  21 

89 

5P 

SP 

ALVIN  R.  PERKINS 

4273 

02 

LEVY 

29  02 

82  41 

FLA,   POWER  COHPANY 

INVERNESS 

4289 

03 

C ITRUS 

5 

90 

7A 

7A 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  CROUE 

4327 

02 

ALACHUA 

e 

29  27 

82  06 

74 

ISLEWORTH 

4332 

0; 

ORANGE 

28  29 

81  32 

U5 

bP 

CHASE   CROVESi    INC  • 

JACKSONVILLE    WSO   AP  R 

-358 

DUVAL 

( 

30  25 

24 

MIO 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  BEACH 

436b 

DUVAL 

2 

30  n 

81  24 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER 

43')4 

Oi 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  97 

U7 

SA 

SA 

C  ITY  OF  JASPER 

KENDALL  2  E 

4518 

06 

OAOE 

2 

25  41 

80  17 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WSO  AP 

4  570 

07 

MONROE 

5 

24  33 

81  45 

HID 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

ItCEY  WEST 

4575 

07 

MONROE 

5 

24  34 

81  48 

SA 

BA 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KISSIHHEE  NO.  Z 

4625 

04 

OSCEOLA 

28  17 

81  25 

CITY  OF  KlSSIMMEE 

LA  8ELLE 

4662 

HENDRY 

26  45 

Bl  26 

1( 

9P 

8A 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

4707 

04 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

145 

8A 

SA 

s; 

aghi  res  c  eou  center 

LAKE  CITY  ;  E 

4731 

02 

COLUMBIA 

10 

30  11 

82  36 

195 

DIVISION  OF  FORESTRY 

ILAKELAND  WSO  Cl  R 

4797 

POLK 

5 

28  02 

214 

Ml[ 

MIC 

NATL  HEATHER  SERVICE 

LlCNUMVlTAE  KEY 

5035 

07 

MONROE 

24  54 

80  42 

10 

DiVIDlDN  OF  PARKS  C  REC 

L l^BON 

5076 

03 

LAKE 

28  52 

81  47 

68 

5P 

5P 

5P 

SW  FLA  HTR  MGMT  OIST 

LIVE  OAK 

5099 

02 

SUWANNEE 

30  17 

82  98 

120 

9P 

SP 

RADIO  STATIUN  HNER 

LOXAHATCHEE 

blB2 

06 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

14 

SP 

5P 

MRS .   C .   A.  KING 

LYNNE 

5237 

03 

MARION 

8 

29  12 

81  56 

85 

MRS  FLOSSIE  M  MILLS 

MADISON 

5275 

02 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

190 

5P 

9P 

MRS.   T.C.  MERCHANT 

MARATHON  Shores 

5351 

07 

MONROE 

5 

24  44 

81  02 

6 

6P 

bp 

CHARLES  G.   HELTMANi  JR. 

MAPINELANO 

5391 

02 

FLAGLER 

29  40 

81  13 

5 

MARINE   STUDIO  INC. 

MAYO 

5539 

02 

LAFAYETTE 

LO 

30  03 

63  10 

69 

TOWN   QF  MAYO 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  04 

MI[ 

CITY  QF  mElBDURNE 

mumi  bayfront  park 

5653 

06 

OAOE 

2 

25  47 

60  11 

6 

5P 

5( 

CITY  OF  MIAMI 

(MIAMI  BEACH 

5658 

06 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

5 

MIO 

MID 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI   HSO  AP  R 

5663 

06 

OAOE 

2 

25  46 

80  16 

7 

HID 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MIAMI   wSO  CI 

5668 

06 

OADE 

25  43 

80  17 

IS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STATION 

INDEX  NO. 

I      DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

U 

% 

e 

MIAMI    12  SSW 

5678 

DADE 

2 

25  39 

80  18 

BA 

U.S. PLANT   (NTRDOCTN  STA 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

0] 

9 

30  47 

87  OS 

217 

FLORIDA  EXP  STATION 

MDNTICELLO  3  W 

JEFFERSON 

' 

:c 

ACRIC  RESEARCH  CENTER 

MOORE  HAVEN  lock  1 

SB95 

05 

GLADES 

26  90 

81  05 

22 

\\ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

04 

POLK 

27  56 

81  36 

125 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

04 

SARASOTA 

27  14 

82  19 

SP 

FLORIDA  PARK  SERVICE 

NAPLES   2  NE 

05 

COLLIER 

26  10 

81  47 

2P 

2P 

JUNGLE    LARRY'S  SAFARI 

NKEVILLE 

6240 

Okaloosa 

9 

30  31 

IP 

CHIEF, FORESTRY  OIV 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

BROWARD 

26  20 

80  32 

CCS  FLA  FLOOD  CON 

OCALA 

6414 

03 

MARION 

S 

29  \Z 

CITY  OF  OCALA 

OKEECHOBEE  9  U 

OKEECHOBEE 

27  14 

FLA  FLOOD  CONTROL  DIST 

ORANGE  CITY 

6584 

o; 

( 

28  56 

81  18 

52 

VICTOR  C  bCHAEFER 

lORLANOO  WSO  AP  R 

ORANGE 

\ 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

QRTONA  LOCK  2 

6697 

05 

GLAOES 

26  47 

8  1  18 

'20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

palatka 

6753 

02 

Putnam 

e 

29  39 

81  39 

9P 

CITY   OF  PALATKA 

PANACEA   4  SSE 

6328 

01 

WAKULLA 

5 

29  58 

£•   PHILIP  HANSEN 

PANAMA  CITY   5  NE 

6842 

01 

BAY 

30  13 

85  36 

7i 

BAY  CNTY  WATER  TRTMT  Pi 

PARRISH 

6880 

MANATEE 

! 

27  3S 

82  26 

4P 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  5  WNW 

6968 

DADE 

2 

60  27 

10 

MEL  H  NEUMANN 

PENSACOLA  WSO  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

MIO 

NATL  HEATHER  SERVICE 

PERRINE 

7020 

06 

DADE 

25  36 

SOUTH  OADE  UTIL.  INC. 

7025 

02 

5 

30  OS 

83  3b 

49 

5P 

DIVISION  OF  ^^ORESTRY 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

82  08 

121 

5P 

ELTON  L.  HINTQn 

POMPANO  BEACH 

7294 

06 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

IS 

5P 

POMPANO  ST   FARMERS  MKT 

PORT  MAYfiCA  S  L  CANAL 

7293 

05 

MARTIN 

26  58 

80  37 

39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA  4  ENE 

7397 

05 

CHARLOTTE 

26  58 

81  59 

EARL  C.  CLAGETT 

OUINCY  3  SSW 

7429 

01 

GADSOEN 

30  33 

SA 

SA 

G 

UNIVERSITY  OF  FlOROIA 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

02 

UNION 

30  04 

82  11 

FLA.   STATE  PRISON 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

7760 

06 

DADE 

5 

25  23 

80  36 

SP 

NATIONAL  PARK  SVC, 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

02 

ST  JOHNS 

29  53 

61  20 

CITY  OF  ST.  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

7891 

PASCO 

26  20 

82  16 

7P 

BRO.   AUSTIN  VELTEN 

7659 

06 

2 

27  07 

60  IT 

IS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ST  MARKS  5  SSE 

WAKULLA 

ST  MARKS  NAT  WOLIFE  R£F 

ST  PETERSBURG 

7886 

04 

PINELLAS 

5 

27  4b 

62  36 

8 

5P 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANFQRD  EXP  STATION 

7982 

03 

SEMINOLE 

e 

26  48 

61  14 

5P 

CENTRAL  FLA,   £XP,  STA. 

SARASOTA 

6021 

04 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

SMITH  CREEK 

8290 

01 

30  12 

64  40 

60 

5P 

5P 

HERSCHEL  ANDERSON 

SOUTH  MIAMI    5  H 

S396 

Ob 

DADE 

2 

25  42 

80  21 

8 

SP 

SAMUEL  B.  HEATON 

STARKE 

8527 

02 

BRADFORD 

8 

29  56 

62  06 

4P 

RADIO  STATION  MPXt 

5TEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

e5b5 

02 

TAYLOR 

29  42 

63  21 

8A 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

STUART   1  N 

8620 

06 

MARTIN 

2 

27  13 

80  i5 

10 

RADIO  STATION  WSTU 

8758 

01 

5 

30  23 

59 

MIO 

MID 

TAMIAMI   TRl  tO  MI  BENO 

05 

OAOE 

25  45 

80  50 

15 

9A 

NATIONAL  PARK  SVC . 

8788 

04 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TARPON  SPCS  SEWAGE  PL 

8824 

PINELLAS 

28  09 

82  45 

SP 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERN  I ER 

8841 

MONROE 

2 

25  01 

80  31 

5 

bP 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE  3  NW 

6942 

BREVARD 

28  37 

80  50 

30 

bP 

FRANK  a.  ROOF 

TRAIL-GLADE  RANGES 

9010 

Of 

DADE 

25  4b 

80  29 

13 

TRAIL  GLADE  RANGES 

USHER  TOWER 

9120 

02 

LEVY 

5 

29  25 

82  49 

33 

7P 

3P 

FLA,   FOREST  SERVICE 

VENICE 

917b 

04 

SARASOTA 

S 

27  06 

82  27 

10 

9P 

9P 

E.  RAYMOND  WATSON 

VENUS  6  SSw 

9184 

05 

GLAOES 

27  02 

81  21 

62 

VAN  T.  Oxer 

VERO  BEACH  4  W 

9219 

04 

INDIAN  RIVER 

2 

27  38 

80  27 

20 

SA 

8A 

USDA-ARS 

WAUCHULA  2  N 

9401 

04 

HARDEE 

5 

27  34 

81  49 

119 

9P 

DEAN  H.  RICHARDSON 

WAUSAU  2  SSW 

9415 

01 

WASHINGTON 

3 

30  37 

85  36 

145 

WILLIAM  C.  SAUNDERS 

MEEKI  WACHEE 

9430 

03 

HERNANDO 

5 

28  31 

82  35 

SA 

JACK  MAHON 

(WEST  PALM  BEACH  WSO  APR 

9525 

06 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

60  06 

15 

MID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

9566 

01 

GULF 

30  07 

85  12 

*S 

7A 

MISS  AOElE  LISTER 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  45 

136 

9P 

SP 

RADIO  STATION  WSIH 

(WOODRUFF  DAM 

9795 

01 

GADSDEN 

30  43 

64  52 

107 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

J     DRAINAGE  CODE: 


i-ch(x:tawhatchee 


4-EVERGLADES   S-GUUF    6-OCHLOCKONEE   7-OKEECHOBEE   8-ST.  JOHNS 
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REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
DECEMBER  1972 


»h  „n„,,o  „f  Fl^v^rfa  mav  be  obtained  bv  wrltinE  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
'cliillToUrTeTelll  B^fld  nS!  Zl.'lTl2T s'^TeltsTJe  Av^nu^r L^'e^Ld/plolida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  0„ice  near  you. 
AddT^Ioia!  precipitation  data  lie  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

^,,5,™^..     unless  otherwise  indicated,   "'i-nsional  units  --^-^^^^  -i^^^-,-,-, ^rfaur ^Uerl^ir^ri^Si^rs^?"  ^?n  "Su^pC^^n^ai-D^ra^^^tab?^ 
~II%^d  .TfTaeTlllMll  ir.llrlll'nei:Tt.:l  lTurd'\il\tTtlir.:\f  ....  dfrectloL  anS  speeds  divided  by  the  number  o,  observations . 

,  Hn  Standard  time      During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

SffSfSS^r^ta  In%hr"Ex?reme"  Thfe  ,°"D:nr^ec^pT:atiSn' °»ill!'"Da"?y'Sperature?^  table,  and  "Evaporation  and  W.nd"  table,  »hen  published,  are  lor 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

.,,„.,  i„  tho  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

^Ind  ?^b  e"  'Lrrnd  M^n  JalSL     n  Se  E^^pJJl^ioriid  wI^d  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durtng  24  hours  ending  at 
time  of  ibserva?ion.     W?nd  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  tn  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, "Daily  Soil  Temperatures"  table,  and  the 
S t a tTon  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G    "Soil  Temperature"  table. 


J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to;     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheviile,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheviile,   North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  2/5/73-1200 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE  ANNUAL  SUMMARY  1972 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  ^  tk  N  n 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE  Volume  7b  INo. 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHWEST 


01 


APAL&CHICOlA  MSO  CI 
BLOUNTSTDHN 
CARRA8ELLE   1  NNW 
CHIPLEY  3  E 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

OE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
HILTON  EXP  STATION 
HONTICELLO  3  U 
NICEVILLE 

PANAMA  CITY  5  NE 
PENSACOlA  MSO  AP 
OUINCy  3  ssw 
ST  MARKS  5  SSE 
SMITH  CREEK 

TALLAHASSEE  WSO  AP 
WEWAHITCHKA 
MOOORUPF  OAH 


59.0 
60.1 
59.2 


NORTH  0 

CEOAR  KEY   1  WSW 
CROSS  CITY  2  WNW 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  8EACH 
GAINESVILLE   2  WSM 

GLEN  ST  MARY   1  M 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  HSO  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MAOISON 
MAYO 
PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

DIVISION 


o.im| 


60.6 
62. OM 
61.5 
60,0 
65. IM 

61.5 
63. 'rM 
61,6 
60, 9« 


NORTH  CENTRAL 


03 


BRDOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT   6  SSW 
DAYTQNA  BEACH  WSO  AP 
DELANO  1  SSE 

INVERNESS 

LISBON 

OCALA 

ORLANDO  WSO  AP 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TlTUSvlLLE  3  Nw 
WEEKI  MACHEE 


66, TM 
66,6 
66.7 


67.9 
66. 2H 
64.4 


SOUTH  CENTRAL 


O* 


ARCADIA 
ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  5  ESE 

CLEARWATER 
FELLSHERE  7  SSW 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  NO.  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WSO  CI 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
OKEECHOBEE  9  w 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 
TAMPA  WSO  AP 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  4  w 


BELLE  GLADE  EXP  STA 
CANAL  POINT  USDA 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 


67,4 
70,6 
67,8 


67,8 
68,0 
68,6 
66,6 


67,0 
66,4 
69.2 
66,9 


54,0 
50,6 
51.4 


55,1  I 
55.  IM 
58.2Mi 
55.5 
57.5 

53. 7N 
54. 6M 
55, 1 
56, 9H 
52.2 


64, 2H 

63,9 

64,3 


63,3 

63,6 
60.7 
60.2 
64.2 
62.6 


61. IH 
60.3 
60. S 


61.1  I 

60,4 

59,6 


64.7 
62.0 
65.1HI 
61,7  ' 
64,4 


62,6 
61.3 
63,0 
61.0 

62.0 
62.4 
63.1 


57.3  ,  -  4,5 
59,9 
59.6 
62.0 
60.9  - 


67.3 
64.7 
63.6 

65.0 
66.1 
67.3 


61.1 
61.5 
57. 5H 

59. B  ,  -  2.3 


66.7 
67.6 
64.4 


60.2  -  2,7 
61.2     -  1.9 


67.4 
67.2 
70.0 
68.3 
66.3 

67.0 
67. 7M 
67.9 
69.0 
67.1 

67.6 
67.1 
67.4 
68.2 
67.9 

67.3 
67.7 
67.7 
67.9 
69.7 

67.5 
66.8 
65.9 


62.5     -  1.3 


65.3 
64.6 
65.3 


69.6 
67.4 
68.2  ' 
67.6  1 
68,5  j 

67,1 
66,7 
67,8 
66,6 
66,6 


67, 6M 
66, 9M 
68,7 
69,2 
67,5 

67,4 


73.9 
72.0 
73.3 
71.7 


71.1  I  -  4.7 


71.9 
72.6 
70,4 


75. 3 
71.8 
73, 9H 

75.3 

71,9 
72, 4H 
72.9 
73.1 
71.2 


75, 2n 
74,9 
75,9 
74.4 


75.1 
74.7M 
73, 7M 


74, 9M 
74.6 
76,3 


76,2 

7S.2 
75.5 
75.9 
75.9 
78. 2 

76,2 
76.6 
75.5 
76.5 
74.7 


75.7  1-1.1 


76.0 
76.7 
76, BM 


75.7M1 

77,0 

76.2 

76.5 

75,5 

76,3 
7S.1 
77.7 
76.7 
78.9 

79,1 
77. 5M 
76.6 
76.9 
78.2 

77.7 


60.0 
76.6 
79.9 


79.7 
80,3 
78, 7N 


79,6 
76.8 
79.6 


79,5 
79,9 
80.3 
78. 8M 
79.2 


See  Il«f*(«nc*  Note*  FoUowing  Station  IndM 


Table  1-Conhnued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FLAMINGO  RiNGER  STA 
POST  MVERS  HSa  4P 
IMBOKSLEE   3  NNW 
LA  BELLE 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

NAPLES   2  NE 
PUNTA  CORDA  ^  ENE 
TAHIAMI   TRL   40  HI  BEND 


70.9 
69. « 
69, i 


7U2 
69.1 
72.2 


LOWER  EAST  COAST 


06 


FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRQNT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   WSO  AP 
MIAMI    12  SSW 
POMPANO  BEACH 

SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART   1  N 

WEST  PALM  BEACH  WSO  AP 


7«.0 
73.0 
71.8 


1.3 

i.s  I 


KEV  WEST  WSO  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


75.5 
75. B 
74.5 


71.9  I 
72.0 
72.3 
71.1 


April 


71.8 
70.8 
68.6 
69. OM 


71.1 
69. 3M 
.6  70.9 


75.4 
75.8 
76.1 
75.1 


74.4 
73.6 
75.6 
72.7 
72.4 

75.3 
75.9 
7J.0 
75. 1« 
75.6 


77.6 
77.9 
76.8 


77, OM 
78.3 
76,9 
76, aH 
75,4 

77.6 


77,7 
76,8 
76,8 
77,0 
76,0 

77,6 
78.9 
77,6 
76, 5M 
79,2 


80,9 
80,3 
80.2 
79,9 


81,6 
78,9 
79. 2M 
78,6 


80,8 
79,6 
79,4 


79.9 
80, 4H 


81,3 
80,9 


July 


81,6 
81.3 
81,5 


82,4 
83,2 


August 

I 
I 


82,0 
81,8 
83,0 


B2,3 
80.8 
BO. 6 


S«plembei 


80.6 
82.6 
81.0 


81 .6 
80.9 
82. 8 


79. 6M 
80.0 


73. 9H 
78. 3 
77.0 
76. OM 


78,4 
79.6 
77,9 
76,8 


75.6 
80.4 

77.8 


69.3 
66.9 
69.4 


70.8 
69. 9M 
70. 7M 

69.8 
67.3 
72.0 


Dlvtsion  averages   in  the 


al  issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  publlahod  In 


3.1 

7: 
7: 

3.0  7: 

nthly  issues. 


75. 4H 

74.0 

76.1 


1.: 

2.7 
2,2 


77,1 
75,9 
75. 2M 


3.8 
1.8 


A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  WAS  PUBLISHED  IN  THE  JUNE,  SEPTEMBER,  AND  DECEMBER  1972  ISSUES 
OF  THIS  BULLETIN, 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


AP4LACHICDL4  WSO  CI 
BLQUNTSTQMN 
CARRABELLE   1  NNM 
CARYVILLE 
CHIPLEY   3  E 

CRESTVIEW  RADIO  HJSB 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MILTON  ExP  STATION 
KONTICELLO   3  W 

NICEVILLE 
PANAMA  CITY  5  NE 
PENSACOLA  MSG  AP 
QUINCY  3  SSW 
ST  MARKS   )  SSE 

SMITH  CREEK 
TALLAHASSEE   USO  AP 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


CEDAR  KEY   1  WSw 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2  HNU 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE  2  MSM 
GLEN  ST  MARY  1  W 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE 
JACKSONVILLE   WSO  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER 

LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK 
MADISON 

MAYO 

PALATKA 

PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 


NORTH  CENTRAL 


BITHLO 

.89 

6R0OKSVILLE  CHIN  HILL 

l.t! 

-  .8S 

euSHNELL  2  E 

2. Si 

CLERMONT  6  5Sy 

l.2< 

-  .7S 

DAYTDNA  BEACH  KSO  AP  f 

2.31 

.41 

DELANO   1  SSE 

2.50 

.47 

EVA 

E  .92 

HART  LAKE 

1.9: 

INVERNESS 

2.3f 

.It 

ISLEWORTH 

2.3! 

.3e 

LISBON 

l.^t 

OCALA 

3.17 

ORLANDO  mSO  AP  P 

.9<) 

-  1.01 

SAINT  LED 

.64 

-  1.52 

SANFORD  EXP  STATION 

1.38 

-  .66 

TITUSVILLE   3  NW 

2.04 

.  15 

WEEKI  WACHEE 

SOUTH  CENTRAL 


ARCADIA 

ARCHBDLD  BIOLOGIC  STA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 


ESE 


BRADENTON  5 
CLEARWATER 
CORNWELL  4  NH 
OE  SOTO  CITY  B  SW 
FELLSMERE   7  SSW 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMHEE  NO.  2 

LAKE  ALFRED  E«P  STA 
LAKELAND  HSO  CI 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NITTAW   1  S 
OKEECHOBEE  9  W 
PARRISH 
PLANT  CITY 


''ti-  6,: 
i5^ 


2.99^  4,10 

2.62-  6.] 
2.39: 

3.58K  4,< 


4.13k  3.92 


3,61-  3,3a 


3.KJ-  ... 
3.73L  4.92 
3.3* 
4.09 
3.15-  4.53 


3.84-  3.70 


7.01-  2.48 


2.86 
4.83' 
3.96-  * 
9.50i 

6.74^  2.15 
5.69L  1.9B 


S.llfc  3.05 


2.32-  6.59 
3.90i 
9.67i  I 
10.45i 
3.19f.  9.62 

4,5l| 
4.16 
1.48] 
8.43 
4.12-  3.17 


4.63U  3.92 


6.96- 
4.07- 
4.791 
2,43^  4,28 
3.4& 


3,01 
2,73 
9.73 
4.84 

B.U, 


.8bI 


2.18E  2.58^ 


3.10k  3.87 


9.23 
6.89 
2.64 


9.03t  2.06 


10.17 
1.00 
12.01 


12.99 
10.39 
11.27 
7.48 


5.23- 

5,50 

6,49- 


8,31 

8.94- 

7.40 

8.14 

8.29 

10.95 


5.54, 
16.11 

4.82 
16.86 


5.60-  1.91 


6.1« 
8.26 

8.90  1. 

9.02 
11.25 
4.60-  1. 


9.15  2.18 
4.88-  2.20 


04..  4.89|E  7.S0|-  1.08 
Sm  R«f«rMic«  Nol«s  Following  Station  Incl«x 


1.73-  3.85 


6.80 
6.23 
9.62 

2.26(-  6.49 


1.48-  9.73 


2.39)-  5.98 


l.OM-  6.27 


1.15-  8,59 


2.04-  6.42 


.01-  3. 
1.80 

1.86U  9. 


2,90  ,46 
2.23-  ,29 
1.6^ 


3,99  1.14 


1.66 
2,48 

3,57< 


4.45i 
7.17! 
1.63 

3.81 
1.75t 
3,23 
2.77 


1.92-  1.19 


2.21 


1.95-  2.60=  7.10  9.11 


7.27 
4.92; 
5.301 


4,9B 
4.3B 

5,32 


,6B 


3.59 
2.  2  IN.  2.71 
1.20 
2.20|-  . 
E  2.47 


1.91 
1.66-  1,47 
1,70 
2,9ol- 
3,0BW  2,53 


9,831 


,90 


1.39-  2.29 


2.69.  1.98 


3,6»l-     ,10E  4,17 


5.37-  2.90 


9,45  2,26 
4.34,  1.4 
3.131 

1.891.  1.7 
4.641 


4.62  1.40 


9.19 
3.40 
3.20 
9.7» 


5.38 
6.80 
3.27 


6.80  4,52 


6.96     4. 38 


3,98 
6.68 
3.44 
9.95 


6.04{E  4.29 
3,35 
5.22 
2,71 
4,361 


7.14  9.76 


6,40 
6.14 
5,96 
3,41 
10,96 

1 

6. 94!  5.01 


2.68 
3.27 
1.37 


1.28 
2.16E 


4.21; 
9.7li 
4.06 


9.57 

10.09 


2.2!, 
3.4» 
3.50 
4.80 


2.12 

2.26: 
3.95 
1.89 
3.44: 
2.31 


47,76-  B.47 
59.86  1.08 
E  45.28 

47.09-10.73 
46.96| 

55.93 

52.93-13.38 
E  61.19 
59.10 

62.95  e.96 

53.941-  B.59 
53.50 

51.521-11,19 

90. 28' 
50.81 


56.70 
66.06 
96.92 
48.99 


1.23     94.72h  3.63 


.93 


46,11. 
99.82 
33.04 
65.43  1 
.65{E  53.58 

67.78  ; 
57.94 
50. 16 
97.48 
57.29 

61.52! 
60.00 
50.94^ 
91.62 
60.87 


1.05 
2.23 


2. BO  1.26 


2.95 
2.18 

i.a4 

2. OB 


2.55 

2.92 
3.38 
1.71 
2.B4 
3.69 


9.10 


49.22 

68.2^  14,17 
93.6^ 

73.61  21.23 
E  60.25 


47.46 
58.61 
54.78 
46.67-  4.56 
93.94 

98.64 
37.94 
39.14 
52.41 
49.51 

46. 16' 
46.06 

51.351-  .02 
50.31-  7. OB 
63.82  10.47 

1.29 


40.12|-13.B7 
49.06 

50.42-  4.77 
45.681 

42. 55^13. 67 

41.03 
40.17 
42,23 
90.39 

49,31-10.14 

48.09 
51.49 

52.38-  2.69 


38.29 
46.83 
41.31 
54.38 


42.26 
46.72 
.73^  42.94^13.17 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ST  PETEHSBUnC 

S4RASDTA 

TAMPA  HSO  AP 

TARPON  SPCS  SEWAGE  PL 

VENICE 

VEBO  BEACH  M 
HAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEH 


EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 
8ELLE  GLAOE  EXP  STA 
CANAL  POINT  USDA 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

PLAHINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  MSO  AP 
IMHOKALEE  3  NNW 
LA  SELLE 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NAPLES  2  NE 
PUNTA  GORDA  «  ENE 
TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 


LOWER  EAST  COAST 


DANIA  4  WNH 

PORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL  2  E 

LGXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WSO  AP 

MIAMI   12  SSU 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   5  W 


DIVISION 

•       «  * 

KEYS 


KEY  WEST  HSO  AP 
KEY  WEST 
MARATHON  SHORES 
TAVERNIER 


6.37  3.36 
J. 35 

4.44  1,6C 

6.ie  3.24 


2.78-  6.44 


3.71  1.33 


2.75  1.22 
2.66  1.13 

.44 
1.6S 


3.61 
4. OB 
1.96- 


,75  2.14- 


1.3Z  1.5V 


4.7i  2.10 


2.34-  .31 


3.47  1.0? 


5.20  1.35 
4.771 

1.141-  2. 

7.52;  3. 


4.93 

5.24^  2.04 
5.201-  .BO 
7.47 

11.20 
9.05 
5.10 


7.10 
9.99 
9.00 
10.04 

16. oe 

9.32 
7.86 
11.30 
10.51 
10.50 


3.81 
5.93 


9.55:  3.42 


13.67 
8.33 

8.62| 


7.31 

9.7j'  2.31 

lO.Slr 

7.63 
ll.»5<  2.66 


17.40 
12.55 
13.32 
7.53 
10.90 

12.10 

9.67 
6.70 
10.33 


5.39, 
9.72! 
4.231 
4.47L 
2.77|. 


5.40-  2.78 


9.781  1.54 
7.37U  1.85 


6.33 

8.  S3' 
7.83 


5.75L  2.71 


7.34  .00 

3.63 

16.22  8.84 

10.22 

8.02  .57 

6.40-  .52 


1.70-  6.09 


4.5o!-  < 
1.77' 
.79 
2.06 
11.63  2.13 


11.08 
10.33 
10.29 


5.12 
1.52 


4.15 
3.39'- 
4. 97 


4.70 
3.72 
3.54 


5.52-  5.09 


3.02 


2.50 
8.12 


9.111  2.46 


4.86 
6.56 
3.71 


5.76 


3.29 
2.25 
1.16 

2.54 
1.65 
2.91 


2.66>-  1.46 


1.63-  2.87 


1.861 
2.20f 

.52 
2.04. 

.40^ 

1.63 
2.68 
3.03 


2.56 
.52 


11.85 
3.96! 
9.41 


3.46 
4.75 
3.48 


3.81 
4.15 
2.86 


3.64 
3.65 
5.99 


2.86^  5.35 


3.78 
2.77 

4.83 

3.75 
4.69 
3.51 

4.61 
6.96 


3.01-  5.14 


2.50 
2.07 


2.65 
5.38 


1.45- 

2.42 

1.32 

1.19 

1.20- 

1.40 
1.43 
1.13 


1.12 
2.55 
1.30 


3.16 
3.84 
1.53 


1.25 
.06 

2.24 


40.69rl4.72 
42.34' 

42.18k  9.39 
42.06Ul2.50 
44.63 

50.70 
53.11 
39.51 


39.98 
43.33 
61.38 


2.51 
1.42 


51.52 

45.37- 

36.55- 

55.78 
52.6 
51.49 


48.37 
64.24 
64.51 
66.17 
64.03r 


63.77 
49.0! 
63.11 


64.06 
59.66 
59.31 


46.26 
50.62 
40.85 
49.40 


1.43     1.98t  4.75     3.09       .66     2.57       .69     46.81  4.27 


.IT]     2.52       .64|       .64|-   1.28|     1.72|.     .57     3.64       .54   12.77!     8.44      5.22|       .68     2.30-  2.38 

Division  averages   in  the  annual   Issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    In  monthly  Issues. 


See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
1972 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

16  °  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28'  or 
below 

32  or 
below 

32"  or 
below 

28°  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

0 
a> 

20°  or  below 

S 
0 
n 

0 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

iTemp.  1 

0 

a 

Temp. 

Date 

Temp. 

0 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

iTemp. 

Date 

Temp. 

Date 

d 
B 

H 

Date 

Temp. 

XI 
0 
(n 

•      *  * 

NORTHWEST  01 

j 

AP4L4CHICDL4  WSD  CI 

8-20 

2" 

-16 

NONE 

NONE 

1-16 

27 

1-17 

29 

12 

-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

335 

BLOUNTSTDWN 

9'; 

8-2l<- 

21 

-17  + 

NONE 

NONE 

1-17 

21 

2-  5 

26 

11 

-27 

30 

12-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

C4RPABELLE   1  NNW 

97 

6-22 

_ 

NONE 

2-  5 

26 

2-2] 

30 

12 

-17 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CHIPLEY  3  E 

98 

9-17+ 

20 

-17  + 

NONE 

1-17 

20 

1-18 

23 

2-  6 

26 

3-  6 

30 

11 

-18 

32 

12-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

257 

CRESTVIEW  RADIO  HJSB 

98 

8-  1  + 

17 

-16 

NONE 

1-16 

17 

2-19 

24 

2-20 

28 

2-21 

29 

11 

-16 

32 

12-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

269 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

98 

8-  7 

17 

-16 

NONE 

1-1 1 

20 

2-  5 

24 

3-  6 

28 

3-10 

29 

11 

-16 

32 

12-  2 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

251 

FOUNTAIN  3  SSE 

99 

6-l<i 

18 

-  5 

NONE 

2-  5 

18 

2-14 

23 

3-  6 

28 

3-10 

28 

11 

-  9 

32 

12-  1 

25 

12-28 

23 

NONE 

NONE 

318 

270 

244 

MILTON  EXP  STATION 

98 

9-20+ 

18 

-16 

NONE 

1-16 

18 

2-  4 

2-20 

21 

12 

-  ] 

29 

12-17 

2  5 

HDNTICELLO  3  W 

95 

8-21 

20 

-16 

NONE 

1-16 

20 

2-  5 

23 

2-21 

25 

3-10 

29 

11 

-18 

31 

11-27 

28 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

317 

280 

253 

NICEVILLE 

100 

8-21 

19 

-17  + 

NONE 

1-17 

19 

1-18 

2 1 

2-  5 

28 

3-12 

31 

11 

-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

Panama  city  5  ne 

98 

8-21 

2'! 

-17  + 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

1-18 

25 

3-10 

32 

1 1 

-27 

32 

12-17 

2( 

NONE 

NONF 

NONF 

PENSACDLA  WSO  AP 

100 

8-20 

21 

-16 

NONE 

NONE 

1-16 

2 1 

1-16 

21 

2-20 

32 

12 

-  ] 

32 

12-17 

2^ 

NONE 

NONE 

NONE 

33< 

QUINCY  3  SSW 

97 

9- 

16+ 

21 

-16 

NONE 

wnw^ 

1-17 

23 

2-  5 

27 

2-21 

31 

11 

-27 

29 

12-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

280 

ST  HARKS   5  SSE 

IOC 

8-20 

24 

-16 

NONE 

NONE 

1-16 

24 

2-  5 

26 

2-20 

32 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

SMITH  CREEK 

100 

9- 

19 

19 

-17 

NONE 

1- 1  ( 

19 

2-  5 

21 

3-  6 

27 

3-10 

30 

11 

-18 

29 

11-27 

28 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

317 

266 

253 

TALLAHASSEE   HSD  AP 

100 

8- 

20 

2  1 

-  5 

NONE 

NONE 

2-  5 

2] 

2-21 

26 

3-lC 

30 

1 1 

-26 

32 

11-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

WEWAHITCHKA 

99 

8- 

20 

23 

-17  + 

NONE 

NONE 

1-n 

23 

1-lS 

26 

2-22 

32 

12 

-17 

2£ 

12-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

33^ 

299 

HODDRUFF  DAM 

100 

8- 

10 

24 

-17 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

1-lfi 

26 

2-21 

32 

11 

-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

NORTH  02 

CEDAR  KEY  1  WSH 

97 

8- 

Q 

20 

2 

-20 

NONE 

20 

2-20 

20 

2-2C 

20 

2-20 

20 

12 

-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

CROSS   CITY  2  WNW 

98 

B- 

5 

21 

2 

-  5 

NONE 

Mnwc 

2-  5 

21 

2-  5 

21 

11 

-27 

32 

12-18 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

FEDERAL  POINT 

97 

7- 

3 

31 

1 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

32 

12 

-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

FERNANDINA  BEACH 

28 

12 

-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

2-21 

32 

12-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

GAINESVILLE  2  HSw 

98 

8- 

21+ 

27 

2 

-21* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

27 

2-21 

27 

12 

-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

CLEN   ST  MARY   1  H 

98 

9- 

18+ 

21 

2 

-20 

NONE 

NONE 

2-20 

21 

~ 

11 

-27 

30 

12-18 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

95 

8- 

21 

27 

2 

-  5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

27 

2-22 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

JACKSONVILLE  WSO  AP 

97 

7- 

28  + 

28 

2 

-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

2-21 

30 

12 

-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE: 

NONE 

300 

JACKSONVILLE  BEACH 

98 

9- 

16 

30 

1 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

31 

12 

-17 

31 

NONE 

NONE 

NONEl 

NONE 

316 

JASPER 

98 

8- 

21 

22 

1 

-17 

NONE 

NONE 

2-  5 

24 

2-21 

28 

3-  6 

32 

11 

-2  7 

29 

12-17 

26 

NONE 

NONE' 

NONE 

300 

266 

LAKE  CITY  2  E 

99 

8- 

21 

25 

1 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

28 

3-10 

32 

12 

-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

267 

LIVE  OAK 

99 

9- 

26 

2<> 

1 

-17 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

2-21 

26 

3-10 

32 

11 

-27 

29 

12-17 

28 

NONE 

NONEl 

NONE 

300 

262 

98 

9- 

16 

23 

1 

-17 

NONE 

12 

-17 

25 

12-17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

MAYO 

100 

8- 

2 1 

24 

1 

-17 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

2-22 

27 

3-11 

32 

12 

-  1 

30 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

265 

PALATKA 

98 

8- 

20+ 

29 

1 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

31 

12 

-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE, 

NONE 

300 

PERRY 

99 

9- 

16+ 

24 

12-18 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

28 

3-10 

32 

11 

-27 

30 

12-17 

28 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

300 

262 

SAINT  AUGUSTINE 

102 

8- 

19 

30 

12-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

30 

12 

-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

STARKE 

97 

8- 

20 

26 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

27 

3-10 

31 

NONE 

NONEi 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TR 

97 

21 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

2-22 

28 

3-  6 

31 

11 

-18 

29 

12-17 

21 

12-17 

21 

NONE 

NONE 

299 

257 

USHER  TOWER 

99 

8- 

19 

25 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

27 

2-21 

30 

11 

-27 

32 

12-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

280 

NORTH  CENTRAL  03 

BRDOKSVILLE  CHIN  HILL 

95 

9- 

17 

31 

1-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

12-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

BUSHNELL  2  E 

96 

7- 

3 

28 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

28 

2-21 

28 

12 

-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

CLERMONT  6  SSW 

98 

8- 

32 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE: 

DAYTONA  BEACH  WSO  AP 

96 

6- 

21 

32 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

DElAND  1  SSE 

97 

8- 

6 

25 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

25 

2-21 

25 

12 

-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE, 

NONE 

310 

INVERNESS 

98 

7- 

5 

2^ 

2-22  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-22 

3 1 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

LISBON 

98 

8- 

5 

31 

2-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

32 

12 

•17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

OCALA 

98 

8- 

5+ 

30 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

12 

•17 

32 

NONE 

NONEl 

NONE' 

NONE 

316 

ORLANDO  MSD  AP 

98 

8- 

3+ 

37 

12-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT  LEO 

97 

7- 

2 

32 

12-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

12 

-17 

32 

none! 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

SANFORD  EXP  STATION 

99 

7- 

3 

33 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE' 

NONE 

NONE 

TITUSVILLE   3  NW 

98 

8- 

5+ 

34 

12-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WEEKI  WACHEE 

27 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-2 1 

27 

2-22 

30 

12 

•17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

*       *  • 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 

99 

7- 

30+ 

28 

2 

•21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

28 

2-21 

28 

12-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

311 

ARCHBOLD  BIOLOGIC  STA 

98 

7- 

28 

27 

12 

-28 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

28 

2-21 

28 

12 

-28 

27 

12-28 

27 

NONE 

NONEi 

NONE 

311 

AVON  PARK 

99 

8- 

11  + 

34 

12 

-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARTOW 

e- 

6  + 

12 

-28  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEl 

NONE 

NONE 

NONE 

BRADENTDN  5  ESE 

9I 

8- 

10  + 

32 

2 

■  5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNE| 

CLEARWATER 

9<. 

8- 

10+ 

34 

2 

■  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FELLSMERE  7  SSW 

7- 

27 

33 

12 

■28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE' 

none' 

NONE 

NONE 

FORT  DRUM  5  NW 

nn 

6- 

30 

12 

■28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12 

•28 

30 

NONE 

NONE 

NONEl 

NONE 

FORT  PIERCE 

95 

6- 

30 

36 

12- 

•28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE: 

311 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

96 

7- 

27+ 

27 

2- 

21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

27 

2-21 

27 

12- 

-28 

29 

NONE 

NONE, 

NONE, 

NONE; 

KISSIMMEE   NCI.  2 

95 

8- 

5  + 

31 

1- 

16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

98 

8- 

6+ 

32 

2- 

21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKELAND  WSO  CI 

96 

9- 

6+ 

34 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

noneI 

MELBOURNE 

98 

9- 

1 

32 

12- 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12- 

28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

MOUNTAIN  LAKE 

98 

8- 

6+ 

28 

2- 

21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

28 

2-21 

28 

12- 

28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MYAKKA    RIVER    ST  PARK 

97 

8- 

31 

12- 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-28 

31 

NONE 

NONE' 

NONE 

NONE 

OKEECHOBEE  9  W 

99 

8- 

7 

31 

12- 

29  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

P  ARR I SH 

98 

8- 

11 

33 

12- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PLANT  CITY 

97 

9- 

25 

31 

2- 

21  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

31 

NONE, 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ST  PETERSBURG 

96 

8- 

11 

35 

12- 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

NONE 

SARASOTA 

101 

8- 

1 

33 

12- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TAMPA   HSD  AP 

96 

9- 

19  + 

34 

12-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none: 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE' 

TARPON  SPCS   SEWAGE  PL 

95 

8- 

13 

32 

2- 

21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

32 

NONE' 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEl 

VENICE 

95 

e- 

25  + 

35 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

NONE 

NONE 

1  1 

NONE^ 

NONE 

1 

Sm  HolerencB  Notes  Follovrfng  Station  Index 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
1972 


Last  spring  minimum  ol 


First  fall  minimum  of 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

16  °  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16°  or 
below 

16  °  or  below 

20°  or  below 

24"  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

iTemp. 

<u 



iTemp. 

Date 

iTemp 

Dale 

iTemp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

|Temp. 

Date 

iTemp. 

i/con   BCAru  &  u 
VeKU   dcALM  t  m 

99 

7-16 

35 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

96 

8-11  + 

29 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

29 

12-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

98 

8-  5 

31 

2-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

31 

12-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

*         *  * 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

95 

7-  2 

36 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CANAL   POINT  USDA 

95 

9-30 

32 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-26 

32 

NONE' 

NONE 

NONE 

NONE 

CLEHISTON  U  S  ENG 

97 

7-29 

35 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

oevils  Garden  toher 

95 

9-30* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EVERGLADES 

■ 

39 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE| 

NONE 

NONE 

NONE 

FLAMINGO  RANGER  STA 

93 

4-23 

39 

12-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  MYERS  WSO  Ap 

95 

9-25'*- 

37 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEl 

NONE 

NONE 

NONE 

IHMOKALEE   3  NNW 

96 

7-  2 

34 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LA  B E L L E 

99 

6-  5* 

31 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

32 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

99 

9-  1 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NAPLES  2  NE 

97 

8-  4+ 

36 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PUNTA  GORDA  ^  £NE 

97 

6-10 

35 

12-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TAMIAMI   TRL  ^0  MI  BEND 

96 

7-  3+ 

42 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

•    •  ♦ 

LOhER  east  coast  06 

FORT  LAUDERDALE 

94 

6-30* 

40 

2-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

94 

6-30+ 

39 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HIALEAH 

NONE 

NONE 

NONE 

HOMESTEAD  EXP  STA 

94 

10-29+ 

39 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOXAHATCHEE 

97 

7-  1 

34 

12-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAHI   BAYFRONT  PARK 

94 

6-26 

4  1 

2  20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI  BEACH 

96 

9-  6+ 

43 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI   USD  AP 

91 

6-  8 

42 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI    12  SSW 

94 

6-27 

40 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PDMPANO  BEACH 

96 

8-17+ 

39 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOUTH  MIAMI   5  H 

95 

6-29 

39 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

STUART   I  N 

97 

6-30+ 

37 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WEST   PALM  BEACH  KSO  AP 

96 

6-29 

43 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

*       *  * 

KEYS  07 

KEY  WEST  WSO  AP 

90 

9-  7+ 

55 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KEY  WEST 

94 

7-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MARATHON  SHORES 

93 

8-25 

52 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TAVERNIER 

91 

9-  2+ 

47 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

NONE 

NONE 

NONE 

Number  of  days 
between  dates 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

19/7 
Nov. 

Dec. 

Annual 

*      *  « 

NORTHWEST  01 

MILTQN   EXP  STATION 

EVAP 

2  ■  681 

3.18 

5,27 

6.59 

6.731 

7 . 1 8t 

6  .  60f 

6.728 

5  ■  8 1 

4 .  so 

2.766 

2.036 

60.37 

MIND 

1879 

1380 

1799 

1533 

770 

832 

776 

1078 

1390 

1543 

MAX 

67.3 

78 , 4 

91.5 

96 . 2 

99  .  3 

100.0 

96.2 

85 .  B 

68.  3 

66.9 

MIN 

- 

47,3 

52.5 

59)7 

65.0 

71.1 

71,9 

74.2 

71.0 

60.2 

50.7 

49.7 

- 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

2.858 

3. 18B 

5.83B 

7.36B 

7.52B 

8.58B 

6.368 

6.12 

7.55 

5.268 

3.10 

2.35 

70.06 

WIND 

2053 

2693 

2257 

1997 

2400 

2316 

1547 

1441 

1411 

2472 

2571 

2129 

2S287 

*       •  * 

NORTH  02 

GAINESVILLE   2  WSW 

EVAP 

2  •  911 

^fl  1 

7.21 

6 , 761 

7 . 54£ 

7 . 84 

6. 628 

6.29 

4.84 

2.916 

2.65B 

65.47 

WIND 

1732 

1563 

1942 

1060 

866 

871 

1363 

1159 

1286 

16893 

MAX 

74.6 

70.1 

810 

90 . 2 

93  ,9 

98.6 

94.2 

93,6 

84.3 

72.7 

71.3 

84,3 

MIN 

56.7 

49!; 

54.6 

60.7 

66,3 

70.0 

72.2 

71.3 

69,0 

62.4 

55.1 

51.5 

61.6 

LAKE   CITY  2  E 

EVAP 

3.10B 

3.47B 

6.246 

7.05 

7,678 

8.06B 

e.l2B 

6.57B 

6,28 

4.95 

3.168 

2.76 

67.43 

WIND 

1724 

I860 

2013 

2177 

1751 

2165 

1136 

1221 

MAX 

69.1 

63.3 

76.3 

82.7 

66,4 

87.8 

95.5 

94.3 

91,0 

81.3 

69.6 

64,1 

80,  1 

MIN 

49.6 

44.4 

49.9 

57.7 

70.4 

70,6 

67 ,0 

58.9 

52  .6 

49,3 

56.3 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

2.67 

2.92 

5.11 

6.19 

6.11 

7.27 

7.23 

5.50 

5.96 

4.20 

2.74 

2.58 

58.48 

WIND 

850 

1170 

1140 

1000 

985 

15 10 

675 

575 

525 

665 

745 

905 

10945 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  04 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

7,23 

7,38 

7 ,  lOG 

8 .  79 

6  •  70 

7.05 

5.39 

3.12 

2 . 94 

69.30 

1451 

2679 

1552 

1567 

2056 

1260 

946 

1095 

1030 

1084 

1403 

17777 

MAX 

73.3 

67  5 

76  5 

65.6 

92.4 

92.0 

86,9 

81.9 

72 . 9 

68.0 

80.8 

MIN 

53.5 

46!3 

5K9 

57a 

62.4 

67,4 

67.4 

67.9 

65,6 

60.8 

53.6 

48.7 

58.6 

VERO  BEACH  4  W 

EVAP 

2.74 

3.55B 

5.81 

6.376 

6,538 

- 

7.64B 

6.41B 

5.84 

5.22 

3.18 

2.47B 

1 196 

1094 

1681 

776 

637 

655 

830 

859B 

934 

12280 

MAX 

76.5 

73.9 

81.9 

86.8 

89,0 

91.3 

95.4 

93.9 

94.4 

87.6 

79.0 

73.8 

65.3 

MIN 

59.4 

56.5 

60.3 

65,4 

69,5 

74.1 

75.1 

74.4 

73.7 

68. 1 

62.9 

57.7 

66.4 

*       *  • 

CVEKbLflUto    ANU  3W 

COAST  05 

EVAP 

3.21 

3.73 

5  •  64 

6*218 

6  •  09 

5*56 

5.89 

5  .20 

4.82 

4.17 

2.63 

2.78 

56.13 

•  .11 

—  .31 

Q  K 

—  .26 

-  1,06 

,87 

—     1 ,09 

-  ,56 

-  .82 

-  1.03 

-  .45 

MAX 

81.9 

85.1 

i  5  *  T 

93 , 9 

94  •  2 

99.6 

98.4 

97 , 1 

91.1 

62.6 

78.0 

69.0 

MIN 

59.6 

53*8 

57,3 

63.3 

66.9 

70.9 

71,3 

72  .0 

71.2 

66.1 

62  .6 

56.8 

64 . 3 

CLEWISTON  U  S  ENG 

EVAP 

2.95 

3.84 

5.93 

6.57 

7,398 

7,018 

6.118 

6.34 

6,13 

5.48 

3.22 

3.26 

54.23 

DE  P 

•  0^ 

•  30 

1*06 

1.44 

1.25 

1 .49 

1.06 

-  .28 

.51 

9,72 

1320 

1161 

1084 

1422 

858 

600 

MAX 

B  1 ,  5 

78,2 

84  6 

89,3 

93.4 

92,8 

97,2 

95.4 

95  .4 

90 . 7 

81.9 

77,7 

68.2 

MIN 

62.5 

56.2 

60.8 

64.2 

68,9 

72.3 

74.0 

73.8 

73.6 

68.5 

63.0 

56.1 

66.3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

4  •  87fl 

5 . 548 

8  .  568 

8 . 53B 

9,856 

8.608 

■ 

4 .  6BB 

■ 

4 .  3  8  B 

WIND 

1612 

1831 

2 120 

2017 

1693 

2465 

1447 

1453B 

17438 

MAX 

83*8 

83.3 

87  •  6 

90  •  6 

93,3 

95 . 1 

98.5 

93.6 

■ 

82.9 

61.4 

MIN 

64  •  1 

60 . 2 

63*6 

65 . 7 

69.9 

75  .0 

76.0 

73  .  7 

67.3 

64,4 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

EVAP 

3.90 

4,43 

6.89B 

7.73 

8.618 

7,828 

6.85 

7. 308 

7.52 

6.86 

3.76 

4.018 

77.70 

DE  P 

•  30 

.18 

.44 

.51 

.  37 

1.91 

.73 

1,20 

1.31 

-  .51 

.51 

WIND 

14390 

1  ""0 

1710 

1690 

2230 

1075 

1 67o 

1560 

9534 

MAX 

81  •  6 

78,6 

85.8 

89 , 5 

93.3 

94  •  6 

98.4 

96 . 4 

95  •  2 

90.9 

82.4 

78,3 

MIN 

61.6 

55,3 

59,7 

63.5 

68.7 

72.8 

74.6 

74.9 

74 , 0 

68.4 

66.5 

57,9 

66.5 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

3  •  436 

4*41 

5.58 

5 . 82 B 

6  .938 

7.51 

6 . 1 1 B 

1    1  0 

Dtp 

.05 

.36 

.03 

.66 

.11 

-  ^[33^ 

1,12 

.16 

,40 

.21 

.21 

.05 

.69 

WIND 

1210 

1317 

1083 

6186 

547 

713 

739 

680 

1026B 

MAX 

83.6 

81,9 

87.8 

92.3 

93.9 

97.2 

99.3 

99.0 

96,9 

91.0 

85.6 

79.5 

90.7 

MIN 

63.9 

56.2 

60.6 

64 , 0 

70.8 

71.2 

75.0 

74  •  2 

73.8 

70 . 1 

64.6 

60.1 

*       *  • 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDalE   EXp  STA 

EVAP 

4  •  66 

5*00 

8*358 

7 

'It 

7.08 

6*25 

6 

3 

* 

WIND 

1708 

1964 

2168B 

1900 

1612 

2260 

1133 

661 

1184 

1123 

1824 

16336 

HIALEAH 

EVAP 

6.96B 

8.048 

7.218 

6.838 

7. 388 

7.33B 

5.866 

4.33 

DEP 

.99 

1.07 

.28 

2.01 

.53 

2.01 

1.63 

.87 

WIND 

1517B 

1480 

U73 

1624 

558 

726 

1605 

MAX 

85.4 

90.6 

92.4 

91.1 

93.5 

94.3 

87.8 

82.7 

77.9 

MIN 

63.6 

65.5 

69.9 

73.5 

74.4 

74.4 

71.2 

69.4 

63.1 

LISBON  :    INSTALLATION  NOT  FENCED 

WOODRUFF  DAM     :    EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCIC. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  165  - 


SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
1972 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

ft 

dl 

(IN) 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

CHIPLEY  3  E 

h 

58.7 

72 
37 

53.5 

73 
38 

62.6 

86 
45 

74.2 

97 
52 

77.3 

96 

67 

64.4 

101 
66 

86.6 

105 
70 

88.3 

103 
70 

88.2 

101 
72 

74.5 

92 
53 

61.0 

60 
45 

57.2 

76 
37 

72.2 

105 
37 

GAINESVILLE  3  WSW 

If 

b'l.') 

71 
51 

60.  1 

70 
49 

67.9 

75 
58 

75.0 

91 
63 

79.1 

88 
71 

81.6 

87 
74 

65.3 

90 
60 

84.4 

90 
74 

62.8 

88 
76 

77.2 

84 
70 

68.5 

78 
57 

63.4 

72 
52 

74.2 

91 
49 

65.3 

70 
57 

61. <. 

68 
55 

67.5 

72 
64 

74.4 

79 
68 

76. 0 

60 
75 

60.8 

84 
77 

84.1 

86 
83 

83.9 

66 
77 

82.^1 

64 

6J 

77.6 

83 
74 

69.6 

7! 

63.6 

71 

74.1 

66 

MILTON  EXP  STATION 

56.0 

73 
39 

56.7 

76 
41 

67.7 

83 
49 

77.8 

94 
53 

82.6 

lOO 
61 

87.3 

104 
71 

90.5 

106 
72 

92.5 

110 
77 

86.5 

103 
74 

78.6 

95 
58 

62. 1 

80 
45 

59.  1 

77 
40 

75.1 

110 
39 

MONTICELLO  3  W 

59.9 

76 
38 

55.0 

78 
39 

65.8 

86 
44 

75.0 

97 
52 

77.1 

96 
66 

62.2 

100 
64 

66.4 

103 
74 

66.1 

103 
73 

85.9 

100 
71 

76.2 

90 
60 

62.4 

83 
43 

56.3 

75 
41 

72.5 

103 
38 

QUINCV  3  SSW 

2. 

59.3 

80 
32 

53.1 

75 
34 

64.9 

87 
41 

75.2 

98 
48 

79.5 

104 
63 

85.4 

108 
63 

88.7 

112 
66 

88.7 

106 
72 

87.9 

106 
70 

75.3 

97 
52 

60.9 

67 
38 

57,  1 

78 
31 

73.0 

112 
31 

<. 

59. <, 

76 
35 

53.1 

72 
37 

64.1 

83 
43 

74.2 

94 

51 

78.4 

100 
65 

84.3 

104 
64 

67.7 

107 
70 

87.6 

105 
74 

87.3 

102 
72 

75.5 

93 
56 

61.0 

83 
41 

57.1 

76 

30 

72.5 

107 
30 

8 

59.3 

71 
37 

53.5 

66 
42 

63.5 

76 
50 

72.8 

87 
54 

77.6 

97 
68 

82.6 

96 
72 

85.5 

105 
74 

86.2 

97 
77 

85.8 

94 
70 

75.6 

88 
62 

61.7 

79 
47 

57.4 

72 
38 

71.6 

105 
37 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES   ARE    FROM  ONCE   OAILV    READINGS   AT   TIME  SHOWN. 

CHIPLEY  3  E  ,   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     5  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTHWEST. 

GAINESVILLE  3  W5W  :   ARREOONDA  FINE  SAND,   BAHIA  GRASS  SOD  COVERED.  LITTLE  SLOPE. 

MILTON  EXP  STATION         ,    SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.      2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  EAST. 

MONTICELLO  3  W  ,   SANDY  LOAM  SOIL,   BARE.     2  PERCENT  SLOPE  TO  THE  NORTH. 

QUINCY  3  SSW  :   ORANGEBURG  LOAMY  FINE  SAND,  BARE.     0-2  PERCENT  SLOPE  DIRECTION  UNKNOWN, 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


oidiion 

Index  No. 

1  Division  No.  | 

Uounty 

Drainagel 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

1  Temp. 

j  PrecipJ 

Evap. 

Month 
opened 

,  Month 
'  closed 

apalachicola  MSD  CI  H 

0211 

01 

5 

29  hi 

64  59 

13 

70 

1  2  9  C 

AttC  AO  I A 

OZZi 

0* 

27  14 

81  31 

b3 

69 

72 

12  3 

ARCHeDLO  BIOLOGIC  STA 

0236 

0*. 

HIGHLANDS 

27  11 

ai  21 

140 

1  2  3 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

8( 

1  2  3 

6ABS0N  PARK 

0390 

04 

27  5( 

81  31 

143 

IB 

6 ARTQW 

0*i7« 

04 

27  5^ 

81  51 

120 

86 

86 

BELLE  &LADE  EXP  STA 

061L 

05 

PALM  BEACH 

7 

26  40 

80  38 

16 

48 

48 

32 

belle  claoe  mrcn  gate 

0616 

0! 

26  42 

80  ••3 

31 

0758 

03 

ORANGE 

Bi 

28  3: 

81  07 

65 

14 

BLACKMAN  3  MNH 

076S 

01 

Okaloosa 

» 

30  57 

86  41 

220 

OB04 

01 

30  li 

85  03 

60 

60 

6G 

12  9 

BOCA  RATON 

0B45 

06 

2 

26  22 

80  05 

13 

8BA0ENTON  5  ESE 

0945 

04 

MANATEE 

27  27 

82  28 

20 

6 

L  2  3 

BRISTOi. 

LIBERTY 

6flU0<SVTLL£  CHIN  HILL 

10<.b 

0: 

HERNANDO 

5 

26  37 

62  22 

240 

BO 

80 

BROOKSVlLLE  7  SSW 

o: 

HERNANDO 

5 

28  2B 

62  27 

6T 

6USHNELL  2  E 

1163 

03 

Sumter 

5 

28  40 

62  05 

751 

36 

36 

CANAL  POINT  GATE  5 

U7L 

05 

PALM  BEACH 

7 

26  5^ 

BO  38 

36 

CANAL  POINT  US DA 

1276 

05 

PALM  8EaCH 

7 

26  52 

60  37 

30 

20 

20 

CARRABELLE   1  NNH 

1356 

01 

F  R ANKL I N 

5 

29  52 

84  40 

10 

74 

74 

1  2  3 

i3Be 

OL 

3 

30  4ti 

85  49 

SO 

44 

l't32 

02 

29  OB 

83  03 

7 

B4 

B5 

CHIPLEY  3  E 

15«.' 

WASHINGTON 

30  47 

85  29 

130 

34 

34 

1  2  3  C 

CLEARWATER 

SI 

04 

PINELLAS 

1 

7 

82  46 

I  2  3 

CLERMONT  b  SSW 

I6<i: 

28  2' 

81  47 

125 

80 

8( 

CLEwISTON  tj  S  ENC 

05 

HENDRY 

26  45 

60  5S 

20 

24 

32 

CORNHELL   ^  NW 

04 

H I GHL  ANOS 

7 

27  24 

81  10 

40 

1^ 

CRE  SCENT  C I  TV 

1978 

02 

Putnam 

29  26 

81  31 

5B 

CRESTVIEH  RADIO  WJSB 

19Bii 

01 

Ok AlOOS A 

30  46 

66  35 

240 

14 

14 

C ROSS  CITY  2  MNW 

2008 

02 

29  19 

83  10 

42 

13 

13 

21H 

06 

26  04 

ao  12 

7 

32 

2158 

03 

VDLUS 1  A 

29  U 

81  04 

30 

59 

59 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

222C 

01 

HALTON 

30  4- 

66  0' 

230 

7' 

74 

1  2  3 

DELANO  t  SSE 

VOLUSIA 

1  2  3 

DE  SOTO  C ITV  8  SM 

22Ba 

04 

H I GHL AND  S 

27  22 

81  31 

85 

IB 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298 

OS 

HENDRY 

■ 

26  36 

81  06 

20 

17 

17 

OOWL I NG  PARK  1  W 

2391 

02 

LAFAYETTE 

10 

30  15 

33  1! 

47 

J  UN 

283<> 

03 

5 

28  23 

81  49 

117 

9 

E VERGL AOES 

2850 

05 

4 

25  51 

81  23 

9 

46 

46 

FEDERAL  POINT 

2915 

02 

PUTNAM 

a 

29  45 

81  32 

9 

61 

Bl 

2923 

OS 

26  32 

61  26 

36 

JUL 

FELLSHERE  7  SSH 

2936 

04 

INDIAN  RIVER 

2 

27  41 

80  3S 

20 

60 

60 

FERNANDINA  BEACH 

29'.'. 

NASSAU 

; 

30  41 

81  21 

76 

76 

1  2  3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

05 

MONROE 

1  2  34 

FORT   DRUM   S  NH 

3137 

04 

□  KE  EC  HOBE  E 

27  35 

80  5G 

71 

L7 

V 

3153 

c 

5 

27  3*. 

82  06 

112 

IB 

3163 

06 

2 

26  06 

80  12 

16 

59 

59 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

06 

BROWARD 

Z 

26  OS 

80  15 

6 

20 

20 

20 

3186 

05 

5 

26  35 

81  52 

15 

Bl 

61 

FORT  PIERCE 

3207 

04 

2 

27  28 

80  21 

25 

72 

72 

3230 

01 

5 

30  26 

85  29 

140 

18 

18 

3321 

0? 

e 

29  38 

82  21 

86 

19 

19 

19 

GLEN  ST  MARY  1  H 

3'.70 

BAKER 

! 

30  16 

82  V 

121 

77 

77 

1  2  3 

CRACEVILLE 

JACKSON 

3 

C 

35*.: 

i\ 

LAFAYETTE 

10 

29  57 

82  5- 

30 

c 

HART  LAKE 

38<iC 

ORANGE 

7 

26  23 

61  1 

60 

3D 

390S 

06 

2 

25  5C 

60  n 

12 

32 

32 

H t GH  SPR I NGS 

395e 

02 

AL  ACHUA 

IC 

29  5C 

82  It 

63 

26 

28 

HILLSBOROUG^  RVR  ST  PK 

3966 

03 

H I  L  LSBDROUCH 

! 

28  09 

32  14 

51 

<t09 

06 

25  3C 

80  3C 

U 

62 

62 

<i21C 

OS 

26  26 

81  2£ 

33 

*i2<>2 

04 

■ 

27  48 

81  2 

as 

15 

15 

INCLlS 

427. 

02 

LEVY 

29  02 

62  H 

12 

C 

INVERNESS 

428'; 

C  ITRU5 

28  5C 

82  2C 

50 

73 

73 

1  2  3 

ISLAND  GROVE 

4321 

V^ 

AL AC  HUA 

29  27 

82  Ot 

74 

11 

2 

I Sl  EWORTH 

*'33i 

02 

ORANGE 

Bl  32 

115 

2 

JACKSONVILLE  WSD  AP  R 

435£ 

02 

30  2; 

61  3^ 

24 

36 

36 

1  2  3  C 

JACKSONVILLE  8£ACH 

*)36e 

02 

30  17 

61  24 

10 

3 

31 

12  3 

'.394 

02 

li 

30  3 

82  5 

147 

6C 

60 

12  3 

KENOALL  2,  E 

06 

25  4 

80  n 

18 

31 

2 

'.57C 

01 

24  33 

Bl  4 

26 

26 

'.57, 

01 

24  34 

81  4 

( 

102 

KISSIMMEE  NO.  2 

'.bZ, 

0* 

OSCEOLA 

28  17 

Bl  2 

6C 

71 

82 

1  2  3 

KISSIHMEE  RIVER 

'>63e 

04 

POLK 

27  4J 

ei  1 

46 

JUL 

C 

LA  BELLE 

05 

HENOSY 

26  4, 

81  It 

16 

42 

42 

1  2  3 

LAKE  ALFRED  EVP  STA 

470 

04 

POLK 

2S  oe 

61  4 

14? 

5t 

56 

1  2  34 

LAKE  CITY  2  £ 

473 

Qi 

COLUMBIA 

30  1 

62  3 

19! 

8S 

89 

1  2  34 

"LAKELAND  HSO  CI  R 

479 

04 

POLK 

28  01 

61  5 

214 

57 

57 

1  2  3  C 

LIGNUMVITAE  KEY 

503. 

01 

MONROE 

24  54 

60  4 

IC 

C 

LISBON 

5074 

., 

LAKE 

■ 

28  52 

66 

14 

14 

14 

1  2  34C 

Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage; 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

LIVE  OAK 

SUWANNEE 

1  Z  3 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

1  2  3  C 

323? 

03 

8 

29  12 

81  56 

61 

MADISON 

5275 

MADISON 

's 

30  26 

63  23 

190 

72 

1  2  3 

MARATHON  SHORES 

535  L 

01 

MONROE 

"» 

23 

1  2  3 

MARINELANO 

539  L 

FLAGLER 

C 

MAYO 

LAFAYETTE 

1  2  3 

MELBOURNE 

BREVARD 

1  2  3  C 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

DADE 

19 

1  2  3 

•MIAMI  BEACH 

OAOE 

1  2  3  C 

MIAMI    WSa  AP  R 

DADE 

1  2  3  C 

MIAMI  WSO  CI 

OAOE 

2 

C 

MIAMI    12  SSW 

5676 

06 

2 

25  39 

80  18 

10 

><^ 

49 

MILTON  EXP  STATION 

3793 

01 

SANTA  ROSA 

5i 

30  47 

87  06 

2lT 

25 

1 1 

1  2  34  C 

MONTICELLO  3  W 

3679 

JEFFERSON 

? 

83  53 

69 

1  2  3  CC 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

05 
04 

GLADES 

54 

1  2  34C 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

7 

1  2  3 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

1  2  3 

NAPLES  2  NE 

OS 

COLLIER 

1  2  3 

NKEVILIE 

0 

OKALOOSA 

1  2  3  C 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

2 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

C 

61.14 

03 

MARION 

29  12 

82  05 

7S 

74 

fii 

1  2  3 

OKEECHOBEE  9  w 

6<i80 

04 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  36 

2C 

1  2  3 

ORANGE  CITY 

VOLUS I A 

f 

28  36 

61  16 

C 

HORLANOQ  WSO  AP  R 

ORANGE 

! 

1  2  3  C 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

C 

palatka 

PUTNAM 

47 

12  3 

PANACEA  4  SSE 

WAKULLA 

C 

PANAMA  City  5  NE 

1  2  3  C 

PAHRISH 

MANATEE 

19 

1  2  3  C 

PENNSUCO  3  MNW 

DADE 

C 

PENSACOLA  HSO  AP 

6991 

01 

ESC  AMU  I  A 

30  2( 

87  12 

112 

28 

26 

1  2  3  C 

PERRlNE 

702C 

0( 

OAOE 

a. 

25  36 

60  21 

i- 

31 

2 

7025 

Taylor 

! 

30  0( 

63  36 

50 

50 

1  2  3 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

62  Ut 

76 

7t 

1  2  3 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

12  3 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

MART  IN 

C 

PUNTA  GOROA  4  ENE 

CHARLOTTE 

1  2  3 

QU1NCY  3  SSW 

7429 

GADSDEN 

12  3  G 

RAJFQRO  STATE  PRISON 

UNION 

C 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

DADE 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

76i; 

o; 

ST  JOHNS 

29  s: 

81  21 

1! 

9' 

lo: 

12  3 

SAINT  LEO 

03 

PASCO 

193 

80 

1  2  3  C 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

06 

MART  I  N 

; 

27  07 

80  17 

ST  MARKS  5  SSE 

7667 

01 

WAKULLA 

30  06 

64  10 

'2 

45 

4S 

12  3 

ST  PETERSBURG 

7886 

04 

PINELLAS 

27  46 

82  38 

58 

58 

1  2  3  C 

SANFORO  EXP  STATION 

7982 

03 

SEMINOLE 

26  48 

81  14 

I'' 

17 

17 

12  3 

SARASOTA 

6021 

04 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

24 

2' 

12  3 

SMITH  CREEK 

8290 

01 

WAKULLA 

6 

30  12 

64  40 

60 

3 

I  2  3 

SOUTH  MIAMI   5  M 

6396 

06 

DADE 

2 

29  42 

80  21 

19 

19 

1  2  3 

STARKE 

8527 

02 

BRAOFURD 

29  56 

B2  06 

lb: 

13 

19 

12  3 

STEINHATCHEE  MCCAIN  Tft 

8563 

TAYLOR 

29  42 

83  2: 

19 

1  2  3 

STUART  1  N 

ft 

MARTIN 

w 

3' 

37 

1  2  3 

TALLAHASSEE   WSO  AP 

8751 

01 

30  2: 

84  22 

55 

68 

1  2  3  C 

6780 
6788 

03 

4 

23  45 

80  50 

15 

3 

31 

93 

1  2  34C 

04 

HILL  SBOROUCH 

s 

27  38 

62  32 

19 

83 

83 

1  2  3  CJ 

8624 

04 

PINELLAS 

28  09 

62  45 

1 

87 

62 

12  3 

8841 

07 

MONROE 

25  01 

60  31 

36 

36 

12  3 

8942 

BRE  VARD 

28  37 

60  50 

30 

78 

60 

1  2  3 

TRAIL-CLAOE  RANGES 

901C 

05 

DADE 

25  4t 

80  29 

13 

n 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

29  2S 

82  49 

\l 

n 

9176 

li 

SARASOTA 

27  Ot 

32  21 

16 

16 

1  2  3  C 

VENUS  4  SSW 

9ie(. 

OS 

GLAOES 

27  02 

81  2 

62 

C 

VERO  BEftCH  *.  M 

INDIAN  RIVER 

27  3« 

80  21 

20 

41 

WAUCHULA  Z  N 

940 

04 

HARDEE 

27  34 

61  4S 

119 

41 

1  Z  3 

WAUSAU  2  SSW 

9415 

0 

WASHINGTON 

30  3- 

65  36 

143 

C 

WEEKI  WACHEE 

943C 

03 

HERNANDO 

28  3 

62  3J 

20 

34 

1  2  3 

HWEST  PALM  BEACH  WSO  AP  R 

952S 

oe 

PALM  BEACH 

26  4 

80  oe 

1! 

34 

1  2  3  C 

WEWAHITCHKA 

9564 

0 

GULF 

30  0 

85  i: 

43 

n 

11 

1  2  3 

WINTER  HAVEN 

9701 

0* 

PDLK 

28  0 

Bl  4 

136 

3 

32 

1  2  3 

«WOOORUFF  DAM 

979, 

0 

GADSDEN 

30  4 

64  5 

101 

1 

11 

1 

1  2  34C 

DRAINAGE  CODE: 


-CHOCTAWHATCHEE   4- EVERGLADES  5-GULF   6-OCHLQCKONEE  7-OKEECHOBEE  8-ST.  JOHNS 


OOWLING  PARH    1  \ 
ISLAND  GROVE 
PENNSUCO  5  WNW 
ST  MARKS  5  SSE 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

OOWLING  PARK  3  NW 
ISLAND  GROVE  2  WNW 
PENNSUCO  5  NW 
ST  MARKS  6  5E 


JUNE  7,  1972 
DECEMESER  31,  l'*71 
MARCH  8,  1972 
APRIL  5,  1972 


RELOCATIONS  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


BARTOW 

CRESCENT  CITY 
OOWLING  PARK  1  W 
EVA 

FORT  GREEN  12  WSW 
HART  LAKE 

HILLSBOROUGH  RIVER  STATE  PARK 

INGLIS 

INGLIS 

ISLAND  GROVE 
LISBON 

MARATHON  SHORES 
OCALA 

PENNSUCO  5  WNW 
PERRINE 

RAIFORD  STATE  PRISON 
SAINT  LEO 
SAINT  LEO 

TAMIAMI   TRAIL  40  MILE  BEND 
TRAIL  GLADE  RANGES 


EQUIPMENT  MOVED  670  FEET  NORTH 
SRG  MOVED  25  FEET  NORTH 
EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  SE 
SRG  MOVED  280  FEET  NW 
EQUIPMENT  MOVED  42  FEET  NORTH 

EQUIPMENT  MOVED  60  FEET  WSW 
EQUIPMENT  RELOCATED  170  FEET  NE 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  ADDED 
RRG  REMOVED 

EQUIPMENT  MOVED  2.1  MILES  EAST 

FISCHER  G.  PORTER  DAMAGED  L  REMOVED  I 
EQUIPMENT  MOVED  27  FEET  SOUTH 
EQUIPMENT  MOVED  3.3  MILES  ENE 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  INSTALLED 
SRG  MOVED  63  FEET  NORTH 

FISCHER  &  PORTER  GAGE  INSTALLED 
FISCHER  G  PORTER  DC  RECORDER  ADDED 
EQUIPMENT  MOVED  25  FEET  SSW 
FISCHER  G  PORTER  GAGE  ADDED 
FISCHER  G  PORTER  GAGE  INSTALLED 


NOVEMBER  3,  1972 
JANUARY    13,  1972 
JUNE  7,  1972 
MARCH  24,  1972 
JUNE  26.  1972 

MAY    17,  197? 
OCTOBER  1,  1972 
JANUARY  26.  1972 
FEBRUARY  1,  1972 
DECEMBER  31.  1971 

OCTOBER  22,  197] 
MAY  24,  1972 
JULY  27,  1972 
MARCH  8,  1972 
JUNE  27,  1972 

MAY  3,  1972 
APRIL  14,  1972 
MAY  1,  197Z 
FEBRUARY  Q,  1972 
AUGUST  9,  1972 


REFERENCE  NOTES 


FLORIDA 
1972 


4HH-t^nai   information  retrardint'  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatologist, 
Federal  Building     Room  B-2 ,   124  S.   Tennessee  Avenue,   Lakeland,   Florida  33801,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  FLORIDA." 

DIMENSIONAL  LfNITS.     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at   time  of  observation.     Wind  is   the   total  wind  movement   in  miles  over   the  evaporation  pan  as  determined   by  a  continuous  anemometer  recorder   located  6-8  inches 
above   the  pan. 

NORUALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office,  ^ 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  DSED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

♦  Amount  included  in  following  measurement. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data,     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soli  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  nay  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,   exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,   for  35 
cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as 
indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.    28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natio 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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